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JSembrciil  un  paradosso,  ma  la  h 
eu^*ì.  Dopo  tanti  anni  ehr  il  gtiz  il  lu- 
mina le  nostix\  vie  le  nostre  case,  oggi 
ch'esso  è  tia  tutti  rliiamato  il  vecrhiogaz^ 
proprio  ogui  sorge  una  Uivista  che 
tratterà  esclusivauiente  del  gaz.  Ma 
perchè  V 

Perchè  non  è  punto  vero  che  il  gaz 
hia  cosi  vecchio  come  si  crede,  tut- 
t'  altro  anzi;  solo  nel  iiostrn  paese  po- 
chi 81  curarono  di  studiarlo,  lo  ac- 
Ci?tt4irouo  cc»nie  era,  quasi  avesse  rag- 
giunto il  suo  massimo  sviluppo  e  nnn 
>te88e  oramai  tcmure  concorrenza.  Ma 
!tol  piogrodire  tlegli  anni,  ecco  sorger- 
gli davanti  ilei  concoi-rcnti  più  o  meno 
temibili,  i  ijuali  se  da  mi  lato  gii  danno 
qualche  nuia,  dall'altro  lo  scuotono, 
faimo  che  si  guardi  iiitorno  e  com- 
prenda che  se  vuole  couservarsi  il  po- 


sto creatogli  dai  Minckelers,  dai  Le- 
bon,  dai  Murdoch,  dai  Clegg,  dagli  achil- 
li ng,  deve  studiare  e  non  dormir  sugli 
allori.  Le  esigenze  della  vita  moderna 
gli  impongono  di  trovar  mio  ve  appli- 
c^izioui  per  far  fronte  a'  suoi  rivali  : 
ed  ecco  Auer  vou  Wellsbach  crea  Tin- 
ciindescenza,  il  i>j'  8trache  riesce  a 
portare  nel  campo  pratico  deirindustria 
il  gaz  d'acqua  ;  e  con  questi  tlue  illu- 
stri cliiniiei  il  vecchio  gaz  torna  ad 
imporsi. 

Ma  non  illudiamoci  :  i  concorrenti 
avanzano  e  minacciano;  perciò  bisogìia 
assolutamente  che  tutte  le  forze  si  uiii- 
scauo,  che  tutti  i  cidtori,  torti  i  lavi»- 
ratori  di  quesiti  imlustria,  si  tengano 
al  corrente  dei  progressi  del  gaz  in 
Italia  e  airestero. 

Consci  di  questa  necessità,  vari  Di- 
rettori di  Ulliciue  di  gaz  in  Italia  mi 
sollecitarono  a  pubblicare    questa   Ri- 
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-  has  ;ra^  iiiid  M-im*  MindiM"ne  .\ii\v«'H- 
«Iiiiiì:   —   I    carlioni    Ani^Tuaiii     -   La 

luilZlnM'.'  d»*l   ('«ilinilli»,  «'i-C. 

I^«.lI  >i«le>f  a    V^ci  1* lentie' IL  I 

Suirapp'-llafiivii  di  (ia/  Ai-i'iiL'iif  - 
l'i'ndu/miu- di'l  i"oiiib«siil>ili'  lii.v^iN'in 
llalia  —  Is.i  del  Calraiiii'  —  Kinnìnin' 
di  In^r«'iriii'ri  }.m/1'«Iì  Olaiid»''»!  —  llir 
Malia  At  Mi'<|.  ij:és(:,i:—  Im.i  iiiinn'ra 
di  antrai-ii)-   m   Cariiia  —  oriioinc  ad 


Ai'fMli'ii,'  -  Sah.ri  -.lijv,  •  umi.»:'»'»!*!  •  dì 
Carhon  ro>*illi«— -r:Vwl;ifVii_?iN>'j*«ÌM»  ul- 
l'KsjMi'ii/iiiMH  di  'Ifiriiwi  -  róri^'^l'-'^Ni» 
di  (tundra  applìratn  a  ToriiKi. 

l.-tllcti^ol    o>     l-<c*-ii4<»o<»i:itl 

Mnni«'lpi«.»  di  liruxt^'lli's, 

rifa,  t 

li  Codii-i'  Civd*-  TimI.'sc.i  rd  i  ("(niialiiii 
a  (ia/  —  Curii'  ili  Ca^'^a/.iiinf  di  l'i- 
n-n/i»  —  Clini'  «rAppcIlu  di   Milan«». 

I-<'Lr^ri  «^  iv^'ulanii'iiii  iii^M»'>i  'suiru'»«>  d«.'l- 
l'AriMiliMif  •'  di.d  «'arTnir»»  di  i-alriu. 

('arlMini  <>  Mirrato  diM  sDriuprodoMi. 
1    1-ClcM^oo   cl^^l    lf*•c^'v•'«:^tt■^• 


j^ì  lettori, 


Sem))j*('Wi  ini  paradosso,  ma  la.  e 
così.  Dopo  tanti  anni  che  il  gaz  illu- 
mina le  nostre  vie  le  nostri»  case,  oogl 
ch'esso  e  da  tutti  chiamato  il  vecchio  (jaz, 
proprio  oo'oi  sorge  una  Rivista  clie 
tratterà  esclusivamente  del  gaz.  Ma 
perchè  V 

Perchè  non  è  punto  vero  che  il  gaz 
sia  così  vecchio  come  si  crede»,  tut- 
t'  altro  anzi;  solo  nel  nostro  paese  i)o- 
chì  si  curarono  di  stu<liarlo,  lo  ac- 
cettarono come  era,  quasi  avesse  rag- 
giunto il  suo  massimo  svilup[)o  e  non 
potesse  oramai  temere  concorrenza.  Ma 
col  progre^.lire  degli  anni,  ecco  soigiM- 
gli  davanti  dei  concoirenti  più  o  meno 
temibili,  i  quali  se  da  un  lato  gli  danno 
qualche  noia,  dall'altro  lo  scuotono, 
fanno  che  si  guardi  iiuorno  e  com- 
prenda che  se  vuole  conservarsi  il  po- 


sto creatogli  dai  jMinckelers,  dai  Le- 
bon,  dai  Murdoch,  dai  Clegg.  dagli  Schil- 
ling,  deve  studiare  e  non  dormir  sugli 
allori.  Le  esigenze  della  vita  modejiia 
gii  impongono  di  trovar  nuove  appli- 
cazioni per  far  fronte  a'  suoi  rivali  : 
ed  ecco  Auer  von  Wellsbach  crea  l'in- 
candescenza, il  D.r  Strache  riesci*  a 
poj'iare  nel  campo  pratico  deirindustria 
il  gaz  dacqua  ;  e  con  questi  due  illu- 
stri chimici  il  vecchio  f/a:  torna  ad 
imporsi. 

Ma  non  illu<liamoci  :  i  con(M)rr(Miti 
avanzano  e  minacciano;  perciò  bisogna 
assolutamente  che  tutte  le  forze  si  uni- 
scano, (die  tutti  i  cultori,  tutti  ì  hi  vo- 
ratori di  questa,  industria,  si  tengano 
al  coiTiMite  dei  progressi  del  gaz  in 
Italia  e  all'estero. 

Consci  di  questa  necessità,  vari  Di- 
rettori di  Oilicine  di  gaz  in  Italia  mi 
sollecitarono  a  pubblicare    questa   Ki- 
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j^i  lei  fon] 

Sembrerà  un  paradosso,  niii  la  è 
COftì.  Dopo  tanti  unni  che  il  gaz  illu- 
uiiua  le  nostre  v  ie  le  iiuntre  case,  oggi 
ch'esso  ò  da  tutti  chiamato  il  vecrhiogaz, 
proprio  oggi  sorge  una  Ili  vista  che 
tratterà  eschisivamente  del  gaz.  Ma 
l^erchè  V 

Perche  non  è  piuit«>  vcno  che  il  gaz 
Hìki  così  vcccJno  come  8i  crede,  tilt- 
t*  altro  anzi;  soh)  nel  nostro  paese  po- 
chi si  curarono  di  studiarlo,  Uì  ac- 
cettarono come  era,  quasi  avesse  rag- 
giunto il  suo  massimo  sviluppo  e  non 
potesBè  oramai  temere  concorrenza.  Ma 
col  progicilire  (h*gli  anni,  ecco  sorger^ 
gli  davanti  dei  concorrenti  più  o  mono 
temibili,  i  quali  se  da  un  lato  gli  danno 
qualche  noia,  dair  altro  lo  scuotono, 
fanno  che  si  guardi  iiiiorno  e  com- 
prenda che  se  vuole  conservarsi  il  po- 


sto creatogli  dai  Minckelei^s,  dai  Le^ 
bon,  dai  Murdoch,  dai  Clegg,  dagli  Schil- 
ling,  deve  stmliare  e  non  dormir  sugli 
allori.  Le  esigenze  della  vita  moderna 
gii  impongono  di  trovar  nuove  appli- 
cazioni per  far  fronte  a'  suoi  rivali  ; 
ed  ecco  xVuer  vou  Weilsbach  crea  Tin- 
caiidescenza,  il  D.r  Strache  riesce  a 
portare  nel  campo  pratico  deirindustria 
il  gaz  d'acqua  ;  e  con  questi  due  illu- 
stri chimici  il  vecchio  gaz  torna  ad 
imporsi. 

Ma   non    illudiamoci  ;  i  concorrenti 
avanziuio  e  mìnacciaiu)  ;  perciò  bisi>gna 
assolutamente  che  tutte  le  forze  si  uni- 
scano,  che  tutti  ì  cultori,  tutti  i  lavo- 
I  nitori  di  questa  industiia,    si    tengano 
I  al  coibente   dei    progressi    del   gaz    in 
'  Italia  e  all'estero. 

Cousci  di  questa  necessità,  var  i  Di- 
rettori di  Orticine  di  gaz  in  Italia  mi 
sollecitarono  a  pubblicare    questa   Ri- 


—  di- 


vista, il  cui  precipuo  scopo  è  quello 
di  raccoo'liere  quanto  riguarda  Tiudu- 
stria  del  gaz  in  genere  (comprendendo 
sotto  questo  titolo  il  gaz  di  carbone, 
il  gaz  d'acqua,  il  gaz  povero,  l'aceti- 
lene, ecc.);  dì  fornire  tutti  gli  schia- 
rimenti ed  i  dati  utili  ;  di  diftondej'c  ed 
assodare  anche  tra  noi  questo  impor- 
.laut^-.¥atni);#iii4ustria,  che  colle  sue 
':ni(ÌlR>^licyiVppfifeflzioni,  trova  vasto  cam- 

po*'1obllk''Mìév:ec(momica  pu))l)lica. 
•  •  I  «••  •••  ••    ■ 

.  .'JtVw'uv.^nt  hisinu'o  che   tale  piibbli- 

cazitììtC'-rtuycirft  utile  ed  interessante, 
quanto  già  all'estero  giornali  dello  stesso 
genere  (poco  diffusi  peraltro  tra  noi, 
perchè  non  tutti  li  possono  leggere 
nella  loro  lingua  originale),  giornali 
dai  quali  riassumerò  quanto  ci  può  in- 
teressare. 

Ma  per  raggiungere  completamente 
il  mio  scopo  confido  nel  valido  appog- 
gio dei  colleghi  gazisti,  nella  loro  ap- 
provazione, nella  loro  collaboraziojie 
sotto  tutte*  le  lornu». 

Mi  sono   già  assicurata   la  collabo- 
razione di  alcuni   tra  i  nostii    Maestri, 
primo  fra  tutti  il  prof.  Vivian  li.  Lcijuc.s, 
Villustri»  Chimico  del  Rovai  Naval  C'pl- 
lege  di  Greenwich,    Capo    soprainten- 
dente  della  Corporazione   degli  esami- 
natori del  gaz  (U^lla   città    di    Londra, 
Tinfaticabile    autore  di  trattati    impor-  I 
tantissimi  sul  gaz.  e  la  cui  ultima  |)o-  \ 
derosa  opera  ^wW  Ardi  Urne  ottenni*  (u)sì  i 
grande  successo.  , 

Il   (ìtttt.   Cgo  fSfrarlir,  professore  di  : 
Chimica    nel     Politecnico    di     Viemia.  ■ 
l'inventore  di  (piel  sistiMua  per  la  pro- 
duzione del    gaz    d'acqua,    per    mezzo 
d(»l  quale  anche  questo  gaz  s(U'V(*  oggi  ; 
per  illuminazione,  per  risealdaim^nto  e 
per  forza    motrice,    accentò  di  onorare 
la    mia    Rivista  (piale   Collaboratore,  e  | 
mi  promise  già  un    nuovo    studio    che  i 
Kgli  sta  compihindo.  | 

di  egregi  professori  G.  Morr/li  (m1  , 


K  Coloìwa  del  laboratorio  CUiimico 
della  Scuola  d'  Applicazione  per  gli 
ingegneri  in  Torino,  che  i-ecentemente, 
con  (piella  competenza  ormai  a  tutti 
nota,  si  d(*ttero  ad  analizzare  il  gaz, 
mi  pj*omis(*ro  il  loro  valido  appoggio, 
autorizzandomi  a  pubblicare  alcuni  loro 
importanti  studi. 

ly  ing.  Pietro  Laììino^  il  Redattore- 
capo  defila  Rivista  Tecnica  Emiliana, 
il  noto  discepolo  del  lUmte  e  di  W. 
15.  Li^wes,  accettò  pur  Egli  di  colla- 
borare in  queste  colonne  :  così  Ving. 
A.  Bttrzio,  Ispettore-capo  dell'  illumi- 
nazione pubblica  di  T<nino,  ben  cono- 
sciutiì  dai  gazisti  per  le  sue  memorie 
sul  gaz.  ^ 

A  tutti  qu(»sti  p]gregi  Collaboratori 
mi  sia    concesso    porger  i  più    sinceri 


rmgraziamenti. 


Sulla  Municipalizzazione  dei  j)ub- 
blici  servizi,  su  cpiesto  gl'ave  spaurac- 
chio che  il  grosso  pul)blico  considera 
ern)neamente  come  il  nostro  Dies  irae^ 
questa  Rivista  riporterà  specialmente 
quanto  riflette  il  gaz. 

Essa  tratterà  pure  diffusamente  la 
tecnica  della  fabbricazione  d(d  gaz,  i 
risultati  dì  studi  ed  esperimenti,  che 
dimostreranno  il  gaz  sempre  più  ca- 
l)ace  di  com{)etere  con  gli  ahri  mo- 
derni sistemi  crilluminazione,  riscalda- 
mento e  forza  motrice  ;  descriverà  i 
nuovi  ai)parecchi  per  il  consumo  del 
gaz  ed  il  loro  effetto  nelle  applica- 
zioni pratiche  ;  raccogliiM'à  da  tutte  le 
<)fì1(*im»  (jueUe  informazioni  che  mag- 
gioniKMite  int(»ressan()  la  industria;  darà 
una  (\st(»sa  ])il)liogafia  delle  opere»  piìi 
importanti  sulla  nostra  (ì  sulle  indu- 
strii» aHini  :  porterà  un  esteso  gazzet- 
tino commerciah;  sul  costo  dei  carboni 
fossili,  coke,  p(H;e,  catrame,  solfato 
ammoniacale,  ecc.  :  infine  pubblicherà 
una    rivista  di  giurisprudenza  sul  gaz;. 

Xcdla  Circolare  del  ìì)  giugno  scoi-sa 


I 
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promettevo  di  pubblicare  la  Rivista 
ili  fascicoli  di  lG-24  pnjLrine  di  testo: 
credo  di  avere  più  che  inauteniita  la 
promessa,  col  presentare  ai  benevoli 
lettori  il  presente  fascicolo  di  04  pag-ine. 
Ed  ora  all'opera. 

Venezia,  1  Agos/o  lOO'-à. 

V.  Calzavaka. 


INCANDESCENZA 


«  L' iiicaiuleseenza  a  gaz  risponde  in  qne- 
sti  giorni  a  tutte  le  esigenza  ocononiiehc»  od 
estetiche  come  ottimo  sistema  di  illumina- 
zione, tanto  neil'  ordine  publ)lico  (the  privato. 
e  noi  ci  compiaciamo  di  segnalare  come  per 
inerito  di  essa  si  6  aporto  alla  nostra  indu- 
stria un  largo  campo  di  attività  e  di  pro- 
gresso, noi  qualo  ìo  ri(U»r(*he  sciontitìche  o  lo 
spirito  di  invenzione  possono  proporsi  e  tro- 
vare un  tino  rimuneratore*.  —  Dacché  il  pri- 
vilegio del  brevetto  Auoi-  vemn*  a  scadenza 
e  la  fabbricazione  dello  rotine  entiò  noi 
dominio  del  pubblico,  si  diffuso  una  geniah» 
febbre  di  tentativi  (»  di  indagini  per  modifi- 
care nel  più  vai'io  modo  la  forma  del  hocco 
.ad  incandescenza,  ix^r  studiare  la  più  conve- 
niente composiziono  materiale  d(*lla  retic(»lla 
e  del  bagno  chimico  e  sopratutto  pcM-  deter- 
minare le  norme  onde  raggiungei'e  lo  scopò 
di  scaldare  alla  più  alta  t(»mperatui*a  possi- 
bile la  retina. 

Intorno  a  quost'  ultima  condizione  di  buon 
successo  erano  infatti  convenuti  tutti  gli  sp(»- 
rimentatori,  riconosc(Mìdo  che  la  luce  ad  in 
candescenza  non  dipendi*  (»ss(»nzial mento  che 
dalla  temperatura  del  gaz  al  becco,  limitan- 
dosi pertanto  lo  scopo  ad  una  semplice  que- 
stione di  riscaldamento.  —  Da  ciò  ne  con- 
segui pui'e  che  il  i)Otoro  illuminante  di  un 
dato  gaz  passò  in  secondo  ordine  rispetto  al 
suo  potere  calorifico. 

Soltanto  nel  modo  di  combustione  e  nella 
costituzione  della  reticella  imi)iegata  stava  e 
sta  adunque  il  segreto  di  i-aggiungore  i  più 
brillanti  risultati  dello  splendore  e  perciò 
nella  qualità  spettrale   della    luce   ottenuta. 

Le  preoccupazioni  di  ottenere  e  conservare 


nella  distillazione  del  carbone  fossile  gli  ele- 
menti per  cosi  dire  caiburanii  del  gaz,  op- 
pure di  arricchire  un  gaz  normale  con  ag- 
giunta di  gaz  ricco  di  idrocai'bui'i,  pei'devano 
quindi  per  le  ragioni  suddette  tutta  la  loi'o 
importanza  ed  implicitamente*  ne  emergeva 
il  vantaggio  economico. 

In  tal  modo  ancoi*a,  massime  in  temjìi  di 
scarsezza  di  carboni,   la    produzione    di    gaz 
misto,  sia  ottenuto  coli'  aggiujita,  di.  gaz    di 
acqua,  sia  per  mezzo  della  carbaiazioiie  cOi:' 
vapori  di  benzolo  (i  quali  servono  molto.benij 
per  i-egolare  il  potere  luminoso    e   c.(^<)i-iilco , 
ad  un  tempo)  ha  portato  efficaco  SfìSKÌdia  al-, 
progrosso    della    nostra    industila,   soddisfar 
cendo  alle  esigenze  del  jìubblico. 

All'  impiego  diretto  degli  idrocarburi,  cioè 
al  jxMrolio  od  alTalcool,  si  ricorse  i)ure  con 
fiducia  nello  applicazioni  dell'  incandescenza 
e  si  ottennero  eccellenti  risultati  ed  in  largo 
■  modo  il  buon  esito  fu  utilizzato  specialnuMito 
nelle  lampade  poi'tatili  e  negli  impianti  iso 
lati.  Por  questi  ultimi  poi  1'  avei'  constatato 
la  grande  influenza  dell'  aumento  di  pressione 
sulla  potenzialità  luminosa,  sempre  nel  caso 
del  becco  ad  incandescenza,  fu  oggetto  di 
speciali  studii  e  di  perfezionamenti.  Si  ap- 
plicarono infiitti  presso  i  consumatori  appa- 
recchi funzionanti  come  estrattori  e  compres- 
soi'i,  destinati  ad  aumentare  la  pressione  del 
gaz  per  ima  data  rete,  duplicando  in  tal 
modo  per  ogni  becco  il  valore  eflFettivo  in 
candele-ora. 

Cosi  r  apparecchio  Lecomte  Ah  ottimi  ri- 
sultati ed  è  di  grande  semplicità  pei'<-hò  fun- 
ziona con  piccolo  motore  ad  aria  calda,  che 
è  scaldato  da  un  beccuccio  alimentato  dalla 
canalizzazione  ordinaria  :  il  qualie  motore 
può  essere  soppresso,  utilizzando,  ad  esemi)io, 
per  comprimere  il  gaz,  1'  ac(jua  sotto  pres- 
sione, là  dove  esiste  conduttnia  d'acipia. 

Non  è  i)oi  del  resto  escluso  che  (juanto 
conviene  ad  impianto  privato  non  possa  dare 
sod(lisfac(Mite  risultato  anche  per  pubblico 
impianto  (»  perciò,  come  l'acqua  e  l'aria,  an- 
che il  gaz  venga  in  avvenire*  utilizzato  sotto 
elevato  pressioni  ad  imitazione  di  quanto 
diggià  è  stato  fatto  a  Chicago,  Ockland,  Dan- 
burry,  Louisville,  ed  allora  non  solo  come  in 
riguardo  alla  chiarezza  e  più  uniforme  in- 
tensità, ma  anche  come?  faro  luminoso  la  luci* 
ad  incandescenza  non  avrà  a  temere  la  con- 
correnza dell'  elettricità. 

Noi  abbiamo  detto  frattanto,  che  soltanto 
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nelle  condizioni  speciali  del  becco  Bunsen  j 
dc»bbono  ricercarsi  i  risultati  ottenuti  dair  in-  1 
candesc(4ìza.  Ciò  eijuivale  anche  a  dire  che  i 
al  gaz  nonnaie  e  corrente,  pi-odotto  dal  car-  ! 
bon  fossile,  spetta  pur  sempre  il  privilegio  di 
soddisfare  ai  bisogni  moderni. 

11  VautiiM'  hifatti  aveva  già  dimostrato 
che  r  aggiunta  di  acetilene  al  gaz  normale 
non  genera  miglioramento  nel  potere  lumi- 
noso, allorché  ci  riferiamo    al    becco   ad   in- 

"   ■  '      '•***••'■ 
'  *'*    Jy,Wi.*i*i^pìo  modo  il  dott.  Bunte  toglieva 

Iti:  s(l^cn»to:*òy:ni  dubbio  in  proposito,  che  nel 
.UiJ)'(H*al<!i»ì^i:dal  suo  Istituto  (\ì;"iÌ  prepai'ò  mi- 
V  s^'p/evsrx^ffcitrH  di  gaz  noiinale  con  idrogcnio, 
ossido  di  carbonio,  gaz  all'  acqua,  metano, 
i»tilene,  benzolo  v  d(?terminò  il  potei'o  lumi- 
noso di  tali  miscele,  contemporaneamente  a 
quello  d(*l  gaz  di  illluminazione  pui*o,  m^l 
becco  Auer,  ottenendo  risultati  tali  da  po- 
ter concludere  che  soltanto  debolissime  va- 
riazioni di  intensità  luminosa  (»rano  riscon- 
tiabili. 

Seguirono  allora  gli  esperimenti  del  Bou- 
donard,  del  Nernst,  del  Bose,  del  Luggin,  di 
La  CliAtelicr,  del  Lichcnthal  e  definitivamente 
restò  provato  che  il  fcMiomeno  dello  spl(»n- 
dore  acquistato  dalla  reticella  6  inerente  al 
tessuto  di  questa,  imbevuto  nella  soluzione 
dei  nitrati  di  terre  rare,  allorché  si  raggiun- 
gono al  becco  alte  temperature. 

Tali     interessantissime     conclusioni     noi 
abbiamo  riepilogato  per  far  emei'gei-e  (juanto 
importantt»  sia  (piesta.  questione  e  ([uale  campo 
di  studii   e  di    induzioni   apra  dinnanzi  a  se,  j 
poiché  se  r  effetto  del  fenomeno    e    di    tanta 
utilità  e  le  condizioni   i-hc    limitano,    ai-com- 
pagnano    e    stabiliscono    il    fenomeno    stesso  ' 
sono  oggi  assolutamente  fissate,  le  cause  in-  ' 
trinseche  del    fenomeno   sono    ancora    ipote- 
tiche, j 

Venendo  ora  a  far  cenno  a  tali  cause  in-  : 
trinseche  noteremo  anzitutto  V  importanza 
delle  proprietà  degli  ossidi  di  zirconio,  di 
cerio,  di  thorio,  di  yttrio,  di  latanio  ecc.  ed 
accenneremo  ancora  come  fu  per  merito  del 
Laudureau  <-he  si  riconobbe  la  speciale  (jua-  i 
lità  proi)ria  del  thorio.  per  la  quale  il  tessuto 
reso  incandescente  perde  V  opacità  verdastra 
e  raggiunge  splendore  bianchissimo.  ' 

Il  Laudureau  inoltre  dettò  la  formula  più  , 
precisa  pel  bagno  chimico  da  adottarsi,   fis- 
sandone le  proporzioni  in  novantanove  parti 
di  nitrato  di  thorio   od   una   parte   di   cerio 


puro.  Il  nitrato  di  tliorio  puro  non  dà  luce 
.se  impiegato  da  solo:  come  pure  la  luce  perde 
assai  di  putiMiza  s(»  il  nitrato  di  cerio  eccede 
o  difetta,  (ili  altri  ossidi  metallici  di  terre 
rare  entrano  nella  combinazione  per  determi- 
nare le  sfumature  che  si  desidei'ano. 

Giova  ad  ogni  modo  notare,  come  a  diffe- 
renza degli  ossidi  impi(»gati  da  Chamond,  cioè 
di  calce  e  di  magnesia,  i  (inali  non  erano  re- 
frattari air  influenza  deirumidità  atmosferica, 
i  suddetti  ossidi  di  terre  rare  lo  sono  essen- 
zialm(»ntc,  i)0ichè  sotto  la  fiamma  Bunsen  i 
nitrati  igroscopici  div(Migono  ossidi  anidridi 
ed  insolubili. 

Per  ijicidenza,  in  tale»  pi'oposito,  ri(*orde- 
remo  anche  come  di  recente  il  Nei'nst,  par- 
ti»ndo  dallo  stesso  principio  dc^ll'Auer,  abbia 
utilizzato  la  coi'rente  (elettrica  per  portare  al 
bianco  incand(vsc(»nt<»  un  filamento  compo.sto 
di  ossidi  di  terre  rare,  rii)arando  anche  con 
diversi  metodi  airinconveniente,  che  prove- 
niva dall'  (»ssere  tali  ossidi  eattivi  condut- 
tori d(*lla  elettricità,  quando  non  sono  riscal- 
dati. 

Per  quanto  però  la  sua  scoperta  sia  stiita 
degna  di  profonda  ammirazione,  corrispon- 
dendo inoltre  iu»l  campo  pratico  a.  grande 
economia  di  eJic^rgia  elettrica,  rispetto  agli 
altri  sistemi  di  lami)ade  elettriche  pure  non 
ha  ancora  trovato  quella  accoglienza  nelle 
applicazioni  imm*  (miì  si  (Ta  subito  ravvisata 
quaU'  pot(Mite  rivale  air  incand(»scenza  a  gaz. 
Ritornando  ora  al  fenomeno  che*  ci  interessa 
iì\w  domande  sono  in  questione.  K'  la  fiamma 
d(>l  Buns(Mi  l'unica  sorgiMitc*  da  culi  possa 
Quale»  fia  le  teorie  d(*l  I)i't)ssi)acli  e  Krebs  o 
derivare  il  fenomeno  dell'  incandescenza  ? 
del  Hilling  giustifica  il  fenomeno  che  noi  uti- 
lizziamo V 

Si  sa  che  il  gaz  non  riceve  nel  tubo  Bun- 
sen, prima  della  sua  combustione,  che  una 
quantità  d'  aria  insufficiente  per  la  combu- 
stione completa,  ma  i)ure  effettuante  la  com- 
pleta d(»colorazione. 

In  quella  combustione  incomi)leta  abbiamo 
in  certo  modo  la  combustione  di^H*  ai'ia  nel- 
r  eccesso  di  gaz  che  api)ai"e  nel  cono  verde 
della  fiamma  Piunsen.  Quivi  quasi  tutti  i  car- 
buri si  decompongono  e  bi'uiùano  e  i  jn'odottì 
della  combustione  incompleta  consistono  in 
ossido  di  carbonio  ed  idrogeno,  con  un  po' 
di  metano,  difficilmente  decomponibile,  e  di 
acetilene. 

I  gaz  caldi,  sia   il   gaz   impiegato   più  o 
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meno  luminoso,  si  alzano  nella  retina  e  bru- 
ciano nel  cono  della  fianinui,  limitato  este- 
riormente dalla  maf^lia  di  esso,  e  coir'arla 
esterna,  che  ivi  perviene,  si  trasformano  com- 
pletamente in  iicido  carbonico  e  vapore  di 
ac*qua  e  cosi  portano  al  bianco  si)lendente  le 
maglie  della  rete  di  cotone. 

Secondo  Drosbacli  il  processo  della  com- 
bustione nella  retina  6  basato  su  fenomeno 
fisico,  mentre  secondo  IlillinK  è  spiegato  quale 
reazione  chimica.  Nel  fenomeno  fisico  le  on- 
dulazioni (*aloi*iflche  del  Bunsen  sarebb(M*o 
messe  air  unissono  con  h*  ondulazioni  lumi- 
nose della  retina:  taliojule  si  accordereb 
bero  reciprocamente  come  in  fenomeno  a- 
custico. 

Nella  retina  Auer  la  trasformazione  delle 
onde  luminose  sì  produrreblx»  in  modo  tale 
che  le  molecole  del  gaz  trasformeivbbero  la 
loro  energia  chietica  in  ondulazioni  delle  mo- 
lecole della  retina  con  una  specie  di  iso- 
cronismo. 

Molto  più  attendibile  è  invece  V  ijjotesi 
dell'  Hilling  che  si  fonda  su  1'  azione  catali- 
tica del  cerio.  La  semplic^e  presenza  di  tale 
elemento  sarebbe  sufficiente  ])er  trasformare 
i  raggi  calorifici  in  raggi  luminosi.  Noi  sap 
piamo  bene  come  dal  punto  di  vista  fisico 
luce  e  calore  non  differiscono  chi»  per  dif- 
ferenza d'  onde  e  sappiano  ancoia  come  un 
faro  luminoso  non  ò  che  un  centro  dt  attività 
vibratoria  dell'  etere  :  ò  poi  a  noi  anche  ben 
noto  a  quanti  fenomeni  dia  origini^  l'azione 
catalitica  di  molti  corjn. 

*Su  tali  questioni  resta  adunque»  a|)ei'lo 
am]>io  campo  di  studi!  interessantissimi  e 
giova  sperare  che  tali  rieerche  teoriche  da- 
ranno mezzo  a  più  utili  applicazioni  i)raiiche; 
comunque  però  è  facile  i-iconoscere  (pianto 
vantaggiosa  sia  la  situazione  clic  ora  occupa 
r  incandescenza  a  gaz  e  pei*  certo  T  avv(»nir(» 
<'onferm(*rà  (piesto  stato  di  cose,  r(*a lizzando 
inoltre  le  attuali  nostn*  speranze. 


Concorrenti  moH  al  m  lì  cartion  fossile 


11  sig.  A.  Leeomte  di  Parigi  è  uno  (I(M 
più  colti  ed  attivi  investigaloii,  <»  \o  sue 
ricerche  hanno  semprt»  fruttato  (pialche  cosa 
di  utile  ed  istruttivo.  1  suoi  risultati  furono 


sempre  accolti  con  ogni  deferenza.  H  campo 
speciale  delle  sue  ricerche  lo  ha  portato  allo 
studio  del  problema  della  luce  e  dei  vari  si- 
stemi per  produrla  e  su  questo  soggetto  ci 
dà  i  dettagli  doi  problemi  più  astrusi  e  com- 
plicati alla  stessa  maniera  ammirabile  del 
prof.  Vivian  B.  Lewes. 

Negli  ultimi  anni  egli  fermò  la  sua  at- 
tenzione sulle  classi  inferiori  dei  competi- 
tori del  carbon  fossile,  comprendendovi  l'aria 
carburata,  il  petrolio  e  l'alcool. 

►Secondo  il  Leeomte  il  passo  più  grande 
fu  fatto  dall'alcool  fino  dal  1900,  però  tanto 
questo  come  le  altre  lampade,  non  raggiun- 
sero il  massimo  del  loro  potere,  sebbene 
sieno  già  rivali  più  scrii  al  carbon  fossile, 
che  non  lo  siano  V  olio,  1'  acetilene  e  V  elet- 
tricità. 

Riassumiamo  in  breve  quanto  egli  comu- 
nicava ultimannmte  al  Congresso  della  So- 
cietà Te(!nica  del  Cxaz  in  Francia. 

Cominciò  a  trattare  degli  idrocarbui'i  usati 
ora  nella  fabbricazione  del  gaz.  Fino  a  qual- 
che tempo  fa  la  gazolina,  o  luce  di  petrolio, 

'  era  la  prima  nella  lista  dei  liquidi  usati  per 

'  questo  scopo,  sulla  doppia  base  del  prezzo 
e  della  potenza  calorìfica.  Ora  invece  il  ben- 

;  zelo  0  bcììzcìic  (come  e  anche  chiamato)  co- 
mincia a  competere  coi  più  vecchi    idrocar- 

i  buri.  È  molto  ricco  dì  carbonio,  lia  un'  alta 
potenza  calorifica,  è  a  buon  nuM'cato  ma  pos- 
siede disgraziatamente  una  bassa  tensione. 

Sebbene  possa  sembrare  poco  atto  i)er 
rimpiazzane  del  tutto  la  gazolina,  esso  può 
entrare  nella  composizione  dei  liciuidi  gazei- 
fieanti  nella  proporzione  da  Ipi  a   \\A, 

Bouchard  Praceig  adottò  l'alcooleno  iCi 
Ilio  0).  Il  valore  relativo  di  questi  tre  prodotti 
può  essere  giudicato   da    qiK^ste  tabc^lle  : 


Proprietà  del  benzolo,  della  gazolina  e  dell'alcool 
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Tensione  del  vapore  di  benzolo,  gaznlina  ed  alcool 
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Da  queste  tabelle  8i  può  dedurre  T  impor- 
tanti Bsinio  tkttoie  della  quantità  del  liquido 
combustibile  che  si  può  prend**re  per  ine. 
d^  aria. 

Questo  fattore  è  dato  dalla  logge  che  «  in  ogni 
miscuglio  saturo,  ilrolnme  dei  vapori  disciolfi 
é  proporzionak  aìla  tensione  del  vapore ,  ad 
una  data  temperatura,  ed  alia  pressione  del 
miMuglio  * .  Cosi  sì  vedià.  che  un  mc<  d'  aria 
a  0^  può  contenere  non  meno  di  Kili  L26 
di  etere  ed  un  gaz  puh  essere  composto  da 
qm^sii  prodotti^  i  quali  non  saranno  conden- 
sali sotto  nessima  circostanza. 

Facendo  evaporare  questi  idi^ocarburi  col 
metodo  secco  si  trovò  un  nuovo  carburatore 
—  qu(»llo  di  Laitte.  —  Consiste  in  una  spe- 
cie di  piani  inclinati  posti,  secondo  l' uso, 
uno  sopra  l'altro.  L'aria  e  gli  idrocarburi 
entrano  per. la  parte  superiore  e  lavorano 
insieme,  per  modo  ehe  il  liquido  è  complc- 
tiimcnte  evaporato  nel  tempo  che  impiega 
per  arrivai'e  all'  altra  estremità  dell'  appa- 
rato. Il  calore  è  dissipato  fino  ad  una  certa 
estensione  dalla  superficie  dei  piani  inclinati 
e  la  pratica  fa  conoscere  che  ci  vuole  del 
temi)o  piuttosto  lungo  per  la  volatizzazione 
del  liquido.  Questo  tempo  dipende  dalla  ten- 
sione del  vapore  degli  idrocarburi  sulla  su- 
perficie area  del  carburatore,  e  dalla  tempe- 
ratura circostante.  Col  petrolio  di  680  sp.  gr. 
e  una  differenza  di  o  cent,  questo  tempo  è 
da  12  a  If)  secondi  i)er  la  saturazione  di  23.3 
grammi  QibO  grani)  per  me. 

Una  curiosa  proprietà  del  gaz  d'  alcool  è 
di  essere  molto  più  pesante  del  gaz  di  carbon 
fossile,  dimodoché  quando  è  fatto  passare  at- 
traverso un  beccuccio  incandescente,  porta 
sul  momento  V  aria  dell'  esterno  cosi  ener- 
gicamente, che  il  gaz  d'alcool  a  0.8  pollici 
di  pressione  è  equivalente  al  gaz  di  carbon 
fossile  a  6  pollici. 

Uno  speciale  carburatore  da  usare  con 
alcool  è  stato  costruito  da  M.  Bouchard- 
Praceiq  sotto  il  nome  di  «  Bìdon  à  sondage  » 


L'aria  ò  forzata  ad  una  pressione  dì  2  o 
cent,   ma  la   caratteristica   riraarnhevole 
questi  apparecchi  ò  il  materiale  nnì  quale 
liquido  volatilizzato  è  esposto    alla   corren 
gazosa. 

Questo  è  un  legno,  o  piuttosto  una  fib 
di  un  albero  simile  alla  palma.  La  sua  de 
sita  .è  114  a  122  ed  è  estremamente  poro 
assorbendo  9  volte  il  peso  del  liquido  e  se 
ricando  lo  stesso  completamente  colla  si 
seguente  evaporazione» 

Questa  materia  che  è  conoseiuta  aotlo 
nome  di    «  legno  Bouchard  >    è    interesBan 
pel  fatto  ehe  per  suo  mezzo  il  peso  del  cor 
assorbente  può  esser  ridotto  piccolissimo 
confronto  del  liquido  assorbito. 

L'  alcool  è  destinato  ad  aviere    un    av^ 
nire  in  Francia^  secondo  li.  Bouchard  Brace; 
esso  può  essere  prodotto  a  49.78  Frcs,    oj 
100  Kg.  e  dovrà  poter  essere  acquisibile 
distillatori  al  prezzo  di  55  Fra.  per  100    K 

Al  presente  il  prezzo  è  di  65  Fra.  p 
100  Cg.  e  dai  calcoli  tatti  può  arrivare  l 
nissimo  alla  cifra  suesposta. 

Esperimenti  fatti  con  gaz  di  alcool,  (Q 
alcooleno)    da    Langlois  a  Rocourt  (S.  Qui 
tino)    sembi-ano    stabilire    la  cifra    di  cir 
6.7  grani  di  alcool  per  carcel-ora  quando 
gaz  sia  consumato  in  un  beccuccio   incanc 
scente,  e  la   sua    immunità   dalla   condem 
zione  fu  provata,  pompandolo  attraverso 
api)arecehio  ratt'ieddato  a  6  C.  ;  e  un'  ora 
piove  a  queste  condizioni  permise  di  estrai 
da  esso  una  goccia   di   liquido   concentra 
Furono  fatti  assaggi  fotometrici  con  gaz  r 
fieddati  e  non  raffreddati  senza  trovare   ( 
ferenze. 

Dalla  conclusione  pratica  di  tutto  ciò  f 
parisce,  che  per  una  installazione  di  non  più 
500  beccucci  per  una  piccola  città,  o  per  u 
fattoria,  si  può  adottare  con  sicurezza  un  ti 
sistema.  Diluendolo  con  l'aria,  l'alcool  per 
la  sua  fiamma  luminósa,  ma  qualunque  i 
il  grado  di  luminosità  che  si  desidera  la 
può  ottenere  usando  un  piccolo  carburate 
di  benzolo,  il  quale  produce  un  gaz  simile 
gaz  d'  olio  colla  spesa  di  soli  40  o  50  gn 
(poco  più  di  due  grammi)  di  benzolo  per  i 
e  produce  del  gaz  che  è  tanto  costante  quai 
quello  consumato  nei  nostri  beccucci, 
guardo  all'  uso  commerciale  di  questi  gaz 
alcool,  arricchiti  col  benzolo,  il  costo  de 
loro  i)roduzionc  e  circa  2  volte  quello  ^ 
gaz  d'  olio,  e  1'  utile  più  diretto  da   esso 
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tenibile  è  la  facilità  e  rapidità  collo  quali  si 
può  installare  per  rimpiazzare  un  fonio  da 
gaz  durante  qualche  lavoro  di  riparazione. 

L' attenzione  dei  fabbricanti  di  gaz  fu 
richiamata  alla  mineralizzazione  dell' alcool 
da  Teodoro  Vautier  e  più  avanti  fu  stu- 
diata da^  Filippo  Delhaye  nel  1887. 

Al  presente  V  alcool  è  una  risorsa  pra- 
tica di  luce  e  di  calore  e  le  più  vive  lodi, 
per  lo  straordinario  sviluppo  commerciale 
delle  loro  applicazioni,  sono  dovute  a  Jean 
Dupuy  che  inaugurò  in  Francia  lo  spirito 
mineralizzato. 

E'  neir  interesse  dell'  industria  del  gaz  il 
favorire  la  produzione  delT  alcool,  perchè  se 
con  una  coltura  di  barbabietole  un  ettaro  di 
terra  produce  da  27  a  :W  El.  di  alcool,  per 
questa  superficie  è  necessaria  una  spesa  di 
1;)0  Cg.  di  soltato  di  ammoniaca,  onde  ne 
segue  che  i)er  ogni  El.  di  alcool  jyrodotto, 
necessitano  5  Cg.  di  solfato  di  ammoniaca. 

Mescolato  col  benzolo,  V  alcgol  ha  una 
forza  di  espansione  minore  che  non  usato 
solo. 

L'  alcool  cai'burato  è  molto  imi)iegato 
l)er  automobili,  cosa  qu(»sta  del  resto  che 
non  può  di  molto  interessare,  i  i)i*opri(*- 
tai'i  d'  officine  a  gaz,  ma  quello  •  che  invece 
può  interessai-li  é  la  questione  se  V  alcool 
(Carburato  è  una  sorgente  di  forza  a  i)iù  buon 
mercato  per  motori  fissi  che  non  l'ordinario 
•gaz  d'illuminazione.  Le  misurazioni  di  Sorci 
danno  un  prodotto  di  4V)00  calorie  i)er  litro 
di  alcool  mineralizzato  e  di  (5700  calorie 
per  litro  di  alcool  carburato  con  ì^O  0[0  di 
benzolo. 

Prove  fatte  su  motori  hanno  mostrato  che 
sulle  basi  di  800  litri  per  rarfiììo-ora,  per 
motori  della  forza  da  1  a  ó  cavalli,  v  700 
litri  per  cavallo-ora,  per  motoi'i  della  forza 
da  G  a  10  cavalli,  il  consumo  d(»ir  alcool 
corrisponde  a  quello  del  gaz  a  22.;')  e  '2Ì)J) 
centesimi. 

Fra  le  applicazioni  usate  pei*  il  riscaldamento 
colTalcool,  citiamo  la  stufa  Lecomte  che  può  far 
bollire  un  litro  di  acqua  in  mimiti  s.ó  colla 
spesa  di  :5.5  grani  di  alcool.  C'oli'  alcool  car- 
biu-ato  al  óO  OiO  il  tempo  è  di  12  minuti  ed 
il  consumo  di  spirito  20  grani.  Queste  cifre 
vanno  a  corrispondere  colle  stufe  che  usano 
gaz  a  48  centesimi. 

L'illuminazione  incand(*scente  con  idro- 
carburi di  petrolio  ha  fatto  picM-oIissimi  ])ro- 
grcssi  dal  1900,  ma   evvi    però  sul    mercato 


una  lampada  ideata  da  Ribière  e  costruita  da 
Luchaire,  che  ha  dato  buonissimi  risultati  dei 
quali,  il  più  importante,  è  che  con  reticelle  di  85 
nipn  di  diameti'o  si  ottiene  una  luce  di  135 
carcel  col  consumo  di  litri  3.5  a  4  per  car 
cel-ora. 

Di  lampade  incandescenti  ad  alcool  le 
seguenti  costituiscono  i  tipi  principali  :  la/ri' 
pade  a  jjressione  (sistemi  Denayrouze,  Hantz 
e  Washington).  Queste  lampade  danno  da 
10  a  103  carcel  con  un  consumo  di  15  grani 
di  alcool  mineralizzato  per  carcel  ora  (con  un 
minimo  di  10  grani)  corrispondente  ad  un  con- 
sumo di  10  a  15  litri  di  gaz  da  0.20  cent,  al 
me.  per  carcel-ora. 

Sotto  il  nome  di  «  Petreano  »  si  vende 
una  lampada  che  ha  un  becco  Argand  prov- 
visto di  riflettori  allo  scopo  di  introdurre 
aria  sufficiente  nella  fiamma  fid  alcool  per 
metterlo  in  grado  di  portare  la  reticella  al- 
l' incandescenza  .  I  tedeschi  hanno  fatto  re- 
centemente una  mat^china  consimile  sotto  il 
nome  di  «  Refonn  »  ma  ò  difficilissimo  re- 
golare la  fiamma  di  questi  beccucci.  Lo  stoppi 
no  deve  esser  tagliato  molto  stretto  ed  occorre 
un  cannello  molto  alto,  di  jnù  il  consumo  è 
altissimo  —  circa  50  grani  per  carcel-ora. 

La  lampada  Denayrouze  «  Alveolare  * 
(nuovo  modello)  ò  di  costruzione  semplice  e 
dà  buonissimi  risultati  coli'  alcool  carburato 
al  50  0(0.  Essa  funziona  senza  pressione  ed 
è  perciò  consigliabile  per  scopi  domestici. 
Si  adoperano  due  stoppini  :  il  vapore  sale  in 
una  camera  posta  al  di  sopra  della  pai'te  su- 
periore. 

Per  intensità  di  36  a  85  carcel.  il  con- 
sumo medio  è  di  10.7  grajii  i)er  carcel  e 
per  ora. 

A  tutti»  queste  comunicazioni  Lecomte 
aggiunse  la  descrizione  dei  du(*  beccuc^ci 
Rihière  e  Lecoiute  e  concluse  alla  fine  esor- 
tando i  produttori  di  gaz  a  studiare  da  loro 
stc^ssi  la  bontà  di  questi  nuovi  concorrenti  ri- 
cercando, ove  ve  u(»  siejio,  i  punti  deboli  se  vor- 
ranno esseie  a  suo  tempo  in  gi'ado  di  com- 
batterli con  si)eranza  di  buon  su(*cesso. 


A.ocit.i.l»te^i?©l>l>e^sl 

Officina  a  gaz  —  possìbihnente  uelV  Alla 
Italia  —  di  mìa  prodazinne  non  inferif/re  ai 
17)0000  tur,  (tnnui. 

iicr  i  cere  air  Atn  minisi  razione  del  giornale. 
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ARRICCHIMENTO  COL  BENZOLO 


111  alti'a  lotrura  fatta  e«i:ualinonto  alla 
Soc'k'tà  TcM'iilca  del  Gay  il  si^.  Ii(H'onit<'  trattò 
d(»ttagliata!neiìte  (MV  ftrrfrrli/tftf'nfo  drl  (jnz 
col  hrnzfìlff,  e  sono  di  ||>:raii(le  importanza  i 
risultati  dello  i)rove  da  lui  fatto  i)or  un  pe- 
riodo dio  mesi  d'inverno  e  che  qui  riassumiamo 

1.  L'eftetro  della  earborizzazione  iu)n  dr^ve 
ai)pMrire  rlio  dopo  If)  minuti  che  T  apjìaroc- 
chio  e  fermo. 

2.  La  naftalina  deve  quasi  comi)l(*tamente 
scomparire  con  :>  o  ;">  j;i:ranuni  di  benzolo 
1)01*  me. 

;>.  Il  IxMìzolo  non  lascia  nessuna  traccia 
su  h^ijrature  o  tu1»i  di  gomma. 

4.  Si  i)ossono  ado|)ei"aro  30  gr.  di  benzolo 
al  90  0[0  p(M'  me.  senza  rilevare  nessun  fatto 
anoi-mnle  uri  beccucci  ordinari  o  ad  incan- 
descenza. 

r>.  L'apparecchio  lichiede  dalOal2mpii 
di  pri'ssione. 

6.  L' estiazione  del  ^az  può  variare  del 
40  Oio  senza  nessuna  altei*azione  del  potere 
illuminante  ;  il  benzolo  devi»  essere  proporzio- 
nale* al  volume  clu^  deve  passare. 

Dalla  lettura  dei  risultati  fotometrici  (in 
litrii  ottenuti  coirajjpai'c'cchio  (jliroud  e  quello 
di  Dumas  e  Ki^gnault  si  ha,  come  regola  ge- 
nerale, che  fino  al  1(K)  i  numeri  più  alti  ap- 
partengono ftll'npparecchio  di  (liroud.  e  dopo 
il  IW  i  numeri  più  alti  api)artengono  a  (piello 
di  Dumas  e  Regnault. 


LE  STORTE  INCLINATE  IN  AMERICA 


In  America  da  ([ualche  tempo  1'  uso  delle 
storte  inclinate,  va  sempre  più  sviluppan- 
dosi malgrado  le  obbiezioni  o])poste  a  i)iù  ri- 
l)rese  contro  (picsto  sistema. 

Cosi  ci  sembi-a  inteiessante  riprodui'rt»  nel 
nostro  giornale  (|ualcuna  delle  osservazioni 
fatte,  su  tale  argomento,  dal  signor  Fcdei'ico 
Egncr,  che  vi  richiamò  1'  attenzione  dei 
suoi  colleghi,  con  una  connmicazion<^  tenuta 
a  Columbus,  nel  marzo  scorso,  all'xVssem- 
blea  gc^nerale  dei  gazisti  dello  Stato  d(»l- 
rohio. 

Si  può  chi(*d(*rsi,  egli  <lic(»,  etfcttivamen- 
le,    non     senza    qualche    ragione,    p(»r    qual 


motivo  il  sistema  delle  storte  inclinate  non 
viene  impiegato  che  assai  raramente  negli 
Stati  Uniti,  mentre  da  divei'sc*  parti,  si  van- 
tano i  nunuM'osi   vantaggi  che  esso  offre. 

Rispoiulc'udo  a  questa  priiìia  osservazione 
.r  Egner  dapprima  estese  un  riassunto  sto- 
rico. n(^l  quale  l'icordò  che  la  prima  a])plica- 
zione  delle  storte  inclinate  iiiAmerica  datava 
ai)pena  da  14  anni. 

Questa  prima  prova  fu  fatta  alT  otticina 
del  (raz  di  San  Luigi  (Missouri  i.  Consisteva 
in  un  semplice  forno  ordinario,  a  livello 
del  suolo  e  provvisto  di  cinque  siorte.  Quaii- 
tuncpu'  questa  installazione  fosso  delle  più 
più  seiìiplici,  tuttavia  questo  nuovo  sistema 
funzionò  pei*  due;  anni  con  piena  soddisfa- 
zione della  Compagnia.  Di  fronte  ai  buoni 
risultati  ottenuti,  fu  deciso  di  costruire  una 
battei'ia  di  8  forni  da  7  storte  ognuna. 

Con  ([uc^ste  basi  V  organizzazione  della 
illiuninazioiu»  della  città  di  San  Luigi  fu  cora- 
pletament^  trasformata,  e  le  nuove  batterie 
feceio  parte  dcdla  Stazione  B  disila  Compa- 
gnia Laclède.  A  questa  modificazione  devesi 
attribuire  in  i)ai'to  le  esitazioni  che  i  gazisti 
amerii-ani  mostrarono  nell' adottare  il  sistema 
dell(5  storte  inclinate,  la  di  cui  superiorità 
vi(Mie  oggi  quasi  all'  imanimìtà   riconosciuta. 

ParcH-chi  eiTori  commessi  su  questa  in- 
stallaziom»,  furono  ripetuti  in  pan^cchie  altre, 
dove,  in  (pud  tempo,  si  volhM'o  pun»  esperi- 
imMitare  le  storte  inclinate.  Si  può  citare  no- 
toriamente Springfield  (Missoiu'ii,  Washington 
e  sovratutto  Kensal  Gi-een,  officina  del  «  Gas 
light  and  Coke  Company  »  di  Londra,  dove 
un  impianto  di  150  storte»  dovetti»  osseine 
abbandonato  \)vv  \v  stesse  ragioni  per  le 
quali  fu  abbandonato  quello  dell'  officina  di 
San  Luigi,  come  dopo  i)arecchi  amii  si  venne 
a  conoscere  dalla  monografia  pubblicata  dal- 
l' ingegn(»re  capo  Trewbey. 

Si  l'iconobbero  i)n*sto  questi  difetti,  ma 
imMitre  in  Kuropa  se  ne  ricercavano  le  eause 
p(M-  porvi  rinuHlio,  in  AmiM'ica,  invece,  ci  si 
disinteressò  comi)letaniente    della    questione. 

Si  era  ben  previsto,  chi»  le  storte  inclinate 
potevano  scivolare  nei  forni  e  si  era  puranco 
discussa  la  possil)iliti\di  qu(»sto  p(»ricolo  ;  sfor- 
tunatamente, siccome»  questi  apparecchi  non 
(»rano  usati  in  Fì*ancia,  vcjme  a  mancare  uno 
dei  i)rincipali  centri  dove  si  studia  per  ap- 
prezzare la  gravità  di  simile  accidiMite.  Le 
misuiv  prese  fm'ono  insufficienti  e  le  storte 
scivolarono,  rovesciando  anclie  in  parte  i  forni. 
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Siccome  le  storte  erano  tnittemite  per  la 
tosta  superiore,  cosi  la  tendenza  allo  sivola- 
niento  cagionò  pure  la  loi'o  l'ottura. 

VcramtMite  questi  accidenti  non  presenta- 
vano una  gravita  eccezionale;  si  può  infatti 
rimediare  alla  roltui'a  delle  stoi'te  inclinate 
come  si  rimedia  a  quella  delle  storte  orizzon- 
tali, quando  essa  si  produce. 

I  danni  causati  al  ricupei'o,  non  erano  ab- 
bastanza importanti  per  impedire  in  via  asso- 
luta il  funzionaniiMito  dei  forni.  Quanto  allo  s(M- 
volamento  delle  storte,  esso  si  ai'r(»stòda  pei*  sò. 

Gli  iiu'on venienti  più  gravi  apparvei-o, 
piuttosto,  provenire  da  un  certo  numero  di 
innovazioni,  abbastanza  mal  studiate,  o  che 
furono  applicate  prematuramente  alle  storte 
inclinate  ;  vi  fu  forse  anche  quah^he  atto  di 
malevolenza. 

Si  comprendi*  da  ciòpei'chè  degli  Ingegneri, 
f'ra  i  più  esperimentati  si  mostrassero,  in  tali 
condizioni,  poco  favorevoli  a  nuove  provedi 
storte  inclinate  e  si  trovassero  poco  disposti 
ad  incontrare  nuove  s[)ese  per  Tintroduzionf» 
di  un  sistema  che  non  av(^va  corrisposto  al  suc- 
cesso che  si  riprometteva. 

L'  attenzione  dei  gazisti  si  portò,  dunque, 
sopra  altre  questioni,  e  quella  che  ci  occupa 
fu  abbandonata. 

Oggi  si  ò  verificato  un  cambiamento  nel 
modo  di  pensare  e  in  America  si  ò  del  tutto 
convinti  che  questi  apparecM'hi  pi*esentano  in- 
contestabili vantaggi. 

■  I  gazisti  americani,  che  poterono  rendersi 
conto  de  visti,  durante  la  loro  dimora  in  Eu- 
ropa, del  funzionamento  delle  storte  inclinate, 
calcolano  che,  entro  poi^o  tempo,  questo  si- 
stema sarà  applicato  nel  loro  paese  su  vasta 
scala  e  diverrà  l'egola  generale  per  1'  (eser- 
cizio delle  ofticine  da  gaz. 

Questa  opinione  sembra  essere  confermata 
dal  successo  ottemito  recentemente  dalle  nuove 
installazioni  fatte  alle  officine  da  gaz  della 
€  Cnsolided  Oas  Company  >  a  N(»w  York.  Le 
storte  inclinate  vi  furono  introdotte  sotto  la 
sorveglianza  speciali»  di  M.  Beai,  nuovo  pre- 
sidente della  «  American  (las  Light  Associa- 
tion  »  che  si  interessa  particolarnn.Mitc  della 
questione,  sebbene  qucvsta  non  entri  più  nelle 
sue  attribuzioni  particolari. 

Gli  inconvenienti  manif(»statisi  una  dozzina 
d' anni  sono,  non  sono  oggi  più  a  temi^rsi. 
L'esperienza  cln;  si  ha  di  quc^sti  apparec- 
chi è  suHìciente,  e  nessuno,  or.l,  piMiserc^bbe  ad 
introdurre  delle  storte  inclinate  senza  numirle 


di  un'armatura  destinata  ad  impedire  lo  sci- 
volamcMito. 

E  n(*ssuno,  ancora,  penserebbe  a  disporre 
dei  forni  addossati  con  una  distanza  di  2 
metri  a  2  metri  e  òO-  soltanto,  ciò  che  era 
sembrato  impossibile,  impiegando  delle  teste 
di  storte  ricurve,  ed  ettc^ttuando  il  carico  dal- 
l' alto  della  batteria. 

Bisogna  riconoscere,  tuttavia,  ch(»  la  mag 
gior  parte  delle  batterie  inclinate,  esistenti  in 
America,sonoben  lungi  dal  presentare  le  miglio- 
ri fra  le  disposizioni  conosciute.  5Iolt(*  di  esse 
sono  ancora  d'antiche  modello,  mentre  in  Ger- 
mania ed  in  Inghilterra  s'impiegano  da  quasi 
dieci  anni,  dei  modelli  assolutamente  perfetti. 

Questo  ritardo  è  forse  imputabile  al  timore 
di  ricadere  nell'errore  commesso  dapprincipio, 
quando  furono  adottati  dei  sistemi  che  non 
avevano  ancora  ricevuto  la  sanzione  dell'espc»- 
rienzaedei  (piali  si  scontava  il  buon  successo. 

Una  timidità  simile  oggi  non  è  più  ammissibi- 
le, perchè  parecrhi  tipi  di  storte  inclinate  haimo 
fatto  le  loro  prove  ed  il  loro  imjyiego  non  espone 
più  a  certi  pericoli  come  quindici  anni  or  sono. 

F/  necessario  convin(*ersi  che  le  storte  in- 
Cilinate  implicano  una  spesa  di  i)rimo  impianto 
inferion»  a  (piella  occorrente  p(?r  le  storte 
orizzontali,  \mv  ])otendo  assi(*urare  la  stessa 
produzione;  ([uanto  alle  spese  d'esercizio  sono 
d'assai  inf(»rioi'i  di  qu(»lle  d'ogni  altro  sist(»ma 
di  distillazione.  Queste  considerazioni  hanno 
spinto  i  gazisti  più  coìn|)et<Miti  ad  incoraggiare 
r  uso  delle  storte  inclinate.  Basterà  che  no- 
miniamo i  sigg.  Xettleton  e  Sherman  come 
pure  il  sig.  Poichard,  il  cpiah»,  a  sostegno  delle 
sue  i)arole,  può  mostrane  ad  ognuno  imo  dei 
più  perf(»tti  im])ianti  di  storte  inclinate  ese- 
guito nella  sua  officina. 

Si  pretese  che»  questo  sistenia  non  potrebbe 
essere  applicato  in  Am(*rica.  come  lo  è  in 
f]uropa,  senza  subire  numen^voli  moditica- 
zioni  pel  fatto  delle  ditferenze  fra  i  carboni 
dei  duc^  paesi.  Tale  qu(»stione  fu  troppo  esa- 
gerata. La  Compagnia  del  cai'bon  fossile  di 
Westmorc^land  realm(Mite  ha  inviato  in  Inghil- 
t(»rra  una  quantità  abbastanza  grainhì  del 
suo  carboiK»  i)er<-h(»  vi  foss(»  distillato  nelle 
storte  inclinale  (»  \)cv  veriticari»,  con  prove 
numerosi»,  se  gli  scivolamenti  che  si  addita- 
vano (*ome  il  maggior  inconvtMjieiite  delle 
storte  inclinate,  costituivano  realmeiile  un 
ostacolo  air  adozione  di  (|Ui\sto  sistema  di  di- 
stillazioni». 

Ora  il  risultato  di  (pieste  provi;  in  ih'i  più 
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soddisfacenti  e  si  può  ofi^gi  affcM'iimro  l'ho  le 
storte»  inclinato  possono  inipi(»garsi  in  Aniei'ica 
come  in  liuropa.  senza  che  sia  necessario  mo- 
dificarle, per  adattarle  alle  condizioni  di  que- 
sto paese. 

Però  l'adozione  delle  stoi'te  inclinate  in  Ame- 
rica deve  portare  con  sé  delle  modificazioni  im- 
portanti neirordinamento  delle  attuali  officine 
del  gaz,  come  purc!  suir  organizzazione  del 
lavoro,  e  il  sig.  Federico  f]gner  ha  «-reduto 
dover  insistere  sui  punti  seguenti: 

Lasciando  per  ora  da  parte  i  rimaneggia- 
menti necessari  ai  magazzini  dapprovigiona- 
namento  e  le  sah»  di  distillazione,  egli  si  hi- 
teressa  intanto  del  lavoro  stesso,  che  in. que 
ste  viene  compiuto. 

Attualment(?  bisogna,  ad  ogni  costo,  ricor- 
rere ad  uomini  vigorosi  dei  (juali  la  scelta  è 
per  conseguenza  diffi(Ml(\  sopra  tutto  se  vi  si 
aggiungano  le  attitudini  o  conoscenze  speciali 
vhv  si  richiedono  ad  un  fuochista.  Con  le 
storte  inclinate  questi  obblighi  più  non  esi- 
stono; .s/  può  tùrolgeri^i  ad  lai  opfrdf'a  (jtfa- 
Ittnqiu*  per  il  carica  e  la  scarica  ilcllc  storte. 
Questa  operazione,  secondo  l'aftermazionc  di 
un  gazista  inglese,  e  cosi  facile  con  le  storte 
inclinate,  che  potrebbe  siMiza  alcuna  fatica  ve- 
nire eseguita  dalle  donne.  Senza  spingersi  a 
tanto,  si  può  frattanto  asstM'ire  rhe  leeononiia 
della  mano  d'o|)era  è  assolutamente  certa. 

Le  storte  inclinate  permettono  realmente 
ad  un  uomo  di  medio  vigore  r  stanza  speciali 
attitudini,  di  fabbi'iccMre  j)iù  di  280t)  m.'  di 
gaz,  al  giorno,  mcMitre  nelle  condizioni  at- 
tuali di  lavoro  non  bisogna  calcolare  su  più 
di  850  a  900  m.'  nello  stesso  i)eriodo  di 
tempo. 

Se  si  tratta  d"  un' officina  abbastanza  im- 
portante da  giustificare  l*impi(\i;'<)  di  appa- 
recchi meccanici  p(M*  il  carico  e  lo  scarico, 
si  possono  fiìvr  ancora  dei  numerosi  confronti, 
ma  è  necssario  di  non  pei'dere  di  vista,  in 
questo  caso,  c(M'te  reg(»lc  (>ggidi  b(Mic  stabilite. 
QualuiKiut»  possa  essei'c  il  sistema  inq)i(\i;ato, 
bisogna  che  gii  approvigionanienti  i)ei-  il  cai'i 
camento  debile  storte  vengano  es(»guiti  ad  un 
livello  più  alto  di  (jnello  dal  quale  si  eseguisce» 
il  caricamento  usuah».  in  guisa  da  non  dover  far 
altro  che  utilizzai'C  il  peso  del  carbone  i)(»r  tutte 
le  altre  operazioni;  se  si  adoperano  delle  sioi'ie 
orizzontali,  bisogna  ricorrere  a  due  t»levatori 
e  a  due  carretti  (lis|)osti  diameti-alnuMite  ri- 
sp<'tto  alla  sala  di  disrìllazi»)ne. 

Con  delle  storte  inclinate    si    i)uò,    senza 


inconvenienti,  accont.(»ntarsi  di  uno  solo  di 
questi  api)nrecchi.  V  è  adunque  una  reale 
e(»onomia  nella  costruzione.  Se  le  storte  in- 
clinate sono  adoperate  con  caricamento  con 
degli  appare<(hi  meccanici,  T  economia  della 
mano  d'opera  diventa  considerevoh»,  poiché 
ogni  operazione  si  riduce  alla  manovra  del 
fusto  che  eseguisce  l'apertura  e  la  chiusura 
dell(»  tramoggie. 

In  quanto  alh»  spes(»  di  maiuitenzione  e 
riparazione,  si  avrebbe  torto  appigliandosi 
air  obbiezioni^  citata  più  volte  e  che  tende 
a  mostrarle  come  molto  esagerate.  In  veritA, 
esse  non  eccedono  le  spese  corrispondenti  a 
quelle  alle  quali  si  arriva  per  le  storte  oriz- 
zontali. 

Bisogna  eft'ettivamente  osservare»  che  colle 
storte  inclinate  pt»r  una  (»guale  |)roduzione  si 
possono  aven»  delle  sali»  di  distillazione  di 
dimensioni  molto  \>nì  ristrette  che  non  si  ab- 
biano con  (iu(»lle  orizzontali,  provvedute  di 
appai*(»cchi  di   caricam(»nto. 

E'  pure  assai  piacevole  sentir  dire  daii)ar* 
tigiani  degli  antichi  sistemi  ch(»  le  storte  incli- 
nate sono  conveni(»nti  soltanto  n(»ll(»  officine  di 
dimensioni  i'istr(»tte  i»  ciò  per  poter  impiegare 
apparecchi  meccanici  |)er  il  caricamento  delle 
storte  orizzontali;  v'ha  in  questo  una  contraddi- 
zione flagrante  con  l'opinione  di  gran  lunnoro 
di  gazisti  che  pret(»n(lono,  all'opposto,  che  le 
storte  ini'lijmti»  non  conv(»ngano  che  alle  gi*an- 
di  officine.  La  verità  si  è  che  esse»  convejigono 
alle  une»  come  alle  altre,  qualunque  sia  la  loro 
inq)ortanza.  Non  si  potrebbe»,  i-ealmente,  discu- 
tere un  solo  istante  s(»  sia  meno  on(»roso  il 
caricare  un  storta  V(»rsandovi  direttam(»nte  il 
contenuto  d'una  pala  a  cucchiaio,  oppure  il  ri- 
conen»  all'  aiuto  del  badile  per  eseguin»  que- 
sta stessa  ojx'razionc-  Ora,  con  1<*  storte  in- 
clinate» un  operaio  qiialuncpu»  i)otrà  eseguin» 
il  carie-am(»nto,  mentre»  c<)n  quelle»  orizzontali, 
(juesta  e)pcrazie»ne,  nialgraelo  la  sua  appari»nte 
se'ini)lie-ità,  richie»de»  una  ce'rta  esperie»nza  ben 
sapendosi  epiante)  sia  elitterente  la  pr«>eiuzie)ne  a 
se'conda  e-he*  il  carie-ame'ntosia  i»iù  o  meno  bene» 
ese»guìte>.  Questa  sola  considerazione  dovre»bbe 
bastare»  per  dimostrare»  ehe  le»  storte»  incUnate 
e*onve'ngono  alle  ])iccole*  oftìe-ine  nelle»  (piali 
.la  produzione*  non  e»sige  l'impiego  di  appa- 
i-eee-hi  e-ol  e-aricanìe'Uto  nu»ce-anico. 

l)*altronele»  i  più  aute)revoli  Ingegneri  hanno 
concluso  e-he  ogni  ottie-ina  ame»ricana,  la  cui 
pj'oduzie)ne»  auiniale'  raggiunga  1  milione  e 
m(»zzo  eli  metri  e*ul)i,   può    vantaggiosamente 
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impiegare  degli  upparecehi  mei-c^auitu  per  il 
OHrìeaiiiento.  L*  economia  risiiUanle  dall'  uso 
delle  storte  ineliiiah%  basterebbe  a  giu8titìt*are 
la  loroKostitusiione,  in  queste  onìrine.Mllivstorre 
orizzontali.  A  inajLfgior  raj^ioue  ratiozioiie  di  que 
sto  sisU^ma  deve  essere  raeeomandato,  quando 
si  tratti  di  jn('o.struire  dfi  forni  iu  offiriiie  già 
esistenti  o  di  erigerne  di  nuovi.  In  quest'ultimo 
easo  bisogint  eonsiderare  certi  casi  partico- 
lari, e  cioè  :  che  la  superHeie  del  terreno 
che  si  deve  acquistare  e  lo  spazio  della  sala 
di  distillazione,  con  storte  inclinate  pos- 
sono essere  ridotti  assai  più  che  se  Tofti- 
Cina  dovesse  essere  eostruita  con  storte  oriz- 
zontali. 

D'altra  parte,  la  manutenzione  e  rammor- 
tizzanieiito  non  sono  maggionnente  onerosi. 
Finalmeiit<*  la  pulitura  e  le  riparnzioiu  sono 
forse  più  fcicili  con  le  storte  iiu-linate  che 
non  con  ogni  altro  sistema.  Sar'ebbe  celata- 
meut<:  intf^ressante  appoggiare  tutte  queste 
considerazioni  con  delle  cifre  esatte*  Ma  que 
sto  lavoro,  per  quanto  fastidioso  non  presenta 
difficoltà  veruna  ed  ogni  interessato  potrà 
farlo  facilmente  poiché  si  può  dire  che  tutto 
ciò  che  si  poteva  pubblicare  su  questo  argo- 
mento, lo  fu  già  in  parect*hie  riprese,  sopra- 
tutto daccttè  questi  apparecchi  furono  adot- 
tati nelle  officine  del  nuovo  continente,  JSu 
questo  riguardo  ci  si  potrebbe  riportare  ad  una 
comunicazione  fatta  pure  dal  sig.  Federico 
Egner  all'assemblea  generale  tenuta  nel  1894 
a  San  Luigi  dai  Gazisti  Americani,  e  che^  mal- 
grado gli  otto  anni  trascorsi,  contiene  ancora 
dei  dati  che  possono  servire  ancora  oggi. 


LE  MACCHINE  PER  GLI  AGGLOMERATI 


Recentemente  si  fecero  dei  grandi  prò- 
gressi  nelh*  costruzioni  di  queste  mac(4ììne: 
ed  una  nuova  prova  1'  abbiamo  nelT  interes- 
santissima comunicazione  tatta  dal  sig,  L. 
Graillot,  ingegnerò  capo  delle  officine  delie 
miniere  di  Blanzy,  alla  Hofieté  de  V  industrie 
minerai. 

Da  qualche  tempo  si  procura  estrarre 
nelle  miniere,  da  un  solo  i>ozzo,  la  maggior 
quantità  possibile  di  carbone  ;  bisogna  quindi 
usare  macchine  pressatrici,  che  con  un  mi- 
nimo di  mano  d'  opera,  dieno  delle  grandi 
quantità. 

Sino  ad  oggi,  a    Blanzy,  si    adoperavano 


neir  officina  N.  2  le  pressatrici  Révollii*r»  e 
nella  N.  3  quelle  Bietrix,  Queste  due  offieine 
davano  dei  buoni  prodotti,  ma  le  spèse  di 
fabbricazione  erano  considerevoli,  quantunque 
si  avesse  già  di  molto  aumentata  la  produ- 
zione per  ora,  se  si  confronti  il  quantitativo 
attuale,  con  quello  che  producevano  all'  ini 
zìo.  Infatti  le  pressatrici  Bietrix,  tipo  che 
fabbrica  deJle  m/ittonclle  da  6  Cg,  davano 
in  principio  t>  tonnellate  ali*  ora,  Le  pressa- 
tn(*i  *  Couflinhal  >  ne  produccvaiio  ancora 
di  più^  in  causa  della  loro  maggiore  velocita, 
dovuta  <alla  doppia  compressione  ed  alla  dol- 
cezza del  movimento  del  disco.  1  sigg.  J. 
Cliagot  0  C,  vollero  delle  pressatrici  che 
dessero  anc>ora  una  maggiore  produzione. 

Nel  nord  della  Francia,  e  nel  Belgio,  le 
pressatriei  Botirrier,  le  più  usate,  dàrmo  una 
gi'ande  produzione  con  delle  spese  di  fabbri* 
cazione  eccessivamente  ridotte,  ma  le  mat- 
tonelle pressate  nelle  forme  scoperte,  non 
sono  in  connnercio  le  prescelte,  anzi  cci'te 
Ditte  le  ritiutano.  Le  miniere  di  Blanzy  vol- 
lei'o  conservare  la  compressione  in  tbrnu* 
chiuse,  ottenendo  una  considerevole  produ- 
zione per  ogni  pressatrice. 

Costruirono  ed  esperimentarono  umi  nuova 
ni<acchina,  chiamata  «  Du]>lex  de  Blanzy  » 
che  ò  dello  stesso  tipo  della  Coufflnhnl,  ma 
che  dà  una  resa  doppia  per  uno  stesso  peso 
di  mattonelle.  Questa  macchina  fabbrica  delle 
mattonelle  da  7  Cg.  ed  è  costruita  in  modo 
da  comprimere  due  mattonelle  alla  volta, 
lasciando  sempre  indipendenti  gli  organi 
della  compressione.  Ne  viene  da  ciò  una  eguale 
compressione  per  tutte  le  mattonelle,  malgrado 
la  inegualianza  del  contenuto  delle  forme. 

Tutti  i  movimenti  della  Coufflnhal,  tranne 
leggere  modificazioni,  vennero  conservati.  In 
quelle  infatti,  una  mattonella  si  trova  com- 
pressa da  un  colpo  di  bilanciere,  con  cilindro 
idraulico,  come  limite  di  pressione:  la  Du- 
plex invece  è  provvista  di  due  biiancieri^ 
aventi  ciascuno  il  loro  cilindro  di  pressione 
idraulico,  e  del  tutto  indipcMidenti.  Si  otten* 
gotio  così  delle  nuittonelle  che  possono  va- 
riare di  spessore  a  seconda  uella  quantità 
della  miscela,  ma  allo  stesso  grado  di  com- 
pressione. L*  eccentrii'o  ha  un,*i  vcloeità  an- 
I  gelare  di  26  giri  per  minuto.  Si  fanno  quindi 
jìcr  minuto  b2  mattonelle  del  peso  di  7  Cg,, 
ossia  364  Cg.  e  per  ora  tonn.  21.8,  quantita- 
tivo sinora  non  superato  nò  raggiunto  da 
altre  raacchioe  consimili. 
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CONTRO  LA  NxVFTALTNA 


Riportiamo  somma  riamarti  te  questo  impor- 
tantissimo articolo  (jiiì)bli(*ato  in  uno  cJe^li 
ultirai  mimoH  del  *  (ìffs  LtgltUng  nnd  Wa- 
ter Stipplìj  >  dì  Londra: 

•  Contro  questo  nemico  clolla  libera  rìr- 
colazione  del  gaz  nei  huoì  tubi  hi  e.sereita- 
rono  spesso  le  forze,  dii'emo  cosi,  coonomìciie 
ed  intellettuali  delle  Compagnie  del  gaz  e  dei 
loro  direttori,  e  nltiraamente,  specie  in  Ing'hil- 
terra.  molto  dnnaro  fu  speso  in  tentativi  di 
vario  i^enere,  ottenendo  qualche  risultato,  per 
quanto  il  malanno  non  si  possa  dire  comple- 
tamente tolto. 

L*  ingegnere  Hoyte,  al  servizio  dHle  Com- 
pagnie inglesi  di  Plymouth,  largamente  sov- 
venzionato, potè  esercitarsi  con  un  piccolo 
impianto  e  pare  che  la  sorte  abbia  voluto 
mostrarglisì  benigna»  Gli  studi  e  le  proAX^ 
eseguite  lo  indussero  ad  abbandonare  ogni 
tent-ativo  diretto  a  prevenire  le  ostruzioni 
eausate  dalla  naftalina,  trattando  invece  il 
gaz  prima  che  passi  nelle  canalizzazioni. 

Se  le  fatiche  del  sig.  Hoyte  avranno  com- 
pleta riescita,  gli  saranno  liconoscenti  i  diret- 
tori delle  oftìcine  di  Plymouth  e  non  gli  man 
cheranno    le    congratulazioni    di   tutti   i  suoi 
colleghi  gazisti* 

Vn  altro,  che  intraprese  a  combattere  il 
terribile  avversario,  è  il  sig.  RioUù  che  ri- 
corse air  aiuto  della  gnzoltnn  per  scaceian* 
la  naftalina  dai  tubi  e  che  risolse  la  que- 
stione dì  ottenere  V  cftluso  costante  di  una 
data  quantità  di  liquido  propoi-zionale  al 
volume  del  gaz  fahbiicato.  Il  ]irineipio  è 
di  scacciare  la  gazolina  con  dell' aequa  che  è 
più  densa. 

Il  serbatoio  nel  quale  s' introduce  la  ga- 
zolina, è  un  cilindro  di  30  cui.  di  diametro,  è 
|)0iehè  20  goccie  d*  acqua  forniiino  un  cm. 
cubo.  !ie  segue,  che  una  goccia  al  minuto, 
durante  24  ore,  rappresenta  un'  altezza  di 
h'qnido  di  circa  un  mm.  nel  cilindro,  — 
Per  una  produzione  di  ^i<X)0  me,  di  gaz  al 
gionio,  se  si  vuol  mandare  2  grammi  di  li- 
quido per  ogni  me.  di  gaz  fabbricato  e  por  lo 
spazio  di  24  ore.  biajognerà  spostare  (J  Kg, 
ciò  che  forma  8^  goccie  al  minuto  o  0,Oh;ì 
di  altezza  nel  serbatoio. 

Si  ri<*mpie  il  st^rbatoio  dalla    parte    su[ìc 
rtore    con    uu    tubo  ad  imbuto;  mano   mano 
die  hi  gazolina  è  scucciata  dalT  acqua    essa 
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scorre  per  un  tubo  Laterale  fissato   pure   in 
alto  del  serlìatoio. 

Lungo  il  percorso  questo  tubo  é  congiunti 
ad  un  tubo  di  vetro  che  i>ermette  dì    vede] 
passare  il  liquido  e  di  contare  te  goccie*  Un 
tubo'  di   vetro    nella   direzione    di   una   dell 
geiieratriei  del  cilindro,  e    comunicante    co 
questo  per  le  due  estremità,  permette  di  cor 
statare  Taltezza  a  cui  giunge  la  gazolina  n 
serbatoio. 

V  apparecchio  destinato  a  regolare  V 
flusso  deiracqua,  a  seconda  dei  bisogni  dell 
produzione,  si  compone  di  una  bottiglia  d 
Wolf  a  tre  colli,  L'  acqtia  giunge  pel  colk> 
centrale  che  porta  un  rubinetto  regolatore 
un  tubo  terminante  a  conta-goccie  ^  fissat 
ad  UDO  dei  colli  laterali  e  manda  V  acqu, 
misurata  nel  serbatoio;  l'altro  inolio  lateral 
porta  un  tubo  di  caout(*houe  abbastanza  lungi 
che  passa  sopra  uu  sopporto,  munito  di  un 
vite  di  pressione,  che  permette  di  variami 
r  altezza  a  piacimento  ;  questo  tubo  serv 
per  regolare  il  passaggio.  Infatti,  se  esso 
suftìcientemente  rialzato,  tutta  V  acqua  eh' 
giunge  dal  tubo  eentrale»  deve  passare 
contagoccie  ;  se,  invece,  Io  si  abbassa  di  molti 
1"  acqua  non  passa  più  ;  si  cerca  quindi  un 
posizione  intermedia  che  dia  la  quantità 
luta,  li  RioUè  si  serve  d'acqua  piovana  pei 
evitare  le  ostruzioni,  che  delle  acque  alquanti 
calcari  producevano  nel  conta-goccie  — . 

Ci  riserviamo  di  ritornare  su  questa  tant 
importante  questione  e  di  riferire  tutti  i  coii 
sigli,  gli  esperimenti  ed  i  tc^ntativi    che  ver- 
ranno fatti  per   (»ombattt^i'e    questo   prodotti 
tanto  poco  richiesto  dai  produttori  di  gaz 
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Sia  scelta  lei  tipo  i\  luce  aella  Moinetria 

par  Clayton  H.  ShArp 

Dalla  rivista  mensile  *  lite  Ga»  Engineer 
di  Londra  traduciamo  questo  studio  sui  tipi  d 
Iure  in  uso,  studio  che  tende  a  contribuire  al 
runificazione  delle  misure  fotometriche. 

'  *  Lo  stato  presente  delle  ricerche  sull 
misura-tipo  dell'intensità  luminosa,  negli  ul^ 
timi  anni,  ha  mostrato  qualche  tendenza 
sempUticarsi  e  ad  unitìcarsi.  Un  certo  numen 
di  misure  o,  sedicenti  misure-tipo,  ch^eran 
state  da  principio  accolte  s<*i*iamen(e,  furoiii 
poi  disapprovate  dalla  pratica.  Delle  vari 
candele,  quella  inglese  è  riuuca  che  soprav 


iriVtt  i*d  anrli?  V  uso  pratico  di  e.ssa  è  li^g- 
geroKMitf  drrresoente.  La  Uitnpada  Carcel  e*? 
tentitii  i?i  mollo  njinor  vonio  rhe  non  per  lo 

"♦^rro.  Non  è  ancora  ben  fi^saro  se  la  scelta 
.   ,.a  nuj^ura-ripu  di  kn:c  debba  cadere  su  un 
mÌ8uratore  a  penlano  o  .sulla  lampada  alTa- 
oeliilo  di  amib?  di  Ilefner. 

Le  lampadine  a  pentano  della  forza  di  una 
CADdela  e  quelle  di  ò  c^andele  hi  sono  dimo- 
strate desile  di  qualche  attenzione  in  seguito 
ai  risultati  ottenuti  a  Reichasanslaldt. 

Le  lampade  a  pentano»  della  forza  di  10  can- 
ciele,  stanno  per  divenire  molto  in  uso  nell'in- 
ilns^lria  del  gaz  in  Inghilterra,  e  si  raccoman- 
dano per  la  loro  semplicità  di  operazione, 
per  la  loro  relativamente  alta  intensità,  e, 
come  da  tempo  ^  risaputo,   per  la   costanza 

'  '     indicazioni.    Sfortunn^nnicntc     mm    si 

,   r  ancora  tanto  invcstìj^'ate  le  loro  proprietà 

iti  maniera  <»o.sl  dcitagUaia  ed  accurata  come 

m  è  g:ià  fatto  per  le  lampadìm*  a  pentano  f 

per  la  lanì[»ada  Ilefner. 

Se  per   gli    esperimenti    rol    ^az   si  pre- 

»r«j*!ìe  la  ndtiura-tipo  a  pentano,  gJi    elettri- 

1  'ji    prt*scelgono    la    hinipada    Hefner.    in 

l'ie  dojto  il  dilii^fiite  studio  fatto    a    Rei- 
ansUild,  e  dopo  la  sua  adozione  nfticinle 
io  Gernmnia  in  se^aito  al  Congresso    di    Ui- 
•- -ni  del   lH9(n 

iià  per  altro  dimostra  che  questo  grande 
fiTojj^reìiSO   non    deve    essere    riguardalo    che 

'•  una  soluzione  soddisfacente  al  quale  il 
^.  blenni  didla  misura  tipo  e  arrivato.  Intatti 
i|ue^ta  misura  deve  esiiere  il  più  possibile*  vi- 
cina al  comiuie  denominatola'  delle  soi^genti 
di  luce  delTuso  onliimrfo.  Nessuna  sorgente 
lat«*grale  di  luci»  può  essere  con  tutta  esattezza 
un  comune  denominatore  per  tutte,  a  motivo 
^  "'"  dilTcrenze  esistenti  nella  qimlita  o  nel 
re,  (Questa  luce  inveire  si  ap[U'ossÌmerà  di 
più  a  questa  condi;5ione  quando  -  il  colore 
^i  avvicinerà  alla  media  del  tono  di  colore 
^i  '^h-  sorgenti  di  luce  in  uso  orajaquale  media 

.  è  mollo  più  alla»  di  quanto  non  lo  tosse 

jvM  là  anni  fa,  causa  Tei^teia  introduzione  delle 

i  di  Ivice  di  fiuta  più  bianche.  Le  mi 

"  j  prima  in  uso  nei  rìgmydì  del  colore 

vano  metterisi  al  fondo  della  lista  perchè 

«In   tiue^to    punto   di    vista  erano  quanto  di 

peggio  si  potesse  im£iginare, 

1  confronii  fotometrici  dati  dnlle  luci  oi'a 

lo  uso,  erano  molto  incerti,  ed  i  risultati  poco 

idibjli  non  dando  credito  alle  sorgenti  più 

tir  hi  fn:iL'Hl.irp)trnza  visuale  per candeLi. 


Ne  cnneiegue  che  una  misura-tipo  di  luce 
di  tinta  considerevolmente  più  alta  delle  pre- 
senti sarà  intrinsicamente  migliore,  se  sarà 
di  qualità  egualmente  buona  sotto  altri  ri- 
gunrdi;  ed  è  verso  la  dctinìzioue  di  una  tale 
misura  che  i  nostri  sforzi  d<d>bono  essere 
dij^ettì. 

E  difatti  si  sono  già  fatti  dei  buoni 
passi  :  un  pi*ogresso  not(»voIe  ottenne  Peta- 
val  dalle  sue  ricerche  8uir  unità  di  pla- 
tino di  Viollc,  Kglì  ha  indicato  le  precau- 
zioni da  prendersi  per  ottenere  buoni  risul- 
tati, e  dimostrò  che  i  limiti  di  errore  nei 
quali  si  può  incorrere  possono  esser  ridotti 
del  tutto  insignificanti.  Il  colore  di  questa  mi- 
sura4ipo  è  buonissimo,  Violle  giudicò  (*he  c*sso 
è  molto  simile  a  quello  della  fiamma  delTa* 
eetilene,  ma  il  suo  giudizio  mm  pare  del  tutto 
esatto  pel  fatto  che  il  jilatino  può  csscn»  pron- 
tamente fuso. 

Gli  studi  di  Paschen  e  Lunnner  sulla  teoria 
dei  corpi  neri,  hanno  indicato  un  sisrcrna  me- 
diante il  quale  ni  può  assicurare  una  sfuper- 
tìcie  definitiva  perfettamente  radiante,  e  ba^ 
sta  solanieute  un  nu^zzo  aufficieutcnn»ute  ac- 
curato, per  detinirc  la  t<'mperatura  di  una  tale 
superficie  e  per  dare  una  misura'ti}>o  di  luce. 
Tuttavia  dalla  radiazione  lumiin>sa  che  da 
tale  sujicrticie  aumenta  in  ragione  della  tem- 
peratura, non  si  può  tVicilmente  trovare  uu 
metodo  tanto  accurato  per  la  deJiuizione 
della  tempi^'atura  stessa. 

Fra  \r  sorgrHjti  ordinarie  di  luce.  la  fiamma 
deiracetileue  si  Hvvii'ìna  più  d'ogni  altra  in 
colore  alla  tinta  media.  La  facilità  colta  quale 
questo  gaz  può  esser  prodotto  in  un  buon 
grado  di  purità,  e  la  fcrmiz^ia  e  nuineggia- 
bili  là  della  sua  fiamma,  lo  ra«*comandano  ad 
esser  usato  come  misura-tipo.  Violle^  Fessen- 
den  e  Fcry,  da  studi  iiroj>ri  indipendenti,  Tea- 
nero  a  questa  conci usionCi  ma  però  non  si  ha 
ancora  nessuna  misura-iipo  definitiva. 

Fessenden  dimostrò  che  si  può  ottenere  con 
questo  gaz  una  fiamma  stabile,  piatta,  impie- 
gando ii  metodo  dei  getti  convergenti,  ora 
comunemente  in  uso:  ò  nei*essario  che  la 
fianmia  sia  fermissima  e  moderatamente  im- 
mune da  infiuenze  esterne.  Questa  fiamma 
piatta,  colla  luce  riparata  agli  orli,  é  stata 
usata  con  molto  successo  dal  Prof,  Nichols 
nelle  ricerclie  del  suo  spettro  fotometrico  sidle 
radiazioni  del  carbonio.  La  fiamma  fu  control- 
lata a  varie  pressioni  di  gaz. 

Fery  propone  Toso  di  ifna  fiamma  lungH 
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e  sottile.  Egli  usò  per  getto  un  pezzo  di  tubo 
di  torinometro  del  diametro  interno  dì  niez- 
zo  nim.  Con  questo  egli  trovò  rho  la  lumino- 
sità della  fiamma  era  proporaionata  all'al- 
tezza della  stessa  nei  limiti  di  un  em.,  o  2,5 
(Mii.,  cioè  egli  sostituì  al  controllo  d(»lla  mi- 
sura della  pressione,  il  controllo  della  misura 
deir  altezza  della  fiamma. 

Le  proprietà  fino  ad  ora  conosciute  della 
fiamma  dell* acetilene,  la*^ciano  intrav vedere 
che  la  ricerca  del  miglior  metodo  per  pro- 
durre una  fiamma  di  acetilene  invariabile, 
darebbe  seri  e  positivi  risultati. 

Qualcuno  pro])ose  di  impi(*gare  quale  mi- 
sura-tipo di  fianuna,  una  misura  in  cui  bruci 
un  gaz  puro,  sotto  condizioni  normali,  in  una 
atmosfera  pura ,  entrambi  di  composizione 
chimica  conosciuta.  Si  ò  già  trovato  un  me- 
todo pratico  di  far  bruciare  acetilene  puro 
in  uir  atmosfera  di  ossigeno  ])uro,  ma  nep- 
pure (pieste  investigazioni  dettero  risultati 
definivi. 

Fino  a  che  una  più  soddisfacente  misura- 
tipo  non  sarà  introdotta,  gli  studiosi  di  foto- 
metria hanno  limitata  praticamente  la  loro 
scelta  tra  la  lanii>ada  a  pentano  o  la  lam- 
pada di  Hefner. 

Il  «  National  Standardising  Bureau  »,  si 
pi'csta  volentieri  per  esperimcMitan»  tutti  ([ue' 
tipi  di  lampade,  che  gli  studiosi  credessero  per 
tale  scopo  inviargli  e  noi  speriamo  fra  breve 
vc*der  risolto  anche  (questo  importante  problema 
della  nostra  industria.  » 

^')  ^  ^:)  .^9  ^:)^^9^^^M':^  ^i  C^^  ^  i^-)  ^  I^Sr,  fl^A 
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NUOVE  INVENZIONI 

In  iiiio^'o  coaitaforo  n  ffiir. 

È  quello  descritto  all'  «  Incorporated  gas 
Institute  »  di  Londra  dal  sig.  T.  (1.  ^Jfarsh 
che  n(»  pr(»s(»ntò  un  ukxUMIo. 

Nella  sua  memoria  il  ilarsh  lìe  spi(»gò  i 
vantaggi,  \w  indicò  h»  i)iù  utili  a|)i)licazìoni 
(»  ne  tracciò  la  costiluzìone  pcM*  la  quale  il 
sig.  Thor]),  che  ni»  è  1*  ijiventore,  si  valse  di 
un  antico  ])rincipio  clu»  (»gli  sei>])e  genial- 
mente applicare  alla  misurazioni»  del  gaz. 

Daremo  di  qu(»sto  contatore  una  descri- 
zioni* sommaria  che,  tuttavia,  crediamo  rie- 
scirà  interessante  p(»i  nc»slri  lettoli.  —  Nel 
nuovo  istruniento  si  trova  un  certo  numero 
di  girelle»,  fissate  tid  un  albero  verticale  che 


sta  nel  centro  e  che  agisce  sul   meccanismo 
dei  quadranti. 

Una  valvola,  a  coperchio  scorrevole,  e  delle 
guide  sei'vono  a  dirigere  e  a  distribuire  l'ef- 
flusso del  gaz  sulh*  girelh»  in  modo  da  otte- 
nere» dei  l'isultati  uniformi.  —  Lo  scorrimento 
d(»ll(»  girelle  sull'albero  fu  attentamente  cu- 
rato; fu  constato  che  adojx'rando  dc»lle  jiietre 
preziose,  delle  più  dure,  si  verificò  un  legge- 
rissimo consumo  soltanto  dopo  i)arecchi  mesi 
di  scorrimento  continuato.  —  Un  grande  van- 
taggio del  nuovo  contatore  è  la  rapidità  (^on 
la  quale  le  varie  sue  i)arti  |)ossono  vcMiire  se- 
parate per  essere  pulite,  ciò  che,  insi<Miie 
alla  sua  s(Mnpli(*ità,  alle  sue»  piccole»  dimen- 
sioni ed  al  suo  pn^zzo  modesto,  lo  nu^tte  al 
disopra  degli  altri  contatori  di  costruzione 
usuale».  In  quanto  alla  esatte»zza  delle  sue  re- 
gistrazioni, l'inventore  die*hiara,  a  mezzo 
de'l  sig.  Marsh,  e'he  non  eia  alcun  errore  quando 
sia  applie»ato  per  un  e'onsume)  e-he  ne)n  superi 
il  5  "  0  della  sua  e»apacità.  —  NeM',essariame»nte 
la  percentuale  varia  a  seconda  della  dimen- 
sione ch»l  e»onUitore:  quanto  più  questo  ò  grajide 
tallito  minore  e>  la  |)ere'(»ntuale.  p]sso,  poi,  è 
ugualmeMite»  adatto  sia  per  le  alte  e'ome  peT 
le  basse  pressioni,  e»  la  sua  esattev.za  non  di- 
minuisce nò  per  dilferenza  di  |)eso  spe»e»ifico, 
ne'»  ])er  quella  di  pressione».  —  Con  una  leggera 
moelificazione  il  nuovo  contatore  si  i)resta  pm^e 
per  impianti  di  gaz  d'acqua,  pe»i  quali,  anzi, 
dovrebbe  essere  preferito,  ed  ò  evidente  che 
può  essere  vantaggiosamente  api)lie*ato  in  molti 
casi  nei  quali  i  e'ontatori  non  sono  pratica- 
mente api)lie*abili,  e'ome»  ad  esempio,  nei  paesi 

molto  umidi  e  fìveldi. 

Dal  «  Gas  Li<j:htiiìg  » 

Aero  lidi  toro  od  oMtiiit<»r€^  aulomatieo  per 
fkiiiali  pubblici  a  ffaas. 

Il  signor  W.  R.  Mealing  presentò  lo  scorso 
mese  al  giudizio  dei  membri  dcir  «  Incorpo- 
reted  (Jas  Instirute*  di  Londra,  una  memoria 
suir  argomento  indicato  elal  tìtolo  di  questo 
artie'olo,  e  nella  eiuah*  elcserissc»  una  ree»ente 
invenzione»,  e-lie  fu  riconosciuta  utile  e  van- 
taggiosa elopo  replicate  e»  lunghe  esp«M*ienze 
in  luoghi  diversi. 

Nella  sua  memoria  il  Mealing  accenna 
agli  evid(»nti  svantaggi  dell'attuale  sistema 
di  ae-censiouo  e  di  spc»gnimento,  disposto  come 
e»sso  e^  ora,  pe'r  e*ire'onelari,  e  per  il  quale  il 
difetto  eli  una  sola  lami)ada  basta  a  recare 
il  disordine  nell'  azione  di  tutte  le  lampade 
comprese  in  un  dato  riparto.  —  L'individuale 


lo 


controllo  di  ogni  singola  lampada,  con  uno 
speciale  apparecchio,  risulta  di  molto  pre- 
feribile, poiché  ogni  singolo  guasto  acciden- 
tale si  può  l'iparare  con  poca  penalità  di 
tempo;  inoltre  con  un  apparecchio  autonomo 
per  ogni  lampada  si  può  facilmente  costituire 
un  impianto  di  lampade  che  v(*ngano  spente 
siniultan(»aniente  alla  mezzanotte. 

L'appai'ecchio  descritto  dal  s!g.  ilealing, 
e  di  cui  6  inventore  il  sig.  John  (iunning 
di  Bournemouth,  è  abbastanza  semplice.  E' 
formato  da  un  meccanismo  di  orologeria 
il  qual(\  ad  uniformi  i)eriodi  di  tcmipo  pre- 
stabiliti, fa  agire  d(*i  nottolini  —  due  \)or 
ogni  lampada  —  che  vengono  sostenuti  da  un 
perno  e  ildi  cui  movimento  rotatorio  sicomunica 
ad  una  ruota  dentata  ;  l'azione  di  questa  ruota 
apre  o  chiudi»  l'accesso  del  gaz  nei  beccucci. 

Il  movimento  dell'  orologio  e  la  durata 
del  t(Mn|>o  di  «iccensione  o  di  spegninuMito 
l>ossono  venire  regolati  quajido  si  i)roc(»de 
alla  pulizia  delle  lampade. 

Alcune  obbiezioni  ed  osservazioni  furono 
mosse  dai  membri  del  <  (ìaz  Institutr»  >  su 
parecchi  punti  della  descrizione  dell'appa- 
recchio da  noi  brevemente»  liassunta  :  sia 
sulla  sua  praticiti\,  sia  sulla  continuità  della 
sua  azione  ;  sia  sulla  sua  resistenza  alle  varia- 
zioni atmosferichi^  :  d\w  degli  oppositori  ac 
cennarono  a  lecenti  insuccessi  da  essi  ot- 
tenuti con  apparecchi  consimili.  Per  ogiìi 
eccezione  sollevata,  il  signor  Mealing  ebbe 
ragioni  esaurienti  da  contrapporn»,  la  mi- 
gliore delle  quali,  jjerò,  a  precisa  dimostra- 
zioni» deir  utilità  di»l  nuovo  isrrumiMito,  fu 
qm»lla  che  le  (■omi)agni(»  di»l  Gaz  si  sono 
impegnate  a  i>agar(»  all'  inventore»  T)  scellini 
annui  per  ogni  lampada,  che  sai'à  nnuiita  del. 
nuovo  acc(»nditorc  ('Stintone  auton^atico. 

\)i\\    «  Cn-lZ    lj«j:llting  y 

%uo%o  MlMlcmn  «Il  nililiricasrJoiic^  di  sax  di 
«*Rrhoii4«  doi  mìkv.  Iiioiiroiii  A.  li.,  K^^ill 
F.  \.  e»  OoiiKaii  J.  di  M arcato. 

Nell'ultimo  elenco  di  nuovi  br(»vetti  in- 
glesi, troviamo  alcuni  cenni  relativi  ad  una 
invenzione  che  si  riferisce  ai  miglioramenti 
ott(»nil>ili  nella  fal)bri<*arione  del  gaz  di  car- 
bone per  raggiungere  la  massima  i)roduzi<)ne 
di  gaz,  e  diretti  in  pari  tempo,  a  prevenir!» 
praticamente  la  formazione  di  catrame,  (»  il 
conseguente  ingoi'go,  nei  tubi  della  coloima 
montante  e  nel  bariletto. 

L'invenzione  consiste  essenzialmente  nel- 
l'introduzionc  di  vapore,  ad  altissima  tempe- 


ratura, niella  colonna  montante  fino  ad  in- 
contrai'c  il  gaz  distillato  nella  storta.  Il 
vapore  viene  g(Mu»rato  e  portato  al  grado 
richiesto.  preferibilm(»nte  alla  base  d(»lla  co- 
lonna (»  p(»r  mezzo  di  un  altro  tubo  con- 
V(»nientemente  disposto  in  modo  da  pot(»r 
incontrale  il  giiz  che  si  svolge;  le  valvole 
del  tubo  di  l'inforzo,  limitano,  poi  la  quan- 
tità del  vapore  che  viene  immesso  (»  che 
varia  a  seconda  del  volume»  del  gaz  distil- 
lato durante»  le  difl'eM*e»nti  f/isi  di  proeluzione, 
in  moelo  e-he»,  mancando  que'sto,  il  vai)ore 
non  e»sce  dal  suo  tul)o  adduttore». 

In  MOtfiia latore^  a  sax  |i<^i*  liioc^ndi 

A  Cherryvale,  nel  Kansas,  v' e'»  una  sor- 
gente (li  gaz  naturale  d'una  i>roduzione  straor- 
dinaria, calcolata  a  \l\  milioni  di  piedi  cubici 
al  gioriu),  la  qual  sorgente  fu  adattata  ai  bisogni 
di  illuminazione»,  di  rise-aldamento  e  di  forza 
motrice  pe*r  una  otiìcina  di  zine-o  dove  la- 
voi-ano  80(J  operai. 

La  locale  brigata  di  poinpiei'i  utilizzò  la 
granele  pressione  di  eiuesto  gaz,  per  formare 
una  sirena,  che  può  essere  udita  a  paree»chic 
miglia  dì  distanza,  riescendo  e*osi  un  ottimo 
allarme  in  caso  d'ince»ndio. 

lia  liiK-o  liill<^iiiii«». 

I  vari  iini)ianti  ettettuatisi  in  Italia,  in 
qu(»sti  pochi  mesi,  daccliò  si  è  costituit^i  a 
Milano  la  Socii'tà  pe»r  l'industria  eli  que».sto 
nuovo  sistema  d'illuminazione  a  gaz  e'om- 
l)resso,  dimostrano  come  ane-he  epii  da  noi  si 
sia  compresa  la  sua  utilità  e  i)raticità  per  certe 
applie-azioni. 

I  primi  espe»rimenti  a    gaz   (.'ompresso    si 
fecero  nel   1891  a  Herlino  e»  cpiantunque»  neni 
dessero  risultati  positivi  pure  inelicarono  la  via 
I  che  si  doveva  seguii'e  per  raggiunge»re  lo  scope). 
i         Nel  VMX)  gli  inge»gne»ri  te'dese*hi  Knapp   e 
(»  Ste»ill)eM'g  ielearono  un  ap])arccchie>  sempli- 
i  cissime)  e-he»,  dopej  ave»re  aumentato  la    pre»s 
I  sie)ne»  dc»l  gaz,  la  mantiene  costante,  per  mezzo 
I  eli  una    e-olonna    eli  liquiele),    e-he»  gli    gravita 
I  sopra.  Que'sto  apparece-jiio,  elei  epiale    diamo 
'  qui  una  dettagliata  dese-rizione»,  viene»  instal- 
i  late)  dope)  il  e-e)ntatore,  aspira  il  gaz  e  lo  tra 
!  smette  ai  be.»e-e-ue-e-i,  costanienu»ntc  colla  i)i*e»s- 
I  sioiii»  ae-e're»se-iuta. 
'         L'api)are'cchio  si  comi)one»  di: 

Una  pompa  aspirante  i»  i)reniente,  per  com- 
primere il  gaz. 
j         Un  serbatoio  dove  resta  immagazzinato  il 
'  gaz  compresso. 
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ITji  regolatola  Mulomatico,  che  non  ])er- 
niett(^  alla  pompa  di  (romprimoro  iiltcTÌor- 
mente  ^az,  apptMia  il  serbatoio  sia  i)ieno. 

Un  polmone  di  gomma  che  fornisco  il  gaz  , 
alla  pompa.  ' 

Una  valvola  di  ritegno  die  impedisce  i 
ritorni  di  gaz,  al  eontatore. 

La  pompa  può  essere  azionata,  da  un 
(pialunque  i)i(*colo  motore,  o  dove  esiste  cncM- 
gia,  a  mozzo  d'una  trasmissione. 

* 

Il  serbatoio  ('»  diviso  dal  diaframma  />,  in 
uno  spazio  superiore  r,  ed  uno  infei'iore  d,  — 


Il  tubo  f  eongiungc^  il  centro  del  diaframma  h 
col  fondo  del  serbatoio,  ])ermcttendo  alli*  due 
stazioni  r  (ì,  di  connuiicare  fra  loro.  Sotto  il 
diafrannna  trovaiisi  il  tubo  d'entrala  per  il 
gaz  a,  ed  il  tubo  d'uscita  //  nniniti  di  rubi- 
netti. 

Il  galeggiante  e,  è  collocato  nella  parte 
superiore  del  serbatoio  in  modo,  cbe  la  leva  A*, 
al  suo  sollevarsi,  solleva  il  tirante  />/.  -  Q.ue- 
sto  ccunanda  la  leva  /,  la  quale  innalza  le 
due  valv«>le  (i  01,  e  W  mantiene  alzate»  sino 
a  tanto  che  il  galle.ugiante  t'  non  si  riab- 
bassi. 

La  parte 'in l'iMÙoi'e  d  del  serbatoio  viene 
riempita  d' aerina  sino  alla  \'iie  di  livello  ed 
allora  l'appai-ecchio  è  pi'onto  |)er  funzionare. 

La  pompa  aspira  il  gaz,  proveniente  dal 
eontatore,  innnagazzinato  nel  polmone,  e  pas- 
*^anie  attraverso  alla  valvola  di  ritegno,  e  lo 


com])rime  piM*  il  tubo  //  nt^llo  spazio  <L  —  Il 
gciz  obbliga  (piindi  il  liquido  a  montare  per 
il  tubo  /*,  nello  spazio  r,  e  ciò  sino  a  tanto 
che  la  sua  superficie  incontri  il  galeggiante  e, 
Qu(\sti  è  allora  innalzato  t»  col  mezzo  delle 
leve  sopradescritt(^  solleva  le  valvole  0  01. 

Poiché  dalle  due  valvole  il  gaz  piissa  in 
uno  stesso  tubo,  avvicini»  chele  due  parti  del 
cilindro  defila  pompa  (comunicano  fra  loro  in 
modo  che  lo  stesso  (juantitativo  di  gaz,  viene 
simultaneamente  respinto  e  ripreso,  sino  a  che 
le  valvole  vengano  riabbassate. 

Appena  esce  dal  rubinetto  //  un  quanti- 
tativo di  gaz,  si  abbassa  il  galeggiante  f\  le 
valvole  ritornano  a  posto,  e  la  ]ìompa  rimette 
qu(»l  quantitativo  di  gaz  ch'era  uscito  da  fi. 

Questo  movimento  si  ripete  continuamente 
i*d  automaticamente:  si  capisce  quindi  come 
sia  evitata  cpialunque  sopraproduzione  dì  gaz 
compresso,  v  la  pressione  jimanga  nel  serba- 
toio e  nelle  tubazioni,  sempre  eguale  e  co- 
stante, (jualunque  sia  il  quantitativo  di  gaz  die 
venga  consumato.  (Jli  apparecchi  «  Luce  Mil- 
lennio »  sono  di  quattro  grand(»zze,  e  cioè 
per  f),  10,  li")  e  20  5Ic.  di  gaz  all'ora,  ovvero 
da  HOOO  cancU^le  circa,  sino  a  2r).000.  La  forza 
neccessaria  ò  di  '.,.  a  *,,  di  H.P. 

Venendo  a  dati  aritmetici,  sulle  partico- 
larità economiche  e  potenziali  della  Lu^^e 
Milleimio,  togliamo  dal  Frenzel  i  seguenti  : 

Vìi  beccuccio  solo  può  dare  da  120  a  190 
candele,  per  cui  il  consumo  di  gaz  è  di  litri 
0,()17  per  candela-ora.    C'onfrontaiulo    queste 
cifn^  coi  pi'ezzi  mc^di  di  alcuni  sistemi  di  il- 
luminazione per   un    complesso  di  SOOO  can- 
dc^le  abbiamo  : 
lace  elettrica  arco  20  lamp.  a  400  ^-^  8000  cand.  ^-=  l.  5.32 
*  incand.  503     »       16  --  8000   »    -=  »  19.- 
'incandescenza  a  gaz  133     »       60  --  8000    »    —  »  3.67 
acetilene         106     >       75  =  8000   >    -^  »  4.35 
Lace  Millennio      20     »     400  -^  8000   »    =  »  1.35 

Fra  i  vari  impianti  fatti  in  Italia  citeremo 
quello  ultimo  del  salone  d(41a  Borsa  a  Bologna, 
inauguratosi  il  "Jl  p.  p.  11  vasto  ambiente  di 
lOiis  \\n[,,  è  illuminato  con  10  becchi  Mil- 
lennio da  'JOO  candele  1'  uno.  Ci  consta  che 
ring.  Rebutfel,  Oiretrore  dcU'orricina  Comu- 
nale del  tiaz  di  Bologna,  ebbe  ad  esternare 
la  sua  soddisfazione,  ed  il  plauso  di  un  tal 
uomo  è  la  migliore  garanzia  deiresito. 

Una  campana  gazometrioa  da  guai- 

Iroci'Nlu  tucli'ì  cid)i  vendei<i  a  farorevoli  con-* 
dì  z  ioni. 
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RUBRICA  INDUSTRIALE 


MUNICIPALIZZAZIONE  DEI  SERVIZI  PUBBLICI 


Lii  municipalizzazione  dei  pubblici 
servizi  è  al  giorno  d'oggi  un  i)roblema 
tanto  studiato  ne'  suoi  numerosi  e  mul- 
tiformi aspetti  che,  dovendo  intrapi'en- 
dorc  in  questa  rivista  la  rubrica  indu- 
striale, crederemmo  di  venir  meno  al 
nostro  compito  se  non  cercassimo,  con 
tutta  imparzialità,  di  mettere  sott'occhio 
al  lettore  le  diverse  opinioni,  dati  e  pro- 
getti venuti  o  che  verranno  alhi  luce 
su  questo  importantissimo  argomento. 
Uno  studio  così  importante  abbisogna 
però  della  collaborazione  del  pubblico 
ed  è  perciò  che  mettiamo  fin  d'  ora  le 
nostre  colonne  a  disposizione  di  tutti 
coloro  che  si  vorranno  con  amore  oc- 
cupare di  tale  soggetto  :  noi  accoglie- 
remo imparzialmente  tutte  le  opinio- 
ni, certi  che  una  discussione  libera  e 
serena  non  potrà  che  riescire  utile  e  fe- 
conda d' idee  per  la  risoluzione  di  mi 
problema  così  complesso. 

Per  parte  nostra  intanto  cominciere- 
mo  col  riprodurre  i  bilanci  dei  Muni(?ipi 
italiani  dove  la  municipalizzazione  del 
gaz  è  attuata,  come  pure  sarà  nostra 
cura  speciale  riassumere  da  giornali 
e  riviste,  la  situazione  economico-finan- 
ziaria dei  più  importanti  municipi  esteri 
nei  quali  il  servizio  di  produzione  del 
gaz  è  municipalizzato. 

Certi  di  fai-  cosa  grata  ed  utile  ai  no- 
stri abbonati,  riportiamo  hitegral mente 
una  parte  del  progetto  ministeriale  sulla 
municpalizzazione  dei  pubblici  servizi, 


rimettendo,  per  la  sua  eccessiva  lun- 
ghezza, il  seguito  al  numero  di  set- 
tembre. 


DISEGNO  DI  LEGGE 

alla  Camera  dei  Depatali  dal  Ministro  dell'  InlerQO  Giolilti 


Assnniione  diretta  dei  pubblici  servili 
da  parte  dei  Comuni 


Seduta  dell*  li  Marzo  i9i)2 

Sitjìiorl  !  11  continuo  sviluppo  della  vita 
cittadina,  che  ò  una  delle  maggiori  manife- 
stazioni del  progresso  meraviglioso  della  ci- 
viltà dei  nostri  tempi,  ha  moltiplicato  in 
tutti  i  grandi  centri  abitati  del  mondo  civile 
r  organizzazione  dei  mezzi  pei*  soddisfare  ai 
sempre  cn^sceuti  bisogni  della  convivenza 
sociale.  K  (*on  l' aumentarsi  di  tali  bisogni 
si  sono  venute  anche  estendendo,  di  pari 
l)asso  con  l' incremento  dei  compiti  dello  Stato, 
le  funzioni  dei  Connmi,  ai  quali  dalla  neces- 
sità del  miglioramento  generale  degli  abitati 
e  delle  condizioni  materiali,  igieniche  e  mo- 
rali di  vita  dei  cittadini  sono  derivati  obbli- 
ghi che  han  reso  sempre  più  complesso,  spe- 
cialmente per  rimpianto  dei  servizi  pubblici, 
r  oi'dinamento  e  T  esplicarsi  dell'  attività  mu- 
nicipale. 

Se  dappertutto  negli  Stati  più  progrediti 
le  cittA  offrono  il  confortante  spettacolo  di 
un  succedersi  incessante  di  opere  pubbliche 
e  di  nuovi  e  più  perfezionati  organismi,  in- 
tesi a  soddisfare  alle  molteplici  necessità 
della  vita  locale,  T  Italia  non  solo  non  è  ri- 
masta indietro,  ma,  ben  si  può  dirlo  con  la 
coscienza  di  atTermare  cosa  rispondente  alla 
realtà,  ha  dimostrato  ancor  più  di  molte  al- 
tre nazioni,  quanta  vitalità  abbiano  in  sé  i 
nostri  Conumi  che  dalle  loro  gloriose  tradi- 
zioni storiche  traggono,  in  un  nobile  impulso 
di  fe(*onde  iniziative  e  di  opere,  la  forza  di 
una  cosciente  aspirazione  agi'  ideali  di  ogni 
progresso. 

Codesta  gara  di  attività,  e  codesto  cre- 
scente bisogno  di  miglioramenti,  hanno  avuto 
per  etfetto  che  da  un  lato  si  sono  grande- 
mente accresciuti  gli  oneri  finanziari  per  le 
aziende  comunali,  dall'  altro  si  è  fatta  sempre 
più  importante  la  questione  dei  sistemi  da 
seguirsi  per  la  gestione  dei  pubblici  servizi. 
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È  innegabile,  iuvero,  che  le  spese  dei 
Oomuni  hanno  avuto,  si)eeiahnente  nt^^^li  ul- 
tiniì  20  anni,  un  aumento  noi^'volinento  su- 
perioj'e  a  quanto  potesse  essere  consentito 
(lai  graduale»  incr(»niento  delle  entrate  ;  dal 
(*lie  è  seguito  che,  uK^ntre  i  Comuni  sono 
stati  costretti  a  pesare  gravemente  con  le 
imposte  e  coi  dazi  sui  contribuenti,  il  van- 
taggio che  ne  risentivano  i  bilanci  non  po- 
tesse essere  tale  da  impedire  che,  per  V  in- 
grossare continuo  degr  impegni,  si  determi- 
nasse un  generale  disagio  delle  finanze  co- 
munali. 

])' altra  part(ì  il  bisogno  di  provvedere 
man  mano  ai  pubblici  servizi,  di  cui  il  pro- 
gresso e  le  stesse  leggi  rendevano  necessaria 
r  istituzione^,  eil  il  difetto  nei  (-oimmi  dei 
grandi  mezzi  indisi)ènsabili  i>er  cod(»ste  im- 
prese, trassero  i  Municii)i,  soprattutto  nei 
primordi,  a  concecb^re  l'impianto  e  1' (eser- 
cizio dei  s(»rvizi  stessi  a  pi'ivati  imprenditori. 
Si  ebbero  cosi,  specialmcMiti»  nei  primi  due 
decimni  posteriori  alla  costituzione  del  Kegiio, 
conc(»ssioni  per  il  servizio  di  illuminazione» 
pubJ)li(*a  e  privata,  per  costruzione  ed  (eser- 
cizio d' acquedotti,  ecc.  Va\  in  pari  tempo, 
col  cn^scere  della  popolazione  e  del  trattico 
nei  grossi  centri  alntati,  venivano  eccitate 
le  privat(»  iniziative  per  la  soddisfazione  dei 
bisogni  collettivi  della  cittadinanza  e  si  co- 
stituivano, fra  le  altre,  imi)rese  pei*  V  eser 
cizio  di  omnibus  e  ti'amvie,  che  dai  Comuni 
otten(n'ano  le  conc(.\ssioni  di  occupazione  di 
suolo  i)ul»blico  indispensabili  per  rimpianto 
e  r  esercizio  del  servizio. 

Senonchè,  a  misura  che  il  ditfondersi  di 
(piestì  bisogni  nelle  città  minori  determinava 
anche  in  queste  la  istituzi<>ne  di  appositi 
s(M'vizi  i)ubbli(M,  cominciò  a  farsi  strada  il 
pensiei'o  che»,  anziché»  attidar  (jucsti  all'in 
dustria  pi'ivata,  convenisse  meglio  ai  Comuni 
assumei'li  direttamente,  tanto  più  che  non  ri- 
chiedendosi all'  uopo,  nei  minori  centri  abi- 
tati, capitali  d'impianto  tropico  vistosi,  non 
riusciva  più  im[>ossibile,  o  estremamente  dif- 
ticile.  come  nelle  grandi  città,  procurare  con 
operazioni  tiiuuiziari(»  i  mezzi  necessari.  Così 
si  ebbero  man  mano  in  alcune  città  minori, 
esempi,  presto  imitati  in  altre,  e  quindi  di 
giorno  in  giorno  più  munerosi,  di  imi)ianti 
per  r  illuminazione  pul»blica,  di  ac(iuedotti, 
di  macelli,  costruiti  ed  esercitati  direitanDUte 
dai  Comuni. 

Nelle  stesse  grandi  città,  il  rapido  incre- 


HKMito  delle  impr(^se  già  esistenti,  come  quelle 
p(M-  l'illuminazione  pubblica  e  i)rivata  e  per 
gli  ac(jue(l(»tti,  incremento  determinato  non 
soltanto  dallo  scc^po  di  provve(l(»re  al  sei'vizio 
obbligatorio  connmale,  ma  anelici  dall'  inte- 
resse di  soddisfare  le  richieste  di  \uro  e  di 
ac(|ua  |)er  parte  dei  privati:  la  cnvizione  di 
nuove  intrai>res(»  a  sei"vizio  del  pubblico, 
come  la  costruzione  di  tramvie,  ed  il  carat- 
t(»re  ch(?  ogni  giorno  più  tali  inquvse  son 
venute  assuiììondo,  di  s(M-vizi  destinati  a  prov- 
vedere al  bisogno  collettivo  d(»lla  cittadi- 
nanza ;  tutto  ('il')  ha  prodotto  cnus(^gu(»nze  e 
fatti  che  iioii  ijotevano  tardare  ad  imporsi 
air  att(»nzione  generale.  Da  una  parte  invero 
i  Comuni,  preoccupati  dai  crescenti  oneri  fl- 
nanziarii,  e  nel  tempo  stesso  naturali  tutori 
d(^di  interessi  dei  cittadini,  insistevano  e  lot- 
tavano pel"  conseguir(»  riduzioni  di  pn»zzi  ed 
agevol(.»zze  cIk»  i  concessionarii  erano  r(»stii 
ad  accordare;  e  dall'altra  si  notava  sempre 
più  la  larghezza  dei  ju-ofitti  che  codesti  ser- 
vizi assicuravano  agli  es(»rcenti,  sopratutto 
alle  imprese  eonc(»ssionarie  polla  illumina- 
zione a  gas  e  di  acquedotti  e,  più  recente- 
mente, agli  (serc(Miti  dei  servizi  di  omnibu.s  e 
tramvi(»  ecc. 

Si  si)iega  quindi  come  in  tali  circostanze 
si  dovesse  venir  (h'terminando  a  poco  a»  poco 
un  concetto,  che,  specialmente  in  questi  ul- 
timi anni,  col  pr(\i(resso  delle  idee»  e  per  la 
rapida  evoluzione  (U»lle  tc»orie  economiche 
in  c()rr(»lazìon(»  al  nnral)ile  svilup|)o  delle 
api)licazioni  industriali,  ha  fatto  grande  cam- 
mino nella  ])ubblica  opinione;  il  concetto  cioè, 
che  anche  n(»ll(»  maggiori  città  l' infeudaim^nto 
dei  i)rincipali  servizi  pu1)blici  alh»  private 
amministrazioni  abbia  da  cedere  man  mano 
il  posto  ad  una  diretta  g(»stione  dei  s(»rvizi 
stessi  da  parte  dei  Conmni.  K  ciò  uc\  doppio 
intento,  di  sottrarre  tali  impresse,  neir  inte- 
resse generale  del  pubblico,  alle  eccessive 
pretese»  del  capitale  privato,  e  di  procurare 
ai  Comuni  non  soltanto  un  necessario  alle- 
viamento degli  oneri  gravanti  sui  loro  bilanci, 
ma  in  molti  casi  , come  r(»senqìio  dei  Comuni 
di  altri  Stati  dimostra)  anche  una  desiderata 
fonte  di  eepii  profitti,  a  sollievo  dei  contri- 
buenti. 

Si  ha  cosi  oggi,  in  Italia,  considerando 
n(»l  loro  comph^sso  i  Comuni  risi)etto  allo 
sviluppo  e-d  air  esei'cizio  d(»i  servizi  pubblici, 
una  ccjndizione  di  cose  che  lui  reclamato 
tutta   l'attenzione    dc»l    Coverno,    e    richiede» 


—  19 


ormili  r  opera  del  Ic^^islatoic.  <'ioè  :  uno  sttf/o 
di  fatto,  spOL'ialiiiente  in  nioltc  città  minori, 
rlu»  si  può  «iefinire  coiiu»  una  tacita  munici- 
palizzazioiK»  dei  servizi  pul)blici:  ed  una  ten- 
denza senìi)!'c  più  viva  e  generale  nelle  grandi 
città  a  qu(*sta  municipalizzazione,  la  (piale 
tuttavia,  nel  diletto  di  disposizioni  le«^^islative 
e  di  discipline  apposite,  trova  osr.i(M)li  ed  in- 
ciampi clie  è  ormai  de/iderio  ,u:encra!o  ved(M' 
rimossi. 

Che  i  servizi  publdici,  enumerati  ìw  modo 
dimostrativo  d(dr  articolo  1  del  j>resente  di- 
soi;:no  di  legge  sieno  già  freciuentemente  te- 
nuti dai  Comuni  in  esercizio  dir*»lt<>.  si  rileva 
intatti  da  indagini  ])raticntc  jiei*  tutte  i<»  Pro- 
vincie del  Re;;no,  il  cui  risultato  e  esposto 
iicir  allegato  .1  a  (pi(»-ta  relazione. 

Si  è  più  volte  solhnata  la  (picstione  se 
cpiesto  stato  di  l'atro,  i  cui  indici  statistici 
som)  abbastanza  eloquenti,  sia  da  conside- 
rarsi conìormc  alla  vigcutt»  b'gislazione. 

K  eanom»  tondamontale  dell'  ordinamento 
giuridico  locale  in  Italia  che  i  Coimmi  e  le 
Provini'ie  hanno  tutti  quei  poteri  che,  l'ien- 
trando  nella  sfera  naturale  delle  loro  attri- 
buzioni e  non  invadendo  la  sfera  d"i  (^om- 
]dti  dello  Stato,  non  siano  loro  espt^ssamente 
interdetti  dalla  legg(\  In  particolare  T  (\ser- 
cizio  diretto  dei  servizii  contemplati  dal 
presente»  progetto  non  ec(*e(le  dalla  normah» 
sfera  di  attività  dei  Connmi:  e  la  tradizione 
storica  insegna  elio  i  ])iù  antichi  di  (puù  ser- 
vìzi: gli  accpiedotti,  i  mercati  e  i  ma<*<^lli, 
furono  fin  dall'origine  eserciti  direttamente. 
Laonde  le  maggiori  funzioni  odierne  non  sono 
che  un  anìpliament.o  chdle  nn'uo  recenti. 

La  vigente^  legislazione  poi  coiniene,  in 
modo  più  o  meno  esplicito,  il  riconoscimento 
di  questa  jjotestà  dei  Comuni.  N(*l  inentre 
r  attribuzioni*  ad  essi  della  personalità  giu- 
ridica civih*  concede  loro  l'esercizio  dei  di 
ritti  patrimoniali  e  la  capacità  contrattuale 
necessaria  ali*  esercizio  diletto,  l'articolo  rJ() 
numero  7  della  legge  comunaU*  e  provinciale» 
(resto  unico  4  maggio  IHDS.  numero  ItU, 
ammette  che  essi  possano  avere  beni  v  sta- 
bilimenti :  ed  hi  questo  concetto,  non  distin- 
guendo la  legge,  possono  rientrare  come  i 
beni  immobili  e  quelli  infruttiferi ,  cosi 
i  mobili,  i  capitali,  i  Ikmiì  fruttiferi,  gli  sta- 
bilimenti industriali.  Tra  le  entrate  comunali 
appaiono  prime  le  rendite  (h^g^Ac  citata,  arti- 
colo lt>4)  e,  sebbene  la  principale  di  queste 
rendite  sia  quella  della  proprietà    fondiaria. 


tuttavia  nulla  esclude  che  vi  rientri  anche 
il  reddito  industriale.  L'articolo  IT.'»,  final- 
mente, d(dla  \q\^\^ì^  citata  autorizza  1'  esercizio 
in  ecronomia,  ossia  1'  esercizio  diretto  di  quei 
servizi  che  per  loro  natura  si  adattino  a 
(luesto*  sistema  di  gestione. 

Per  alcuni  dei  servizi  puì)l)lici  contem])lati 
dal  pi'csente  disegno  di  legge  è  non  soltanto 
tacitauKMite,  ma  anclu»  tassativamente  auto- 
rizzata la  municipalizzazione:  come  pei'  i 
mercati  'legge  comunale  e  provinciale,  arti- 
colo 1(54),  per  i  macelli  (n^golamento  gene- 
rale sanitario  3  tebbraio  1901,  n.  4.'))  e  i)er 
i  trasi)orti  funebri  ;reg'ìlam(Mito  di  polizia 
mortuaria  'Ih  luglio  iHD'Ji. 

Queste  norme  giuridiche  tuttavia  sono 
e vidt^n remente  manciù» voli  peichè  (Muanate 
da  molli  anni,  in  vista  dell*  esercizio  dir(;tto 
di  pochi  e  secontlari  servizi  destinali  al  sod- 
disfacimento dei  soli  bisogni  più  immediati 
dei  Comuni;  di  guisa  che  non  si  adattano  a 
maggiori  intraprese  dì  caraitiu'e  industriale 
e  non  m»  circondano  V  esercizio  di  suftici(Miti 
cautele. 

(  h'a  il  concetto  fondamentah?  che  informa 
il  presoiite  disegno  di  legge  è  da  una  i>arte 
di  non  lasciare  più  oltri»  juùvo  delle  neces- 
sarie dis<*ipline  legislative  un  fiMiomeno  eco- 
nomico e  sociale  che  ogni  giorno  va  assu- 
iniMulo  maggiore  importanza,  e  dall'  altra  di 
circondarlo  nel  suo  prati<-o  svolgimento  di 
<iuelle  forme  e  garanzie  che  attualmente 
mancano  (»  il  di  cui  difetto  racchiude  senza 
dubbio  un  grave  pericolo  jxm*  ramministra- 
zioiu»  d(dle  tinanze  comunali. 

La  tendenza  alla  municipalizzazione  ormai 
si  accentua  semi)re  i)iù  nella  ])ratica  e  nella 
teoria.  Nella  pratica  anche  da  noi  aumenta 
giornalmenK*  il  nunuu'o  dei  ilunicipi  che* 
hanno  in  coi*so  studii  e  piani  per  miovi  iin- 
])ianti.  Nel  campo  della  teoria  poi.  e  prescin- 
dcMido  da  (pialsiasi  considerazione  d'  ordine 
politiccK  vi  sono  in  Italia  e  alT  estero  nu- 
nn»rosi  economisti  e  studiosi  delle  discii>lin(» 
amministrative  i  (piali,  guardajido  il  pro- 
blema della  municipalizzazione  in  se  da  un 
punto  di  vista  sereno,  obbiettivo  e  sp(»ri- 
mentale,  ritengono  che  la  sua  soluzione  nel 
senso  favoi'evole  all'esercizio  comunale,  sia 
assai  vantaggiosa  alle  pubbliche  e  alle  pri- 
vate tinanze. 

La  imi)ortanza  di  questa  tendenza  è  tanto 
l)iù  sensibile  presso  di  noi,  in  quanto  sono 
suoi    seguaci    non    pochi    fra    gli    onorevoli 
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meiiihri  dei  due  rami  del  Paiiainento.  E  ^ià 
in  (luosta  Camera  si  è  avuta  la  inauifesta- 
zioue  autorevole  dell' accennata  tiMidenza  nel 
1h98  duranti*  la  discussione  del  progetto  di 
le/JT^e  per  il  credito  comunale. 

Fu  pnvsentato  allora  dalla  Commissione 
incaricata  di  riferire  su  tah*  pi'ogetto  un  or- 
dini» del  giorno  incitanti»  il  Governo  *  a 
studiare  e  proporre  provvedimenti  l(»gislativi 
allo  scopo  di  procurare  ai  Comuni  la  pOvSsi- 
biliti'i  e  i  mezzi  per  assumere  V  esercizio  dei 
siTvizi  pubblici  ». 

Sebbene  quest'  ordine  del  giorno  ricevesse 
larghe  adesioni,  esso  non  venne  i)ost()  in  vo- 
tazione, i)ercliò  il  governo  promise  senz'altro 
di  fare  gli  studi  necessarii.  Fu  infatti  nomi- 
nata una  CiHUinissione  apposita  di  funzionari 
in  diversi  ìlinisteri,  la  quale  però,  dopo 
poche  riunioni  si  sciolse,  senza  aver  concre- 
tato alcuna  i)roposta. 

In  questo  slato  di  cose  il  potere  legisla- 
tivo non  può  rimajiei'e  più  oltre  indifferente. 

11  jn'oibire  la  municii)alizzazione  dei  ser- 
vizi pubblici  costituirebbe  un  grande  regresso 
nella  via  delle  autonomie  comunali,  sarebbe 
cosa  contraria  alla  tendiMiza  della  i)ubblica 
opinione,  turben^bbc  una  serie  jiuiherosa  di 
interessi  ormai  esistenti  e  notevoli  e  toglie- 
rebbe il  mezzo  forse  più  ))otente  per  avviare 
i  (.oiìuini  ad  una  razionale  trasfoi'mazione 
del  loro  sistema  tributario. 

Non  rimaiie  quindi  altra  via  per  uscire 
dallo  stato  attuale  di  incertezza  che  provve- 
d(»re  in  modo  razionale  i»  completo  ad  orga- 
nizzare la  municipalizzazione  di  (pielli  fra  i 
s(»rvizi  pubblici  che  possono  i)iù  conveniente- 
mente essere  esercitati  dai  Conmni. 
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Per  alcuni  degli  esercizi  contemplati  dal- 
l' articolo  1"  del  disegno  di  legge,  come  per 
i  mercati,  i  macelli,  i  trasporti  funebri,  non 
6  necessaria  qui  una  giustificazione,  nulla 
innovandosi  non  solo  all'  implicito  senso,  ma 
al  tassativo  disposto  della  legislazione  vigente 
ad  una  pratica  diuturna.  Per  altri  di  minore 
importanza  commerciale  ed  industriale,  come 
per  la  nettezza  pubblica,  i  bagni  ed  i  lavatoi, 
le  affissioni,  i  forni  normali,  i  semenzai,  e  gli 
asili  notturni  valgono  a  giustificazione  anche 
motivi  speciali  che  saranno  accemmti  in  ap- 
presso. 

Più  importante  è  rilevare  le  ragioni  di 
utilità  che  consigliano  di  ammettere  facolta- 


tivamente la  municipalizzazione  dei  grane 
servizi  comunali  con  caralfi're  piìf  spiccate 
liioife  indu.slrialCy  cioè  gli  acquedotti,  g 
imi)ianti  pi^r  V  illuminazione  pubblica  e  pr 
vata,  per  la  distribuzione  di  forza  motrice 
per  i  grandi  trasporti  collettivi  (tramvie 
omnibus),  per  le  comunicazioni  telefoni 
che,  ecc. 

È  noto  che  queste  industrie  coslituiscon 
d(M  mono])oli  per  imprescindibile  necessit 
di  fatto,  indipendentemente  da  ogni  coalizion 
0  sanzione  giuridica.  Ciò  si  verifica  unifoi 
memente,  sia  perchè,  dal  punto  di  vist 
economico,  lo  stabilirsi  di  im])iaiiti  coiicoi 
rcMUi  richiederebìx»  moltiplicazione  di  cap 
tale  fisso  icondiuture,  rotaie,  ma(*chinei  pe 
sodilisfaie  im  unico  m<»rcato  con  necessari 
aumento  dei  costi  di  produziom»  e  dei  i)rez2 
di  vendita  :  sia  perchè  dal  punto  di  vist 
anmiinistrativo,  V  unità  di  impianto  può  sol 
consentire  l'equa  i*etribuzione  dei  sei-vizi  fr 
quartiei'i  più  o  meno  redditizi.  comi)ensand 
le  |)erdite  di  una  parte  degli  impianti  ce 
maggiori  profitti  di  altre  parti,  e  può  sol 
assicui'arc»  l'efficacia  e  la  sicurezza  d(»l  servizi 
stesso  lorari,  coincidenze,  conunncazioni  fr 
abbonati,  ecc.). 

In  ogni  modo  il  fatto  che  qui^ste  industri 
hanno  per  base  il  demanio  stradale,  naturai 
mente  ristretto,  pone  un  limite  al  loro  1110! 
tii)licarsi  :  e  Y  (\spei*ienza  insegna  che  aneh 
dove  più  intraprese  sorgono  collateralmente 
essi»  si  at^Vettano  a  fondersi  0  a<l  accordars 

Come  conseguenza  del  monojìolio  i  preza 
di  questi  servizi  e  prodotti  sono  molto  pi 
elevati  e  i  profitti  molto  più  ingenti  di  quaiit 
lo  sicMio  in  industrie  affini  o  di  quanto  pc 
trebberò  essere  in  queste  medesime  sotto  i 
regime  della  concorrenza.  Nel  mentre  i; 
Italia  il  costo  di  produzione  di  un  me.  ci 
gas  è  inferiore  ai  10  centesimi  il  me,  m 
mentre  è  certamente  remunerativo  il  prezz 
di  vendita  di  14  cent,  il  me.  (come  per  i 
gas  ad  uso  industriale  a  Torino),  il  prez 
zo  medio  è  circa  di  centesimi  1^6  e  sai 
fino  a  centesimi  :W,  ,-Ui,  48. 

Se  tutti  gli  efietti  del  monopolio  dannoc 
per  i  consumatori  non  si  fanno  sentire  nell 
loro  in  fierezza,  è  perchè  lo  Stato  con  1 
leggi  (telefonia  e  generalmente  i  ComuB 
colle  concessioni  intervengono  a  regolari 
queste  industrie,  fissando  i  prezzi,  determi 
nando  la  qualità  dei  prodotti,  limitando  \ 
profitti.    È   notorio    come   la   riduzione   di' 
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^rez^ì  in  alcuno  città  più  favorite  sia  il  frutto 
lunghe  trattative,  di  numerose  liti  e  talora 
||i  srnivì  sacrifizi  soppoi'tatì  dai  Conuiiii. 
Ma  pei'  quanto  opi>ortniie  ed  abili   lassano 
^cre  queste  norme  dettate  dalle   publiliche 
autorità,  esse  sono  incapile i   a  rimediare  agli 
inconvenienti  del  mojiopolio»  La  breve  espe- 
rienza   italiana,    l' auìpia  esperienza    inglese 
nord-americana  lo    attentano.  E  questi    ul- 
Imi  due  paesi,  abliandonato  il  sistema  della 
Ingoiameli tazione,  sì  sono  messi  da  un  pezzo 
|ullei  via  della  miuiieipalizzazione. 

Anche  quando  queste  industrie  sono  eser- 
citate da  privati^  esse  sono  ben  lun^^i  dzil 
ispondere  alle  condi^iiooi  delle  industrie  Vi- 
sre  sotto  il  iTgirae  della  concorrenza. 
Ecco  pen  he  il  problema  della  municipa- 
^zzazionc  di  queste  intraprese  si  presenta  in 
jodo  ttitt'  atfarto  particolare  e  divei'so  da 
Quello  su  cui  si  pone  ordinariamente  lacon- 
roversìa  per  T  esercizio  privato  e  pubblico 
r  industrii'. 

L' assunzione  da  parte  dei  Coni  imi  di 
$tì  servizi  non  può  quindi  appai'irc  in 
in  modo  lesiva  delle  norme  fondamentali 
|elhi  nostra  legislazione,  cioè  della  libertà 
KlustriaJe  e  della  concorrenza,  daiipoichè 
In  fatto  è  già  col  sistema  contrario  dell*  eser- 
cizio privato  monopolistico  che  questi  due 
moni  vengono  ad  essere  offesi. 

Anzi,  se  è  compito  degli  enti  puliblici,  come 
nche  le  dottrine  dell' economia  j>iù  ortodossa 
Begnano,  conservare  le  condizioni  giuridiche 
ic*.essarie  per    assicurare    i    lieocticii    della 
^bera  concorrenza^  ò  precisamente  in  questo 
le  r  intervento  attivo  dei  Comuni  è   giusti- 
ito. 

Intatti    coir  esercitare    essi     direttamente 
Queste  industria,  giddatt  non  dalla  legge  del 
lassimo    profitto,    ina    dalle    considerazioni 
3lla  pubblica  utilità,  chsì  possono  ricondurre 
prezzi  a  (iuel  saggio  che  sareìibe    nonnaie 
>tto  il  regime    della    (concorrenza,    e,    resti- 
lendo  ai    consumatori    quel    dì    più    che    in 
^irtù  del  mono[)nlio  privato  i*  loro  sottratto, 
stabilire  T  equilibrio  economico. 
I  vantaggi  della  riduzione   dei   prezzi    in 
Questi  servizi  di  coimmc  utilità  non  si   limi- 
ino  al  semplice  risparmio  per  ì  consumatori 
una  somma  di  denaro,  ma  hanno  una  vera 
urtata  sociale. 

Anzitutto  sono  le  telassi  meno  abbienti 
ìi\  comprenciendo  il  maggior  numero  di 
Jtisuraatori,  ne  grotìttano  maggiormente.  In 


secondo  luogo  la  diminuzione  dei  prezzi  pro- 
duce hi  iliffusioae  e  V  ampliamento  dei  con- 
sumi :  ora  la  ditl^'usionc  del  consumo  delTac*- 
([ua  Ila  importanza  per  T  igiene  so(*iale,  la 
riduzione  dei  prezzi  di  trasporto,  ampliando 
r  estensione  alntabile  della  citUi,  riduce  la 
pivssione  dei  iitti,  la  dìrt'usione  a  mite  prezzo 
della  forza  motrice  può  risolvere  il  problema 
della  piccola  industria. 

La  l'iduzione  dei  prezzi  non  è  scompa- 
gnata sotto  le  opportune  cautele,  cui  il  pro- 
getto s' ispira,  da  una  garanzia  dì  protìtto 
per  i  Comuni  ;  ampi  essendo  i  profitti  attuali 
dei  nionopolii  privati,  v'  ù  margine  per  una 
riduzione,  per  un  avanzo,  e  1'  accrescimento 
dei  consumi,  naturale  per  aumento  di  popo- 
lazione e  favorito  dalla  diminuzione  dei  prezzi» 
tende  ad  accrescere  il  reddito  ehe  ì  Coimmi 
possono  ritrarre  da  queste  intraprese.  Con 
queste  rendite  possono  i  Comuni  alleviare  in 
parte  i  (carichi  dei  loro  bilanci. 

Riduzioni  di  prezzi,  profitti  per  i  Comuni 
sono  i  due  vantaggi  massimi  della  rnmiici- 
palizzazione.  Essi  si  veritìcano  quasi  costan- 
temente nelle  industrie  esercitate  diretta- 
mente dai  Comuni  italiani;  ed-  in  misura 
assai  notevole  in  Inghilterra  ed  in  Ger- 
mania. 

D'  altro  canto  tra  gli  enti  pubblici  il  Co* 
nume  è  senza  dubbio  il  più  adatto  all'  eser- 
cizio d'  industrie;  esso  fin  dalhì  sua  origine 
primitiva  (comunità  di  villaggio),  attraverso 
i  tt^mpì  di  mezzo  (Comuni  governati  da  cor- 
porazioni) ha  sempre  partecipato  a  quelle 
forme  di  produzione,  che  la  fase  storica 
t^onsentiva.  L*  attaccamento  dei  cittadini  al 
Comune,  la  coscienza  del  vincolo  fra  inte- 
resse comunale  e  individuale,  sono  partico- 
lanocnte  spiccate  in  Italia.  Non  è  da  te- 
mersi quindi  clic  per  difetto  di  interesse 
individuale,  come  molla  della  produzione, 
r  industria  pubblica  sia  mal  condotta  dal 
punto  di  vista  finanziario  tecnieo.  Questo  è 
un  preconcetto  prevalentemente  dottrinale  ; 
al  quale  proposito  è  interessante  rilevare  dai 
dati  inglesi  che  il  costo  di  produzione  di 
ogni  unità  di  prodotto  delle  industrie  comu- 
nali è  inferiore  o  per  lo  meno  pari  a  quello 
delle  corrispondejiti  industrie  private  a  pa- 
rità di  condizioni. 

La  atessa  cosa  risulta  dai  dati  raccolti 
negli  Stati  Uniti  d'  America  dai  ComììiissìO' 
ncì*s  of  Labor  in  una  recente  inchiesta  sugli 
acquedotti,  i  gazometri  e  le   officine   elettri- 
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die  conuiiwili  (Vedi  allegrato  B),  Il  Comune, 
in  certo  modo,  ò  una  «j:raiìde  società  eoopc»- 
rativH  :  né  v'  è  alcuna  ragione  pei'chò  i  suoi 
amministratori  siano  più  inetti  di  ammini- 
stratori di  società  commerciali  che  non  hanno 
spesso  intei'esse  iieir  iuipresa. 

Per  evitare  del  resto  questo  ev(Mitnale 
inconveniente»  è  oi)[)ortun()  disporre*  du»  ani- 
ministratoi'i  e  op(M'ai  delle  intrai)res(»  comu- 
nali possano  partecipare  ai  profitti,  (.'io  è 
stabilito  in  nuiJiici*a  facoltativa  dagli  artì- 
coli 4  e  f)  del  pi'ogetto.  Del  pari  la  costitu- 
zione delle  industrie  coiìumali  in  aziende 
autonome,  disposta  dall'  articolo  '2  d(4  i)ro 
getto,  mira  ad  assicurare  loro  una  gestione 
tecnica  ed  amministrativa  consimihMi  quella 
dell'  esercizio  privato. 

Del  resto,  fosse  pur  meno  economico,  dal 
punto  di  vista  del  costo  di  i)roduzione,  lo 
eson'izio  comunale  in  confronto  di  quello 
privato,  non  ne  risemtirebbero  danno  i  con- 
sumatori, giacché  (*on  1'  esercizio  [irivato, 
grazie  al  monopolio,  gli  eventuali  maggiori 
risparmi  nella  spesa  di  produzione  vanno  ad 
aumento  di  profitto  e  non  a  riduzione  di 
prezzo.  c()mc  invece  accadrebbe  sotto  il  ro- 
gime  della  eoncori*(Miza.  Con  l'esercizio  di- 
retto e'  è  margine  perchè  1'  ii)Ot(»tico  maggior 
costo  sia  sopi>ortato  dai  Comuni,  liducendo 
lievemente  il  profitto  dell*  esercizio  senza 
aggravio  dei  -consumatoi-i. 

In  ogni  modo  la  sjx^sa  di  i>i*oduzion(*  più 
importante,  che,  pur  essendo  conifjensata  drt 
altre  economie»,  si  V(M*itìca  <*oji  T  esercrizio 
dinoto,  è  (piella  dei  salari  per  gli  operai,  i 
quali  sono  maggioi-i  che  n(»ll'  industria  pri- 
vata ;  f(»nomeno  costante  questo  in  Italia 
pe^r  gli  ojìcrai  dello  Stato  ed  all'  est(»ro  per 
gli  op(M-ai  dei  Comuni.  Ma  il  i)iù  alto  saggio 
dei  salari,  è,  nei  giusti  limiti,  equo  provve- 
dimento sociale.  Esso  appare  tiinto  più  be- 
nefico in  concreto,  in  quanto  togliendo  occa- 
sione* a  malcontento  e  autorizzando  i  Comuni 
ad  esigere  maggior  discii)lina  dai  dipcMidenti, 
conduce  ad  (vsrluderc»  controversie  incresciose 
e  dannose  interruzioni  di  lavoro. 

Quanto  ai  rapporti  fra  consumatori  e  Co- 
muni, non  è  da  crederi»  che  l'  oseMcizio  jjub- 
blico  di  industrie  si  possa  risolvere  nella 
imposizione  di  tasse*  di  consumo  sui  prodotti 
e  se^rvìzi  forniti.  Il  ])roge»ito  e)dierno  (salvo 
quanto  sarà  detto  in  ajjpresso  per  le  atfis- 
sie^ni  e  i  trasporti  funebri),  (»scluele  che  il 
monope)lio  di    fatto    si   converta   m»lle    mani 


dei  Comuui  in  un  monopolio  di  diritto,  in 
un  monoi)olio  fìse-ale.  Non  sono  maturi  i 
temipi  '  perchè  questi  prodotti  <*  s(»rvizi  sieno 
fe)rniti  gratuitamente»  o  anche  al  solo  i)rezzo 
di  e'osto.  Ma  la  vigilanza  de»lle»  autorità  tu- 
torie prej)0ste  eliil  proge»tto  a  epiesle  aziende 
e»  la  garanzia  del  rrfrrrn(hnn  tenelono  ad 
impedire»  da  uiì  hito  1'  ecce»ssiva  elimi!nizie)ne, 
dall'altro  lo  e»e-e'(»ssivo  aume'iito  dei  pr(»zzi. 
Finche  ciue»sti  rimangemo  pari  a  e]uelli 
ne)rmali  se)tto  un  l'eginie*  di  concorreu'za,  e.ssi 
non  ])ossono  degeneTai'c  in  ini])osta. 

D' alti'onele*  trattasi  d' iìidustrie  ormai  fis- 
sate ne»i  loro  me»todi  dì  ge»stione  tecnica  ed 
e^conomica.  E  noto  ]K»r  diuiuina  esperienza 
che  esse  l'ispondejuo  ad  una  gene»rale  utilità 
continuame^nte  e-res(u*nte:  che  e»sse»  sono  si- 
eui'amente  ri»ddi tizie».  Da  oltre  trent'  anni 
non  sì  danno  che  rari  e'asi  di  fallimenti  di 
società  private  che  lo  esere'itino. 

L' esercizio  e-ouìunale  non  è  dunque  un 
pericoloso  e»spe*rimento  :  non  importa  un  te- 
mibile rischio  a  cui  ve»iìgano  esposti  i  con- 
tribue»nti. 

Innovazioni  t(^e*niche  fondamentali  non 
sono  da  prevedeisi  a  bre»ve*  scadenza,  ed  in 
ogni  moelo  i  Comuni  sono  in  grado  di  attuarle! 
e  sopportarle.  I  Comuni  ingli»si,  (»he  esenri- 
tano  le  tram  vie,  non  furono  me»no  solleciti 
de»lle  società  junvate  nel  passare  dalla  tra- 
zione» a  cavalli  alla  trazione»  (»le'ttrica. 

Indubbiame»nte»  1'  impianto  rx  novo  di 
epu'ste  industrie»  e  il  loro  rise»atto  inchiede 
e-apitali,  e'd  i  Comuni  non  possono  fornirsene 
se»  non  ce)ntraenelo  prestiti.  L'  aume»nto  dei 
de»l)itì  locali,  anche  notevole,  e.*he  a  que»sto 
titolo  si  verifie-lìi,  non  i)rese»nta  pere')  nulla 
eli  i)ericoloso. 

Pe^ggiorano  le  condizioni  e»ce)noniiche  del 
C'Omune»  i  de»biti  contratti  ])e»r  le»  spese  cosi 
dette  improduttive,  e-ie)è  pe*r  quelle  che,  pur 
essenelo  utili,  |)rovvedono  a  sei'vizi  gratuiti 
di  moia  conse»rvazione»  della  sicurezza  o  del 
benesse»re  selciale  e»  non  dj^nno  luogo  ultei'ior- 
mente»  a  un  reddito.  Ma  le  spese  d*  impianto 
e  d' escre-izio  d' industrie»  sono  produttive, 
perchè  rice»vono  in  corrispe'ttivo  il  re?ddito 
delle  industrie  stesse.  È  con  questo  reddito 
e'he  si  soeldista  e  si  deve  soddisfare  alP  in- 
tere»sse  dei  ])restiti  ed  al  loro  rimborso. 

Nei  comuni  inglesi,  in  se^guito  alla  muni- 
cipalizzazione» ele»i  servizi,  crebbi»  note»vol- 
me»nte  il  de»bito  loe»ale,  ma  non  crebbe  pei" 
questo  titolo  V  imposta,  giacché  sono    i    red- 


—  23  — 


diti  stessi  delle  industrie  ohe  ivi  servono  al  pa- 
gamento de^li  interessi  e  all'estinzione  dei  pro- 
stiri, lasciando  inoltre  largo  margine  di  profitto. 

Per  queste  considerazioni  il  progetto  al- 
l'articolo  21  consente  ai  Conumi  dei  pi'estiri 
pn»sso  la  Cassa  dei  depositi  (»  prestiti  ai  tei'- 
niini  dell'  ultima  legge  sul  credito  comunale 
e  provinciale. 

Quanto  ai  servizi  minori,  contemplati  dal 
dis(»gno  di  legge,  V  esperienza  italiana  inse- 
gna che  i  macelli,  i  mercati,  i  trasporti  fu- 
nebri possono  essere  fonte  di  reddito  per  i 
Comuni  e  che,  con  la  utilizzazione  dei  r(»si- 
dui  delle  spazzature  e  degli  si)urghi  delle 
fogn(\  si  può  coprire  ÌJi  tutto  o  in  parto  la 
spesa  per  la  nettezza  pu])bli(*a  e  per  la  fo- 
gnatura che  altrimenti  grava  per  intero  come 
.spesa  obbligatoria  sulla  finanza  conumale. 

L'opportunità  di  accomi)agnnrc  l'inizia- 
tiva privata,  che  rimane  Jiel  resto  del  tutto 
libera  con  T  iniziativa  comunale  per  i  lava- 
toi, e  bagni,  i>er  V  utilizzazioni*  di  materie 
f<*rtilizzanti,  piM*  i  vivai  e  semenzai  procede 
dalla  convenienza  di  lavorile  la  i)ubbliea 
igi(Mìe,  (»  di  stimolare  specialmente  nei  Co- 
muni jiiccoli,  con  impianti  vicini  <mI  accessi- 
bili, i  progressi  agricoli. 

I  forni  normali  per  imp(»dir(»  rialzi  artifi- 
ciali del  pr(*zzo  del  i)ane  sono  un  sostitutivo 
op[)ortimo  delle  mòte  e»  dei  cai mi<M*i  che  oggi 
i  Comuni  i)ossono  imi)orre.  La  detcM'minazione 
dei  ])rezzi  [)rv  atto  di  autorità  è  cosa  ditti- 
cile  ed  iiì  c(M*to  modo  contraria  al  vigente 
ordinamento  economico:  il  ricondurrei  prezzi 
al  livello  normale  nuMliante  V  imi)ianto  di 
una  industria  concorrente  modello,  è  approf- 
fittan*  delle  stesse»  forz(*  natundi  economii*he 
•  p(»r  eliminare  abusi  <»  fare  omaggio  ai  prin- 
cipii  i)iii  rigorosi  dell'  economia. 

Per  due»  servizi  si  stabilisce  a  favore  dei 
Comimi  una  privativa  :  i)er  le  affissioni  e 
per  i  tras])orti  funebri.  Per  W  affissioni  è 
noto  che,  secondo  il  Codice»  i)(Mìale,  essi»  non 
pos'sono  farsi  s(»  non  nei  luoghi  determinati 
dall'  aur<.)rità. 

Data  questa  ingerenza  d(*ir  aut<>rità  co- 
munale già  aniuK^ssa  dalla  h^gisiazione  vi- 
gente, appare  opportuno  concedere  ai  Conjuni 
il  diretto  (esercizio  anche»,  ove»  ne  sia  il  caso, 
con  eliritto  di  privativa,  trattandosi  eli  un 
servizio  il  quale,  oltre»  a  ])e>tei*  dare»  e-e>nsiele»- 
revoli  profitti  ai  Cennuni,  teìce-a  eia  vicino 
aiu'he*  le»  e»sigenze  dell' eeliliià  e»  elei  de»e'oro 
pubblie*o. 


Si  può  dubitare  se  i  trasporti  funebri 
sieno  oggi  privativa  comimale  :  ma  la  con- 
correnza ò  difficile  e  facilmente  mette  in  pe- 
ricolo la  dee*enza  e  le  garanzie  igieniche  del 
servizio. 

Essa  --  e*ome  T  (»sperienza  prossima  hise- 
gna  —  ò  fonte  di  contrasti  e  di  controversie 
giudiziarie.  Sull'  esempio  belga  e  francese  la 
privativa  appare  una  soluzione   conveniente. 

Data  r  opportunità  della  municipalizza- 
zione, piuttosto  che  innovare  in  proposito, 
oc(*orre»  pi*ovvedere  a  favorirla  e'autamente 
col  cire'ondarla  delle  opportune  forme  e  ga- 
ranzie, togliendo  al  tempo  ste»sso  alcuni  o:>ta- 
coli  estrinseca  che  ora  p(\sano  in  modo  spe- 
requato su  Comuni,  e  più  specialmente  :  la 
incerte»zza  d' interpretazione^  della  legge»  vi- 
gente, da  parte  delT  aiUorità  tute)ria  e  dì  vi- 
gilaiìza  ;  1'  ostacolo  che»  s'  incontra  nel  divieto 
ai  Comuni  (»ccedenti  la  sovraimi)Osta  d' in- 
contrare spese  fae-oltative  (imperoce-he'^  seb- 
be»ne  r  impianto  di  (*otali  industrie  si  risolva 
in  reeldito  e»  non  in  spe»sa,  come  s])esa  ap|)a- 
risce  air  inizio;  il  limite»  alla  somma  com- 
plessiva dell'  intere»sse  dei  mutui  (legge  co 
nmnale»  articolo  lt).->)  eel  infine  le  elifficoltà 
di  contrarre  prestiti  a  condizioni  non  onere)se. 

A  questo  te»nele  il  presente  i)rogetto  di 
le»gge»,  il  quale  sotto  e)gni  altro  asjìetto  mira 
a  disci])linare»  e»cl  infre»nare  con  e)pi)e)rtune 
caute»le'  r  azione»  de»i  Comuni  e-he  V  ordina- 
mento vig(»nte  lase-ia  completamente»  se'iolti 
da  ogni  forma  e  eia  ogni  contre)llo  partie-o- 
lare».  Sono  que»sti  inve»ce»  ne^ce'ssari  provvedi- 
me»nti  eli  conservazione».  E  i)arse)  opportimo 
abbandonare»  in  essi  sia  pe»r  V  importanza 
ele»gli  inti»ressi  ee'onomie-i  in  giuoe-o,  sia  per- 
cheV  trattandosi  di  istituto  ])er  mejltissimi 
Comimi  art'atto  nuovi,  sono  nece»syarie  e»e'ce»- 
zionali  pre»e-auzioni  contro  i  ]>ericoli  e-lie  ele»- 
rivano  dalla  inesperienza.  La  munie-ipalizza- 
zione  de»i  pubblici  servizi  può  ave»re  grande» 
sviluppo  e  produrre  graneli  vantaggi,  ma 
r  ostacola  i)iii  grave  contro  il  epiale  corre»- 
rebbe  i)erie'olo  di  infrangersi  sare»bbe  la  e*at- 
tiva  riuse-ita  de»i  ])rimi  esi)erime»nti.  Contre) 
tali  pericoli  e(uiiidi  sono  necessarie»  ali* inizio 
le»  ])iù  graiuli  pn»cauzioni  ;  V  e»spe»rienza  e»d 
il  tempo  inse»gne»rainìo  epiali  e*autel(»  sie»no 
sui)e»rtlue»  e  si  ])ossano  man  mano  abban- 
doììare. 

Il  rcfrrrnthf,,/  può  applicarsi  oppoi'tuna- 
nieiite»,  come  primo  e'speriinente),  a  e[iu»ste 
materie. 
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I  progetti  di  municipalizzazione  hanno 
un  lato  industriale,  finanziario  facilmente 
comprensibile  a  tutti  i  cittadini  :  non  coin- 
volgono necessariamente  appassionanti  que- 
stioni politiche,  interessano  i  singoli,  sia  come 
contribuenti,  sia  e  più  come  necessari  con- 
sumatori troppo  direttamente,  perchè  il  voto 
popolare  possa  non  essere,  come  esser  deve, 
cosciente  e  sereno. 

D' altra  parte  l' istituto  del  referendam 
ha  il  grandissimo  pregio  di  avvezzare  gli 
elettori  a  non  occuparsi  sempre  esclusiva- 
mente di  questioni  di  i)ersone,  ma  ad  esami- 
nare, discutere  e  deliberai*e  intorno  a  inte- 
ressi concreti,  e  cosi  a  prendere  una  parte 
l)iù  diretta  alla  cosa  pubblica  con  grande 
vantaggio  deir educazione  politica  delle  masse 
popolari. 

Della  necessità  di  costituire  questi  servizi 
in  azienda  autonoma,  altra  caratteristica  del 
progetto,  si  è  già  fatta  parola  e  le  linee  prin- 
cipali di  questo  sistema  si  trovano  già  ac- 
cennate hi  alcuni  grandi  Comuni  nostri  come 
a  Conio,  a  Padova  e  a  Bologna  per    il    gas. 

Considerando  che  molti  Comuni  sono  vin- 
(^olati  da  contratti  onerosi  a  lunga  scadenza, 
è  opportuno  autorizzarli  a  riscattare  le  con- 
cessioni attuali,  mediante  un  equo  compenso. 
Ed  anche  a  ciò  si  provvede  con  apposita 
disposizione. 

Premesse  (queste  considerazioni  generali, 
dovendo  venire  ora  ad  illustrare  le  singole 
disposizioni  del  disegno  di  legge,  è  opportuno 
prima  riassumere  qui,  quasi  a  corollario  di 
quanto  si  è  esposto  finora,  i  fini  principali 
ai  quali  con  esso  si  mira,  e  che  si  possono 
formulare  cosi  : 

1"  Rendere  possibile  in  via  normale  ed 
in  forma  organica  Y  assunzione  diretta  da 
parte  dei  Comuni,  dei  pubblici  esercizi,  col- 
legando la  gestione  di  essi  alla  costituzione 
di  speciali  organismi,  che  assicurino  un  eser- 
cizio ed  uno  svolgimento  dei  servizi  corri- 
spondenti ai  fini  di  utilità  pubblica  a  cui 
ciascuna  azienda  deve  servire  ; 

2°  Subordinare  tale  assunzione  di  servizi 
pubblici  air  osservanza  di  un  procedimento 
solenne  il  quale  da  una  parte,  mercè  lo  stu- 
dio diretto  e  ponderato  dei  corpi  competenti, 
dia  agio  di  esaminare  e  valutare  la  conve- 
nienza amministrativa  ed  economica  della 
diretta  gestione  comunale,  e  dall'  altro,  me- 
diante una  manifestiizione  diretta  dei  citta- 
dini, valga  ad  assicurare  che  la  riforma   ri- 


sponda alle  esigenze  dell'  opinioni»   pubblica 
ed  alla  matura  coscienza  del  paese  : 

3"  Circondare  di  opportune  forme  di  tu- 
tela da  pai'te  d(»lla  stessa  autorità  comunale, 
e  di  vigilanza  da  parte  deir  autoiltà  gover- 
nativa, il  funzionamento  d(»lla  gestione  spe- 
ciale, affinchè  se  ne  possa  sempre  controllane 
r  andamento  e  si  sia  hi  grado  di  provvedere 
e  di  rimediare  a  tempo  opportuno,  quando 
i  trascurati  intei*essi  della  azienda  od  i  cat- 
tivi risultati  di  essa  lo  richiedano  ; 

4°  Agevolare,  infine,  ai  Comuni  questa 
assunzione  diretta  dei  pubblici  servizi  con 
speciali  disposizioni  d'ordine  finanziario  ed 
economico  che  riguardino  non  soltanto  i  ser- 
vizi pubblici  di  nuovo  impianto,  ma  anche 
quelli  già  esistenti  per  concessione  degli 
stessi  Comuni. 

A  questo  quadruplice  ordine  d' intenti 
provvedono  i  quattro  capi  costituenti  il  pre- 
sente disegno  di  legge,  dei  quali  il  primo 
comprende  le  disposizioni  fondamentali  sul- 
r  assunzione  diretta  dei  pubblici  servizi  da 
parte  dei  Comuni  e  sulla  costituzione  ed 
amministrazione  delle  aziende  speciali,  il  se- 
condo le  norme  del  procedimento  da  seguirsi 
per  tale  assunzione  diretta  e  per  la  forma- 
zione delle  aziende  speciali,  il  terzo  le  pre- 
scrizioni per  la  vigilanza  su  queste  ammini- 
strazioni, il  quarto  ed  ultimo  le  disposizioni, 
generali  e  transitorie,  intese  ad  offrire  ai 
Comuni  i  mezzi  per  la  gestione  diretta  dei 
pubblici  servizi,  e  pel  riscatto  di  quelli  già 
concessi  all'industria  privata. 

Illustreremo  successivamente  i  singoli 
capi. 

I. 

AMMunzIone  direttJE  del  pubblici  Merirlal  da 
I>artc  dei  Comuni  i  eosfilUElone  ed  am- 
ministraElone  delle  aniende  iipeelall. 

Ari,  1.  —  Le  disposizioni  del  disegno  di 
legge  s'iniziano  all'articolo  V  con  la  statui- 
zione fondamentale  della  facoltà  nei  Comuni 
di  assumere,  nei  modi  e  con  le  foi-malità  pre- 
scritte da  questa  legge,  resercizio  diretto  dei 
pubblici  servizi,  e  con  l'enunciazione  che  si 
fa  nello  stesso  articolo  di  alcuni  fra  i  prin- 
cipali e  più  essenziali  servizi  pubblici. 

La  enunciazione  non  è  tassativa.  Fermato 
il  concetto  da  cui  la  presente  proposta  di 
legge  trae  origine,  che  cioè  si  possano  dai 
Comuni  gestire  direttamente  i  servizi  pub- 
blici, non  sarebbe  né  agevole  né  opportuno 
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tare  di  tali  servizi  una  eiìumerazìone  tassa- 
tiva, che  hi  risolverebbe  in  una  limitazione 
non  eonveniente  ai  tini  che  la  legge  si  pro- 
pone. È  evidente  t»he  dal  rapido  progresHO 
delle  eoiulizioni  di  vita  t*ivili*  lU'i  rcntri  abi- 
tati V  dair  ìiicrcnirvito  t'oiitinuo  di'i  bisogni 
collettivi  della  eirtadinanza  debba  derivare 
man  mano  uu  aumento  nel  nnmevo  dei  pub- 
blici servizi;  come  è  del  pari  da  riteiunvst 
possibile  che  nella  diversità  di  eondizìoni  da 
eittii  a  città  .si  determini  in  qualcuna  di  esse  i 
lo  sviluppo  speciab*  di  un  dato  servizio  di 
carattere  pubblico  che  induca  legittimamente 
il  Comune  ad  assumerne  la  diretta  gestione. 

1/ enunciazioni^  in  parola  stìddisfa  allo 
intento  d'indicare  i  piiut*ipali  servizi  pub- 
blici che  nello  sviluppo  attuale  della  vita 
cittadina,  ed  in  corrispondenza,  alle  tunziuid 
ed  agli  ol>blighì  t*be  i  nostri  ordinamenti  as- 
segnano agli  enti  lo(*ali  nei  riguardi  dell'  i- 
giene  e  dei  bisogiu  materiali  creati  dalla 
convivenza  civile^  possono  considerarsi  come 
rientrati  nella  natui'ale  sfera  d'  {azione  dei 
Comuni. 

DalTaltro  lato  la  detta  enunciazione  com- 
prende alcuni  servizi  dei  quali  s' inti^nde  dal 
legislatore  di  consentire  ai  Comuni  T  assun- 
zione diretta,  per  quanto  non  costi tniscano 
in  sé  un  vero  e  proprio  servizio  pubbli<*o 
generale  ed  obbligatorio,  r  rappresentino  in- 
vece una  esplicazione  dell'attività  dei  Co 
inmiì  nel  campo  indnslriale. 

Cosi,  per  esempio,  si  è  annoverata  fra 
tali  servizi  la  produzione  e  la  distribuzione 
di  forza  motrice,  trattandosi  di  una  facoltà 
consigliata,  oltreché  dal  già  riconosciuto  ca- 
rattere di  ntililà  generale  di  sittàtte  imprese, 
per  quanto  d'indole  spiccatamente  industria- 
le» dalla  speciale  idrcostanza  che  per  molti 
Comuni,  proprietari  di  acque,  lo  adibir  que- 
ste a  servizio  d'impianti  per  produzione  di 
forze  motriri  può  rostitoii'c  una  impresa  pro- 
ficua pel  Comune  e  nel  tempo  stesso  feconda 
di  utilità  e  di  bene  per  la  cittadinanza.  Cosi 
pure  si  è  annoverata  fra  le  imprese  indu- 
striali che  meglio  si  adattano  air  esercizio 
comunale  la  fornitnra  dell' illnmiìiazione  non 
isolo  pubblica,  ma  anche  privata,  rimpianto 
di  reti  telefoniche,  rindustria  delle  pubbliche 
affissioni,  ecc,,  intendendosi  che  nemmeno 
qui  r  enunciazione  della  legge  è  tassativa, 
8iC5C*hè  potranno  man  mano  alle  imprese  in- 
dustriali espressamente  mi»nzionate  aggiun- 
gerisi  quelle  altre  che  saranno   ritemUe   utili 


e  non  soverchiamente  rischiose  per  i  (donami 
dalle  autorità  renti*ali  e  tutorie,  a  cui  TesO' 
euziont'  ed  applicazione  pratica  diMla  legge 
rimane  affidata. 

ArL  ^  a  0.  —  Negli  articoli  dal  2  al  9 
si  contengono  le  norme  destinate  a  costituire 
le  basi  fondamentali  sulle  quali  devono  pog- 
giare le  aziende  speciali  per  V  esercizio  di- 
retto dei  ijubblici  servizi  da  parte  dei  Co 
ninni,  A  maggiore  illustrazione  di  tali  norme 
è  d' uopo  premettere  tpii  brrvi  l'onsidera- 
zioni, 

Innair/Jtutto  si  comprende  che  alla  fa* 
colta  di  più  ampio  svolgimento  dell'  azione 
dei  Comuni,  che  permetterà  loro  di  assumere 
servìzi  antrhe  ili  <'arattere  industriale  e  di 
grande  importanza,  si  coordini  la  prescri- 
zione di  speciali  cautele  amministrative.  E 
sovratutto  è  necessario  che  ciascuna  gestioni*, 
senza  confondersi  coli'  ammhiist razione  del 
Comune,  si  ordini  e  si  svolga  coi  criteri 
tecnici  ed  economici  che  la  natura  del  rela- 
tivo servìzio  richiede,  e  ciò  sia  nell'interesse 
stesso  della  produttività  del  servizio,  sia  per- 
chè si  possa  sempre  giudicare  con  f*hiarezza 
e  facilità  dcirandamcnto  delTaziéuda  e  della 
convenienza  economica  della  geslione  diretta, 
il  che  non  sarebbe  possibile  se  i  servizi  nm- 
niciijalizzati  fossero  confusi  colla  gestione 
generale  del  Comune. 

Si  giustifica  cosi  la  costituzione  delle 
aziende  speciali;  ma  occorre  per  altro  av- 
venire  riie  il  disegno  di  legge  non  mira  a 
creare  nuovi  enti  morali  con  patrimonio  pro- 
prio, nell'ambito  del  Cominic,  ma  si  propone 
soltanto  di  costituire  delle  amministrazioni 
distinte,  le  quali,  senza  essere  interamente 
indipendenti  dairente  Comune,  abbiano  però 
quel  tanto  di  autonomia  e  quel  complesso  di 
facoltà  che  sono  iiidispensal)ili  pei*  potrr 
provvedere  con  efficacia  di  risultati  al  nor- 
male funzionamento  thd  pniiblico  sei*VÌZÌo  o 
dell' impresa. 

D'altra  parte  é  da  considerare  fin*  ambe 
nei  Comuni  grossi,  accanto  ai  servizi  di  mag- 
gior mole,  esistono  servizi  meno  im|iortanti; 
e  servizi  di  tenue  e  talvolta  di  tcmiissima 
importanza  si  banuo  nei  Comuni  pi(*coli.  Ciò 
consiglia  a  lasciar  ferma  la  dispfjsizione  del- 
l'articolo  173  della  legg-c  conumale  e  pro- 
vinciale (articoli  2  e  1(5  del  disegno  di  legge), 
la  quale  consente  ai  Comuni  la  gestione  di- 
retta dei  pobbliri  s<»rvizi  in  economia,  si- 
stema questo  che  potrà  essere  [irescelto  ap- 
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punto  là  dove  la  tenue  importanza  dvì  servizi 
faccia  apparire  superiina  la  costituzione  di 
speciali  aziende. 

Sull'articolo  2  vuoisi  notare  che  la  di- 
sposizione secondo  la  ({uale  ciascuno  dei  ser- 
vizi assunti  direttamente  dai  Conunii  d(*bba 
costituire,  salvo  il  caso  dei  servizi  da  ^(^stirsi 
in  economia,  un'azienda  speciale  distinta  dal- 
l'annninistrazione  ordinaria  del  (Comune,  se 
tbss(»  formulata  in  maniera  assoluta  potn^bbe 
costituire  un  ostacolo  alla  piena  esplicazione 
della  le^K<^  ed  al  completo  esercizio  delle 
facoltà  che  con  essa  si  concedono.  Possono 
infatti  darsi  casi  nei  ({uali  un  servizio  appa- 
risca di  troppo  tenue  importanza  per  giusti- 


ticolo  L>,  prescrivendo  la  separazione  dei  l)i- 
lanci  e  dei  conti  dell'  azienda  da  quelli  del 
Oomune.  Tah»  sei)arazione  costituisce  i>er  dir 
cosi  la  ra<rion(»  economica  della  formazione 
di  aziende  si)eciali,  ed  è  troppo  evidente  la 
sua  necessità  i)er  av(T  bisogno  di  giustiti- 
cazioni. 

S'intvnde,  i)erò,  corno,  non  costituendosi 
le  aziende»  speciali  in  forma  assolutamente 
autonoma  e  con  i)ati'imonio  proprio,  la  di- 
stinzione d(ù  bilanci  e  dei  conti  non  possa 
togliere  la  cojnnvssioJie  organica  ed  cleono- 
mica  coll'azienda  generale  del  Comune,  con- 
nessione la  quale  imi)orra  la  necessaria  con- 
sc^guenza  ch(»,   veriticandosi   degli   utili  nella 


flcare  la  costituzione  di  una  azienda  speciale,  i  gestione  speciale,  questi  utili  va<lano  a  pro- 
mentre   dall'altra    parte    il    raggrui)pamento     fitto  del  bilancio  del  Connine,  come  api)unto 


d(^llo  stesso  scM'vizio  con  altri  di  carattere 
affini»,  può  far  ravvisare  economicamcMitc 
convtMiiente  la  creazione  di  uir  azienda  spe- 
ciale che  tutti  li  comi^renda. 

Non  occorre  di  esemplificare  troi>i)0  per 
dimostrale  conn»  tale  condizione»  di  cose  possa 
avverarsi  j-ispelto  a  parecchi  servizi  pubblici, 
non  solo  n(ù  ])iccoIi  comuni,  ma  anche  nei 
grossi  centri  abitati.  Avendo  riguardo  all'è 
nunciazion(»  contenuta  nell'  articolo  V\  ì)asta 


è  stabilito  nel  capoverso  ultimo  delT  articolo 
in  ]:)arola. 

Si  ò  irià  visto  n(»lle  premesse  osserva- 
zioni generali,  come  resi)crienza  degli  Stati 
dove  la  municipalizzazione  dei  pubblici  srv- 
vizi  ha  avuta  una  larga  attuazione,  e  gli 
esempi,  per  (pianto  scarsi  pur  mutevoli,  che 
già  ci  sono  otferti  da  qualche  Comune  in 
Italia,  danno  ragione  a  i)resumei'e  fondata- 
mente,   anche    astraendo    da    c-onsiderazioni 


notare,  i)er  escm])io,  che  la  costruzione   e  la  |  teoriche,  che  l'assunzioin*  diretta  dei  i)rinci- 

gestione  di  un  hni)ianto  per  la  produzione  e  .  pali    servizi    pubblici,  con    le   avveduto   cau- 

la  distribuzione  di  forza  motrice  idrauli<-a  ed  i  tele  che  il  i)r(»sente  disegno  di  legge  si  studia 

elettrica,  i)uò  in  molti  casi  diventare  coiive-  I  di  |)r(Mlisi)orre  organicamente,  potrà  costituire 

niente  quando  la  si  coordini   con   l'impianto  j  por    molti    Comuni    una    fonte   <li    desiderati 

e  coir  esercizio  per  l'illuminazione    pubblica  proventi  a  sollievo  dei  disagiati  bilanci.  Non 

(»  privata,  sp(»cialmente  quando  si  tratti  d'ini-  I  si    j^uò   tuttavia    escludere   a    itrinri  che»  un 

pianti  elettrici,  e  che   in   molti   Comuni   può  i  dato  servizio   riesca   passivo  i'-.    In   tal    caso 

riconoscersi    l'opportunità   di   costituin^    una  I  ben   s'intende   che   debbano  gravale   sul  bi- 

sola  azienda  si)eciale  i)cr  l'assunzione  din^tta  !  lanci<ì  del  Comune  i  disavanzi  e  le  passività 

deUesercizio   dei   men-ati  pubblici,   del   ma-  i  dell'azienda,  ne  su  questo   punto   si    ravvisa 
cello  e  via    dicendo.... 


Bastano  questi^  considerazioni  a  dare  ra- 
gione dell' ii)Otesi  di  eccezione  alla  regola 
delle  aziende  speciali,  contemplala  ed  am- 
messa dal  secondo  comma  dell'articolo  2. 

T,a  cosiituzion(»  di  un  azienda  s(»i)arata 
e  distinta  dall'amministrazione  comunale  per 
ciascun  sei-vizio  i)ubblico  o  per  \nù  servizi 
riuniti  insicMue  trae  se<-o  la  conseguenza  di 
una  gestione  finanziaria  a  se,  di  un  ordina- 
mento amministrativo,  tecnico  e  contabile 
distinto,  e  di  una  amministrazione  ai)i)osita, 
la  (piale  con  ])ersonal(^  i)ro]>rio,  (\sclusi\a- 
nuMite  addetto  al  servizio,  i>rovveda  al  suo 
funzionamento. 

Al  primo  bisogno   soddisfa  lo   slesso  ar- 


mvessaria  un'  esplicita  disposizione,  doven- 
dosi considerare  tale  obbligo  del  Comuni* 
come  una  logica  cons(*guenza  delh^  condi- 
zioni nelle  (piali  s'  istituisce  I'  azii^nda  spe- 
ciale. 

{^ ,  k  Ikmio  «jiii  notare  aiu'ora,  sohhcnr  sia  .stato 
^ià  avi-oiinato  iicllt»  vonsidcra/ioui  wciicrali,  l'Iic*  vi 
sono  servizi  i»ubl)lit*i  ili  rarattt'iT.  ol)ì>IigiUorio.  i  <|iiali 
di  por  sé  st<'ssi  rappri'soiitano  una  sjn'sa  incvital»il<' 
per  il  Couiuiit\  coim»  jx'r  esempio  la  illuniiiia/ionc 
pul»blica,  la  fognatura,  la  nettezza  i)ul>l)liea  ;  v  per 
questi  l'assunzione  diretta  da  parte  del  Comune  e  la 
eostituzione  dell'azienda  spei-iale  possono  esst-re  con- 
si^i'Iiate  alleine  dal  senipliee  proposito  di  diminuirci 
eon  la  «l'estione  j)roi)ria  e  eon  la  riunione  di  più  ser- 
vizi l'onere  del  ìiilaneio,  rrso  eccessivo  da  poco  eon- 
venienti  concessioni. 
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Del  re^to,  a  proposito  dei  servizi  a.s.sunti 
con  inrenflimento  di  ricMvanie  un  iiUle,  p 
•'che  pur  riescono  passivi,  non  è  inopporfuno 
notare  fin  d'ora»  che  nel  presente  disegno  di 
legge,  alle  eautele  preventive  ehe  precedono 
r  autorizzazione  air  assunzione  diretta  ihì 
pubbliro  servizio,  si  afjgiung'ono  nel  capo  III 
e  preei8aniente  nell'artìrolo  19,  ehe  a  suo 
luogo  sarà  illustrato,  disposizioni  intese  ad 
evitare  ehe  la  gestione  diretta  di  un  pubblico 
i^ei'vizio  ri* 'onosei u tosi  passivo  pel  bilaiieio 
eoniunale,  possa,  prolungandosi  inopi>ortuna- 
niente,  trarre  a  mal  partito  il  Comune  e  di- 
ventare fonte  di  maggiori  disagi. 

La  disposizione  eirea  la  destinazione  de- 
gli utili  dell  iizienda,  eonrenuta  nel  eajvoverso 
ultimo  dì  r^ui'sto  articolo,  è  f*otic<'|iita  in  ter- 
mini genernli,  sembrando  opportuno  di  limi 
tarsi  a  jjresnivefe  la  devoluzione  degli  utili 
stessi  al  iulaneio  comunale  (salve  le  speciali 
partecipazioni  di  cui  si  dirà  a  proposito  del- 
l'articolo  .'Vi,  con  riserva  ai  regolamenti 
speciali  di  ciascuna  azienda  di  stabilire  le 
modalità  di  t;ile  flevoluzione. 

ArL  .V.  —  Oon  le  disposizioni  contenute 
in  questo  artìcolo  si  soddisfa  al  secondo   dei 
bisogni    derivanti    dalla    costituzione    delT  a 
xienda*    speciale,    cioè    al    suo    ordinamento 
amministrativo,  contabile  e  tecnico. 

A  tale  scopo  si  prescrive  clie  ciascuna 
azienda  abbia  un  propiio  regolamento  desti- 
nato ad  essere  la  base  su  cui  si  poggi  e  si 
«esplichi  tutta  la  gestione  speciale. 

Non  potreljbe  essere  t^òmpilo  di  tpicsta 
legge  designare,  sia  pure  in  massima,  tutte 
le  norme  fondamentali  die  il  regolamento 
dovrà  contenere»  per  dist^iplinare  nei  suoi 
molteplici  aspetti  il  funzionamento  delT  a 
zienda.  Oonvicne  invece»  lasi-iare  che  a  que- 
É^to  riguatxlo  la  maggiore  o  minore  estensione 
delle  disposizioni  regolamentari  sia  coordi- 
nata alle  peculiari  condizioni  ed  agli  spe- 
ciali bisogni  di  cias(*un  servizio,  bastando, 
a  garanzia  della  rispondenza  dì  tale  regola- 
mento ai  fini  lìer  i  quali  è  prescritto,  che  la 
sua  aHuazìone  sia  subordinata  ali*  (\si>licita 
approvazione  della  Uiunta  provinciale  am- 
ministrativa e  del  Prefetto,  come  si  esporrà 
nel  comnienro  del  capo  IT. 

Si  ritiene  piuttosto  necessario  stabilire 
tasHativamente  che  il  regolamento  contenga 
le  norme  relative  ad  alcuni  speciali  argo- 
menti in  dipendenza  di  condizioni  che  i  cri- 
teri   Htes8Ì    infurjnatori    della    legge    richie- 


dono, o  che  é  di  pubblico  interesse    prescri- 
vere. 

Ed  itmanzi  tutt<i  si  stabilisce  che  il  n^- 
golrìmeuto  abbia  speciali  prescrizioni  circa 
gl'impiegati  e  gli  operai.  A  tal  uopo  è  da 
notare  preliminarmente  la  opportuniti'i,  già 
accf^tinata  nelle  considerazioni  generali,  che 
il  direttoi*e  deirazienda  e  il  personale  siano 
chiamati  a  partecipare  agli  utili  di  essa* 

E  questo  il  mezzo  migliore  per  ottenere 
che  all'incremento  dell' impresa  non  miiucdii 
il  più  cttìcace  e  r*ostante  concorsa  dì  tutti 
coloro  ai  quali  è  affidato  il  conìpito  di  assi- 
(nirarne  il  profieno  svolgi nn-nto. 

Non  si  imo  tuttavia  non  riconoscere  che 
la  opportunilà  e  convenienza  di  tale  parteci- 
pazione devono  ne(*«\Ht^riamente  dipendere 
dalla  natura  e  dall' inì|)ortanz;i  drirnzicnda, 
iionclìc  dalle  i-ondizioni  economiche  nelle 
quali  un  dato  servizio  ptiò  svolgersi  e  fur.- 
zionare,  e  non  è  lecito  escludere  a  priori 
c»hi*  le  condizioni  stesse  possano  essere  tali 
du  non  consentire  tale  forma  di  ctanteressa 
mento  senza  pregiudizio  [mii  o  nr(Mio  gra\e 
deirazienda. 

Ckjcrentementc  a  tìdi  considerazioni  nelle 
lettere  a^  r,  ri,  t\  di  questo  articolo,  mentre 
si  stabilisce  che  il  regolatnento  d(*ir azienda 
debba  det-ermìnare  i  requisiti  per  la  notnina 
del  direttore,  nonché  la  pianta  orgtinica,  i 
requisiti  per  V  assunzione  in  servizio  fa  mi- 
sura delle  retribuzioni  del  dii'ettore.  dc^gli 
iuipiegali  e  i\v^,\{  operai,  si  lastda  poi  in 
facoltà  dei  romnni  di  stabilire  nello  stessa 
regolamento  so  la  retrilnizione  del  direttore 
e  del  personale  debba  essere  a  stipendio  fisso 
soltanto  o  se  debba  comprendere  aircln*  una 
partecipazione  agli  utili. 

Oltre  a  ciò,  a  tutela  sempre  degli  inte- 
ressi del  personale  addetto  air  aziciidn,  si 
pres(TÌve,  con  le  lettere  /"  e  //  di  quest'arti- 
colo, che  s'inseriscano  nel  regolamento  le 
norme  per  il  trattamento  di  riposo  degli  im- 
piegati e  p<:r  V  ìscrtzione  degli  operai  alla 
Cassa  di  previdenza  per  la  vecchiaia  e  in- 
vnUdità  degli  operai;  e  rispetto  ai  primi,  ad 
evitfire  le  «jnctost^  <-o:isegnenze  derivanti  da- 
gli antiqua^  sistc^mi  di  pensioni  a  (  arieo  dei 
Conumi,  si  aft'crnia  esplicitamentt*  che  debba 
resliìre  escluso  pel  Comune  ogni  iUìcre  di' 
pensioni,  e  si  debba  a  queste  provvedere 
mediante  casse  speciali,  preferibilmente  col 
sistema  «leir  Mssìcni*aztone. 

Altre  norme  si  presci'ive  da  quest'articolo 
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che  siano  oonteimte  nel  regolamento,  e  cioè 
per  la  (*ostituzione  di  un  fondo  di  ammorta- 
mento e  di  riserva  (lettera  It)  e  sulle  tariffe 
e  loro  modificazioni  (lettera  /),  suU'opportu 
nità  delle  quali  disposizioni  non  può  cader 
dubl)io;  ed  infine,  (lettera  b)  per  la  designa- 
zione delle  categorie  nelle  quali  debbono 
essere  scelti  i  componenti  la  Commissione 
amministratrice,  della  quale  si  dirà  illustran- 
do gli  aiticeli  5  e  6. 

A/'f,  4.  —  Le  disposizioni  degli  articoli 
4  a  9  provvedono  all'  amministrazione  delle 
aziende  speciali.  Ed  innanzi  tutto  l'articolo  4 
si  occui)a  della  direzione  dell'azienda,  deter- 
minando le  condizioni  di  nomina,  i  poteri  e 
le  funzioni  di  chi  è  chiamato  a  tale  ufficio. 

Il  direttore  deve  essere  il  fulcro  d(»lla 
azienda.  Dalla  opera  sua  competente  ed  as- 
sidua, dalle  avvedute  sue  iniziative  e  dalla 
efficacia  dell'indirizzo  che  egli  sa  imprimere 
alla  spe(*iale  gestione  deve  principalmente 
essere  assii^urato  il  buon  andamento  tec*nico 
ed  amministrativo  ed  il  proficuo  incremento 
del  servizio  che  gli  è  affidato.  Oc(*orre  per- 
ciò: che  la  sua  nomina  sia  deliberata  con 
tutte  le  garanzie  di  forma  che  valgano  a 
dare  affidamento  di  una  scelta  fatta  ponde- 
ratamente; che  gli  si  assicuri  un  determinato 
periodo  di  durata  in  carica;  che,  infine,  gli 
si  diano  attribuzioni  abbastanza  larghe  e  tali 
da  permettergli  di  sjìiegare  intera,  con  una 
relativa  libertà  di  movimenti  e  con  solleci- 
tudine, la  sua  azione  direttiva  nell'interesse 
del  .servizio,  del  cui  buon  andamento  egli 
deve  assumere  la  principale  responsabilità. 

In  conformità  di  tali  concetti,  si  stabili 
sce  in  questo  articolo  che  il  direttore  sia 
nominato  dal  Consiglio  comunale,  in  seguito 
a  pubblico  concorso;  che  egli  debba  prestare 
una  cauzione  nei  modi  da  stabilirsi  dal  re- 
golamento speciale  dell'azienda;  che  la  sua 
nomina  abbia  la  durata  di  tre  anni,  salva 
riconferma;  che  sia  retribuito  a  stipendio 
fisso  solamente  od  anche  con  partecipazione 
agli  utili,  s(M'ondo  le  speciali  presci'izioni  del 
regolamento,  (*  che  non  lo  si  possa  licenziare 
prima  d(4  termine  stabilito  senza  giustificato 
motivo. 

Per  soddisfare»  poi  al  bisogno,  già  dianzi 
accennato,  di  una  ceita  larghezza  di  attri- 
buzioni nel  direttore,  si  stabilisce»  nel  capo- 
verso 3°  di  questo  articolo  che  egli  rapi)re- 
senti  r  azienda  di  fronte»  ai  terzi.  Tale  rap- 
presentanza, n(»ir  interesse  M(»l   più    sollecito 


ed  efficace  funzionamento  dell'  azienda,  è 
giusto  che  sia  affidata  al  direttore  anche  per 
stare  in  giudizio,  ben  comprendendosi  che 
per  molli  servizi  pubblici  le  contestiiziojii 
c'on  coloro  che  hanno  rapporti  con  l'azienda 
possono  essere  frequenti,  •  specialmente  per 
la  riscossione  dei  crediti. 

Essendo,  però,  pur  sempre  indisi)ensabile 
una  speciale  autorizzazione  al  direttore  da 
parte  dell'  amministrazione,  una  distinzione 
è  parsa  necessaria  fra  contestazioni  relative 
alla  pura  e  seinplice  riscossione  dei  crediti 
dipendenti  dal  normale  andamento  della  a- 
zienda  e  fra  le  altre  liti.  Nel  primo  ciiso, 
coerentemente  al  concetto  a  cui  si  ispirano 
le  successiye  disposizioni,  di  dare»  cioò  alla 
amministrazione  dell'azienda  i  poteri  neces- 
sarii  per  provvedere  all'ordinario  funziona- 
mento del  servizio,  può  riconoscersi  suffi- 
ciente, per  stare  in  giudizio,  l'autorizzazione 
della  Commissione  amministratrice:  nel  se- 
condo caso,  potendosi  trattare  di  questioni 
che  involgono  interessi  patrimoniali  e  le  cui 
conseguenze  si  rifietterebbero  sul  bilancio 
comunale,  sembra  giusto  lasciare  che  sulla 
convenienza  della  lite  decida  il  Consiglio 
comunale. 

In  questo  senso  è  concepito  il  capoverso 
ultimo  dell'  articolo  4^ 

Art,  ó  e  0,  —  Questi  articoli  provvedono 
a  determinare  la  composizione  e  le  attribu- 
zioni della  Commissione  a  cui  si  affida  il 
compito  di  curare  l' ordinaria  amministra- 
zione della  azienda. 

Si  è  già  notato  quale  è  il  carattere  che 
si  vuole  imprimere  alle  speciali  aziende  che 
si  costituiscono  per  la  gestione  diretta  dei 
pubbli(»i  servizi,  le  quali  devono  formare  al- 
trettante amministrazioni  separate»,  con  ordi- 
namento proi)rio  e  con  una  gestione  finan- 
ziaria distinta.  Le  Commissioni  che  dovranno 
tenerne  la  gestione  è  d'uopo  perciò  e*he  siano 
composte  da  persone  che  affidino,  per  la  loro 
comi)etenza,  di  saper  curare  con  avvedutezza 
di  criteri  grinter(»ssi  del  servizio;  e  la  natura 
delle  loro  attribuzioni  è  mestieri  che  consenta 
ad  esse  di  fare  e  decidere  quanto  oex-oria  pe»l 
normale  suo  funzionamento. 

Al  primo  intento  si  soddisfa,  in  quanto 
l'iguarda  la  composizione  elella  Commissione, 
col  disposto  dell'  articolo  f),  che  stabilisce 
.  siano  i  membri  de»lla  Commissione,  in  nu- 
mei-o  non  minore  di  tre  e  non  superiore  di 
sette,    eletti    i)er   la   durata   di  tre   anni  dal 
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Cotmi^lio  fuori  del  proprio  seno,  fra  persone 
che  abbuino  le  riuaUtà  per  essere  elette  con- 
siglieri còiìinimli  e  competenza  tecnicii,  al 
quale  rfro[*o  devono  c^nen^  si-elte  in  tipposite 
categorie. 

La  desioniazifiiie  di  fjueste  eategorie  si 
lHHc*ia  al  regolamento  si^eeiale  di  eiasciuiM 
azienda,  essendo  evidente  che  i  requisiti  da 
domandarsi  ai  componenti  la  Commissione 
debbono  corrispondere  alla  sp(*eiale  natura 
del  servizio,  per  <*m  le  categorie  da  desi- 
gnarsi nel  regolamento  possono  notevolmente 
Variare  a  seconda  detr  indole  dei  diversi 
servizi. 

Al  seeondo  dei  suaccennati   inteuti   prov- 
vede r  articolo  6»  che   detoi-mina   le  attribu- 
[zioni  ed  il  compito  della  Commissione, 

Incombe,  naturalmente,  ad  essa  di  eom- 
[pilare  innanzi  tutto  o^^ni  anno  il  bihmcio 
preventivo  delTazieinla,  ehc  dovrà  poi  essere 
^  approv^lto  dal  Consiglio  comunale  come  *>i 
^dispone  nel  eapo  2*".  iionelio  di  presentare 
lai  Consiglio,  col  projuio  conto  morale,  il 
f conto  (*onsuutivo  di  ciascun  esercizio  che  si 
I  rende  annualmente  dal  tesoriere. 

Per   quanto   poi   riguarda,  in  genere,  la 
gestione    ordinaria    ed    i    provvedinìenti    oc- 
correnti  al   normale   fniizionanu'nto   della  a- 
ziciida-  dati  i  limiti  entro  i  <|uali  tlcve  svol- 
gersi  Topera  della  Commissiojie  amministra^ 
trlce,    i)otreldjc    a    primo    aspetto    sembrare 
sufficiente    conferire   ad   essa   poteri   equiva- 
lenti a   quelli   della   Giunta  comunale.   Ma  è 
da    riflettere   che    la   eostituzioiie   di  s|)eeiali 
aziende  per  rimpianto  e  rescrcizio  di  servizi 
I pubblici,  quali  rilluminazione  pubblica  e  pn 
Ivata,  la  distribuzione  di  acqua  potabile   T  e- 
li^rcizio  di  tramvie,  implica  il  proposito,  che 
[per    molti    di    tali   servizi   è,  del  resto,   una 
laecessità,  di    dare  alle  relative   amministra 
\  zioni  un  ordinamento  di  ca!'attcre  industriale. 
Indispensabile  è,  quindi,  che  gli  indugi  nella 
trattazione  degli  atlari  siano  quanto  è  possi 
bile  evitati,  che  si  semplitìehino  le  formalità, 
che  in  una  parola  le   funzioni   tutte   inerenti 
alla  vita  quotidiana  dell"  azienda  possano   a- 
gilnicnte  e   rapidanu:^nte  svolgersi  senza  so- 
verchi inciampi  di  ripetute   deliberazioni   ed 
[approvazioni  collegiali. 

Ciò  non  sarel4»e  possibile  se   la  Cominis-  ' 

[siane  amministrativa  avesse  le  sole  attribu- 

[doni    che    hi    legge    conferisce    alhi    (riunta 

eomuualey  poiché,  specialaiente    per   quanto 

riguarda  le  provviste,   gli    acquisti,    gli   ap- 


palti, ed  in  genere  le  spese,  la  Commissione, 

non  avendo  che  un  mero  potere  esecutivo, 
dovrebbe  di  volta  in  volta  provocare  le  de* 
liheriizioni  del  Consiglio,  sopratutto,  quando 
si  tratti  di  spese  superiori  alle  lire  500. 
Ognun  vede  quale  inti'aleìo  arrecherebbe  ciò 
al  eeU*re  e  proficuo  andamento  del  servizio. 

Né  certo  snftVaghcreblìe  all'  uo])o  la  fa- 
coltà che  si  accordasse  alla  Commissione  di 
prendere  deliberazioni  d'urgenza  da  sotto- 
porsi alla  ratifica  del  Consìglio,  poiché  di 
leggeri  si  comprende  quanto  dovreblie  sen* 
tirsi  poco  incline  ad  assumere  le  responsa- 
bilità inerenti  a  siftatte  determinazioni  di 
urgenza  uim  Commissione  la  quale  non  ha 
per  se  quella  piena  sicut^ezza  della  fiducia 
del  Consiglio,  che  alla  Giunta  comunale  de- 
riva dal  |)iu  frequente  contatto  con  la  rap- 
presentanza consigliare, 

l>'altro  canto  e  da  considerare  ancora, 
die  non  si  poti*ebbe  pensare  a  sottrarre  in- 
teramente alle  determinazioni  del  Consiglio 
tutti  i  piovvedimenti  che  possono  occorrere 
per  il  funzionamento  dell'  azii^nda.  qualun 
<[Ue  sia  la  loro  portata  amministrativa  e 
tìnanziaria,  poiché  via  t^onlrasterebbe  con 
lo  spe<-ial<-^  carattere  assegnato  a  tali  aziende 
e  sopratutto  coli'intcresse  legittimo  che  la 
rappresentanza  consigliare  ha  e  deve  affer- 
mare, per  randamento  economico  di  esse, 
riflettendosene  i  risultati  sul  bilancio  co- 
iuunale,  per  cui  ragion  vuole  sìa  lasciato 
al  Consiglio  il  diritto  di  (*onoscere  preven- 
tivamente ed  approvare  qualsiasi  atto  clic 
importi  ujx  vincolo  più  o  meno  diu'ativo  per 
la  speciale  amministi'azione. 

Trattandosi  quindi  di  dover  contempe- 
niìx*  unti  certa  largliczza  di  ijoteri,  di  cui 
ha  d'uopo  la  Commissioni'  aniministratriire, 
col  bisogno  di  salvaguardare  le  ragioni  e  lo 
interesse  del  Conume  da  cui  V  azienda  di- 
pendC;  credo  che  suffraghi  pienuniente  allo 
scopo  la  disposizione  delT  articolo  6  c^pov., 
con  la  quale  sì  dà  alla  Commissione  Tattri* 
buzione  di  provvedere,  ealro  i  liutill  de/le 
sotfiffU^  siansiafe  nel  bilanciih  a  tutto  quanto 
occorra  \nA  funzionamento  delT  azienda,  e 
quindi  alle  opere  e  spese  all'  uopo  necessa 
rie,  qualunque  sia  il  loro  ammontai'c.  Kesta 
salva  per  altro,  per  gli  appalti  rosservauza 
delle  disposizioni  degli  articoli  IGG  e  scg. 
della  legge  comunale  e  provinciale,  in  forza 
delle  quali  le  deliberazioni  della  Commis- 
sione, quando  per  una  spesa   superiore   alle 
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lire  r>00  si  tratti  di  prescinderò  dalle  for-  ;  poverso  secondo  che  razione  per  la  dichia- 
malità  degli  incanti,  devono  essere  appro-  razione  della  responsabilità,  sia  civile^  che 
vate    dal    Prefetto,    e    si    riclu(»d(»    il   parere  !  aniniinistrativa    e     contabile,     possa     csseie 


del  Consiglio  di  prefettura,  sui  capitolati  e 
prog(*tti  di  contratti  di  valore  supcriore  a 
lire  8,000,  nonché  il  visto  d(d  Prefetto  ai 
contratti. 

Segue  logicamente  da  tale  determina- 
zione delle  attribuzioni  della  (commissione, 
e  si  stabilisce  i)erciò  \w\  capoverso  2"  di 
questo  aitìcolo,  che  (piante  volte  n(»ir  inte- 
resse deUazirMida  occorrano  provvedimcMiti 
che  vincolino  il  bilancio  oltre  Tamio,  le  de- 
lib(»razioni  della  Commissione  amministra- 
trice  si  risolvano  in  i)ropostc  da  soitoi)orsi 
alle  determinazioni  del  (Consiglio. 

Si  è  detto  ch(*  le  facoltà  della  (-ommis- 
sione  si  esoi'citano  (Mitro  i  limiti  delh*  somme 
stanziate  in  bilaìicio.  Ma  poiché  (Mitro  l'anno 
può  anche  sorgen*  il  bisogno  di  nuove  spese 
nel  bilancio  non   previste,    il    combinato    di- 


l)romossa,  tanto  dal  Consiglio  comunale, 
quanto  da  qualunque  cittadino,  nei  modi 
pr(»s(M'itti  dallarticolo  129  della  legge  co- 
munale e  provinciale,  cioè  a  proprio  rischio 
e  pericolo,  con  l'autorizzazione  defila  (ìiunta 
l)rovinciale  amministrativa. 

.!;•/.  S.  —-  La  disposizion(»  deirarti(;olo  8 
(.*he  stabilisce  come  si  debba  provvedere  al 
servizio  di  cassa  delle  aziende  speciali  non 
ri(^hiede  lunga  spi(\gazione.  Si  comprende 
che  il  (ioveroso  proposito  di  sem])lifìcare  il 
servizio  e  di  evitare  le  maggiori  sp(»se  deri- 
vanti dalla  nomina  di  un  t(vsoricre  speciale, 
consigli  la  pres(M'izione  (•oiitenuta  in  questo 
arli(*olo,  cioè  che  il  servizio  di  cassa  delh* 
aziende  sia  fatto  dal  t(*sorier(*  comunale, 
riservandosi  la  facoltà  dell'assunzione  di  un 
tesori(M*e   speciale    alle   sole    gestioni  di  ser- 


sposto  di  (]uesto  artìcolo  (>  (»  d(*irartlcolo  10  ,  vizi  d'importanza  e  di  natura  tale  da  ri- 
provvede a  rendere  li^galmente  possìbile  la  chiedere  imprescindibilmente  un  utììcio  ap- 
soddisfazione  di  codest(*  ev(*ntuali  necessità  i  posito  di  tesoreria  ;  come  ancora  è  evidente 
dell'azienda,  subordinando  TattuazioiK»  delle  ;  la  ragione  della  disposizioiu»  di  qm^sto  st(*sso 
relative  proi)ost(»  d(»lla  ("ommissiom»  animi-  !  articolo,  che  cioè,  disimpegnandosi  il  servizio 
nistratrice    alle    st(\sse    formalità    jin^scritte  j  di  cassa  dal  tesori(M'e    comunale,  abbia  qu(»- 


p(M-  la  detìnizione  del  bilancio,  cioè  alla  dc- 
lib(M*azione  del  ('onsìglio  comunale  ed  alla 
approvazione  della  (Jiunta  provinciale  am- 
ministrativa. 

.!/•/.  7.  —  L'  att'<M*mazione  contenuta  in 
qu(\slo  articolo,  d(»lla  personale  responsabi- 
lità della  Commissione  e  del  direttore  i)er 
tutti  i  danni  cagionati  all'  azienda,  è  una 
sanzion(»  indisi)ensal)il(»  per  garantire  il  Co- 
ìììunr  od  i  cittadini  contro  le  dolorose  (*on 
seguenze  di  trascura  t(*zze  gravi  o  di  deplo- 
revoli abl)andoni  o  di  i)rovvedimeiiti  incon- 
sulti, di  cui  il  direttore  e  la  (•oinmissione 
si  rendt^ssero  responsabili. 

Con  le  disposizioni  di  tale  articolo  si 
mira  a  rendere  ctfettiva  e  praticamente  per- 
s(»guibile  tanto  la  responsabilità  civile  o  di 
diritto  comune,  quanto  (\uella  amministra- 
tiva e  contabile,  in  cui  la  Commissione  o 
il  direttore  abbiano  potuto  incorrere,  a  ter- 
mini dell'artrcolo  280  della  legge  comu- 
nale e  provinciale.  Ed  a  tal  uopo,  nuMitre 
si  all'erma  esplicitamente  nel  capoverso  ul- 
timo r\\i\  salva  sempre  la  responsabilità 
civile,  si  applichino  ai  nuMiibri  della  Com- 
missione ed  al  direttore  le  disposizioni  del 
succitato  articolo  280,    si  stabilisce    nel    ca- 


sti  l'esplicito    obbligo  di  tenere,    per  la  spe- 
ciale azienda,  cassa  e  contabilità  separate. 

Ar/,  0,  —  Neppure  lunga  illustrazione 
richiede  la  disi)osizione,  per  quanto  impor- 
tante, contenuta  in  ([ucsto  articolo.  Essa  è 
il  complemento  necessario  del  concetto  in- 
formatore della  speciah»  e  separata  organiz- 
zazione che  il  presente  distoglie  di  legge  pre- 
scrive per  i  servizi  pubblici  assunti  diretta- 
mente dai  Comuni. 

Il  iiroposito  termo  a  cui  tale,  organizza- 
zione s'inspira,  che  è  quello  di  sottrarre  le 
aziende  ai  temibili  danni  di  influenz(»  estra- 
nee, e  di  costituirle  con  un  ordinamento 
proprio,  indipendente  dal  Comune,  nei  ri- 
guardi tecnici  del  servizio  e  del  personale 
all'uopo  neccessario,  questo  proposito  non 
sortin^bbe  con  sicurezza  i  desid(M'ati  effetti 
se  non  fosse  sorretto  da  opportune  sanzioni 
di  incompatibilità. 

Si  è  in  questo  intenfo  che  l'articolo  in 
esame,  con  rigidezza  di  criteri,  che  confido 
sarà  riconosciuta  rispondente  all'importanza 
degli  interessi  che  si  tratta  di  tutelare,  non 
soliant»^  vieta  il  cumulo  delle  qualità  di 
direttore  od  impiegato  deirazienda  e  di  con-  ( 
sigiiere  od  impiegato  del  Comune, 


le,  ma  estendo  1 


>'/- 
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il  divieto  di  noiììina   a   dirotterò    od    impie 
gato  doirazionda  aiiolio  ai  parenti    dei    ooii- 
siglieri    od    impiegati    dol    Comune    tino    al 
terzo  grado. 

A  rendere  poi  maggiori  le  garanzie  che 
la  sanzioni  di  quest'articolo  mirano  a  oreare 
neiriuteresse  dol  buon  funzionamento  delle 
aziende  si  stabilisoe  ancora  elio  debbano 
decorrere  almeno  tre  aiìui  i)oi'chò  i  diret- 
tori od  impiegati  di  un'azienda  sp^M-ialo  pos- 
Siino  essere  eletti  (consiglieri  comunali  od 
impiegati  del  Comune. 

(Cnniinua). 


1>LSE(;X()  DI  leo(;k 

CAPO  T. 

.%%NiiiiKioii<^  il  irei  la  dol  pubblici  Mcrvlxl  da 
parie  ilei  Ctimiiiil  o  €*OMllliixloiioed  ani- 
mi nlMlraKloiu^  €ldl€»  axlcii€l€^  Mpo€*lall« 

Art,  1.  -  I  Comuni  possono  assumere  noi 
modi  stabiliti  dalla  pn'senre  b'gge  l' oseTcizio 
flircrto  d(»i  pubblici  servizi,  e  sognatamonti* 
di  «pielli  relativi  agli  oggeiti  seguenti: 

1"  costruzioni»  di  aciiucdotti  «^  fontane*  e 
distribuzione  di  acqua  iH)tabile; 

2"  impianto  ed  esercizio  dell'  illuminaziont* 
]>ubblica  e  privata: 

.■>"  costruzione  ed  esercìzio  di  tramvi(»  (»- 
lettriclie  o  a  trazione  animale,  di  sctvìzì  di 
omnibus  ed  in  gtMieralo  d'ogni  altro  consi- 
mile*. din»tto  a  i)rovvedcre  alle  pubbliche 
comunicazioni  nell"  ambito  del  territorio  co- 
munale; 

4**  produzione  e  disti'ibuzionc*  di  forza  mo 
trice  idi'aulica  ed  elettrica  e  costruzione  de- 
gli imiìianti  relativi: 

iV  costruzione*  ed  esercizio  di  roti  telefo- 
niche nel  territorio  comuniih*; 

(V  costruzione  pd  es(*rcizio  di  forni  nor- 
mali allo  scopo  d'impodii'e  artificiali  rialzi 
nel  prezzo  del  pane  : 

7''  costruzione  ed  esercizio  di  mercati  pub- 
blici : 

i^^  nettezza  pubblica  e  sgombro  d'immon- 
dizie dalle  case: 

^i"  costruzione*  di  fognature  ed  utilizzazione 
delle  materie  fertilizzanti  : 

IO**  trasporti  fune^bri,  con  diritto  di  i)riva- 
tiva  anche  per  i  trasporti  non  gratuiti  : 

11"*  pubbliche*  aftìssioni,  con  diritto  di  pri- 
vativa ; 

12**  costruzione  ed  esercizio  di  bagni  e  la- 
vatoi pubblici  : 


Vìf  eostruzione  ed  esercizio  di  stabilimenti 
I)er  la  mace^llazione  ; 

14°  e*ostruzione  ed  esercizio  di  asili  not- 
turni ; 

1;V  stabilimento  di  se*menzai  e  vivai  eli 
viti  e  piante  arbon*(*  e*  fruttife*re  e  vendita 
di  })arbat(*lle*,  tale'O,  maglioli  oel  arbose-elli  da 
trapiantare. 

K  derogato  con  la  elisposiziono  de»l  eponi- 
ma ;>'•  al  divietr>  stabilito  dalTartie-olo  ?i\) 
della  legge*  27  die'ombre*  IHIM),  nume'ro  ;")()!,  e 
con  la  disi)osizione*  de'l  e-onniia  10  alle  norme 
del  r(*ge)lamento  di  i)olizia  mortuaiia  de*l  2;") 
luglio  18i>2,  n.  44S. 

Ari,  2  Ciase-uno  dei  se*rvizi  assunti  di- 
re'ttamcnte*  eleve  e'ejstiiuire*  un'  azie*n(la  si)e*- 
e-iale*.  elistinla  dairaniministrazione*  orelinaria 
del  Comune,  con  bilanci  e  e*onti  separati,  e*  re*- 
golata  elalle  dispe)sizie)ni  ele*lla  i)re>se*nte*  legge. 

Quando  pe*rò  si  tratti  di  s(*rvizi  di  nem 
granele  im]M)rtanza  o  di  tal  natura  da  potersi 
riunire  e-onvenientemonte*,  potrà  essei-c  e-osti- 
tuita  un'azie*nda  sola  che  provve*da  a  più 
servizi. 

di  utili  doirazionda,  salvo  quanto  e*  eli- 
sposto  elalTarticole)  segu(*nte*,  lettere  a,  f\  e*el 
h,  semo  de*voluti  al  bilancio  comunale*  e  sa- 
ranno versati  nelle  casse  elei  Comune»  ne*i 
modi  e  tempi  da  stabilirsi  e-e)i  re*goIamonti 
speciali  delle  singole  aziende*. 

-Ir/.  ;i.  —  Ciasc\ina  azienda  ♦'*  retta  da  un 
regolamento  spe*ciale  e-he*,  oltre  a  e-ontenore* 
tutte  le  noi'me  pe*r  il  funzionanu*nto  ammi- 
nistrativo, ejontabile  e  toeMiie-o  eh'Ua  azie*nda, 
eletermina: 

a)  i  reepiisiti  per  la  nomina  a  dirottoi-e 
te'cnico,  la  eauzioiu*  e'he*  (juosti  deve*  prestai'e* 
prima  eli  esse*re  assunte)  in  soivizio,  la  retri- 
buzione dovutagli  sotto  foi-ma  eli  stipendio 
fisso  e  se  debba  e*ssorgli  attribuita  uìia  com- 
partecii)azione  agli  utili  e  in  quale  misura: 
h)  le  categorie  nelle  quali  debboiìo  essere 
scelti  i  membri  de*lla  Commissione  ammini- 
sti'atrlce  : 

ri  la  pianta  oi*ganie'a  dogli  impiegati  e 
degli  oi)erai  : 

fi)  lo  norme  oel  i  ro(juisiti  j^er  l'assun- 
zione in  servizio  degli  uni  e  de*gli  alti*i  ; 

(']  la  misura  della  retribuzione  di  ossi  e 
se  debba  e*sse*re  fìssa  in  tutto  o  se)ltanto  in 
parte*  e*  se*  e  epialo  e-ompartocipazioue  agli 
utili  elcbba  e'ompl<*tai*la  : 

f)  il  trattanu*nto  eli  riposo  d(*gli  impie*gati, 
ese'luso  ogni  onei*e  di  pensioni  a    carie-o    del 


e 
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Comune  o  dell' azienda,  ma  ammesso  il  con- 
corso di  questi  in  quota  fìssa  percentuale  pre^ 
stabilita  a  favore  di  una  Cassa  specialt»  per 
pensioni,  preferibilmente  col  sistema  delT  as- 
sicurazione; 

g)  riscrizione  degli  operai  alla  Cassa 
nazionale  di  previdenza  per  la  vecchiaia  ed 
invalidità  degli  operai  ; 

//)  le  norme  per  la  ripartizione  degli 
utili  fra  Comune,  direttore  e  p(M'sonale  e  per 
la  costituzione  di  un  fondo  di  ammortamento 
e  di  riserva; 

ì)  le  tariffe  relative  al  servizio  e  le  norme 
per  le  loro  modificazioni. 

Art.  4.  —  La  direzione  dell'azienda  è  af- 
fidata al  direttore  che  dovrà  pagare  la  cau- 
zione prescritta  dal  n^golamento  spicciale. 

Il  direttore  è  nominato  in  seguito  a  pub- 
s^)lico  concorso  dal  Consiglio  comunale  pel 
tt»rmine  di  tre  anni  e  può  essere  riconfer- 
mato di  triennio  in  triennio.  Egli  non  può 
essere  licenziato  prima  del  termine  pel  quale 
fu  nominato  senza  deliberazione  motivata 
incesa  dal  Consiglio  coniunalc  con  1*  inter- 
vento di  almeno  due  terzi  d(»i  consiglieri  as- 
segnati al  Comune. 

Il  direttore  rappresenta  l'azienda  di  fronte 
ai  terzi. 

Per  stare  in  giudizio  il  direttore  deve  es- 
sere autoi'izzato  dalla  Commissione  di  cui 
neir articolo  st^guente,  quando  si  tratta  della 
riscossione  di  crediti  dijìendenti  dal  normale 
esercizio  dell'azienda,  e  dal  Consiglio  comu- 
nale quando  si  tratta  di  qualsiasi  altra  lite. 

.1/7.  f).  -  Per  ciascuna  azienda  e  istituita 
una  Commissione  nominata  dal  Consiglio  co- 
munale fuori  del  proprio  seno,  pnvsieduta  da 
un  assessore  o  consiglicjre  designato  dal  Con- 
siglio e  (^omposta  di  persone  tecnicamente 
competenti  le  quali  abbiano  le  qualità  per 
essere  elette  consiglieri  comunali  e  scelte 
nelle  categorie  da  indicarsi  nel  regolamento 
speciale. 

La  Commissione  deve  essere  composta  di 
un  numero  dispari  di  membri  non  inferiore 
a  ti'e  e  non  sup(»riore  a  sette,  compreso  il 
presidente. 

Dura  in  carica  tre  anni  ed  ò  rinnovata  i)er 
terzo  ogni  anno,  colle  norme  in  vigore  per  i 
Consigli  comunali.  Il  i)residente  è  compreso 
nella  rinnovazione  del  terzo  anno. 

Art.  ().  — .La  Connnissione  {)rovvedc  an- 
nualmente nei  modi  e  termini  che  saranno 
stabiliti  dal  regolamento  speciale  alla   com- 


pihizione  del  bilancio  preventivo  ed  alla  pre- 
sentazione al  Consiglio  comunale  del  conto 
che  deve  essc^re  reso  dal  tesoriere»,  accom- 
pagnato dal  conto  morale  dell'azienda. 

Essa  provvede  inoltre,  entro  i  limiti  delle 
somme  stanziate  in  bilancio  o  deliberate  dal 
Consiglio  comunale  iu  conformità  del  secondo 
connna  dell'articolo  17,  a  tutte  le  opere  e 
spese,  agli  appalti  ed  a  quanto  altro  occorra 
p(»l  funzionamento  dc^lT  azienda,  osservate  per 
gli  appalti  e  pei  i-elativi  contratti  le  dispo- 
sizioni stabilite  per  i  Comuni  dagli  articoli 
160,  169,  170,  171  e  172  della  leggo  comunale 
e  provinciale,  testo  unico  del  4  maggio  1898, 
n.  164. 

Occorrendo  provvedimenti  che  vincolino 
il  bilancio  entro  l'anno,  la  Commissione  pro- 
muove con  speciali  proposte  le  deliberazioni 
del  Consiglio  comunale. 

La  Commissione  delibera  an(*ora  circa  gli 
uffici,  gli  stipendi,  le  indennità  ed  i  salari  e 
circa  la  nomina,  la  sospensione  e  il  licenzia- 
mento dei  salariati  e  degli  impiegati,  escluso 
il  direttore.  Non  può  però  vallare  la  pianta 
organica  stabilita  dal  regolamento  speciale 
dell'  azienda. 

Art,  7.  —  La  Commissione  e  il  direttore 
tecnico  rispondono  personalmente  di  tutti  i 
danni  cagionati  dall'azienda. 

L'azienda  per  la  dichiarazione  delle  re- 
lative n^sponsabilità  può  essere  piomossa,  sia 
dal  Consiglio  comunale,  sia  da  qualunque 
cittadino,  nel  modo  indicato  dall'articolo  129 
della  legge  comunale  e  provincnale. 

Salvo  le  disposizioni  in  vigore  circa  la 
responsabilità  civile,  sono  applicate  ai  mem- 
bri della  Connnissione  (^d  al  direttori^  tecnico 
quelle  dell'articolo  280  della  citata  legge  co- 
munale e  provinciale  circa  la  i*esponsabilità 
amministrativa  e  contabile. 

Art.  8.  —  Il  servizio  di  cassa  delle  a- 
ziende  è  fatto  dal  tesoriere  conumalc,  ma 
con  cassa  e  contabilità  separate. 

Soltanto  in  (*asi  eccezionali  di  servizi  di 
grande  importanza  e  di  tal  natura  da  non 
potersi  convenientemente  disimpcgmire  dal 
tesoriere  connnnile  si  può  col  regolamento 
stabilire  la  nomina  di  un  tesoriere  speciale, 
con  adeguata  cauzione,  da  prestarsi  nelle 
forme  stabilite  dalla  legge  sulla  riscossione 
delle  imposte  dirette,  e  da  approvarsi  dal 
i  Consiglio  di  Prefettura. 

-1/7.  9.  —  Le  qualità  di  direttore  o  di 
impiegato  dell'azienda   non  possono   essere 


1  HiiulaU^  con   quella    di    impiegato   del    Co* 
liiune. 

Kon  possono  esseiT  nominati  direttori  né 
impiegati  dell*  azienda  i  consiglieri  e  gli  im- 
l'if'irati  comunali  né  i  loro  parenti  fino  al 
i-i/o  grado,  né  possono  essere  eletti  couisi- 
rl  comunali  o  nominati  impiegati  del  Co- 
li Ite  i  direttori  od  impiegati'  della  azienda 
iiiiuia  die  .siano  derursi  tre  anni  almeno  dal 
ionio  in  cui  gli  uni  e  gli  altri  hanno  ces- 
ilo di  rivestire  la  qualità  o  di  ricoprire 
Uropiegb  rispettivo, 

CAPO  IL 

^riiri^itliueiilo  |»er  l'aHaiiitiKioiio  iliriMfA  del 
inalili! iei  «««^rilKi  e  |ior  la  4-o«tllii«lono 
ilei  lo  Axleitile  «iK^ciiill. 

Ai'L  10.  —  L'assunzione  dit'etta  dei  pub- 
Uri  Hei"\*izi  da  parte  dei  Comuni  in    confor- 
ftÀ  delle  disposizioni   della    presente    legge 
»V* essere  deliberata  dal  Consiglio  comunale, 
le  forme  stabilite  daU'art,  ll>2  della  legge 
Jllìunale  e  provinciale. 

La  deliberazione  deve  indicare,  mediante 
^posito  progetto  di  massima  tecnico  e  finan- 
riOj  i  mezzi  con  cui   s* intende    far   fronte 
Ito  spese  per  l'impianto   e    per  la    gestione 
servizio  imbldico  che  vuoisi  assumere. 
Art*  IL  —  La  deliberazione,  cosi  istruita, 
JM>lloposta  al  jmrere  della  Giunta  pj^ovin- 
amministrativa    e  trasmessa    dal    Pre- 
eoi  parere  anzidetto  e  colle  sue  osser- 
Ioni,  alla  Commissione  Reale  istituita  colla 
fc   n  maggio  ÌÌWìy  n.  173. 
Per  la  traitazione  degli  affari  di  cui  alla 
t»»t*itte  legge,  sono  aggiunti  alla  detta  Com- 
li^ìone  Reale  due  membri  del  Consiglio  su- 
priore  dei  lavori  publ>lici,  im    membro    del 
Msigliu  supcriore  di  sanità  e  nn  funzionario 
riorc  dv\  ^linistej^o  di  agricoltura,   indu- 
e  commercio. 

f,  12.  —  La  Commissione  reale  esami- 
la   proposta    risultante    dalla    delibera- 
le del  Consiglio    comunabs    specialmente 
'riguardi  fiiutnziari  ed  economici,  e   darà 
Sila  parere  suH'ammissibilità  della    mede- 

Art.  13,  —  In  seguito  al    parere   favore- 
le  della  Commissione,  la  deliberazione  del 
0  comunale  verrà  sottoposta  al  voto 
**^n  del  Comune,  convocati  con  ma- 
.1  Giunta  municip  de  da  pulibiicarsì 
'15  piomi  prima  della  convocazione  stessa. 
Selettore  vota  pel  sì  o  pel  no  sulla  que- 


stione della  assunzione  diretta    del   servigio. 

Nel  caso  di  risultato  contrario  alla  delibera- 
zione del  Consiglio  comunale,  la  proposta  dì 
assunzione  diretta  del  servizio  non  potrà  es» 
sere  riprcsentata  se  non  dopo  tre  anni. 

Art.  14,  —  Approvata  la  proposta  dal 
voto  degli  elettori,  il  consiglio  (^omunale  con 
apposita  delib**razione  formula  il  regolamento 
speciale  deirazienda.  di  r*ni  al  precedente  ar- 
ticolo 4, 

Art.  15,  —  Il  regolamento  speciale  dell'a* 
zienda  è  sottoposto  air  approvazione  della 
Giunta  provinciale  amministrativa,  in  seguito 
alla  cui  deliberazione  il  Prefetto  autorizza 
l'aH8unzÌonc  diretta  del  servizio  da  parte  del 
Comune  e  i*ende  esecutorio  i!  detto  regolamento. 

Art.  16.  —  Resta  fermo  il  disposto  dell'ar- 
ticolo 17,3  della  vigente  legge  comunale  e 
provinciale  pei  servizi  di  tenue  importanza 
pei  quali  iTon  sia  il  caso  di  assumere  l'eser- 
cizio delle  forme  e  colle  garanzìe  stabilite 
dalla  presente  legge. 

L'esercizio  in  economia  dev'essere  deli- 
berato dal  Consìglio  comunale  nei  modi  sta- 
biliti dair  articolo  162  della  dcttA  legge  co- 
munale e  provinciale,  e  la  deliberazione  deve 
essere  approvata  dalla  Giunta  provinciale 
amministrativa. 

Contro  la  deliber'azione  del  Consiglio  co- 
manale  .  ancorché  approvata  dalla  Giunta 
provinciale  amministrativa,  è  ammesso  il  ri- 
corso alla  Commissione  Beale  da  parte  dì  un 
quinto  degli  elettori. 

Quando  la  Giunta  provijiciale  annnini.stra- 
tiva  non  abbia  approvato  la  deliberazione  del 
Consiglio  comunale,  o  la  Coirimissione  Reale, 
a  seguito  del  prodotto  ricorso,  abbia  ricono- 
Hciuto  trattarsi  di  servizio  di  tale  imiiortanza 
e  TUitura  da  non  potersi  ammettere  l'esercizio 
in  ecojiomia,  giusta  il  dÌs]iosto  deirart.  173 
della  citata  legge,  il  Consiglio  comunale  de- 
libererà se  intende  provvedere  al  servizio 
nei  modi  indicati  dalla  presente  legge,  ovvero 
procedere  all'appalto  con  ìc  norme  della  legge 
comunale  e  provinciale. 

CAPO  III. 

Vlffllaiii^  finir  aiinnlriiPif ragione  delle  a- 
Ki  ernie  ed  afiprovnxlone  del  Iti  la  nel  e 
eanll. 

Art.  17*  —  I  bilanci  delle  aziende  debbono 
essere  deliberati  dal  Consiglio  comunale  ed 
approvati  dalla  Giunta  provinciate  ammini- 
strativa* 
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Nello  stesso  modo  devono  e^ssere  deliberate 
(»d  ai)provate  le  proposte»  della  Coininissione 
ainininistratriee  dell'azienda  per  nuove  spese 
non  pr(»vist(;  in  bilanrio  che  si  rendano  ne- 
cessarie durante  r  esercizio  finanziario  e  per 
i  contratti  o  altri  speciali  provvedimenti  che 
vincolino  il  bilancio  oltn*  Tanno. 

I  conti  dtJle  aziende  stesse  sono  sottoposti 
dalla  Commissione  amministratice  eon  spe- 
ciale relazione  alle  deliberazioni  del  Consiglio 
comunale.  Ad  essi  sono  api)licabili  le  disposi- 
zioni dell'articolo  281  della  legge  comujiale  e 
provincial(\ 

.1/7.  IS.  —  D(»ì)bono  esser  conumicate  in 
copia  air  autorità  i)olitica  del  Circondario, 
entro  otto  giorni  dalla  loro  data,  le  delibera- 
zioni concernenti  la  nomina  e  il  liccMizianunito 
degli  impiegati. 

Debbono  essere  comunicate  di  volta  in 
volta  le  d(»Iiberazioni  e  gli  atti,  di  cui  l'auto- 
torità  st(\ssa  faccia  richiesta. 

II  Sottoprefetto,  entro  quindici  giorni  dalla 
data  in  cui  ne  riceve*  conmnicazione,  può  so- 
spendere l'evsecuzione  delle  deliberazioni  che 
violino  le  leggi  o  i  regolamenti  generali  o  il 
regolamento  speciali^  delle*  aziende. 

Il  Prefetto,  (Mitro  trenta  giorni  dalla  data 
stessa,  può,  sentito  il  Consiglio  di  pref(»ttura, 
pronunziare  r  annullamento  delle  deliberazioni 
medesimi*. 

Egli  può  egualmente  annullare,  con  le 
forme  [)rescritte  dal  (capoverso  precedente  e 
sul  conforme  parere  della  Giunta  provinciale 
amministrativa,  le  deliberazioni  che  impor- 
tino un'evidente  e  grave  lesione  degli  inte- 
ressi deli'azieiuhi. 

Art.  19.  -  -  Il  Consiglio  comunale  può 
sciogliere  la  Commissione  amministratrice, 
con  deliberiizione  presa  con  l'intervento  di 
due  terzi  dei  consiglieil  asssegnati  al  Comune, 
e  la  quale  sia  approvata  dalla  Giunta  pro- 
vinciale amministrativa. 

Qualora  in  due  successive  convocazioni  il 
Consiglio  comunale  non  potesse  deliberare 
sulla  proposta  di  scioglimento  della  Commis- 
sione pel  mancato  intervento  dei  due  terzi 
dei  consiglieri,  ovvero,  quando,  acetertate  le 
responsabilità  dei  componenti  la  Commissione 
a'  termini  deir  articolo  7  od  essendosi  reso 
impossibile  il  funzionamento  dell'azienda  per 
grave  trascuratezza  od  abbandono  da  parte 
dei  componenti  stessi,  il  Consiglio  comunale 
ometta  di  deliberare,  la  Commissione  può 
(»ssere  s(*iolta  dal  Prefetto  sul   conforme  pa- 


rere della    Giunta    provinciale    amministra- 
tiva. 

In  caso  di  scioglinuMìto  della  Commis- 
sioju*,  il  Consiglio  comunale  procede  alla  no- 
mina della  nuova  Commissione  nel  termine 
di  un  mes(\ 

Neirint(*rvallo  le  attribuzioni  della  Com- 
missione sono  escM'citate  dalla  Giunta  muni- 
cipale. 

Art.  20.  -  L'autorizzazione  di  cui  all'ar- 
ticolo If)  può  essere*  revocata ,  quando  il 
servizio  sia  passivo  per  il  bilancio  comunale 
0  pi'oc(*(la  con  gravi  irre*golarità  che  siano 
state  constatate*  da  apposita  inchiesta. 

La  revoca  è  decretata  dal  Pretetto,  sen- 
titii  la  Giunta  provinciale*  amministrativa  e 
sul  conforme  i)are*re  de*lla  Commissione  Reale. 

Con  a|)posito  r(*golamento,  da  emanarsi  in 
esee'uzione*  dell'art.  2;')  elella  presente  legge, 
saranno  stabiliti  i  modi  e  termini  per  la  li- 
quidazione* de*ir  azie*nela. 

Qualora  le  condizioni  dell'azienda  o  i  ri- 
sultati de*ir  inchiesta  non  siano  tali  da  ren- 
dere* nec(*ssaria  la  revoca,  i)otranno  tuttavia, 
se*ntita  la  Giunta  provinciale  amministrativa 
e  sul  parere  della  Commissione  Reale,  essere 
prescritte*  le  riforme  da  apportare  al  funzio 
namento  delT  azienda. 

CAPO  IV, 
Di<«poMÌKioiii  voiiorall  e  IranMllorio. 

Arf.  21.  -  I  Comuni  possono  avvalersi 
de*lla  facoltà  e*onsentita  dairarticolo  1  della 
presente  legge  ancthe  per  i  servizi  già  affidati 
air  industria  privata,  purché  sia  trascorso  un 
quinquennio  dall'atto  della  concessione  del 
servizio. 

In  tal  e!aso  i  Comuni  hanno  la  facoltà  di 
revocare  le  concessioni  da  essi  fatte,  ma  deb- 
bono pagare  ai  concessionari  una  indennità 
da  calcolarsi  tenendo  conto  : 

a)  del  valore  attuale  del  materiale  mo- 
bile ed  immobile  dell'impianto; 

h)  dell'equo  compenso  da  corrispondersi 
pel  profitto  che  viene  a  mancare  per  la  re- 
stimte  durata  della  concessione,  in  base  aJla 
media  dei  redditi  netti  dell'ultimo  quinquen- 
nio, dichiarati  agli  efffetti  dell'imposta  di 
ricchezza  mobile. 

Tale  indennità  potrà  essere  determinata 
d' accoido  fra  le  parti  con  l' approvazione 
della  Giunta  provinciale  amministrativa.  In 
mancanza  dell'accordo  l'indennità  sarà  deter- 
minata da  un  collegio  di  tre   arbitri,  nomi- 
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Iti    uno    dal    Consiglio    comuimle,   uno    dal 

)n<:essLuiiario.  ed  il  torzo  dal  Prosideiìte  del 

l^ibunalo,  nella  cui  eireoscrizìou*'  è  compreso 

Comune,    Gli    arbitri    decideranno    come 

lidie  voli  compositori. 

Le  disposizioni   dei   due   capoversi  prece- 

^nti  non  sono  apjdicìibili,  quando  le  coiidì- 

lonl  del  riscatto  o  della   revoca   della   con- 

^ssione  siano  stal>ilife  da  contratto,   purcbt* 

Itipulato    prima    della    promulgazione    della 

2nte  legg^e. 

Art.  22.  Quando  manchino  di  altre  risorse, 

L?omuni  possono  procurarsi  i  mezzi  noressiiri 

•r  rassuìizinne  diretta  dei  pnbl»li(M  st^'vizi, 

Jlitraeudo    mutui    cun    la    ('assa   dcpusiti    e 

*stiti,  alle    coudizionì  stafiilìtc    (bilht  legge 

ri  nia^gi^^»  r.KjV*,  nniiìcrn  n:L 

Gii  interessi  di  tpicsti  nnitni  non  si  coni- 
itano  a^li  effetti  della  limitazione  stabilita 
d  prìmu  comma  dell'articolo  ìiu)  dolla  legge 
>niunale  e  provinciale. 

I  mutui  devono  essere  delibera) ti  dal  Con- 
iglio f  omunalc  colle  forme  volute  dalla  legge 
^ninnale,  e  il  parere  dato  dalla  Cnmìm*sHÌone 
S^ale  ai  termini  degli  ariicoH  12  e  IH  vale 
K*he  per  gli  effetti  delia  contri ttazii)nc  del 
lutuo. 

Art.  2.*ì,  L'eccedenza  oltre  il  limite  legale 
Iella  sovrimposta  non  è  di  ostacolo  airassiin 
pone  di  pnbìdif-i  servizi  nelle  forme  e  con  le 
[;aranzie  stabilite  dalla  presente  legge  ed  alla 
erogazione  delle  relative  spese,  quand'  an- 
fhe  abbiano  carattere  facoltativo. 

Ove    l'assunzione    diretta  dì  un  pubblico 

?rvizio  renda  necessario  raunu'nto  o  rf*cce- 

lenza   di   sovrimposta,  il  pai^t^^  della  Com- 

ilssione  Reale,  emesso  ai    termini   dclF  arti- 

12,    quando    in    seguito    alla    votazione 

li  elettoti    sia   stata    decretata  la  diretta 

Btmzione  del  servìzio,  tiene   luogo  dell'  au- 

jfizzazione  di  t^ui  ai  terzo  comma  delTai^tì- 

>lo  284  della  legge  comunale  e  provinciale, 

contro  tale  eccedenza    od    aumento   non  è 

immesso    ricorso   né    in  via   amministrativa 

;iè  in  via  contenziosa 

Art. 24.  Lo  scioglimento  del  Consiglio  comu- 
lale  non  trae  seco  quello  delia  Commissione 
imministratrice  di  un*  tizieiida,  se  ciò  non  è 
spressamente  dichiarato  nel  relativo  decreto 
ile 

Quando  sia  sciolto  il  Oonsìglio   comunale 
non  la  Commissione   araministratrice,  la 
presidenza  di  questa  Commissione  è  assunta 
Coinmìssario  regio. 


Quando  sia  sciolta  ancbe  la  Commissione 
anmiinistratrire,  ne  adempie  le  funzioni  il 
Commissario  regio. 

Art.  25.  Per  i  servizi  che  già  esercitano' di- 
rettamente,  i  Comuni  dovranno,  entro  un  anno 
dalla  promulgazione  della  presente  legge, 
conformarsi  alle  disposizioni  (dae  regolano  le 
aziende  speciali^  ovvero  ottenere  Tautorizza- 
zionc  jier  1'  esercizio  in  ec^onomia  ai  termini 
dell'  articolo  UJ. 

Art,2f).È  data  al  Governo  del  Re  la  facoltà 
di  emanare  ì  regolamenti  necessari  per  T ese- 
cuzione della  presente  legge. 


KKLAZinN  E 

della  (■ommissione  composta  dei  deputati  Fa- 
sce, pì'VìiUlt'iife  Berteui,  .s7Y//vVfo*/o.  BruniaUi, 
De  Marinis,  Pantano,  Perla,  Pozzi  Domenico, 
Torrigìani  e  Majorana  Angelo,  relatore. 

Pahte  I. 

Oitorrroìl  Coìleghi !  —  11  presente  disegno 
di  legge  sulla  *  assujiziojic  diretta  dei  pub- 
blici servizi,  da  parte  dei  Comuni  »  è  volto 
a  dis(*iplinarc  quella  Mniiìcipaliz saziane  i)^v 
la  quale  da  parecchio  tempo  in  qua,  st  è  ve- 
nuto, in  tutto  il  mondo  civile,  manifestando 
un  cosi  intenso  e  progressivo  lavorio,  tanto 
nella  scienza  quanto  nella  vita  pratica,  cosi 
nei  programmi  dei  partiti  politici  ed  ammi- 
nistrativi come  neir  attività  conrTeta  degli 
enti  locali. 

La  vostra  Commissione  plaudendo  alla 
modernità  di  intenti  cui  il  disegno  di  legge 
è  informato,  ne  ha  compiuto  l'esame  con  amore 
e  sollecitudine  grandi;  ed  oggi  è  lieta  potervi 
riferire  il  risultato  dei  suoi  studi,  nella  fidu- 
cia i'he  il  voto  della  Camera  possa  presto 
coronare  una  riforma  che,  ormai  matura  nella 
pubblica  coscienza,  risponde  dt^gnamente  ai 
progres.so  dei  tempi. 

L 

//  morhnento  sociale  contemporaneo 

e  la  rnunicipalizzazioììe. 

In  pochi  argomenti,  come  in  questo  della 
municipaiizzazione,  si  è  avuta  una  cosi  ra- 
dicale mutazione  di  idee,  negli  ultimi  de- 
cenni. 

Verso  la  metà  del  secolo  XIX,  dopo  il 
trionfo  massimo  del  liberalismo  inglese,  rap- 
presentato dair  abolizione  del  dazio  sui  ce- 
reali, e  dopo  l' insuccesso  della  «  organizza- 
zione del  lavoro  >  in  Francia,  era  dominante 
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il  concetto  che  le  funzioni  dello  Stato,  non 
solo,  ma  di  tutti  {j^li  enti  ed  istituti  pubblici, 
dovessero  limitarsi  al  maggior  grado  possi- 
bile. 

Era  comuni»  coscienza  che  niente  potesse 
paragonarsi,  e  molto  meno  sostituirsi,  alla 
feconda  iniziativa  privata:  il  principio  di  li- 
bertà non  appariva  meno  saldo  nei  rapporti 
economici,  che  in  quelli  politici  :  la  sovrana 
legge  della  concorrenza  volevasi  applicare  in 
ogni  ordine  di  attivitii,  come  la  sola  capace  di 
suscitare  energie  produttrici,  di  equiparare  le 
multiformi  condizioni  di  diritte»,  di  compensare 
le  fatali  disuguaglianze  di  fatto,  in  omaggio 
alle  preordinate  leggi  naturali  debile  armonie 
sociali. 

Ma  negli  ultimi  tempi,  quale  e  quanto  di- 
verso cammino  !  Il  principio  astratto  della 
concorrenza  economica,  fondato  suir  impera- 
tivo kantiano  della  coesistenza  giuridica,  è 
stato  sostituito,  secondo  molti,  dalle  consta- 
tazioni darwiniane  di  un'altra  concorrenza: 
quella  aspra  e  letale  della  lotta  per  V  esi- 
stenza, nella  quale  i  forti  trionfano  ed  i  de- 
boli soggiaciono,  e  lìnanco  scompaiono.  U  e- 
norme  crescenza  della  coesione  sociale  ha 
moltiplicato  i  bisogni  collettivi  ;  ai  quali,  per 
molto  maggior  loro  numero  e  per  la  più  in- 
tensa loro  complessi  vita,  riesce  sempre  più 
malagevole  che  soddisfi  la  semplice  iniziativa 
privata. 

Il  sovrapporsi  dei  problemi  sociali  a  quelli 
strettamente  politici,  ha  fatto  mutare*  indi- 
rizzo e  contenuto,  per  molte  delle  sue  appli- 
cazioni, al  principio  di  libertà. 

Di  ciò  r  esempio  più  mirabile  ci  è  pòrto 
dalla  stessa  Inghilterra:  il  paese  classico 
della  libertà  individuale,  non  solo,  ma  anche 
di  quella  economica,  nonché  delle  autonomie 
e  franchigie  locali* 

Ebbene,  quantunque  colà  il  partito  socia- 
lista sia  oggi  assai  meno  organizzato  che  in 
altri  grandi  paesi  d'Europa,  per  modo  che 
nella  Camera  dei  Comuni  i  deputati  socialisti 
possono  contarsi  sulle  punte  delle  dita,  pure 
la  cosidetta  «  legislazione  sociale  »  vi  ha 
compiuto  progressi  molto  maggiori  che  non 
altrove;  nò  si  è  creduto  di  contraddire  al 
tradizionale  genio  del  paese^  essenzialmente 
individualista,  con  Thiaugurare  un  sistema 
di  politica  some  quello  dei  fAind  tenar<\  dei 
Factonj,  dei  Pnhlic  health  neh,  inteso  ad  in- 
tegrare, cou  l'ausilio  della  collettività,  le  forze 
f50ciali  deboli. 


Senza  tema  di  errai'e  può  affermarsi  che 
il  grande  problema  deir  inizio  del  secolo  XX 
sia  ai)punto  (juello  di  trovare  Jiuove  e  più  ac- 
concie norme,  per  il  contemperanuMito  dei  di- 
ritti doi  singoli  e  della  ('ollettività,  conforme 
allo  svilui)po  della  vita  sociale  moderna,  cosi 
ricca  di  atteggiamenti,  p(»r  Y  innanzi  mai  visti 
e  forse  neanche  sosp(»ttati. 

Nò  occorre  sovvertire  le  basi  della  società, 
come  molti  paurosi  misoneisti  temono  ;  che 
anzi  è  facile  il  dimostj-are  come  un  illumi- 
nato spirito  di  conservazione  sociale  debba 
avvivare  la  nuova  e  bene  auspicata  legisla- 
zione integratrice.  A  questa  si)inge  la  ragione 
dei  tempi,  che  sixggezza  di  Stiito  impone  se- 
guire. E  la  si  vede  svolgere  per  un  campo 
(*osl  vasto,  (.*ome  vaste  e  compl(^sse  sono  le 
relazioni  sociali. 

Legislazione  sul  lavoro  delle  donne  e  dei 
fanciulli,  dapprima  ;  sugli  infortuni  del  la- 
voro, di  poi,  prevedendo  anche  quelli  profes- 
sionali ;  garanzie  per  la  vecchiaia  ;  ordina- 
mento del  contratto  di  lavoro,  uscendo  dai 
chiusi  confini  che  il  diritto  civile  ha  segnato 
per  la  locazione  di  opera;  disposizioni  spe- 
ciali per  il  lavoro  agrario;  provvidenze  mol- 
teplici, per  avvivare  la  produzione;  ricono- 
scimento, ed  anche  crciizione,  di  enti  novelli, 
nei  quali  si  uniscano  i  lavoratori  ed  acqui- 
stino una  maggior  potenza  produttrice,  cosi 
assicHirandosi  una  maggior  quota  di  retribu- 
zione ;  tendenza  a  sostituire  la  compartecipa- 
zione degli  utili  al  nudo  e  crudo  salariato... 
ecco  alcuni  fra  i  più  importanti,  ma  non  cer- 
tamente i  soli,  provvedimenti,  verso  cui  la 
legislazione  sociale  deve  oggi  indirizzarsi  ;  e 
verso  cui,  nella  maggior  parte  degli  Stati  ci- 
vili, con  maggiore  o  minore  prontezza,  si  è 
effettivamente  indirizzata. 

A  questa  multiforme  e   nobilissima   cate- 
goria di  provvedimenti  si   riconnette,  per  la 
sua  ultima  finalità,  anche  la  Munìcìpaìizza' 
zinne  dei  serrisi  pubblici:  che  molti,  impro- 
priamente, chiamano  socialismo  e  perfino  col- 
leUicisiHO   ètiiuncipale  e  che,  giusta    V  acuta 
j  osservazione  del  Gide,  altro  non  è  se  non  la 
I  applicazione,  ai  poteri  ed  ai  servizi  pubblici, 
i  di  quel  principio  di  cooperazione  che  è  cosi 
,  caratteristico  dell'  età  moderna. 

Per  la  municipalizzazione,  come  quasi  sem- 
pre nelle  cose  sociali,  gli  istituti  di  fatto  han 
'  preceduto  quelli  di  diritto.  Da  trent'anni    a 
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questa  parte,  dal  famoso  Gasa/ìd  Wnlennorhs 
Faef/i/irs  Ar/  del   1870  (83  :ì4/Vict.  70)  la  le- 
glslazioiie  inglese  lavora  aflFaiiriosamcmUN  per 
trner  dietro    ai    meravi^lio^^i    progressi   ehe, 
giorno  per  giorno  le  città    britaaiiirhe    com- 
piono, iieir  assetto  dei    loro   servizi   pubblici, 
^guendo  il   primo    esempio    che    Edimburgo 
diede  tìn  dal  1819.  Anche  in  Italia,  come*  ve 
diremo,  non  poche  città  hanno,  co2i  saggie  ed 
ardite  iniziati v^e,  trasformato  l'assetto  dei  loro 
8ervi;«i  pubblici,  protìttando  del  .siierizio  delle 
leggi  pati'ie  o,  piuttosto,  stentatamente    insi 
nuandosi  tra  pochi  articoli  della  legge  eonm 
naie  e  provinciale  che,  a  vero  dire,    riguar- 
dano altri  casi  e  muovono  da  altii  intenti. 

La  legislazione  ò  dovunque  —  non  Italia 
soltanto  —  incerta  e  confusa,  più  spesso  mon- 
ca. I  servizi  pubblici,  invece,  d*ogni  parte 
incalzano  e  premono.  E'  tempo,  ormai,  che 
il  problema  sia  dal  legislatoi-e  aftrontato  co- 
raggiosamente. 

Fin  dal  febbraio  1898  la  Commissione  par- 
lamentare, che  studiava  il  disegno  di  legge 
sul  Credito  comunale  e  provinciale,  propose 
alla  Camera,  per  mezzo  del  suo  egregio  rela- 
tore, r  on,  Romanìn-Jat-ur,  che  si  invitasse  il 
Governo  a  presentare  un  disegno  di  legge 
suir  assunzione  di  servizi  diretti  da  parte  dei 
-Comuni,  Quella  saggia  proposta  è  stata  rac- 
colta dal  (ioverno  dopo  quattro  anni  :  spetta 
ora  alla  Camera,  ma  senza  alcun  indugio, 
conipici'e  l'ufficio  suo. 

IL 
Ltt  città  fììoderutL 

Il  principale  motivo,  per  cui  il  problema 
rfla  muncipalizzazionc  dei  pubbli(*i  servizi 
rendesì  sempre  più  interessante  ed  urgente, 
deve,  senza  dubbio,  attribuirsi  non  soltanto 
al  pi'ogressivo  ingrnudfuienfo  della  rlità^  ma 
ben  pure  alla  crescente  intensificazione  della 
^i(a  urbana. 

Sono  due  fenomeni  diversi,  ma  mossi  dalle 
stesse  I-ause  e  conducenti  ad  cgual  fine.  Non 
soltanto  crescono  le  città,  ossia  i  centri  ur- 
bani diventano  più  popolosi,  ma  in  essi,  a 
parità  di  popolazione,  la  vita  si  rende  più  so- 


cievole, aflrcttasi  lo  scambio  di  servizi  fra  i 
cittadini,  molriplicansi  i  bisogni  collettivi,  ai 
quali  torna  sempre  meno  facile  che  gli  indi- 
vidui soddisflno  da  soli,  e  viceversa  è  sempre 
più  necessari»  che  si  provveda  con  mezzi  so- 
ciali. Le  città,  quindi,  cresr^ono  estensivamente 
ed  intensivamente. 

Sotto  il  primo  profilo,  quello  estensivo,  è 
naturale  che  esse  segnano  queir  aumento  as- 
soluto di  popolazione,  di  cui,  esclusa  la  Fran- 
cia, quasi  tutto  il  mondo  dà  prova.  Molto 
maggiore,  però,  è  l'aumento  relativo,  in  vista 
della  tendenza,  universale  ai*  nostri  giorni, 
di  abbandonare  lo  campagne,  per  andarne  in 
città. 

E'  stato  calcolato  che  dal  1800  al  1890  la 
popolazione  agglomerata,  in  <'cntri  maggiori 
di  10000  abitanti,  crebbe  del  173  per  c^ento 
in  Francia,  del  190  in  Inghilterra,  del  314  in 
Prussia, 

In  Francia  dal  1886  al  189G,  la  popola - 
ziouf*  totale  del  paese  crebbe  di  299,316  unità; 
mentre  le  città  superiori  alle  .30  mila  ani- 
me guadagnarono  069,083  abitanti.  Le  città 
superiori  a  1(X),00<}  anime  rappresentano  colà 
più  del  12  per  cento  della  popolazione  totale. 

In  Inghilterra,  dal  1881  al  lH9t,  le  città 
crebbero  di  3,001,579  abitanti,  mentre  le  cam- 
pagne diminuirono  di  139,345.  Ed  in  (ìev- 
mania,  dal  1871  al  1890,  la  popolazione  ru- 
rale è  diniinnita  di  34,111  unità,  mentre 
quella  urbana  è  cresciuta  di  ben  8,452,431  ! 

In  Italia  ricorderemo  che,  nel  periodo 
1«72-81,  r  aumento  annuale  aritmetico  per 
ogni  lOOO  abitanti  ha  oscillato,  da  un  minimo 
di  L14  in  Firenze,  ad  mi  massimo  di  22.84 
in  Milano  e  di  22:90  in  Roma. 

Dal  1891  al  1901  il  movimento  è  dato,  per 
le  città  superiori  a  50,000  abitanti  dal  se- 
guente specchietto,  ancora  inedito  (non  essendo 
ancora  pubblicati  tutti  i  risultati  del  Censi- 
mento del  1901Ì  e  che  dobbiamo  alla  zelante 
sollecitudine  con  cui  la  Direzione  generale 
di  statistica  ha  soddisfatto  alle  nostre  ri- 
chieste. 
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Amento  annuale  aritmetico  della  popolazione  nei  coninni  che  contavano  nel  1901  oltre  50.000  abitanti 
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COMUNI 


Aumento  dal  1881  al  1901 


Popolazione  legnle 


nel  1901 


D6l  1881 
tenaU  conto 

della  TariuioDi 
di  tarritorio 

a  tutto  U  leOl 


Aumento 

assoluto 

di 

popolazione 


iomento 
aritmetico 

medio  annoala 
per 

1000  abiUnti 


Aumento  aritmetico 

medio  annuale 

per  1000  abitanti 


dal 
1871  al  1881 


dal 
18(51  al  1871 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
IG 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2« 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 


Napoli 

Milano 

Roma 

Torino 

Palermo 

Genova  

Firenze  .• 

Venezia 

Boloj»na 

Messina 

Catania 

Livorno 

Ferrara  

Padova  

Bari 

Verona 

Lucca 

Alessandria     .     .     .     . 

Brescia 

Spezia 

Padova  

Ravenna     

Modena  

Trapani 

Peru<^ia 

Taranto 

Pisa 

Reggio  nell'Emilia  .     . 
Marsala  (Trapani)    .     . 

Ancona- 

Capannori  (Lucca)  .     . 

Foggia 

Cagliari 

Alcamo  .     .     .     .     .     . 

Prato  in  Toscana  (Pirawe) 


547,503 

490,084 

424,943 

329,691 

305.716 

219;507 

198,408 

148,471 

147,898 

147,106 

146,504 

96,528 

86,675 

81,242 

78,341 

73,917 

73,465 

72,109 

69,210 

66,263 

65,412 

63,364 

63,012 

61,448 

60,822 

60,331 

60,255 

58,993 

57,824 

55,480 

54,168 

53,134 

53,057 

51,798 

51,264 


481,419 

320,292 

275,507 

250,655 

241,618 

176,585 

164,460 

131,691 

121,579 

126,449 

100,108 

96,937 

75,470 

70,753 

60,080 

68,121 

70,399 

62,600 

59,792 

31,565 

51,920 

60,306 

57,520 

39,213 

50,718 

34,051 

53,553 

50,759 

40,131 

48,572 

47,869 

40,618 

37,518 

37,497 

42,070 


66,084 

169,792 

149,436 

79,036 

64,098 

42,922 

3;J,948 

16,780 

26,319 

20,657 

46,396 

409 

11,205 

10,489 

18,261 

5,796 

3,066 

9,509 

9,418 

34,698 

10,492 

3,058 

5,492 

22,235 

10,104 

26,280 

6,702 

8,234 

17,693 

6,908 

6,299 

12,486 

15,539 

14,301 

9,194 


7,18 

27,72 

28,37 

16,49- 

13,87 

12,71 

10,79 

6,67 

11,32 

8,54 

24,23 

0,22 

7,76 

7,76 

15,90 

4,45 

2,27 

7,94 

8,23 

57,50 

10,00 

2,65 

4,99 

29,66 

10,41 

40,35 

6,55 

8,49 

23,05 

7,43 

6,87 

16,06 

21,67 

19,95 

11,43 


10,25 

22,84 

22,90 

18,85 

11,67 

11,03 

1,14 

2,91 

6,31 

13,09 

18,98 

0,53 

4,29 

9,18 

19,89 

2,47 

0,21 

9,43 

9,56 

27,38 

0,45 

2,83 

2,41 

13*67 

3,74 

23,22 

7,18 

0,01 

17,69 

4,35 

0,83 

5,62 

16,83 

11,30 

6,56 


0,16 

8,05 

3,91 
12,82 

6,82 
16,67 

6,00 
8  25 
22.65 
0,65 
6,56 

'  48,33 

4,23 
0,94 
1,08 
108,78 
4;25 
2,79 
2,12 
7,05 

12,18 
0,23 
9,64 
0,57 
9,10 
0,76 

12,94 

12,00 
6,90 
3,43 

11,11 


Per  le  grandi  città  dell'  estero  citeremo 
soltanto,  nel  periodo  dal  1866  al  1880,  un 
aumento  aritmetico*  medio  annuale,  sovra 
1000  abitanti,  che  va  dal  minimum  di  2,01 
constatato  in  Bruxelles,  al  maximum  di  39,02 
accertato  in  Lipsia;  e  lungo  il  periodo  1881- 
1891  da  8,20  in  Parigi,  a  40,67  in  Berlino. 

Nel  Jannasch  {Zeitschrift  des  K()n,  prenss. 
Staat,  Bìireaìt,  volume  XVIII),  nel  Reclus 
(Contemporanìf  Revieir,  febbraio  1895,  e  nel- 
PHurd  (Municipal  A/fairSy  marzo  1902)  pos- 
sono consultai'si  altre  e  più  complesse  ma- 
nifestazioni dello  stesso  fenomeno.  Quanto 
alle  sue  cause,  ci  limiteremo  soltanto  ad 
annoverare  il  progrcnliiv  delle  industrie,  con 
relativi  agglomeramenti  di  masse  operaie  ; 
raccrescersi  delle  funzioni  pubbliche,  e  quin- 
di di  impiegati  addetti  ad  infinite  forme  di 
amministrazione  centrale  e  locale  ;  gli  eser- 


citi permanenti  ;  il  moltiplicarsi  degli  spo- 
stati e,  più  genericamente,  la  tendenza  psi- 
chica della  massima  parte  dei  conviventi 
nelle  società  moderne,  ad  aspirare,  per  la 
insofferenza  della  propria  condizione  presente, 
quale  ch'essa  sia,  ai  più  vasti,  e  -  supponesi  - 
più  fruttuosi  orizzonti  cittadini. 

Aggiungasi,  pei  centri  urbani,  una  sempre 
maggior  quantità  di  popolazione  temporanea. 
I  viaggiatori  vi  affluiscono  più  facilmente  e 
più  spesso,  a  motivo  de'  mezzi  di  comunica- 
zione, oggi  migliorati  fuor  di  misura  ;  della 
maggior  diffusione  della  ricchezza  generale; 
deir  aumentata  istruzione  pubblica.  Per  le 
stesse  ragioni  è  molto  più  numeroso  oggi, 
che  per  il  passato,  il  numero  delle  persone 
che  vivono,  alternativamente,  in  campagna 
ed  in  citUu  ed  anche  in  parecchie  città. 

Come  controprova  deiranzidetto,  ricorde 
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?mo  che,  dì   fronte  all' aumento   di  popola- 
zione dei  più  grossi    conuuìi»  sta   !a  diniinu- 
ione  dei  più  pircoli. 

Il  eonsimonto  dr!  1H81,  in  Italia,  constatò 
ile  decrescenza  in  2144  Conuiiiì  <un  quarto 
ìrca  della  totalità)  per  un  ammontare  com- 
' plessi vo  di  214,000  abitanti.  5Ia  nei  Comnrii 
intcriori  ai  1000  abitanti  la  diminnzione  hi 
[ide-l  B4  per  cento  ;  in  quelli  da  1000  a  2000 
[del  29;  da  2000  a  5000  del  22;  da  nOOO  a 
10,000  del  18;  da  10,000  a  80,000  del  13. 
Kon  si  è  avuto  ancora  il  tempo  di  far  un 
lanalogo  calcolo  sul  censimento  del  190L 


Del  resto  poiché  siamo  in  Jltalia,  per  la 
più  completa  intellezione  del  fenomeno  so- 
ciale, dobbiamo  avvertire  che,  per  motivi 
[completamente  diversi  dai  suaccennati,  in 
lolle  nostre  contrade,  specie  del  Mez2o- 
;iorno,  si  hanno  centri  urbani  assai  più  pò- 

|ipolosi  che  non  altrove.  Sono  i  mezzi  di 
comunicazione  più  difticili,  la  prevalente  col- 
tura estensiva,  rincalzante  malaria,  la  di- 
fettosa  sicurezza    pubblica,    ed    altre   cause 

^•analoghe,  quelle  che  soventi  determinano  le 
ngglomerazioni  urbane.  Cause  diverse  pro- 
ducono effetti  identici,  come  può  bene  desu- 

rmersi  dal  seguente  quadro: 

^Ibiìi  popolazioDfl  per  ogni  Cqoiiiiìs  dilla  sìngolB  rsgìonii  del  Regno 


Numero 

elei 
Comuni 

h 

Popakiioua  lagala 
secoodo  il  ceosimeiito 
del  10  fflhtmD  1901 

COMPARTIMENTI 

Assoluta 

Midìi 
pir  ConitiD«' 

(1 

PieTnonte    .     ,     .     . 

LignrJa 

Lombardia      .     ,     . 
Vt^ieto  ,*,.., 

Emilia 

Toscana      ... 

Marcii- 

Umbri  ;k                  .     . 

Roma     ..... 

Abruy/^J  r  MolÌHt'     . 

Caiin»ania  .... 

Fu  «clic 

Battìi  irata  .... 
Calabrì»^      .... 

Sicilia 

SaiMicgìia 

1,4H5 

3oa 

l,89cJ 
792 
:i23 
280 
249 
152 
22G 
454 
H15  : 
2SG 
124 

4<m 

.);">7 
:)r>4 

8.262 

S,407,284 
l,075,TtìO 
4;J34,099 
;il92,fì7S 
2;477,*;V»0 
-\rMi*;,741 

K7rjvJ52 
1,142.52G 
1,r>27.UH2 
:4,2Uì,:UI8 
l,9d4,lS0 

491,fi5H 
1,431.:ì29 

795,79:1 

2,!m 

2,290 

4, cai 

7,fi71 
9Jfi7 
4.H72 
4,44.1 
5,1155 

5,235 
8,:32:i 
:^,9t^4 
:^,519 

t>,995 
2,1H*Ì 

— ^ — 

3,990 

Totule     .     . 

:ì2,9fì<>,;w>7 

La  media  di  abitanti  in  o^ni  Comune, 
[complessivamente  [ler  tutta  Italia,  i'  dunque 
fsWO  :    e    resta   molto    al  di  sopra  di  quelle 


del  Belgio  mSl^l  dell^Ungheria  (1070),  della 
Francia  <104;i>  deirAustria  eisleitana  (807), 
della  Prussia  (498),  della  Croazia  (416). 

Ciò  vuol  dire  che,  in  Italia,  il  problema 
iìeìV  auHfetifo  csfeììsiro  delle  città  ha  doppia 
importanza:  non  solo  per  quelle  stesse  ra- 
gioni che  l'eguale  lenonu.^no  fan  ripetere  nei 
più  progrediti  paesi  del  mondo,  ma  anche 
per  un  l'eliquato  di  depresse  condizioni  eco* 
noiniche  e  sociali,  che  il  nuovo  ordine  di 
cose  non  è  riuscito  a  sradicare  cosi  presto  e 
(*osi  bene,  come  sarebbe  stato  necessario. 


Mii,  oltre  air  accrescimento  estensivo,  vi 
ha,  per  cosi  dire,  quello  intensivo.  Vi  ha  un 
vero  e  proprio  processo  rf'  intensificazione 
urbana.  La  vita  locale  ò  chiamata  a  soddi- 
sfare ad  una  serie  di  bisogni  sempre  mag- 
giore. Nel  Medio  Evo  non  c'erano  fanali  per 
le  vie  ed  i  morti  si  seppellivano  per  la  pietà 
dei  preti  e  dei  frati.  Ad  intendere  come  oggi 
sieno  mutate  le  cose,  basterà  leggere  Telen- 
co  delle  spese  obbligatorie,  che  Tarticolo  175 
della  legge  comunale  e  provincitile  pone  a 
carico  dei  Comuni,  a  non  parlare  della  in- 
cessante pressura  che,  d'  ogni  canto,  viene 
per  nuove  spese  facoltative. 

La  città  moderna  —  poco  monta  se  grande 
o  piccola  —  tende  davvero  ad  essere  una 
unità  organica.  Non  è  ancora  scritto  un  li- 
bro, su  la  psirolofjìa  ìtrìmna  ;  ma  merite- 
rebbe di  esserlo^  l'on  la  larghezza  di  sviluppi 
onde  oggi  i  Tarde,  i  Ribot,  i  Boutmy  tentano 
dai-  corpo  a  quella  psicologia  collettiva,  che 
il  vect*hio  Lazarus  pensò  potesse  assurgere 
alla  dignità  di  scienza  autonoma.  Da  un 
canto  all'altro  della  tipica  città  moderna, 
tutti  i  suoi  abitanti  sono  avvinti  da  una  fitta 
rete  di  rapporti  incessanti:  le  vie  e  le  piazze, 
aperte  e  larghe,  innondate  d*  aria  e  di  luce, 
meglio  permettono  alla  massa  de*  cittadÌTìi  di 
iiu*ontrarsi,  conoscersi,  intimamente  attìatarsi: 
le  tramvie  rapidìssinu^  conghmgono  le  più  re- 
mote estremità,  abolendo  le  distanze;  ville  e 
giardini  pubblit^i  confondono,  in  breve  tratto 
di  spazio,  città  e  campagna;  il  telefono  pe- 
netra in  tutte  le  case;  il  gaz,  e  meglio  la 
elettricitA^  con  unic'o  sistema  di  fasci  di  luccj 
rompono  ovunque,  in  pubblico  ed  in  privato, 
le  tenebi'c  ;  un  altro  sistema  unico,  quello 
delle  fognature,  raccoglie  tutte  le  sozzurre, 
c-he  poi  restituisce  in  applicazioni  feconde; 
le   affissioni    cons<*ntono   a    tutti   i   cittadini, 
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egualmente,  di  avere  le  stesse  notizie  ed  im- 
pressioni, facendoli  soggiacere  ài  medesimi 
coefficienti  determinatori  di  pubblica  opi- 
nione; alla  massima  parte  degli  obbietti  di 
comune  intei-esse  provvede  la  rappi-esentanza 
cittadina  :  scuole,  igiene,  mendicità,  spetta- 
coli.... perfino,  dopo  morte,  Fautorità  munici- 
pale cura  r  adempimento  di  uno  fra  i  più 
pietosi  doveri  sociali,  trasportando  le  spoglie 
esanimi  dei  cittadini  a  quel  cimitero  dove, 
tra  i  cipressi,  fiorisce  la  città  dei  defunti, 
dolorosa  immagine  di  quella  dei  viventi. 


* 


In  tal  modo  Yen/e  colleflivo  sorge,  vive, 
vibra,  al  disopra  dei  singoli  cittadini.  Questi 
conservano,  certamente,  la  loro  individua- 
lità; ma  sono  tutti  raccolti  nel  seno  di  una 
ìuìità  orr/ruìfra,  la  città,  il  numero  dei  cui 
servizi  pubblici  viene  incessantemejite  cre- 
scendo. 

Può  discutersi  sulle  competenze  dello  Sta- 
to. Partendo  dal  concetto  ch'esso  sia  soltanto 
orf/ano  del  (ìiriffOy  se  ne  possono  ridurre  le 
attribuzioni,  fino  al  ristretto  ideale  dello  Sta/o 
geìtdarmCj  che  vagheggia  la  scuola  sempli 
cista,  solIcH-ita  soltanto  della  sicurezza  in- 
terna ed  esterna  del  paese.  Ma  ben  diverse 
sono  le  finalità  del  Comune.  Istituto  essen- 
zialmente amministrativo,  esso  deve  prov- 
vedere a  tutto  ciò  che  appaia  di  comune 
interesse  dei  suoi  amministrati.  Unica  stre- 
gua ed  unico  limite,  alla  sua  attività,  può 
esser  soltanto  la  iiniKersi/àj  o  meglio  la  ge- 
neralità  degli  interessi  cui  provvedere.  Ma, 
data  rindole  della  società  moderna,  chi  non 
intende  che  gli  interessi  tendono  semi)re  più 
a  generalizzarsi  ? 

È  rimasto  memorabile  il  detto  di  Giu- 
scpi)e  Chaml)crlain  :  il  quale,  dopo  avere 
volto  Tesuberante  suo  temperamento  d'uomo 
d' azione  al  rinnovamento  di  Birmingham, 
ebbe  .a  così  esprimersi  :  il  Municipio  dovrà 
diventare  il  centro  attivo  di  tutta  la  vita 
pubblica  ;  il  Consiglio  comunale  dirigerà  le 
grandi  "imprese  urbane;  i  cittadini  ne  sa- 
ranno gii  azionisti  ;  il  divid(Mido  sarà  rap- 
presentato dalla  migliorata  igiene,  dai  più 
comodi  e  pronti  servizi  pubblici,  dallo  ac- 
(Tesciuto  benessere,  dalla  felicità  dell'  int(Ta 
cittadinanza.  K  come  i  favoriti  dalla  fortuna 
Jìanno  ville,  libri  v  ((uadri  ci\  oggetti  (rart(\ 
nonché  «actpia  e  luce  abbondanti,  e  carrozze 
e  mezzi  sanitari  e  via    e    via    dicendo:  cosi 


il  Municipio,  con  la  sua  allivild  cooperai rice^ 
neir  interesse  di  tuttii  la  cittadinanza,  deve 
provvedere  perchè  i  pa\''eri  abbiano,  in  modo 
collettivo,  quelle  stesse  soddisfazioni  che  il 
privato  e  personale  patrimonio  assicura  ai 
ricchi,  in  modo  strettamente  individuale. 
Epi)erò,  non  soltanto  deve  provvedersi  alle 
ville  pubbliche,  alle  biblioteche  e  pinacote- 
che e  ad  altri  musei,  ma  sovratutto,  agli 
acquedotti,  air  illumin«azione  generale,  alle 
tramvie  (che  sono  le  carrozze  di  taffi),  alle 
provviste  sanitarie,  all'  api)restamento  dei 
mezzi  di  alimentazione  a  buon  mercnto,  e 
cosi  continuando,  per  una  serie  di  applica- 
zioni d(»lle  quali  non  sarebbe  agevole  pre- 
stabilire il  limite  certo. 

III. 
/  vantaggi  della  nninieipalizzazioìie. 

Le  suaccennate  considerazioni  intorno  al- 
raccrescimento  estensivo  ed  intensivo  delle 
città  moderne,  costituiscono  il  sostrato  so- 
ciologico, cui  la  municipalizzazione  attinge 
i  suoi  più  vitali  succhi.  Ma  per  altn»  e  più 
particolari  j-agioni  la  si  giustifica,  ancora. 

Poiché  il  comune  deve  provvedere  a  tanti 
e  cosi  complessi  servizi  pul>blici,  sorge  spon- 
taneo il  pensiero  che,  almeno  per  una  parte, 
li  assuma  esso  direttamente  ;  tanto  più  che, 
se  non  i  più  luimerosi,  certamente  i  più 
importanti,    hanno    carattere    di    sostanziale 

monopolio. 

(continua) 


Giudizi  sulla  munioipalizzazione 

Seguendo  lo  sc^opo,  che  ci  siamo  prefissi, 
riguardo  alla  municipalizzazione .  dei  ser- 
vizi pubblici,  e  che  abbiamo  brevemente  ac- 
cennato prima  della  riproduzione  del  progetto 
ministeriale,  riportiamo,  in  riassunto,  quanto 
ebbe  a  scrivere  in  proposito,  nel  Corriere  della 
Sera,  il  chiaro  pubblicista  G.  Mosca. 

«  L' autore  incomincia  col  rilevare  che 
molti  sono  quelli,  che  suir  argomento  della 
municii)alizzazion(»,  hanno  già  un  giudizio  ir- 
n^vocabile,  ma  p^ntroppo,  come  sj)esso  ac- 
cade per  queste  cose,  pochi  -  molto  pochi 
—  sono  quelli  ch(»  basino  questo  giudizio 
esclusivamente»  sullo  studio  di  fatti,  e  tanto  jnù 
nel  caso  in  tt^niini,  in  cui  il  problema,  an- 
ziché esser  uno  e  unilaterale,  come  vorrebbe 


presontiirsi,  va  diviso  in  tanti  prolilemi,  quanti 
sono  i  servizi  inuiiicipalizzaì>ili.  v  W  città 
nelle  quali  si  vuole  attuaio  hi  niunicipaliz- 
zazione  di  un  dato  servizio. 

Passando  a  discutere  i  eri  ieri  fundameii- 
tali  di  questi  servizi,  li  dividi*  in  due  grandi 
eategurie  :  poli(i<'a  ed  eeunoniica.  Si  terina 
dappima  ad  esaniìnare  la  seeonda,  mettendo 
in  evidenza  che  la  niunicipalizzazioin*  può 
effettuarsi  in  quei  soli  easi  nei  quali  non  a- 
gis<^e  la  eoneorrenza,  ed  il  servizio  pubI>li<'o 
è  esereitaio  da  una  sola  o  da  pochissinie  a- 
ziende  private.  le  quali  possano  facilmente 
addivenire  ad  un  aer^ordo  ;  tali  sarebbero 
r  acqua  potabile,  il  gazala  luce  elettrica  etc. 
e  vorrebbe  invece  eselusi  i  bagni  pubblici, 
le  vetture  da  nolo»  eee. 

Del  resto,  soggiunge,  non  sempre  antdie 
le  prime  suddette  imprese,  si  ]>restano  alla 
numieipalizzazione,  percliè  molte  di  e$se  elie 
rendono  ai  privati  a|>pena  dal  6  al  2  "  „,  in 
mano  al  Comun(%  che  dovrebbe  cominciare 
a  prendere  a  prestito  i  capitali  pel  riscatto 
del r azienda,  potrebbero  diventane  uti  vero 
disastro,  quando  si  pensi  che  agli  interessi  da 
pagai'si,  dovrebbero  aggiungersi  i  salari  mag- 
giori, che  abitualmente  da  Stato  e  Co- 
muui  si  pagantt  in  più,  agli  operai^  in  con- 
fronto dell'  industria  privata. 

Veramente,  dice  sempre  V  A,,  V  onore 
vole  Giolitti  nella  sua  relazione  atferma  che 
questo  aumento  di  mercede»  sarà  un  bene, 
anzi  «  un  equo  provrrdiìnenfo  sortale  ».  Ha, 
e  giustamente,  VA,  pensa  che  se  l'Azienda 
diventa  passiva,  tale  passività,  prodotta  da 
questi  aumenti  di  sabirio,  finirebbe  coiresscre 
colmata  dai  contribuenti,  nel  novero  dei  quali 
dovrebbero  far  parte  anche  tìiluni,  che  in 
questo  aumento  di  i-ontriiruzione  non  sentìreb- 
rebbero  veramente  alcun  bisogno. 

Da  queste  ultime  considerazioni  l' A.  è 
condotto  a  parlare  dei  crit*TÌ  politici,  e  vede 
un  possil)iIe  pericolo  tiella  prepomleranza  che 
liei  corpo  elettorale  potrebbero  avere  tutti 
coloro  che  sono  al  servizio  del  M.uiiici|)io, 
preponderanza  che,  sìa  pel  numero  ettettivo 
di  questi  elettori,  sia  per  la  possibilità  di 
riunii'si  in  un  forte  nucleo  bene  organizzato, 
potrebbe,  p(^rfino,  mt^ttere  il  Muni(*ii»io  nelle 
mani  dei  suoi  impiegali,  come  per  cinalche 
Comune  ò  già  aeraduto.  E  fra  i  servizi  che  sono 
euseettibili  di  tali  sorprese,  cita  quello  del 
gaj  e  delle  Irauìrie,  conu*  quelli  che  mettono 
alla  dipendenza  del  Comune  migliaia  dì  ope- 


rai :  né  (Tede  che  ad  un  tale  stato  di  cose 
sarà  sufficiente  il  rimedio,  proposto  net  dise- 
gno di  legge,  di  mettere  il  sei* vizio  sotto  la 
direzione  di  un  direttore  responsabile,  con- 
fermabile di  tre*  in   tre  anni. 

L*  Am  quindi,    proporrebbe   piuttosto    una 
forma  mista,  cioè    la  cointeressenza    di  que 
sti  sej'vizi    col    municipio,    forma   che    adot- 
tata da  quah^he  Comune    pei    tramways,  ha 
dato  già  buoni  risultati* 

Passando  alla  questione  del  referenti nat, 
proposto  dalla  legge  sulT  attuazione  di  qu:i- 
lunque  servizio,  TA.  dice  di  non  iMcder 
troppo  alla  sua  efTìcacrj»,  e  specialmeme  quan 
do  si  tratterà  che  la  moititudine  dovrà  dare 
un  giudizio  sur  un  servizio  teenieo. 

Da  ultimo  esamina  i  pericoU  derivanti 
dall'articolo  21  del  disegno  di  legge  ar- 
ticolo che  egli  chlanta  hiiquo  nel  suo 
confé/ìffìo,  e  dice  che  se  Io  si  dovessse 
attuare,  non  si  troverebbe  più  nessuna  so- 
cietà seria,  che  eoncorrer'ebbe  alla  concessione 
di  un  solo  di  quei  servizi  menzionati  nel  di- 
segno di  legge, 

E'  risaputo,  egli  aggimige,  che  moltissime 
industrie  sono  per  i  primi  anni  passive  o  di 
scarso  profitto,  e  non  diventano  attive  e  lar- 
gamente l'imuneratrici,  che  eoli"  andare  degli 
anni,  quando  cominciano  ad  entrare,  ad  infil- 
trarsi quasi,  fra  i  bisogni  indispensabili  alla 
popolazione. 

Quindi,  se  un  Comune  potesse  dopo  soli 
cincpie  anni  espropriare  il  concessionario  pri- 
vato, sarebbe  come  di  un  pezzo  di  c'anie 
gli  si  lasciassero  le  ossa,  prendendosi  la 
polpa.  Per  conseguenza,  egli  conclude,  se  di 
tutti  i  servizi  proposti  per  la  niunicipnlizza- 
zione  si  renderà  per  T  avvenire  impostsibile 
l' esercizio  privato,  a  che  servono  tutti  gli 
artii'oli  contenuti  iu:*l  progetto  contro  la  nni- 
nicipalizzazione,sesarà  appunto  col  solo  mezzo 
deir  esercizio  diretto  da  partedel  Comune  clie 
si  poti\anno  piantare  in  Italia  nuovi  ^servizi 
pubblici  ? 


Dq  rapporto  immi^  alle  imprese  iiiiicipali 


La  questione  dclhi  niunici[jalizza.zione  dtd 
servizio     delT  iltuniinazione    elettrica    (assi 
milabile  a  quella  a  gaz)  fu  dis(*ussa  al  C*on- 
siglio  umnicìpalc    della   città    di    Worcestei'. 
capoluogo  del  distretto  di  questo  nome  nello 
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Stato  del  Massachusettes  (America  del  nord), 
nella  quale  oittà  le  industrie  del  gaz  e  della 
luce  elettrica  sono  presso  a  poco  stabilite  e 
condotto  come  in  Europa. 

La  Commissione  permanente  per  l'illumi 
nazione,  dopo  aver  fatto  un'inchiesta  comple- 
ta, comprendente  2;3  questioni  sottoposte  a  tutte 
le  imprese  d' illuminazione  colla  luce  elettrica, 
private  emunicipali,  degli  Stati  Uniti,  sconsi- 
glia al  Consiglio  la  municipalizsazione, 
visto  che  la  fondazione»  di  una  officina  di  elettri- 
cità a  spese  della  città  costc^rebbe  di  più,  che  non 
accettando  le  condizioni  proposte  attualmente 
dalla  Compagnia  privata. 

La  Commissione  dice  nel  suo  rapporto, 
come  si  sia  dapprima  informata  dei  risultati 
ottenuti  (specialmente  del  costo  per  ora 
e  per  lampada  ad  arco  per  la  illuminazione 
elettrica)  dalle  città  che  hanno  delle  officine 
municipali  di  elettricità,  e  che  essa  ha  deter- 
minato, cosi  il  costo  probabile  per  la  città  di 
Worcestei',  se  essa  comperasse  ed  eserci- 
tasse l'officina  elettrica  della  Worcester  Eìec- 
tric  Light  Cot/tpant/. 

Il  prezzo  dei  combustibili,  le  ore  di  con- 
sumo, r  interesse  dei  capitali  impiegati,  le 
tasse  ecc.,  variano,  naturalmente  da  una  lo- 
calità all'altra,  e  la  (»ompilazione  delle  indi- 
cazioni ottenute  fu  laboriosa. 

Comparando  dapprima  le  condizioni  pre- 
valenti nelle  città  americane,  oltre  a  quelle 
del  Massachusetts,  a  quelle  che  esi  «tono  a 
Worcester,  la  Commissione  giunge  a  stabilire 
come  prezzo  medio,  che  quest'  ultima  loca- 
lità dovrebbe  pagare,  in  caso  di  muni(?ipa- 
lizzazione,  17  cent(*simi  ali*  ora,  per  ogni  lam- 
pada ad  arco  ;  attualmente  essa  non  paga  che 
14  cent,  alla  Compagnia,  cioè  3  cent,  di  meno. 

Per  le  città  dello  Stato  del  Massachusetts, 
il  costo  medio  air  ora  per  ogni  lampada  ad 
arco,  per  la  pubblica  illuminazione,  fornita 
ora  dall'officina  municipale,  è  di  21.7  cente- 
simi, con  lampade  (fatte  due  ec(?(*zioni)  da  300 
watts,  mentre  a  WorcestiT  non  vi  sono  che 
lampade  da  ;X)0  watts.  Se  ai  21.7  cent,  che 
si  pagano,  si  aggiunge  il  costo  dei  carboni 
per  le  lampade  da  oOO  invec(»  che  300  watts, 
il  prezzo  sar(»bbe  di  cent.  22.0,  cioè  quasi  il 
doppio  di  quello  che  iittualmente  si  paga  alla 
Compagnia. 

E'  xovo  che  nelle  città  del  Jlassachusetts, 
nelle  (piali  V  officina  elettrica  appartiene  alle 
città,  il  costo  dell'  illuminazione  |)ubblica  è 
largamente  influenzato  dagli  affari    commer- 


ciali, e  che  sotto  questo  punto  di  vista,  Wor- 
cester darebbe  risultati  più  favorevoli  che  non 
le  altre. 

Prendiamo,  ad  esempio,  Taunton,  dove  le 
condizioni  si  avvicinano  di  più  a  quelle  di 
Won^ester:  vi  sono  227  lampade  pubbliche  ed 
un  equivalente  di  5946  lampade  commer- 
ciali da  16  (candele,  mentre  a  Worcester  son vi 
700  lampade  pubbliche  ed  un  equivalente  di 
900  lampade  commerciali  da  16  candele. 

U  hnpianto  di  Tauton  fu  rilevato  dalla 
città  nel  1897  al  prezzo  di  625.000  lire,  e  po- 
scia vi  furono  impiegate  lire  130.000  in  tre 
anni  e  mezzo,  il  che  forma  755.000  lire.  A 
Tauton  vi  sono  227  lampade  pubbliche  d'un 
potere  illuminante  di  12000  candele  accese 
3400  ore  air  anno  al  prezzo  ufficiale  di  L.  364 
per  ogni  lampada  in  un  anno. 

Riportando  questo  prezzo  alle  condizioni 
di  Worcester  per  ciò  che  riguarda  il  prezzo  del 
carbon  fossile,  le  tasse  addizionali  e  le  spese 
supplementari  per  lampade  da  2000  cande- 
le, anziché  da  1200,  il  costo  per  ogni  lam- 
pada air  ora  raggiungerebbe  14  cents  in- 
vece di  2.85  cents  pagati  attualmente  ;  e  non 
è  un  segreto  per  nessuno  che  la  città  di 
Tauton  sarà  obbligata  a  spendere  ancora 
250.000  lire  per  attrezzare  la  sua  officina 
secondo  i  bisogni. 

Non  6  la  prima  volta  che  questa  questione 
del  prezzo  di  costo  comparativo  per  l' illumi- 
nazione pubblica  fu  studiata  nel  Massachusetts. 
Essa  lo  fu  pure  a  Boston,  a  Brookline,  ecc., 
dove  in  seguito  fu  trattato  con  una  Compagnia 
privata. 

A  Springfield  si  sta  trattando  con  una  im- 
presa privata. 

La  città  di  Iluwon,  invece,  ha  riscattata 
r  officina  elettrica  e  il  costo  per  ogni  lampada 
all'ora  è  il  triplo  del  nostro. 

La  Compagnia  di  Worcester  ha  un  capi 
tale  di  3.6350(X)  lire,  le  sue  azioni  costano 
alla  borsa  L.  1125,  ir  che  non  sarebbe  pic- 
cola cosa  da  riscattare.  Il  l'isultato  dell'  in- 
chiesta, fu  che  la  Commissione  è  del  parere  che 
non  si(t  il  caso  di  raccomandare  alla  città  di 
Worcester  di  far  aso  dei  poteri  che  le  sono 
concessi  dalla  legge  del  1Sf)l  di  esercire 
cioò  una  officina  elettrica  municipale. 

rendesi  un  regolatore  di  -pressione  da  oO 
heccacci. 
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IL   GAZ   A    RARI  gì 


Nel    Moiwcf/tent  socialisfr,  unni.  15  e  22 
marzo    1902,  Raoul   Brit^iiet  studia  successi- 
vamente  le  dineussioni  avvenute  al  Consiglio 
fiitinleipale  di  PHrigi  nel  diceniìvre  1901  e  il 
voto  che  ne  conseguì,  in  virtù  del  quale  (40 
Lcontro  38)  fu    de(*ìso  di    ri*j:ettiire   rouìf'  rhi- 
Interieo  l'esercizio  diretto  della  produ- 
zione del  gSLZ  e  veuue  adottata   la    propo- 
I  sta  C*hainnu.  La  prima  tesi  era  sostenuta  da 
'Adriano  Vei>er,  in  base  ad  un'inehiesta  sulla 
[niuni(*ipalizxazionc  del   gaz,  condotta   presso 
^tuiti    i    Muui^-ipi    d'Enro|)a,  e  i  (mi  risultati 
Lriassunse  nt^lle  sue  Xo/n^  del  26  die.  ITOl. 

Ivi  esposti    i    unti    vantaggi  dell*  esercizio 
^diretto,  cosi  pei    consumatori,   (illuminazione 
^e  ri8caldainento    a    buon    mercat(s  roinodìtà 
[dì  cucina,  assicurata  l'igiene,   motori  (*onve- 
lientl  a  buon  prezzo  e  sottomano  a  padroni 
'ed  opera  il,  come  pel  Comune  (benefici  sicuri 
►  e  larghi,  convenìi'uti    da   provvedere  a  certi 
I  aggravi   comunali,  in    caso    di   soppressione 
I  totale  o  parziale  dei  dazi),  Veher  fa  risaltare 
[la  necessità  della  costruzione  di    nuove   offi- 
cine, capaci  dì  far  fronte  all'aumento  di  con- 
sumo  causato    dalla    diminuzione   di  prezzo 
del  gaz*  —  Ecco    il    quadro  riassuntivo    dei 
dati  eh*  egli  avrebbe  adottati. 
Entrate  rìO0,OiX),OCK)  m'  X   0,15 

(prezzo  al  m')  .....     ,  fs.  75,000,000 

Spese  di  produzione  500,00<1,000  ni' 

X  0.  fr.  07  (costo  al  m  '')    .     .  »   35,000,0<X) 
Capitale   aramortizzabile   in    50 

anni  200,000^000 
oasia  all'anno   ........    11,500,0(X) 

Dedueendo  dalle  Entrate    T5,0<X),000 
il  ^totale  delle  spese  4t>,5a>,000 

>ì  ha  lentrata  netta  annua  in  *  28,500,000 
E  questi  dati  l'appresentano  un  minimim 
di  previsioni  favorevoli,  giacche  Veber  cai* 
colava  il  capitale  aramontizzabile  sufficiente 
a  230  milioni  e  il  costo  di  produzione  al 
m*,  con  gli  ultimi  perfezionanii^nti,  determi- 
nabile, iu  fr.  0,0t>. 

A  questo  progetto  furono  fatte  anzitutto 
le  solite  obbiezioni  dai  liìreristi  ai  quali  ri* 
Spendono  gli  esempi  eli  molte  città  tedestdie, 
inglesi  e belghe,  checomperano  a  buon  mercato 
il  loro  carbone,  e  che  vendono  porr  a  buon 
mercato  il  gaz  realizzando,  nondimeno,  larghi 
benejici.  Le  obbiezioni  concernevano:  1",  la 
impossibilità   di    abbassare    immediatamente 


il  prezzo  del  gaz;  2".  le  difficolta  della  liqui- 
dazione nel  1906,  quando  scade  rattuale  {'on- 
tratto  con  la  Compagnia  del  gaz.  e  la  Mu- 
nicipalità di  diritto  rientra  in  possesso  della 
metà  del  capitale  attivo  e,  3",  l'eventualità 
di  un  krack  delFindustria  del  gaz.  ~  Quanto 
al  V  punto,  bisogna  ricordare  che  esso  ri- 
guarda una  promessa  eh^ttorale  della  Com- 
pagnia, e  prova  contro  di  essa  e  del  nuovo 
contratto  stipulato  dal  Comum%  tanto  più 
che  un  tale  ribasso  immediato,  si  t?ia- 
rebbe  potuto  fare  col  processo  Vebrr.  rim- 
borsando ai  consumatori  10  cent,  al  nr' con- 
sumato^ e  non  vendendo  il  gaz  a  lo  cent, 
nel  1905,  ma  mantenendolo  per  alcuni  anni 
a  20  0  IH  cent,  per  poter  ricuperare  la 
somma  che  per  tal  modo  diverrà  necessMiio 
al  Comune  prendere  in  prestito.  Ma  il  2"  ai>- 
puiito  e,  senz'altro,  il  più  grave.  Se  nel  1H9K» 
la  Compagnia  si  rifiutasse  di  trasmettere 
alla  <'ittà  il  possesso  delle  sue  tubazioni V 
In  tal  caso  le  regole  di  diritto  ammim'stra 
tivo  autorizzano  l'intervento  del  prefetto  della 
Senna  per  l'esercizio  provvisorio  del  gaz  e 
la  Compagnia,  ciò  che  non  ('  ammissibile  a 
priori,  itagherebbe  il  fio  della  sua  resistenza 
a  un  i>acifico  componimento,  con  l'essere 
forzata  a  liquidare  il  suo  attivo  in  r^ondìzioni 
deplorevoli.  Quanto  al  3"  appunto,  «^sso  ri- 
guarda una  eventualità  lau'amente  idìim(*i'ica. 
Anzitutto  il  consumo  del  gaz  è  andato  tin 
qui  crescendo,  non  ostante  i  progressi  deire- 
lettricità,  dell'alcool,  dell' acetilene,  del  pe- 
trolio. Inoltre  come  forza  motrice  o  come 
riscaldamento  al  prezzo  di  15  o  20  cent.,  non 
è,  per  oi'a,  visibile  un  limite  all'impiego 
considerevole  del  gaz,  e  d'altronde  non  e 
tecnicamente  impossibile  una  tale  costruzione 
di  nuove  officine  da  potersi,  ove  occorra, 
In  tutto  od  in  parte,  adattare  per  pr'odui'rc 
energia  elettrica. 

Vediamo  ora  come  vanno  le  cose  col  t  on- 
tratto  Chamon.  La  Compagnia  cede  a  forfait 
alla  Municiitalità,  per  la  somma  di  100  mi- 
lioni, la  sua  parte  d'attivo  mobiliare  ed  im- 
mobiliai'c.  La  Società  nuova  si  costityisc(* 
col  capitale  di  ICK)  ntilioni*  di  cui  IO  etesii- 
tuisconu  un  fondo  di  circolazione. '(ili  azio- 
nisti della  Conqiagnia  cedente  hanno  un  di- 
ritto di  i>ercezi(uit*  sul  tei'zo  dtdle  azioni  delU* 
Società.  11  prezzo  del  gaz  venduto  ai  j^rivati 
è  abbassato  da  30  a  20  cent.  (*ol  1  gennaio 
1902,  e  quello  venduto  alla  rutta  è  di  0,15 
al  ra\ 


E 
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La  città  paga  alla  Compagnia  cedente 
10  cent,  per  ogni  ni'*  venduto  ai  privati  e 
prende  sojìra  di  sé  i  22  milioni  di  lavori  di 
primo  impianto  per  completare  la  conduttura 
entro  il  1  gennaio  1900,  come  pure  18  mi- 
lioni per  la  nuova  officina  Landy.  Le  somme 
versate  alla  Compagnia  cedente,  per  la  ridu- 
zione immeditata  del  prezzo  del  gaz  (9(5  mi- 
lioni), più  i  22  e  i  18  milioni  ora  ricordati, 
sono  riml>orsate  lino  a  concorrenza  dei  90 
milioni,  rimaniti  disponibili,  suir  attivo  della 
nuova  Soc*ietà,  da  questa  alla  Municipalità. 
A  partire  dal  1  gejmaio  1900  la  Municipalità 
concede  alla  Società  la  produzione  del  gaz 
per  la  durata  di  50  anni  con  possibilità  di 
riscatto  nel  1920,  e  poi  di  5  in  5  anni.  Il 
prezzo  del  gaz  resta  fissato  come  sopra. 

Sulle  entrate  loi-de  si  prelevano  le  spese 
di  produzione,  le  tasse,  le  quote  annuali  di 
ammortamento  delle  somme  prese  in  prestito 
dal  Comune  per  acquistare  l'attivo  della 
Compagnia,  il  diritto  di  dazio  di  2  cent,  al 
mese  e  al  m  ^  di  gaz  venduto  in  Parigi.  Sui 
prodotti  netti,  la  città  preleva  una  somma 
fìssa  di  10.344.980  franchi;  la  Società  una 
somma  di  4.005.020  franchi,  rappresentante 
r  interesse  del  4  'V  ^  del  suo  capitale  sociale, 
come  pure  Tannuale  quota  d'ammortamento 
di  questo  capitale  al  4  "/,,  in  50  anni.  Se  le 
entrate  nette  sono  insufficienti.  Città  e  So- 
cietà se  le  dividono  nella  proporzione  di 
queste  2  somme  :  se  vi  è  un  eccedente  esso 
va  in  ragione  del  25  7o  ^11^  Società,  del 
10  ""/^  al  personale,  del  65  7o  ^1  fondo  previ 
denza  dei  consumatori,  sotto  deduzione  di  un 
prelevamento  in  favore  del  Municipio  che 
non  potrà  eccedere  3  cent,  al  m^  di  gaz 
consumato  in  Parigi  al  di  sopra  dei  250,000,000 
di  m\ 

I  risultati  di  questo  sistema,  neiripotesi 
di  un  consumo  di  370  milioni  di  m*^  e  di 
un  costo  di  produzione  di  cent.  8  al  m\  sono 
dati  dal  seguente  prospetto: 

Al  Comune         toccano  fr.  .  20,644,980 

Ai  Consumatori       ^  »  5,723,000 

Alla  Società             »  •  7,782,020 

Al  Peisonale            >  >  1,250,000 

Se  il  consumo  si  el(»vass(»  alln    cifi'a    non 
eccessiva  di  500  milioni  di  m\  avremo: 
Connnie  fi*.    25,344,980 

Consumatori  »     10,250,000 

Società  *      10.905,020 

Personale  >       2,500,000 


Gravissimi  sono  gli  appunti  che  si  pos- 
sono fare  a  questo  contratto: 

1.  Il  Comune  acquista  per  100  milioni  ciò 
che  secondo  il  comitato  tecnico  ne  vale  88. 

2.  Il  Comune»  prende  in  prestito  al  7,8  7© 
quei  100  milioni  (dedotti  i  10  del  fondo  di 
circolazione  sono  90.)  che  avrebbe  altrimenti 
potuti  avere  al  3.50  "*  ;,,  il  che  par  fatto  per 
consentire  alla  Società  una  enorme  parteci- 
pazione agli  utili  dell'  impresa,  giacché  la 
preoccuparione  del  krack  dell'impresa  in  pre- 
visione del  quale  il  Comune  pensa  a  non 
obbligarsi  ad  ammortizzare  i  100  milioni  delle 
Società,  e  pel  quale  sarebbero  giustificati  gli 
enormi  dividendi,  non  è  che  chimerica. 

Conchiudererao  scegliendo  un  ultimo  tra 
i  numerosi  appunti  che  il  Briquet  fa  alla 
combinazione  Chamon  e  dal  quale  risulta 
chiara  la  superiorità  dell'esercizio  diretto. 

Supponendo  che  un  abbonato  consumi  N.  m  -^ 
di    gaz   air  anno,  con  1'  esercizio  diretto  dal 
1.  gennaio    1902    al   31    Dicembre  1955  egli 
avrebbe  pagato: 
[(4  X  30)    +    (r>0  X  10)]  N  =  870  N. 
Col  sistema  Chamon: 

(54  X  ^^0)    =    1080  N. 
E  analoghe  osservazioni  si  potrebbero  fare 
per  gli  utili  del  Comune. 

(Dalla  «Critica  Sociale») 
* 

Un'  importantissima  riunione  ebbe  luogo  il 
giorno  7  giugno  p.  p.  nei  locali  della  Edison 
a  Milano. 

Vi  intervennero  i  rappresentanti  delle  in- 
dustrie italiane  :  luce  elettrica,  gaz,  trazione, 
telefoni  ed  acquedotti,  rappresentanti  com- 
plessivamente più  di  mezzo  miliardo  di  ca 
pitale.  Presiedeva  il  Consigliere  delegato  della 
Società  Edison,  ing.  Esterle. 

La  discussione  si  aggirò  sul  progetto  di 
legge  Giolitti  per  la  municipalizzazione  dei 
pubblici  servizi.  Anzi  il  concetto  predominante 
fra  i  convenuti  fu  quello  di  suggerire  emen- 
damenti e  temperamenti,  i  quali  facilitino  la 
attuazione  del  pensiero  a  cui  s'informa  la 
proposta  ministeriale,  senza  urtare  eccessiva- 
mente contro  diritti  già  acquisiti,  per  la  tu- 
tela dei  (juali,  gli  enti  interessati,  colpiti  nella 
loro  esistenza,  sarebbero  costretti  a  contra- 
stale con  ogni  mezzo  l'attuazione  della  legge. 
Tutta  la  discussione  si  svolse  principalmente 
sul  tema  del  riscatto  delle  concessioni  at- 
tuali. 
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VtMìiie  nominata  una  Cornmissiont*  hieari' 
fata  di  pri'st'iìtaro  una  petizione  a  Rotua.  La 
Commissione  liunrl  composta  dei  signori  : 
Beria,  direttore  della  Socìet(\  Confutmatori  dì 
gas  (ìì  Toriììo,  Solanges  diT-ettore  A^WCìtitm 
iìes  (hts:  e  del  ruiupianto  JIariaiu\  tutti  por 
r industria  del  gaz;  Pouelniin.  Ksterle  e  Ca* 
puano,  annninistrarore  d*degato  della  Sor/rfà 
Generale  di  ìllnfuiiuizìoìtc  di  y({pòU\  per 
reletti*icità;  Sehult/,,  Tlnuu,  Kapp,  Cavaceppi 
e  Hcialoia  pei  ti^ams;  Biglia  per  gli  aeque- 
doid  e  lUJÈre^ntTi  rolonibo  e  (lallotti  pei  te- 
letbni* 
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JEAN-PIERRE  MTNCKELERS 

L'in7«ntor«  del  gnm  lUumiuante 

Chiunque  che,  tino  pochi  giorni  fa,  avesse 
itrapreso  la  lettura  di  un  trattato  sul  gaz 
illuminante,  avrebbe  visto  fatto  risalire  il  tue- 
rito  dt  questa  invenzione,  all' inglese  Gu- 
glielmo Murdijcli  od  al  trance.se  Filippo  Lebou, 
od  anche  qualche  v<rha  ne  avrfc  veduto  ripar- 
tito il  merito  fra  tutti  e  due:  in  nessun  p(M*u 
—  od  almeno  nei  non  potdii  da  noi  esaminati 

' —  è  fatto  parola  di  J.  P.  Mincklers. 

f'u  quasi  con  sorpresa^  clic  poco  tempo  fa 
leggemmo  neir  Het  (ras  il  suo  nome  a  pro- 
posito di  un  ritl'atto»  in  basso  rilievo,  posto 
dalla  <  Società  Itaiiana  per  il  Ga:;  *  sulla 
facciata  de!  sUo  ediH(*io  a  Toriuo  — ■  ritratto 
collocato  appositamente  alla  memoria  di  J.  P. 
Minckelers,  considerato  quale  inventore  del 
gaz  illuminante  dal  compianto  cav.  Leone  Ma- 
riani, che  aveva  studiato  con  grande  amore 

•  i  documenti,  che  si  trovavano  all'Esposizione 
di  Parigi,  nel  19CK),  nel  Padiglione  del  Gaz. 
Ed  avendo  nuovamente  letto  in  questi  giorni 
eiie  uif  importante  riujiione  di  ingegneri  ga- 
zisti  lo  ha  pure  proposto  all'onore  di  im  mo- 
numento, abbiamo  voluto  —  neiriniziare  que> 
8ta  Hi  vista  —  procurarci  tutto  quanto  riguarda 
la  vita  e  le  opere  di  quell  uomo  eniijiente, 
col  duplice  scopo  e  di  onorarne  noi  pure  la 
memoria,  e  di  farlo  conoscere  a  quei  lettori 
aJ  quali  non  fosse  ancor  giunta  la  eco  della 
isua  fama. 

Nacque  J*  P.  Miuckclers  a  Maastricht  (0- 
lauda;  il  2  dicembre  1748*  Studiò  airCni ver- 


si tà  di  Louvain  e  ne  divenne  uno  de'  suoi  più 
celebri  nllievi.  AlTetà  di  2.-Ì  anni  si  faceva 
tanto  distinguere^  che  fu,  in  quella  stessa  Uni- 
\'crsltà,  nominato  professore  di  tìlosotia  natu- 
rale (titolo  nllora  legale  per  T insegna nu/ri tu 
della  fisica  e  della  chimica;  anzi  t*oiì  più  pre- 
cisione egli  insegnò  prima  al  Collegio  FaUQon, 
una  delle  dipendenze  della  Uiiiversità  stessa, 
e  poi  a  Louvain. 

Dieci  anni  più  tardi  fu  uno  d(*i  irt*  pro- 
fessori di  Louvain  incarichiti  di  trovare  un 
gaz  a  liuon  mercato,  per  essere  usnto  nei  pul- 
Ioni.  Il  risultato  dei  suoi  studi  fu  pnfiblicato 
da  Miiiekelers  nel  17S4  in  un  libro  dal  tit(»lo 
■  r^Irniorìe  snlTaiia  iniiannnni^ile  cstraMa  da 
diverse  sostanze  >.  In  qyrsto  libro  egli  cosi 
scrìve:  *  il  P' Ottobre  1783  avendo  messo  in 
una  camui  di  fucile  del  carhon  fossile,  ho  ot- 
tenuto dell'  aria  iufìa^imabile,  in  (luautità 
e  molto  i>rontamente;  quattro  once  di  carhon 
fossile  mi  diedero  un  piede  cubo  (misura  di 
Francia)  di  (piesta  aria  *.  E'  chiaro  peix-iò 
che  Jlinrkelers  distillò  g;iz  dal  carhon  fos- 
sile nel  1784  in  un  vaso  chiuso.  Egli  fe(*e  la 
prima  esperienza  pubblica*  della  sua  scoperta, 
il  :1\  novembre  1784  nel  pareo  del  Castello 
d'Héverté,  resid(*nza  d'estate  dei  dui*hi  di 
Ar(^Hberg,  ed  il  piccolo  pallone  da  Ini  gon- 
riato,  andò  a  eaderc  a  Sichem,  a  sei  leghe  da 
Louvain. 

Ed  OT-a  veniamo  alla  tanto  controversa 
questione  se  o  meno  fu  Minckelers,  che  prima 
di  Murdofdi  e  di  LeVjon  usasse  il  gaz  jier  la 
illuminazione.  Ecco  quanto  al»biamo  trovato 
su  questo  argomento  in  una  nota  pul>blicata 
nel  183;')  da!  professf»i'e  Carlo  Mom-n,  celebi'c 
botairico  di  Liegi,  sotto  il  titolo:  «Invenzione 
del  gaz  illuminante  »  comparsa  nel  bollettino 
delPaccadeìnia,  tomo  II  pag.  162.  Scrive  il  Mo- 
nenehe  *  Van  Ilultkeni  gli  aveva  assicurato  che 
quando  seguiva  il  corso  di  Minckelers  a  Lou- 
vain, nel  1785,  questi  illuminava  il  suo  labo- 
ratorio con  del  gaz  estratto  dal  carbon  fos- 
sile »,  ed  il  prof.  Smiets  cojifcrma  questo  fatto 
con  rattermazione  dì  altri  due  allievi  di  Min- 
ckelers, 

Anche  il   celebre    Quetelet    ricorda    Min- 
ckelers, sia  in  parecchi  de'  suoi  scritti  acca 
deraici,   sia  nella  sua  «   Storia  delle  sciente 
matematiche  —  fisiche  del  Belgio  », 

Ed  ora,  se  come  dai  suesposto  appare  po- 
sitivo che  nel  1785  Minckelers  usò  il  gaz  a 
scopo  di  illumimizione,  a  quando  inv€*ce  ri- 
sale con  altrettanta  sicurezza   la   data   della 
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stessa  applk-azioiH'   <ì;i    ]>;irto    di    Murdoch  e 
Leboji  ? 

Per  llurdoc'h,  al  quale  vrniinente  sì  deve 
rU'onoseero  il  merito  di  avei' diffuso  l'uso  del 
gaz  illuminante  in  tutta  V  lui^hilterra,  pare  che 
ciò  non  avvenisse  che  nel   1797. 

Il  Leboii  invere  —  ingegiirre  dei  ponti  e 
sti'ade  —  nato,  secondo  11., de  Walque,  a  Bra- 
ehay  presso  Joinville,  nelfAlta  Marna,  nel 
1709  —  di  molto  quindi  luu  giovane  di  ]\fia- 
(*kelers  —  pai'teudo  da^li  «tudì  fatti  da  lui 
sulla  earlM»nizza/ioin*  del  leguo,  verso  i!  17^1, 
innna,:i:iiìó  un  nppnree<'hio,  ehe  ehianiò  teì^mch 
in m parìa,  col  ipialo  utilizzava  il  ga7.  di  lei»iio 
per  la  produzione  deliri  Iure.  E«rli  installò 
tale  apparetM'lno  nella  sua  casa  a  Pai'igi  nel 
1796,  lo  sottomise  alT  Arcademia  delL*  Scienze 
nel  179H  e  lo  teee  brevettare  il  17  settembre 
1799,  —  Lebon  i)ro<luceva  hi  i*.  caltjre  e 
forza,  \m\  [trr  (juanto  assicura  il  dett»  de 
Wcdiiue,  non  seppe  rojidere  pratiiM  la  sua 
invenzium\ 

Parrelibr  ifuìndi  «jumsì  provai to  <'he  spi-tti 
a  Jlinekelors  il  merilu  dì  essen*  euiisidorato 
il  foudature  delT  iudustrìa  del  ^ar.,  e  se  il 
suo  noHir  Ila  da  jioco  oltrepa-;sa(ì  i  liuìiti 
didia  sua  [)atiin,  è  rerlu  rlie  culT  andai  e 
de^li  anni  inL»'.'andira  sempri^  più,  pcr^diò  quan- 
do il  pni^jesso  deirintrni;^fnza  si  pò sii  sopra 
dei  dati  indiscndibili,  la  posterità  rende  sempre 
uma;L::gio,  0  prima  u  dojin,  a  ehi  di  questo  pro- 
gT<*sso  ha  il  meri  te  preripuo. 

Non  sappiamo  kc  il  populu  di  Maastrieht 
vedrà  tanto  |)resto  realizzato  il  so^no  di  veder 
innalzato  un  monumentn  al  suo  illustre  figlio, 
o  eoiTera  la  sorte*  di  JUirdoeli,  elie  ancora 
aspetta  di  veder  elevato  il  proprio:  quello  che 
è  veramente  eerto  come  giustamente  osserva 
il  <  iias  World  >  di  Londra  si  è  elle  «  Jlin 
ekciersj  Murdoch  e  Lebon  formano  un  trium- 
virato storico,  nazionale  ed  allegorico»  e 
ciò  è  tanto  vero  (die,  messa  da  parte  qualun- 
qne  gelosia  nazionale  dì  prevalenza,  si  do- 
vrebbe fare  a  tutti  e  tre  un  monumento 
internazionale,  che  gli  ingegneri  del  gaz.  in 
uno  dei  loro  annuali  cojivegni  mondiali»  pò* 
tr(*bbero  proporre  per    eternarne  la  fama. 

Noi  facciamo  nostre  le  parole  della  sti- 
mata Rivista  inglese  e  ben  volentieri  appog- 
giamo quest'idea  dalle  nostre  colonne,  colla 
Speranza  di  vederla  raccolta  anche  da  altri 
nostri  colleghi. 


A  noi,  modesti  lavoratori,    sarebbe 

stati»  prezioso  il  consif»1io  e  Tappog^gio 
di  Cln  avevn,  «ledicato  tutta  la  Sua  alta 
intelligenza,  la  Sua  infaticabile  attività, 
alla  nostra  uulustrin.  ma  imrtroppo  ilob- 


bianio  invece  inangm^ai^e  questa  Hivìpta 
col  mandare  un  riverente  saluto  nlla 
Sua  memoria, 

L'  Ino.    ]Leoiie    cav.   Mariani, 

spentosi  itnproN  visainente  in  Turino  il 
10  Lniflio  U)02,  lascia  tal  vuoto  fra  noi, 
chi*  diftìcilniente  potrà  essere  colmato. 
Nato  nel  1*^47,  laureato  appena  ven- 
tenne nel  'iì7  nirUuìversità  ili  Padova, 
lasciava  la  8ua  Verona  e  l'Italia,  mi  '72, 
per  entrare  come  Ingegneie,  alla  Dire- 
zione della  Fabbrica  di  cartucce  Cliaides 
Gusnot  a  Bruxelles- 
Valente  poliglotta,  viaggiò  per  conto 
della  Sua  fabbrica  in  Inghilterra,  Francia^ 
Germania,  Spagna,  Uunienia,  Turchìa. 
Nella  8te8sa  epoca  trattò  e  concluse,  per 
un^altm  Società  Ik  Iga,  V  impianto  dei 
primi  tramwaitì  a  Torino. 

Passato  poi  a  fiir  parte  della  Dire- 


ziouu  dolla  Societii  cVEclairago  et  do 
Chaiitt'ago  par  In  Gaz,  pure  di  Ilnixelles, 
e  riconosciuta  subito  la  Sua  superiorità 
e  la  Sua  competeuza,  iili  turouo  affidate 
importanti  e  delicate  missioni  per  riordi- 
nare le  vaiìe  ofticine,  fra  le  quali  quelle 
di  Praga  e  di  Mosca,  ove  fu  Direttore 
per  luutj^o  p(MÌndo  <li  teni|M). 

Nella  sua  diiuiU'a  alFestero,  per  oltre 
ventanni,  E,u'Ii  stu'Iiò  sempre  il  |)in  vivo 
affetto  per  la  patria  Sua,  v  lo  diuio- 
Rtrò  adoperandosi  ettiracementt*  in 
opere  di  benetirenza  pr^r  la  Colonia 
Italiana,  prestando  attivissima  Y  opera 
Sua  a  favore  dell'industria  e  delT  arte 
Italiana,  in  occasione  delh*  Esposizioni 
Internazionali  e  nvostraudosi  dotto  cul- 
toi*e  della  letteratura   nostra. 

Chiamato  a  l^irinn  md  1SÌ)8  ad  as- 
sumere la  iJirezioìie  (ivnerab'  deìla  *SV>- 
cietd  Italiana  per  i!  (laz.  died(*  a  questa 
miovo  vig'(U*oso  impulso,  eil  ili  poco 
tempo  con  eneì*j4'ia  <nl  attività,  mui  co- 
muni, riuscì  a  perfezionan*  la  [)artt^  Tec- 
uiea  e  la  parte  xVmiìunistrativa,  Sotto  la 
Sua  Direzione  la  Societcì  estese  la  n^te 
delie  officine  in  tutte  le  rej^ioui  Italiane, 
ag*^iuuux*ndovi  le  oflieiue  di  Paleruìo, 
di  Gìrgenti,  di  Bergamo,  Pavia,  l'oi- 
tona,  Monza,  Casale,  Chiesti,  Novara, 
Carrara,  Savona,  Crema,  Cremona,  Ce- 
sena, Treviso,  Varese,  Lodi,  qiudla  della 
Jiociettì  Fcrran^se,  ecc. 

L'intelletto  Suo,  veramente  superiore, 
lacoltuiu  vastissima  e  l'altezza  della  po- 
sizione che  Egli  occupava,  non  avevano 
in  alcun  modo  scemata  in  Lui  quella 
semplicità  di  al>itndini  e  quella  bontà 
e  mitezza  d'animo  che  Lo  avevano,  anche 
airestero,  re^o  oltremodo  caro  a  quanti 
Lo  conobbero.  Egli  aveva  profondo 
nel  cuore  V  affetto  per  il  personale  e 
vivissima  e  continmi  la  preoccupazione 
per  le  sue  sorti. 

Ancora  durante  lo  sciopero  del  Feb* 
braio  scorso,  nel  quale  la  Sua  energia 


Gli  aveva  procurata  la  soddisfazione  di 

una  vittoria,  lungamente  e  duramente 
contrastata,  Egli  a\  cva  sofferto  assai  di 
dover  mantenere  la  esclusione  di  un 
certo  ninnerò  di  s^Moperanti,  ed  aveva 
cercato  in  ogni  modo,  ctm  la  miglior 
larghezza  di  vedute,  di  atlt^nuarne  gli 
tuffetti.  E  quanto  questa  Sua  l)ont?t  fosse 
conosciuta  (mI  apprezzala  l<i  si  vide 
ai  Snju  funei'ali.  ai  (pia li,  oltri^  ad  un 
iniìumere  stuolo  di  Amici  e  di  llap- 
|>j'esontanti  di  Socirta  estt^ro  v\\  Italian  \ 
così  industriali  come  dì  l>eneticenza, 
intervennero  numerosi  gli  opi^rai,  e  fra 
questi  anche  quelli,  che  in  S(\i>'uito  allo 
sciopero,  jafi  non  ave\'ano  potuto  essere 
riammessi  in  sri^vij^o. 

pjgii  avivbl>e  (lo\uto  iiisirme  con 
l'ing.  Berla,  della  Società  Consumatoi'i 
tiaz  Luce,  presiedere  quest/armo  la  ;)P 
conferenza  fra  i  (Jazisti  d'Italia,  a  Tìh 
rino,  convocata  neiroccasiom*  di'lFEspo- 
siziout^  Internazionale  d'Arte  Decorati\a 
iiKHlrrna  ;  la  Conferenza  in  segno  di 
lutto  fu  rimandata. 

La  lamiglia  del  <*av.  Mariani  volle, 
dopo  ta  Sua  morte,  tVu'si  nol>ihìiente 
interprete  del  |)ensiero  Suo,  che  fu  co- 
stantemente rivolto  al  bene  alti*ui  :  e 
destinò  la  sonuiia  di  IJn^  duemila  alla 
costituzione  di  un  primo  fondo  per  la 
Cassa  di  Prestiti  a  favore  degli  operai 
della  Società  Italiaiìa  per  il  Gaz, 

Degno  omaggio  reso  alla  m emoina 
di  Lui  I 

Alla  Famiglia,  alla  SocietJi  Italiana 
per  il  Gaz,  rinnoviamo  le  nostre  pifi 
sincere  cruidoglianze. 

La  Direzione 
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Iniziamo  la  rubrica  bibliojrniliea.  che 
affidata  a  speciali  redattori,  pubbli- 
cherà recensioni  orioinah  <li  tutti  i 
libri,  anche  di  quelU  clic  col  gaz 
hanno  una  qualche  affinità,  e  che  sa- 
ranno inviati,  franchi  (H  si)ese,  alla 
nostra  Redazione. 

«  Gas  and  gas  fittings  ^    i»i    U.    F.  Hills.    F.    C.  S. 

pttlMìvafn  da  I).  Foìirdninh'r   \V.   Tjimdvn,  Ì90:ì  A). 

<^U(>sto  inniiiiHlc  di'!  t/rtz  e  sttnì  ftcrt^ssori  la  ]>;irt«* 
(li  una  .s('ri(*  spci'inlt*  della  raccolta  di  trattati  \H*r  ^li 
sttidvntì  cosfrftffori  ->  (»  cnMliaiiin  v\n\  pur  in  cowl 
piccola  mole,  ('i.'W  pa<^^.  con  7H  illu.st razioni  i,  sia  ben 
diilicile  ra^jriunjrcre  cosi  completaincnte  lo  scopo  di 
insediare  i  principi  di  questa  materia  a  chi  ne  sia 
perfettamente  i«fnaro. 

1/  A.  comincia  col  rilevare,  in  una  breve  introdu- 
zione, a  chi  spetti  il  merito  della  creazione  dell'indu- 
stria del  «i'az,  ch'e«ili  attribuisce  allo  scozzez  »  ino^. 
daj^lielmo  Mnrdoeh,  al  principio  del  IH"  secolo. 

Descrive,  quindi  il  «grandissimo  sviluppo  preso  da 
(|nesta  industria  ed  accenna  alle  numerose  accumu- 
lazioni del  <f  (jaz  iKifunift' "  esist<'nti  nel  sotto  suolo  di 
varii  paesi. 

Dopo  uno  schema  «rcncrale  della  materia  die 
deve  trattare,  s'intrattiene  sulla  estrazione  del  ^ììk 
«lai  carbon  t'ossile,  sul  modo  di  f)urifìcarlo.  su»rli  appa- 
recchi e  materie  usatt^  per  tab*  scopt>,  sulla  mi.«»urazione 
e  distribuzione  del  '^ìva  illuminante.  —  Si  occupa 
(piimli  dei  competitori  del  «^az,  limitati  sino  a  f)  anni 
fa,  all'acetilene  e  sue  applicazioni,  ma  che  ora  sono 
secondo  l'A.  ì)attnii  dal  jrnz  d'aci^ua  e  dal  *^az  po- 
vero, specialmente  dove  il  carbon  fo.ssile  è  mancante 
od  insuthciiMite,  o  dove  sia  richiesta  forte  produzione 
di  calore.  Di  «|uesti  nuovi  metodi  di  estrazione  del  ^az, 
l'A.  non  dà  che  un'idea  j^enerale,  estcìucb'ndosi  inv(*ce 
sulle  proprieià  dei  dilT«'renti  ^az  e  sulle  condizioni  ri- 
hpondenti  al  loro  più  vanta^^io.so  impie«i;o.  Dopo  una 
accurata  descrizione  dei  vari  beccucci,  si  occupa  della 
luce  ad  incandescenza,  sistema  derivato  dalla  osser- 
vazione della  straordinaria  irradiazione,  che  andava 
prima  dispersa,  ed  a  cui  p:>n<fono  mirabilmente  riparo 
le  rotine  ad  incandescenza,  che  permettono  di  ottenere 
il  ma^jrior  potere  illuminante  con  un  minimo  dispen- 
dio di  forza  calorilìca,  ed  una  consej^uente  economia 
sul  costo  di  produzione  ;  economia  provata  in  seguito 
dall'  A.  (|uandt).  pas.sand<i  in  rivista  il  c<»sto  di  con- 
sumo di  tutti  i  beccucci  <U'i  differenti  apparecchi  a 
piz,  tratta  della  retina  Welsbach  a  riflettore  conico 
8merif4;liato  che,  i>ur  con.'^umando  in  un'ora  meno  della 
metà  di  o^^ni  beccuccio  A/ò  piedi  cubi  ^  m.  0,121  , 
produce  una  majryior  forza  illuminante  in  confronto 
degli  altri  sistemi. 

Nei  capitoli  successivi  l'A.  si  occupa  più  diffusa- 
mente di  (j[uamo  riy:u'uda  l'incandescenza,  beccucci, 
reticelle,  auto-accenditori,  ecc. 
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Parla  quindi  del  ^az  applicato  air  economia  do- 
mestica e  delle  sue  aiqilicazioni  industriali  anche  per 
riscaldamento.  Dà,  quindi,  le  norme  per  rej^olarsi  in 
casi  di  fuj^'he  di  ^az  e  jìer  evitare  le  esplosioni  che 
la  sua  combinazione  coir  aria  juiò  occasionare  ;  de- 
scrive alcuni  apparecchi  per  la  determinazione  del 
suo  potere  calorifico. 

Dedica  alcuni  capitoli  al  controllo  del  jfaz  e  ac- 
cenna al  modo  di  ottenere  l'acetilene  dal  carburo  di 
calcio  e  ne  confronta  il  costo  con  quello  del  fraz  di 
carbone.  Sempre  in  forma  chiara,  lucida  e  semplice, 
descrive  alcuni  pfeneratori  'd'  acetilene  e  finisce  enu- 
merando le  leggi  che  ne  regolano  l'uso  in  Inghilterra. 
Noi  non  potremmo  meglio  commentare  questo  li- 
bro se  non  parafrasando  le  parole  con  le  quali  l'A. 
chiude  la  sua  introduzione  nella  quale  espone  lo  scopo 
del  suo  lavoro  :   «  Se  tutti  coloro    che   sono  incaricati 

I  della  produzione,  e  del  controllo  del  gaz,  se  coloro 
che  lo  adopt^rano  ed  in  ispecie  i  costruttori  ed  archi- 
tetti che    ne    fanno  e  ne  autorizzano    l'installazione, 

I 

vorranno  leggere  questo  manuale,  molti  reclami,  do- 
vuti oggi  unicamente.  aWJgnoranvi  dty/i  uni  e  det/ii 
aifrì,  non  avranno  più  motivo,  con  conseguente  re- 
ciproca sojidisfazione.  -» 


Nel  <^  Gas  XSngineer  '  m  Maialine  »  del  luglio  1902 
da  leggersi  l'intereRsantissinio  articolo  del  direttore 
Mr.  Giorgio  Livesey  sullo  Kvi]up]>o  dei  gazometri  a 
cui  è  unito  un  diagramma  dimostrante  il  loro  enórme 
aumento  dal  1812  al  1897. 


Gas  Engines  —  ^fann<dp,  praftcn  Hìdlo  cure  o  sul  ìuihio 

di  (td*ik*ntrp    i    viotovi   a  tjnz    —    (ì.    LiKrKi'i:r.i), 

I         intf.  vivile y  IrnditzioiUi  iu(/lese  fiuforizzitla  tini,  llwìi- 

MONI),  /;///.    ìnerainiro  -      li  l'Jtlifo  a  AV//- JV;/7.'  dti 

Sl»(»N'   e   C.VMHKKLAIX,    19l)l. 

(Questo  libro,  che  non  raggiungendo  le  1(K)  pagine. 

'  pure  è  già   alla    sua    terza   edizione,   dimostra,  conn* 

.  ben  ilice  il    traduttore   nella  breve    prefazione,    come 

I 

I  riesca  utile  a  tutti  coloro    che    adoperano  i  motori  a 

gaz,  e  se  anche    i>arte    della    materia  (jui    contenuta 

riguarda  motori  di  costruzione  relativamente  antiquata 

tuttavia,  seguendo  le  istruzioni  in  esso  contenuti»,  gli 

industriali  rimarranno  soddisfatti. 

!  K  che  un'utilità  effettiva  i)o.ssa  ri.-avarsi  dalla  let- 
tura di  questo  manuale,  riesce  indubbio,  a  chi  voglia 
solamente  scorrerne  il  sommario. 

I  Non  c't»,  si  può  dire,  questione  concernente  i  mo- 
tori a  gaz,  che  non  sia  stata  studiata  :  dalla   costru- 

■  zione,  agli  esperimenti,  ai  controlli,  al  funzionamento, 
all'economia  di  consumo,  e  alla  loro  durata:  al  co- 
sto ;  su!  niiglion*    luogi»,  e  sul  modo  di  porli  in  opera 

.'  sulla  maniera  di  applicarvi  i  tubi  ;    sulla    descrizione 

!  dei  freni,  sul  loro  uso  j)er  accertare  la  potenza  del 
motore  ;  sulla   sorveglianza    e   sul    modo  di    scoprire 

j  i  diffetti  ed  evitarli  :  sui  pericoli  e  nn'sure  di  precau- 
zione da  prendersi.  Dà  una  esatta  e  dettagliata  descri- 
zione dei  motori  ad  olio  e  petrolio.  Nulla  ha  assolu- 
tamente trascurato  facendone  di  tutto  breve  cenno. 

Per  dare  una  qualche  idea  della  diligenza  e  cura 
nel  metodo  di  procedere   dell'A.  in  tale  materia,  ba- 
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«tter;i  riportare  Ten  urne  ras!  Ione  che  Kgli  fa  dei  priii- 
rjpiH  flifetti  cho  genoraliiiento  sì  rìseonlnifio  iti  un 
I (Malore  a  gaz  : 

Il  motore  rifiata  dì  lavorare  ; 

Diftìcultà  di  mt*tterlo  in  moto  ; 

Fermate  ingiusttfit  ate  ; 

Atulainento  irregolare  ; 

Diinimizione  di  forza  ; 

Cot|>i  a  vuoto  ; 

«Scosse  del  motore»  ecc.  , 

Ed  a  ttitti  questi  difetti  l'A,  inmeguA  eonie  kì  debba 
|iorvi  riparo. 

Crediairio  aver  fatto  cosa  Iniona  ed  utile  segnalare 
tale  manuale  airattenzione  di  cbi  ci  ien-cre. 


J^mm  sr&i  und    teine  moderne  A^nweadung-    ron    Pail 

Fiihs/AiL  —  ir////,  rjirj  (1  . 

Questo  libro  {ii  gaz  e  le  sue  vwdertie  applkvìziani) 
^i  rivolj^o  ili  particolar  modo  ai  eonsumatorì  del  j^-az 
ed  il  «no  scopo  è  dì  iiiformnrli  di  tutte  le  più  recenti 
conquiste  e  dei  progreBui  riguardanti  1"  applicazione 
del  gaz  per  illutninazione  e  rmealdaniento. 

Data  la  diligenza  con  cui  è  compilato,  e  per  le 
non  poche  utili  nozioni  ìn  csho  contenute,  merita  di 
€sser  preso  in  conoide  razione  anclie  dagli  esperti  di 
late  materia. 

^8  charbonii  américains,  prodnotlon  et  prix.  Havag'e 
at  roulacfe  mécanique    par    PaI.    Lozè,  //  Kdition 
^—   Venm  vìi.  Dunod  —  Purui  —  tÒ(rj    \), 


ìàm,  foutione  del  Comune  —  Avv.  Francr8Co  Invrea 
—  lioììut,  Sijijietà  Cattolka  di  Cultura  —  I^O*J, 

Questo  libro  rivela  nel  huo  A,  uno  studioso  serio  e 
che  ha  un  grande  amore  della  materifi  trattata,  Do!(«nti 
che  Findob»  di  questa  rivinta  non  ci  consenta  una 
f»tej4a  di  «annua  del  suo  coìitenuto,  quale  lo  merìte- 
rrbh<*  la  prolo ndn  <bittrina  cbe  emerge  da  questo  Hcritto, 
ci  li  ni  ite  remo  quindi  ad  una  breve  esposizione  delle 
idee  in  e88o  svolte. 

Premesso    die    l*A.    è    un    valente    ca  tu  pione    dei 

'Cfi«tiano-feociali,  non  fan\  meraviglia  «MCgli  caldeggia, 

iute  le  8ue  forze,  l'antononiìa  drl  comune,  il  re- 

Uim  popolare  *^  in  rnppn  Mi^ntanza   protvssionale 

ad  imitazione  delle  antiche  corporazioni.  Si  dimostra 

caldo     fautore    della    nmnìcipalizznzìone    dei    servìzi 

pubblici»  perche,  secoudo  TA.    l'esperienza    dì    quani 

^  colo  insegna,  che  il  sistema  degli  appalti  e  con- 

^oi  ora  in  vigore,    deve  cedi* re  il  posto  a  queato 

naovo  gìiitema,  che  porti*»rA  il  nii^Horamento  dei  ser- 

rì«i,    il    ribasso  nei  prezzi  e  maggiori  o  minori    van- 

inggì  finanziari  al  comune. 

A  proposito  del  servìzio  del  ga?.  l'A.  constahi  che  nel 
Re^o  Unito,  il  óO  ".^^  de»  consuuiatori  di  gaz  erano, 
fili  dal  lOOO,  provvisti  dai  muniupi  e  che  in  Gernni- 
ola»  solo  17  su  54  grandi  tirtà,  h;!iino  il  servizio  antTK-a 
A0idato  a  privati. 

Noi  a  quento  pumi»  HTiuiamo  la  breve  rereusioue 
luntA]  per  quello  che  VA,  aggiunge  miI  cuuume  e  la 
tutela  dei  lavoratori,  come  pei  regolamenti  sul T Am- 


ministrazione dell'ofticìna  comunale  del  gaz  di  Asti^ 
che  chiudono  il  libro  e  rivolgiamo  alTA,  una  sem- 
plice domanda  : 

Quando  crede  Egli  che  il  livello  intellettuale  della 
totale  popolazione  d'Italia ^  ed  in  ispecie  di  certe  parti 
d'Italia,  sarà  cotìi  rialzato  da  permetterci  d'introdurre 
tutte  quelle  riforme  eh'  Egli  propugna  e  che  sono 
attuabili  nolo  presso  popoli  aventi  una  coscienza  mo- 
rale ed  un  grado  di  coltura  quali  si  riscontrano  oggi 
in  Inghilterra  e  in  Germania V 

Magari  no,  rna  ci  pare  che  la  meta  sia  molto  lon- 
tana. 

Unni  cip  aliszasione   dei    serviti  di  Q.  MoNTEKAHTG^t 
—  Miiana^  Socktà  Editrice  libraria  —  1902. 


Memorie  ed  osservazioni  preMntate  dn  pi'Vprìefari  di 
miftiere  di  c/trbo)ie  aita  Ominiìamme  df*i  laroro  della 
Cmnera  dei  depufati  in  Francia  il  6  norembm  190 f 
sul  jrroi/eJto  di  Icfff/e  di  ridurre  ad  S  ore  la  prcjtenza 
defili  Qimral  nelle  miniare  —  Parigi  —  Cu  mite  hes 

IIiitUIXIÈHKS  OE  FUAJtCB  —  1902  (1). 

Delle  puhblicazioHi  sulla  nmtra  industria 

ed  a/fini,  ddle  quali  ci  sia  rimessa  una  co* 
piUf  ne  faremo  (in a  recensioìie. 


il)  Ulrico  JIoepH  —  Editore  —  Milano. 


Il  0  presso  Ulrico  Hoepli  —  Milano* 


Sidr  ffppeUnNrn  di  <  G^j  Acetilene*. 

Come  già  abbiamo  dichiaralo  nel  nostro 
articolo  ai  lettori,  noi  dovremo  occuparci  di 
tutti  i  gaz  in  genere,  sieno  essi  di  earbon 
fossile  o  di  eombuistiliile,  d'acqua  o  dì  alcool, 
o  d'acetilene. 

A  proposito  di  quest'ultimo  neWAcett/lene 
Journal  »  di  Chicago,  testé  arrivatoci,  leg- 
giamo clie  in  America  è  sorta  una  curiosa 
discussione,  sulla  quale  ri  pare  valga  la  pena 
dlntrattenerci  ed  è  questa  ;  è  Vacetilene  un 
gazt 

Già  da  qualche  mese  V Aceti/lene  aveva 
aperto  sulle  sue  colomie  questa  discussione, 
ovvia  airajiparenza,  sullo  sbaglio  di  usare 
resprcssiouc  « /yaj  arelilenep^  pi^rcliò  cosi 
scriveva,  acetilene  ( 
dovrebbe  esser  usato  come  un 
quali llcan te  il  ga^,  né  vi  ò  la  più  piccola 
scusa  per  continuare  ad  usar  un  espressione 
cosi  assurda  nella  torma.  Che  se  pur  si  creda 
necessario  a  scopo  educativo  associare  gas 
ad  acetilene  ciò  dovrebbe  esser  fatto  in  forma 
mista,  cioè  acetikmgas. 


il    nomc^    quindi  non 
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Ed  ecco  come  all'appello  di  questo  gior- 
nale hanno  giiH  risposto  la  stampa  e  Tindustria: 

II  «  Record  »  di  Filadelfia  scrive  :  L'uso 
comune  di  scrivere  gac  acetilene^  senza  nem- 
meno una  lineetta  d'unione,  è  errato,  perchè 
<  (iceiìlene  »  6  suflHcientemente  descritto  da 
questo  solo  termine,  senza  V  aggiunta  della 
parola  (7<^:r.-  esso,  non  va  considerato  come 
il  gaz  di  carbon  fossile  o  gaz  di  petrolio, 
perchè  V acetilene  (^  esso  sfesso  ufi  gaz. 

Il  «  Jountal  of  Acetilene  Gas  Lighting  » 
si  offre  egualmente  di  secondarlo  in  questa 
riforma,  e  cosi  si  esprime  : 

«  Nel  numero  di  febbraio  del  «  Giornale  di 
Chicago  »  è  commentato  Tuso  del  termine 
acetilene  come  aggettivo  :  non  vi  è  dubbio 
che,  strettamente  i)arlando,  Fuso  delle  parole 
è  errato,  e  come  il  nostro  confratello  ameri- 
cano scrive,  anche  la  stampa  tecnica  e  scien- 
tifica sono  cadute  nello  stesso  errore.  *  Ace- 
tilene »  è  il  nome  di  un  gaz  e  non  è  per 
niente  m^cessario  aggiungervi  la  parola  «/7^/j> 
parlando  di  esso. 

Ciò  fu  indubbiamente  una  copia  delTuso 
del  termine  «  gaz  di  carbone  fossile  »  e  noi 
temiamo  che  sarà  molto  diflficile  sradicarlo 
dal  popolo.  Ci  auguriamo  del  resto,  col  no- 
stro confratello  di  Chicago,  eh'  esso  sia  al- 
meno corretto  nella  stampa  tecnica  e  scien- 
titì(*a,  e  promettiamo  il  nostro  appoggio  per 
conseguire  tale  risultato.  » 

Ed  ora  passiamo  a  quanto  scrivono  gli 
industriali. 

Parecchi  hanno  senz'altro  rispofito  doman- 
dando che  sia  caml)iato  l'uso  corrente,  da 
tutti  ritenuto  un  errore,  ma  fra  gli  altri 
mei'ita  di  esser  riportata  una  nota  dell'  «  Au- 
rora Aceti/lene  Company  »  che  si  esprime 
in  questi  sensi  :  «  Noi  abbiamo  con  interesse 
rimarcata  nel  giornale  la  discussione  re- 
lativa alla  correzione  del  termine  «  Gaz 
Acetilene  »  e  ci  sembra  sia  molto  più 
proprio  scrivere  semplicemente  «  Acetilene.  » 
Perciò,  in  attesa  di  un'  altra  copia  della  no- 
stra inserzione,  per  il  prossimo  mese,  sul 
vostro  giornale,  voi  potete  senz'altro  togliere 
dall'avviso  precedente  la  parola  «  gaz,  » 

Da  questo  piccolo  referendum,  il  gior- 
nale di  Chicago  conclude  : 

Volendo  scrivere  il  termine  con  una  li- 
neetta di  divisione  «  Acetylene-gaz  >  si  ver- 
rebbe ad  unire  allo  scopo  educativo  anche 
quello  della  proprietà  grammaticale,  ma  dopo 
tutto  crediamo  sia  senz'altro  più  saggio,  se- 


guire l'avviso  del  sig.  I.  K.  Funk,  direttore 
dello  «  Standard  Dictionarg  »  di  Nuova-York, 
il  quale  scrive  :  «  Secondo  il  mio  giudizio  la 
miglior  forma  di  espressione,  è  la  forma  oi'i- 
ginale,  quella  seguita  dallo  «  Standard  Die- 
tionary  »  che  sciùve  «  acetylene  »  senza  nes- 
sun' altra  aggiunta.  Le  persone  interessate 
nciracetilene,  le  quali  ignorano  che  questo 
sia  un  gaz,  si  daranno  nei  primi  tempi  la 
briga  di  ricercare  nel  dizionario  il  significato 
di  quella  parola,  ed  in  questo  modo  molti 
saranno  istruiti  sulla  sua  proprietà,  proprietà 
che  non  si  sognerebbero  mai  di  l'icercare 
se  si  dovesse  adottare  il  termine  «  acety- 
lene^gaz  >. 

E  noi  i>ure,  per   dimostrare  che   condivi- 
diamo pienamente  la  giustissima  idea  di  ri- 
forma, sollecitata  dai  nostri  confratelli  inglesi 
ed  americani,  ed  approvata  da  cosi  eminenti 
;  persone,  di  meglio    non  possiamo    fare   che, 
I  cominciando  da  questo  numero  scrivere  «  ar(?- 
I  ti  le  ne  »  senz'altro,  tanto  più   che  di  questo 
I  gaz  ci  occuperemo  sempre  nel  nostro  giornale. 

Produzio7ie  del  combustibile  in  Italia  nel 
lUOO  e  fabbricazione  delle  formelle  di 
lignite. 

Nell'anno  1900  si  sono  estratte  in  Italia 
tonnellate  479,896  di  combustili  fossili,  (an- 
tracite, lignite,  legno  fossile  e  schisto  bitumi- 
noso) pel  valore  di  L.  3,524,355.  La  maggior 
parte  è  rappresentata  da  lignite  provejiiente 
dal  bacino  di  S.  Giovanni  e  di  Figline  in 
Val  d' Arno,  nel  distretto  minerario  di  Fi- 
renze. —  Le  miniere  di  queste  località  die- 
dero un  prodotto  complessivo  di  tonnellate 
328,671  del  valore  di  L.  2,123,636.  Una  parte, 
ed  anzi  la  maggiore,  di  questa  lignite,  venne 
venduta  dopo  essere  stata  essicata,  e  l'altra 
parte,  destinata  alle  ferriere,  era  lignite 
umida,  quale  usciva  dalle  miniere.  —  A  Ca- 
stelnuovo,  nello  stesso  distretto  minerario, 
esiste  un'  altra  miniera  di  lignite  assai  pro- 
duttiva. 

Vista  l'importanza,  sempre  crescente,  dei 
combustili  fossili,  d'iniziativa  del  sig.  Ercole 
Telfl,  direttore  delle  miniere  della  Società 
delle  ferriere  italiane,  si  costruì  in  detta  lo- 
calità uno  stabilimento  per  la  fabbricazione 
di  formelle  di  lignite,  prodotte  colla  sola 
compressione,  senza  1'  aggiunta  di  elementi 
cementabili. 

È   noto,   come  la  lignite  bruna,  viene  e- 
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stratta  dalle  miniere  umida,  fon  rirra  il  40"'^ 
di  acqua,  e  vendasi  io  noiiimerc^io,  dopo 
un*  eHHieaziouo  all'aria,  sui  piazzali,  o  sotto 
teltoi*\  folla  quale  si  pu<'>  ridurre  il  tenore 
d'a<*qua  niediamtmte  al  22  7o  ^^l  anche  spin- 
geiv  lino  al   16  17  0  o» 

L  espirazione  artificiale  venne  tentata,  ma 
poi  abbjindonata»  per  cui  le  miniere  dì  1Ì- 
-11  ire,  mentre  da  un  canto  haiuio  iì  vantag- 
^-  '  di  uno  scavo  nelle  condizioui  più  favo- 
la voli,  (tanto  che  la  lignite  posta  sul  piazzale 
costa  in  media  da  L,  2,50  a  3  alla  tonnella- 
i\  d*  altra  parte  hanno  rinconveniente.  che 
inverno,  Tessìcazione  è  lenta  o  quasi  nulla, 
|M?r  far  ft'onte  allo  smercio  regolare»  quoti- 
oc{*orrono  grandi  depositi  di  Haliti  e 
jnseguen temente  estese  tettoie  e  piazzali. 
7n  secondo  inconveniente  presentano  le  li- 
iti  brune:  il  loro  trito,  che  forma  circa  */, 
la  produzione  totale,  diftìcilmcnte  trova 
compratori  per  la  ditlicoltà  che  i»resenta  alla 
rfetta  combustione^  e  ciò  pel  seguente  mo- 
iro:  i  combustibili  dotati  di  torti  proporzioni 
renere,  quali  sono  generalmente  le  ligniti 
liane,  sono  suscettibili  di  bruciare  bene 
in  grossi  pezzi,  ed  impiegando  perciò  le 
iglle  a  larghi  intervalli  ira  le  sbarre,  le 
li  permettono  la  ceiduta  delle  (*cneri;  per 
irito,  InTece^  dovendosi  impiegare  gilglie 
errale,  la  cenere  ottura  facilmente  il  pas- 
sio deir  atia,  e  quindi  orcon:e  un  fre- 
Ite  sgrigliamento:  la  marcia  del  focolare 
Iterrotta  e  colle  ceneri  cade  una  grande 
iantità  di  carbone  incombusto. 
È  per  ovviare  a  questi  inconvenienti,  che 
»ndosi  dimostrato  che  la  ligniic  di  \h\ 
rAmo  è  suscettibile,  colla  compressione,  a 
livcnlare  compatta  quanto  la  tedesca,  si 
icorse  a  quest'  ultimo  sistema,  affido udo  la 
costruzione  delle  tbrmelle  alla  Ditta  Zeitz 
ic  fece  molti  impianti  analoghi  in  Germa- 
Kd  ecco  le  optTazioni  a  (*ui  viene  as- 
pettata la  lignite:  mediante  una  serie  di 
cilhidri  franttmiatori»  la  lignite  viejie  ridotta 
grani  fìui,  cioè  non  superiori  a  lì  muu  di 
[€lÌiun**tro,  quindi  passa  nelTapparato  di  essi- 
[c^fusione,  che  (*onsiste  in  una  serie  di  dischi 
•posti,  riscaldati  interntunente  dal  va- 
la  lignite  sì  fa  cìuIitc  grcidatamente 
on  disco  al  sottostante,  mediante  rastrel- 
i\  che  girano  sopra  ogni  disco,  smuovendo 
lignite  e  poco  alla  volta  trasportandola 
ireruo  la  periferia,  donde  cade  nel  disco  sot- 
tMtante,  sul  quale  invece  le  rastrelliere  fanno 
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convergere  la  polvere  di  lignite  verso  il  een- 
tro,  e  cosi  alternativamente,  finché  la  polvere 
di  lignit<5  arriva  al  fondo  cssicata  ed  ha 
ordinariamente  il  12  0  o  di  acqua.  Essa  passa 
in  seguito  alla  pressa,  d'onde,  dojio  di  ossero 
stata  assoggettata  a  circa  1200  atmosfere  di 
pressione,  esce  sotto  forma  di  un  cordone 
nero,  costituito  di  tante  formelle  aderenti,  che 
però  facilmente  ad  un  leggero  urto  si  distac- 
cano. Le  formelle  pesano  circa  */.^  di  Kg.  f^a 
produzione  giornaliera  è  di  circa  36  tonnel- 
late al  gionio,  e  il  prodotto  è  compatto  a 
supeiiicìe  lucida. 


r$o  del  catrame  di  carbone  da  ga3^  per  spai 
jìiare  le  strade* 

Secondo  la  «  Revue  scientifìque  >  nel  di- 
partimento della  Haute  Garonnc  e  nel  Che- 
min  des  Abattoii^s  di  Monaco,  il  catrame  di 
(*iirl)one  da  gaz  fu  impiegato  con  buon  esito  per 
s]>almare  le  strade  allo  scopo  di  preservarle 
dalla  polvere.  Due  mesi  dopo  V  applicazione 
del  catrame,  le  strade  furono  ritrovate  in 
ottimo  stato  e  capaci  di  sostenere  gli  effetti 
del  traffico.  Non  si  verificò  nessun  in<'idente 
per  scivolamenti  di  cavalli  ;  il  suolo  era  di 
color  grigio  né  manifestava  alcun  odore  né 
vi  si  trovava  più  polvere.  11  costo  fu  eguale 
a  quello  pagato  dal  sig.  Rìmini  per  le  sue 
esperienze  in  Italia,  cioè  centesimi  7  '/^  al 
mcti*o  quadrato» 

Riunione  d^ingegneri  gaz  isti  Olandesi. 

V  associazione  degli  ingegneri  gazisti  O- 
landcsi  tenne  la  sua  tredicesima  riunione 
generale  ad  Ililversum  nei  giorni  di  Merco- 
\i\\\  e  giovedì  2  e  3  luglio,  sotto  la  presi- 
denza del  Signor  (K  P.  Vinotterus  di  Rot- 
terdam. 

In  essa  vi  si  trattò  la  destinazione  di 
una  somma  per  la  pubblicazione  di  un  opu- 
scolo per  la  lavorazione  del  solfato  d'ammo- 
niaca; relezione  dei  due  Direttori  del  •  Ilct 
gas  ►  oi^gano  ufìiciale  deir  associazione,  e 
un  certo  numero  di  problemi  sulla  tecnica 
della  manifattura  del  gaz. 

Ttie  Malta  é  MediL  Gas  Co. 

Neir Assemblea  degli  azionisti,  tenuta  la 
scorsa  settimana,  il  Presidente  Colonnello  Le 
Geit  Danieli  annunciava,  come  nelle  officine 
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di  questa  Compagnia,  esercenti  in  Italia,  vi 
fosse  stato  nell'anno  scorso  un  aumento  nella 
vendita  del  gaz  del  ó  Oiq,  che  unito  al  ribasso 
del  prezzo  di  costo  del  carbone,  avrebbe 
pei'messo  a  dare  un  maggiore  dividendo  agli 
azionisti,  se  non  si  dovesse  lottare  per  V  in- 
casso dei  propri  crediti.  E'  i)iù  tacile,  disse 
il  Le  Oeit,  vendere  il  gaz,  che  esser  pagati, 
poiché  i  Municipi  italiani  non  sono  gene- 
rahnenle  molto  floridi.  Vi  basti  sapere  che 
quello  di  Z^rapani  deve  alla  nostra  Com- 
pagnia  oltJt?e>  OfOOO  stejtrllrxe 
(L.  125,000):  ed  ora  spera  dì  ottenere  dal 
Parlamento  Italiano  un  decreto  che  lo  au- 
torizzi a  fare  un  i)restito  per  pagarci.  Non 
6  la  piima  volta  che  la  nostra  Compagnia 
si  trova  di  fronte  a  combinazioni  simili,  e 
voglio  credere  che  anche  questa  volta,  e 
senza  ulteriore  perdita  di  tempo,  verremo 
pagati  ». 

Una  idìniera  di  antracite  in   Carnia    sfrut- 
tata da  una  società  rcneziaìia. 

Togliamo  dalla  Gazzetta  di  Venezia: 

Ci  telegrafano  da  Ovaro  Udine  (Car- 
nia) 8  luglio: 

Stamane  il  commissario  per  le  miniere 
proced(*tte  air  atto  d' investitura  della  mi- 
niera di  antracite,  che  6  in  territorio  di^Cli- 
dinico  (Carnia)  da  parte  del  Governo,  alla 
Società  mineraria  che  ha  sede  in  Venezia. 

Firmarono  il  verbale  l' ingegnere  Gabet 
pel  (jlo verno,  e  Volpi  Giusepi)e  gerente  della 
Socie^tà  mineraria  proprietaria,  presenti  i  si- 
gnori Pantaleo  (liovanni,  Vareton  Baldassare 
compropri(^tari,  T  ingegnere  Guster  direttore 
dei  lavori,  il  Sindaco  di  Ovaro,  il  segretario, 
r  Ing.  Coltri  rappresentante  la  casa  Ganz  e 
C.  di  Budapest. 

Il  fatto  annunciatoci  da  questo  telegram- 
ma merita  di  essere  segnalato,  perchè  si 
tratta  di  un  curioso  e  rarissimo  atto  pub- 
blico, il  quale  anzi  è  il  primo  che  si  compie 
nella  Regione  Veneta  dalla  costituzione  del 
Regno  d' Italia,  e  in  quanto  la  Socielà  pro- 
prietaria è  comi)letamente  veneziana. 

E  questo  atto  si  compie  in  forza  della 
speciale  legge  mineraria  austriaca,  ancora 
in  vigore  per  le  nostre  provincie,  sec^ondo 
la  quale  il  governo,  essendo  sempre  padrone 
del  sottosuolo,  ne  concede  la  proprietà  a 
favore  di  colui,  che  in  seguito  a  larghe  e 
importanti   ricerche,    può    dare  affidamento 


della  esistenza  e  della  i)roduttività  della 
miniera.  È  appunto  questo  caso,  ti*attandosi 
di  ricchi  giacimenti  carboniferi  di  antracite, 
i  quali  indubbiamente  apporteraimo  un  largo 
profitto  alle  industrie  locali  emancipandole 
dalla  servitù  deirestero. 

Lo  sfruttamento  di  questa  nuova  miniera 
(nuovo  perchè  tutte  le  altre  della  R(»gione 
sono  soltanto  di  lignite,  non  di  antracite) 
aggiunto  alla  utilizzazione  deUe  foi-ze  idrau- 
liche, viene  a  contribuire  poderosamente  alla 
liberazione  per  l'industria  nazionale  del  tri- 
buto, che  deve  pagare  per  carbone  ogni  anno 
air  Inghilterra.  E  sarà  inoltre  nuova  fonte 
di  lavoro  in  patria  per  molti  nostri  operai, 
che  dovrebbero  emigrare  airestero. 
* 

Officine  ad  Acetileìie. 

La  Coinpaynie  urhaine  d'Eclairage  par 
le  gaz  ac<}tyléne  inaugurò  il  30  giugno  la 
sua  quarantottesima  officina,  illuminando  la 
città  di  Bazoche-Gouet  (Eure  et  Loire)  con 
splendido  successo. 

*  ♦ 

Salari  dei  minatori  di  carbon  fossile. 

La  riunione  della  Commissione  pel  Car- 
bon fossile,  tenuta  a  Londra  alla  fine  di 
Miiggio  p.  p.  ricevette  il  rapporto  dei  rap- 
presentanti di  proprietari  di  miniere  e  lavora- 
tori, in  merito  all'accettare  o  respingere,  dai 
loi'o  componenti  la  proposta  di  ridurre  i  salari 
dal  60  al  55  0[o  del  normale,  a  datare  dal  1^ 
giorno  di  lavoro  di  Giugno,  e  dal  5;")  al 
50  0(0  a  datare  dal  pi'imo  giorno  di  lavoro  di 
agosto.  Com'  era  da  prevedersi  votarono  a 
favore  di  questa  proposta  i  proprietari,  e 
votarono  contro  gli  opefai,  perciò  il  caso 
fu  deferito  air  arbitraggio  di  Lord  James  di 
Hereford,  al  quale  fu  dato  convegno  colle 
parti  interessate,  a  tre  settimane  di  distanza 
dalla  riunione  della  Commissione,  per  conoscere 
la  sua  decisione.  Non  c'è  motivo  per  temere 
nessuna  ulteriore  opposizione  alla  riduzione 
se  sarà  consigliata  da  Lord  James,  persona 
di  fama  indiscussa.  La  cassa  dei  proprietari 
è  stata  poi  ulteriormente  raftbrzata,  perchè 
come  risulta  dall'esame  dei  libri  della  Com- 
pagnia dei  proprietari  di  Carbon  fossile  del 
Galles  del  Sud,  per  marzo  e  aprile,  i  salari 
in  queste  miniere  saranno  ridotti  dal  primo 
di  giugno  da  bò  0{q  a  48  Oio  del  normale 
'  facendo  una  riduzione  totale  del  òQ  0\q  sulle 
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tariffe  normali,  o  circa  del  17  Ojo  sui  salari 
Ittualif  dalk*  più  alte  tariffò  pagate  durante 
crisi. 

pHlluminazioìie  alV Esponi ^ione  di  Tonno, 

Leggiamo  nei  giornali    di  .Torino    alcuni 
[cenni  sul  modo  con  cui  sarà  illuminata  UE 
sposizione    di    Torino   nelle  ore   di   apertura 
Éìeralc  ; 

La  parte  destra  del T  Esposizione,  per  chi 
mtra  dall' ingresso  principale,  sarà  illuminata 
elettricamente  con  lampade  jhI  arco  e  la  parìe 
sinistra  invece  a  gaz  con  lampade  a  gaz  in- 
ftensivo. 

L'impianto  deirilluminaziono  elettrica  ven- 

fatto  dall' Allgemeinc    Elektneit^ts,    e    la 
:!orrente  sarà  fornita  dalla  Società  di  Elettri- 
Icità  dell'  Alta  Italia. 

Tutto  rimpianto  elettrico  si  compone  per 
[ora,  di  222  lampade  ad  arco,  di  una  potenzia- 
ita    media  luminosa    di    circa    700   candele 
ciascuna. 

Di  queste  222  lampade,  40  sono  nelle  sale 
[della  Mostra  delle  Belle  Arti,  108  sparse  per 
viali,  24  sulla  sommità  delle  varie  facciate 
45  sul  piazzale  degli  Automobili^   in    pros- 
imìtà  della  Fontana  monumentale. 

Parte  di  queste  lampade  sono  a  corrente 
)atinua  a  500  rote,  e  parte  a  corrente  tri- 
a  120  voUs, 

Tutta  la  parte  sinistra  dell'Esposizione 
Bara  invece  illuminata  a  gaz  dalla  Società 
;;onsumatori,  la  qualt*  ha  anche  costruito  un 
^legante  padiglione  (*he  fronteggia  il  laghetto 
iella  Puf  ino/ re,  11  padiglione  contiene  i  di- 
versi meccanismi  per  la  compressione  del  gaz. 
rran  parte  di  questa  illuminazione  è  del  si* 
Btema  già  in  uso  nel  teatro  Vittorio  Emanuele, 

Il  padiglione  della  Società  ed  i  viali  al- 
l'Ingresso del  laghetto  sono  illuminati  da  125 
lampade  a  gaz  compresso  sistema  Keith;  in- 
reca  l'ingresso  dalhì  parte  del  Castt*lln  del 
talentino  ed  il  viale  successivo  sino  air edi- 
Itfieio  della  Mostra  dei  vini  (hì  olii  sono  illu- 
linati  da  'ììì  lampade  sistema  Millenio  a  gaz 
compresso. 

latine  il  viale  cosidetto  «  dei  Sospiri  >  è 
lluminato  da  38  altre  lampade  con  auto-com- 
iressore  a  gaz  ordinario  sistema  Scoit-SnelL 

Si  cal(*ola  che  nella  sola  illuminazione  pub- 
lifuiy  escluse  le  lampade  dei  padiglioni  pri- 
irati,  ristoranti,  chioschi,  ecc.  si  avrà  fra  lam- 
[)ade  elettriche  e  lampade  a  gaz  intensivo,  una 
>tenzialità  luminosa  di  circa400  mila  candele. 


Congresso  di  Chimica  applicata  a  Torino, 

li  4  p.  v.  settembre  si  aprirà  a  Torino 
il  L'*  Congresso  Nazionale  di  Chimica  appli- 
cata, il  quale  per  il  riconosciuto  valore  dei 
suoi  organizzatori  e  il  largo  numero  di  ade- 
sioni è  destinato  certamente  ad  occupare  un 
posto  notevolissimo  nella  storia  della  Chimica 
Italiana. 

A  nessuno  può  sfuggii'©  Timportanza  che 
questo    Congresso   presenta    per    V  Industria 
del  Gaz,  e  perciò  crediamo  che  i  Gazisti  ita- 
liani non  mancheranno  di  aderire  e  di  pren 
dervi  parte  in  buon  numero. 

Ricordiamo  che  le  adesioni  si  ricevono, 
presso  la  Rivista  *  La  Chimica  Industriale  * 
(Torino^  Galleria  Nazionale), 


BILANCI  E  RESOCONTI 


OFFICINE  A  GAZ  MUNICIPALIZZATE 

Municipio  di  Sruxellei 

Comiiicianìo  col  dare,  fin  dal  presente 
numero,  il  resoconto  del  Municipio  di  Bru 
xeltes  nel  1901  por  V  esercizio  diretto  del 
gaz,  come  continueremo  sistematicamente  a 
farlo  per  tutte  le  città  dove  tale  esercizio 
è  in  mano  al  Comune.  Abbiamo  dato  la 
precedenza  a  Bruxelles  perchè  questa  fu  mia 
delle  prime  città  dove  tale  sistema  fu  adot- 
tato (nel  1874j,  Solamente  vogliamo  far  te- 
ner presente  al  lettore  che  i  giacimenti  car- 
boniferi di  cui  il  Belgio  è  ricco,  e  che  furono 
anche  ultimamente  trovati  in  quantità  vera- 
mente enorme,  pongono  la  citta  di  Bruxelles 
in  una  condizione  favorevolissima  e  del  tutto 
speciale  per  modo  da  non  dover  senz'altro 
lusingare,  chi  volesse  imitarlo,  senza  trovarsi 
in  condizioni  altrettanto  vantaggiose. 

Rapporto  del  Comitato  del  Gaz  per  l'anno 
scorso* 

Il  rapporto  del  Comitato  pel  gaz  della 
municipalità  di  Bruxelles  al  ol  Dicembre 
1901.  mosli'ii  clic  la  (iunnlità  gitale  di  gaz 
venduta  fu  di  :ì5,3ri3^r>t)3  metrf  cubi  in  con- 
fronto di  ;5:;/2aO,lX)0  m*  dei  precedente  lltW. 

La  produzione  totale  del  gaz  raggiunse 
4Pk31ì\;ì80  in'  contro  40Jt>8,2i'>0  dei  preco- 
deuli   dodici   mesi  cioè  2.547,130  m*  di  più. 
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La  quantità  di  gaz  prodotto  venne  cosi  sud- 
divisa : 

Metri  cubi 

Illuminazione  26,924,305 

Municipio  ed  altri  stabilimenti  1,315,800 

Motori  a  gaz  3,470,199 

Riscaldamento  3,357,835 

Illumin.  straordinarie,  palloni  ecc.        80,337 
Abitazioni  operaie,  ed  altre  205,087 


Totale  m'  venduti  35,353,563 

Luce  pubblica  ed  illuminazioni  5,145,197 

Usata  per  riscaldamento  ecc.  1,639,322 

Non  specificato  l'uso  per  1,177,298 


Totale  della  produzione    43,315,380 

Il  totale  delle  riscossioni  ammonta  a 
Fcs.  7,213,563  e  la  spesa  a  5,708,385  Fcs; 
cioè  un  utile  di  Fcs.  1,505,178  in  confronto 
di  1.313,862  Fcs.  del  precedente  anno. 

Tenuto  conto  di  Fcs.  159,481  in  aumento 
alla  riserva,  il  profitto  ricavato  deirofficiila 
fu  di  Fcs.  1,664,659  contro  Fcs.  1,617,330. 

La  parte  del  rapporto  che  si  occupa  delle 
operazioni  di  mano  d'opera,  segna  che  furono 
distillate  134,346  tonnellate  di  carbon  fossile 
e  2586  tonnellate  di  olio  per  arricchimento 
del  gaz,  in  confronto  di  128,669  e  1841  del- 
l'anno prima.  La  quantità  di  coke  venduto 
dalle  officine  fu  di  856,376  ettolitri  contro 
862,704  dell'anno  antecedente. 

Il  prezzo  realizzato  pel  catrame,  diffici- 
lissimo da  collocarsi,  fu  bassissimo,  e  il  sol- 
fato di  ammoniaca  invece  fu  venduto  a  con- 
dizioni vantaggiosissime.  Il  black  fu  come 
al  solito  utilizzato  per  la  manifattura  degli 
agglomerati  impiegati  nel  riscaldamento  delle 
storte  e  per  le  caldaie  motrici.  Praticamente 
tutte  le  ceneri  (scorie)  prodotte  nelle  officine 
sono  mandate  per  far  calcina  ad  uso  delle 
riparazioni  e  manutenzioni  delle  strade. 

La  capacità  di  mano  d'opera  delle  offi- 
cine, per  quanto  concerne  il  carbon  fossile, 
fu  elevata  da  10  a  20  milioni  di  m*.  L'im- 
pianto delle  seconde  officine  andò  in  attività 
lo  scorso  settembre,  e  si  dimostrò  un  utilis- 
simo ausiliai'io  alle  altre  officine  nei  mesi 
d'inverno.  Un  altro  impianto  con  storie  incli- 
nate 6  in  corso  di  costruzione. 

L'ammontare  totale  del  capitale  impie- 
gato nell'impresa  alla  chiusa  del  1901  fu  di 
28,628,611  Fcs.  contro  26,689,291  Fcs.  al  31 
Dioembre  1900. 

L'  estensione    della    canalizzazione    rag- 


giunse metri  185,078  contro  184,752  a  pari 
epoca  nell'anno  prima.  Le  fughe  ammentaroiio 
al  2,71  Oio  del  gaz  passato  pel  regolatore  della 
pressione  contro  2,46  Oio  in  antecedenza.  Il 
numero  dei  contatori  in  uso  al  31  Dicembre 
era  di  32,023  con  un  aumento  di  2457.  Vi 
erano  549  contatori  afl'rancati ,  portando 
cosi  a  3256  il  numero  totale  dei  conlatori 
di  questa  specie  in  uso  nella  città.  DeUe 
installazioni  interne  1500  erano  a  nolo 
dando  colle  precedenti  un  totale  di  11,529; 
e  furono  posti  497  impianti  a  nolo  portando  il 
loro  numero  a  4580.  Le  stufe  a  gaz  a  nolo 
salirono  a  23,390  contro  21,328  ;  e  362  mo- 
tori a  gaz,  rappresentanti  una  forza  di  3821 
cavalli,  sono  usati  per  la  massima  par- 
te in  stabilimenti  di  stamperie  e  di  le- 
gatorie di  libri  ;  ma  ve  n'  erano  di  quelli 
usati  anche  pella  produzione  della  corrente 
elettrica.  Furono  concesse  lanterne  esterne 
a  consumatori  privati  ed  alla  fine  dell'  anno 
ne  erano  state  poste  149.  Per  l'illuminazione 
pubblica  furono  impiegate  5310  lampade  fisse, 
con  beccuccio  a  fiamma  libera,  e  1728  con 
beccuccio  a  retina  facendo  un  totale  di  6588 
lampade,  rappresentanti  8526  beccucci.  Il  nu- 
mero totale  delle  ore  di  illuminazione  fu 
Tanno  scorso  di  3837:  1947  beccucci  veni- 
vano spenti  dopo  la  mezzanotte. 

Lo  scorso  settembre  la  Commissione  del 
gaz  cominciò  a  sostituire  i  becchi  incande- 
scenti agli  ordinari  nei  quartieri  centrali 
della  città,  e  si  propone  di  continuare 
sistematicamente  questo  cambiamento  e  di 
rinnovare  prima  di  tutto  Tilluminazione  nelle 
strade  in  cui  il  traffico  è  considerevole. 

Le  case  operaie  costrutte  dal  municipio 
ad  uso  degli  operai  dell'officina  del  gaz  con- 
tengono 58  famiglie;  le  scuole  ad  esse  unite 
sono  frequentate  da  57  bambini  :  si  sono 
provvisti  bagni  per  donne  e  per  ragazzi, 
e  pei'  vedere  quanto  questi  sieno  apprezzati 
basti  il  fatto  che  lo  scorso  anno  si  fecero 
3483  bagni.  Nelle  officine  vi  sono  i  bagni  per 
gli  uomini. 

Il  fondo  di  previdenza  è  formato  dalla 
trattenuta  sugli  stipendi  e  salari,  e  1'  anno 
scorso  ammontava  a  16,450  Fs.  ;  una  somma 
eguale  fu  data  dal  Municipio.  Il  reddito  to- 
tale fu  di  Fcs.  34,084,  e  la  spesa  Fcs.  23,438 
dei  quali  12,459  furono  pagati  per  malattia. 

La  riserva,  alla  chiusa  dell'  anno,  era  di 
L.  8512  impiegate  in  75  obbligazioni  della 
città  di  Bruxelles. 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


11  cotlcc  ràile  leJEsco  e  i  coniatori  Ja  Gaz 

Un  processo  curioso  si  svolse  rereii te- 
me ri  te  in  Germania,  e?  del  quale  crediamo  in- 
teressante ìlprodurre,  pei  nostri  lettori,  ali^uni 
particolari. 

I  consumatori  del  gaz  della  riìik  di  Del- 
menhoi^st,  al  prìucipio  di  quest'  anao,  si  avvi- 
dero che  le  spese  da  essi  pagate  alla  Com- 
pagina del  gaz»  per  nolo  dei  Contatori,  erano 
in  contraddizione  col  nuovo  Codice  Civile  il 
quale  dice  che  *  le  spese  per  la  misurazione 
dei  prodotti  venduti  spettano  al  venditore». 
Essi  risolsero  di  far  decidere  la  questione 
dai  Tribunali,  quotanciosi  per  le  spese  even- 
tuali; uno  dei  corìsunmtori  si  rifiutò  al  pa- 
L'^ìTiiento  del  nolo  del  Contatore,  e  la  Com- 
,  i.nia  lo  citò  innanzi  al  Tribunale  di  Uei- 
menhorst  che,  fatto  curioso,  respinse  il  suo 
ricorso  condannandola  nelle  spese  e  dando 
causa  vinta  ai  consumatori  recahitranti 
(GiucUzìo  del  20  Gennaio  1902). 

La  Compagnia  del  gaz,  naturalmente,  in- 
terpose appello  innanzi  la  Corte  suprema  di 
Oldenburgo  la  quale,  con  sua  sentenza  del 
15  aprile  scorso,  cassò  il  giudizio  di  prima 
istanza  e  decise  definitivamente  la  questione. 
Riportiamo  qui  i  iirincipaU  considei^ando  della 
sentenza. 

Atteso  che  un  contratto  per  la  fornitura 
del  gaz  è  naturalmente  soggetto  alle  regole 
ordinarie  di  compra -vendita,  il  venditore 
s'impegna  a  fornire  airacquirente  il  gaz  al 
prezzo  corrente  secondo  i  bisogni  di  quello 
che  egli  consuma.  —  II  prodotto  uscente 
dalla  conduttura  del  gaz  è  antecedentemente 
misurato  allo  scopo  di  determinare  la  quan- 
tità fornita.  È  evidente  che  il  printnpale  in- 
teressato a  questa  misurazione  è  il  venditore 
poiché  è  cosa  importante  per  lui  di  poter  pro- 
vare, sovratutto  in  caso  di  contestazione»  la 
fornitura  d'una  quantità  equivalente  al  pa- 
gamento che  egli  esige.  Egli  stesso,  adunque, 
procederà  alla  misurazione  e  le  spese  di 
questa  sembrano  dovergli  essere  attribuite, 
conforme  a  ciò  che  stabilisce  il  rimanente 
dell'articolo  448  del  Co<iice  Civile,  che  dice 
t's;>ressamente:  «  La  spesa  per  la  misura- 
/,ÌMiie  della  cosa  venduta  spetta  al  vendi- 
tore '.  Però  questa  disposizione  non  impedi 
9ce  alle  parti  d'intendei^si  sopra  una  conven- 


zione contraria.  Può  essere  indispensabile, 
conu'  nel  raso  in  giudizio,  collocare  V  appa- 
recchio misuratore  nella  casa  stessa  dell'ac- 
quirente ed  anche  imporre  a  questi,  conven- 
zionalmente, l'acquisto  di  tale  apparecchio. 

Per  certi  prodotti  determinati  si  sono 
anche,  talvolta,  stabilite  delle  usanze  com- 
merciali generalmente  seguite  quando  man- 
chino fra  le  parti  le  convenzioni  speciali, 
usanze  c*he  equi\'algono  a  taciti  accordi.  E' 
superfluo  ricercare,  nel  caso  presente,  se  sì 
era  formata  un'  usanza  commerciale,  visto 
ch(*  le  circostanze  spiana!!  del  caso  condu- 
cono infallantemente  all^  dimostrazione  del- 
l'esistenza d'un  ta<'ito  accordo,  contrario 
all'art.  448.  Che  il  r*onsumatore  quando  fece 
richiesta  di  una  conduttura  del  gaz,  sapesse 
o  no  che  la  Compagnia  non  metteva  gra- 
tuitamente i  contatori  a  disposizione  degli 
I  abbonati^  cioè  che  essa  non  sopportava  le 
spese  di  misurazione,  è  cosa  che  poco  im- 
porta; il  fatto  stesso  deiraccettazione  della 
conduttura  stabilisce  il  tacito  riconoscimento 
di  un  contratto  per  un  contatore  affidato  al 
consumatore  e  ciò  simultaneamente  e  In- 
dipendentemente dal  contratto  di  vendita 
del  gaz. 

E*  pure  inutile  sapere  se  egli  conosceva 
Tamniontare  del  nolo  da  pagarsi,  poiché  il 
fatto  della  sua  richiesta  implica  il  ricono- 
scimento, del  prezzo  di  nolo  stabilito  in  via 
generale  dalla  Compagnia, 

D'altro  lato,  anche  ammettendo  che  nel 
momento  nel  quale  il  Consumatore  chiedeva 
il  gaz,  egli  credesse  che  le  spese  per  la  mi- 
surazione fossero  sostenute  dalla  Compagnia, 
v'ha,  nonostante,  un  tacito  contratto  di  af- 
fittò pel  fatto  che  egli  ha  pagate  le  spese 
d*af!ìtto  del  primo  anno  e  che  ha  continuato 
ad  usare  il  contatore  senza  protestare  con- 
tro  il  pagamento  ulteriore.  In  buona  fede, 
questa  continuazione  non  può  venire  consi- 
derata che  come  una  utilizzazione  sotto  una 
forma  locativa.  Quanto  all'  afiFermazione  del 
Consumatore,  il  quale  dice  che  pagando  an- 
nualmente le  spese  di  locazione  del  contatore 
egli  voleva  ammortizzare  progressivamente 
il  prezzo  di  vendita  di  quel!'  apparecchio, 
essa  è  senza  alcun  valore,  poiché  egli  non 
può  dimostrare  che  vi  t*u  un  accordo  antici- 
pato che  stabilisca  questo  prezzo  di  vendita. 
Dunque,  per  il  contatore  del  gaz  v'  è  un 
tacito  contratto  di  affitto,  strettamente  legato 
al  contratto  per  la  fornitura  del  gaz. 
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Per  ciò  che  si  rifoi*isce  all'  annullamento 
per  il  venditore  o  V  acquirente,  i  due  con- 
tratti rientrano  nel  diritto  comune,  e  poiché 
il  Consumatore  non  ha  notificato  la  sua  in 
teiìzione  di  annulhimento  ed  ha  continuato 
a  servirsi  del  Contatore  durante  tutto  il 
tempo  pel  quale  la  Compagnia  esigo  da  lui 
le  sjìcse  d' affitto,  è  condannato  a  pagare 
rammentare  delle  spese  stesse  in  L.  5  con 
rinteresse  del  4"/^  dal  1  aprile  1901,  più  le 
spese  del  processo. 

*  * 

'CORTE  DI  CASSAZIONE  DI  FIRENZE) 

Dalla  Corte  di  Cassazione  fu  pubblicata  la 
sentenza  nel  ricorso  interposto  dalle  Società 
della  luce  elettrica  di  Firenze  ed  Arezzo  con- 
tro le  sent(»nze  d(»Ila  Corte  d'Appello  di  Firenze 
che  erano  state  favon^voli  alle  Società  del  gaz. 

La  sentenza  di  Cassazione,  animllando 
quelle  della  Corte*  d'Ai)pello  e  rinviando  le 
cause  alla  Corte  di  Lucca,  rileva,  che  la  va- 
lidità dei  privilegi  sul  suolo  pubblico  è  di- 
strutta dalla  legge  7  giugno  1874,  per  cui  si 
istituis(»e  una  servitù  di  pubblica  utilità  col 
far  passare  i  cavi  elettrici  nei  fondi  privati 
e  pubblici,  e  giudica  che  del  suolo  pubblico, 
anche  se  comunale,  dispone  il  prefetto. 

Le  Società  erano  difese  dagli  on.  Barsanti, 
Luchini,  Rossi,  Cerrutti,  Boccacci  e  Piccin. 

Gli  avversari  dagli  on.  (irippo,  Vendra- 
niini  e  Villa. 

*  * 

(CORTE  D'  APPELLO  DI  MILANO) 
In  questi  giorni  dalla  Corte  d'Appello  di 
Milano,  è  stata  proferita  una  grave  sentenza 
relativa  al  diritto  di  impiantare  la  luce  elet- 
trica nelle  città  che  tengono  contratti  colle 
Società  del  gaz  e  tra  altro  venne  deciso  che 
la  competenza  a  dare  la  concessione  spetti, 
a  seconda  dei  casi,  o  al  prefetto  o  al  ministro 
dell' industria  ;  che  ai  Comuni  è  soltanto  con- 
cesso di  dare  in  proposito  le  disposizioni,  che 
riguardano  l'igiene  e  la  sicurezza  pubblica, 
e  che  ai  Comuni  stessi  non  aspetta  responsa- 
bilità relativamente»  a  tali  concessioni  e  non 
sono  (piindi  t(»nuti  a  risarcire  danni  che  fos- 
sero all(»gati  dalle  Società  d(*l  gaz. 


Occasione  favorevole 

Vf'ììdoHSf  i'.V/  fdìtali  (jìn  (td  lìti  ti  ad  HIh- 
niinnzioìn!  ftubldim  a  lìcfi^alin, 

Srt'iri'rr  (droffìrina  drì  /jfc  di  Finale 
E  fili  Ha, 


LEGGI  E  REGOLAMENTI  INGLESI 

■nll'  uso   dell'  acetilene    e    del  carburo    di   calcio 


Quando  il  caiburo  di  calcio  fu  posto  in 
commercio,  il  pubblico,  in  generale,  ben  poco 
ne  sapeva  intorno  alla  sua  natura  ed  alle 
suo  proprietà  e  si  costruivano  dei  generatori 
di  acetilene,  che  erano  una  continua  .sorgente 
di  pericoli,  per  coloro  che  li  acquistavano.  Di 
più,  si  ebbero  in  America  ed  in  Europa 
alcuni  accidenti  mortali,  causati  dai  tentativi 
di  adoperare  1'  acetilene  compresso  e  lique- 
fatto, in  cilindri  metallici  ad  alta  pressione 
ed  ai  quali  si  dovette,  se  tale  uso  deiraceti- 
lene,  riconosciuto  in  queste  condizioni  come 
un  esplosivo  pericoloso,  fu  abbandonato. 

Il  (roverno  inglese  riconobbe  assai  presto 
la  necessità  di  salvaguardare  il  pubblico,  in- 
troducendo dei  regolamenti  ragionevoli  sul- 
r  uso  del  carburo  e  dell' acetilene  e  la  con- 
fidenza del  pubbliche  nel  nuovo  illuminante  fu 
ristabilita,  come  lo  prova  il  fatto,  (*he  da  quando 
questi  regolamenti  furono  attivati,  V  acetilene 
fu  adoperato  estesamente  in  Inghilterra,  in 
svariate  applicazioni,  con  pochissimi  accidenti 
di  qualche  gravità. 

Adesso  r  acetilene  fu  adoperato  per  un 
l)eriodo  e  in  quantità  sufficienti  per  provare, 
che  esso  può  essere  usato  impunemente  dal  pub- 
blico per  tutti  gli  ordinari  bisogni  d'illumi- 
nazione, purché  le  (Condizioni  sotto  le  quali  esso 
venga  adopei-ato  non  violino  nessuno  dei  le- 
gali ordinamenti,  dei  quali  dianlo  unbrcve  sunto 
in  questo  capitolo,  e  vengano  seguite  le  ragio- 
nevoli precauzioni  indicate  nei  Regolamenti 
stabiliti  dal  «  Public  Control  Department  of 
the  London  County  Council  ». 

Imballaggio  e  trasporto  del  ctu^lniro. 

Ordinanze.  —  Il  Consiglio,  con  sua  ordi- 
nanza in  data  27  febbraio  1897,  stabilisce  che 
il  Carburo  di  Calcio  deve  sottostare  alh».  di- 
sposizioni che  riguardano  il  petrolio,  uscite 
nel  i)eriodo  1871-1881  e  sotto  certe  clausole, 
che  riguardano  soltanto  il  petrolio  (»  liquidi 
asssimilabili  e  con  le  aggiuiìte  seguenti: 

Qualsiasi  i'(M-i])ient(»  contcMìeiìte  d(»l  carburo 
di  calcio,  deve  portare  a  cai'atteri  grossi  le 
parole  : 

«  Carburo  di  ('alcio  » 

<  K  pericoloso  se  non  si  mantiene  air  a- 
sciutto  ». 

«  11  contenuto  di  questo  vaso,  in  contatto 
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con  Tacqua,  dA  luogo  ad  un  gax  inflammabi- 

Ogni  recipiente  deve  portare:        ' 
a\  Nome  o  indirizzo  del  destinatario,  o  del 
proprietario,  so  deve  essere  eiistodito. 

b\  Nome  e  indirizzo  dello  speditore,  se 
deve  essere  spedito  o  trasportato. 

e)  Nome  e  indii'izzo  del  venditore  se  de- 
stinato air  acquisto  od  esposto  per  la  ven- 
dita. 

Richieste  di  permesso,  —  Nelle  ordinanze, 
come  pel  petrolio,  è  proibito    ad    ogruuio    di 
tenere,  sia  per  vendita,  sia  per  consumo  qual 
alasi  quantità  di  carburo  dì  calcio,  senza    il 
permesso  delle  autorità  locali. 

Per  ordine  del  Consiglio,  in  data  7  Lu- 
glio 1H97  è  permesso  tenere  senza  speciale 
licenza,  una  quantità  di  carburo  di  calcio,  non 
ee^'edeute  le  ó  libbre,  purché  sia  conservato 
in  vasi  metallici  separati,  resistenti,  ermeti- 
caràente  chiusi  e  di  capacità  non  superiori 
ad   1   libbra, 

8e  si  vuole  tenere  del  carburo  dì  calcio 
in  quantità  magfgiore  di  r>  libbre,  si  deve 
chiedere  una  licenza  alle  autorità  locali,  che 
la  concederanno,  mediante  il  pagamento  di 
una  somma  non  supcriore  a  5  scellini,  licenza 
éhe  dovrà  annualmente  rinnovarsi. 

Le  condiyJoni  sotto  le  quali  questa  licenza 
potrà  essere  concessa,  saranno  stabilite  dalle 
autorità  stesse  e  potranno  mutare  nei  difife- 
reati  distretti,  tua  ordinariamente  sulla  licenza 
stessa  sono  indicate  le  disposi^sìoni  opportune 
per  la  sicurezza  nelT  uso  ed  imniagazzina- 
mento  del  carburo  di  calcio. 

In  molti  distretti  la  concessione  dello  li- 
eonze  è  rilasciata  dall'  nllìcio  del  «  Surveyor 
to  the  Borough  *  o  dal  Consìglio  del  Distretto, 
ma  nell'area  soggetta  al  controllo  del  *  Lon- 
don County  Couut*ìt  -  le  licenze  vengono 
concesse  dal  e  public  Control  Department  of 
the  Council  »,  dopo  T  ispezione  doi  vasi  nel 
quali  il  carburo  viene  contenuto  e  degli  ap- 
parati nei  quali  deve  venire  decomposto,  visita 
passata  da  un  ispettore  del  Consìglio. 

Proiblziùne  delV  acetilene  liquido  o  com- 
presso, —  Per  ordine  del  Consiglio,  in  data 
26  novembre  1897,  Tacetilene  liqìiido  é  di- 
chiarato un  esplosivo,  come  pure  è  dichia- 
rato tale,  quando  viene  sottoposto  ad  una  pres- 
«ione  eccedente  100  pollici  d* acqua;  in  tali 
condizioni  ne  sono  proibiti  :  Y  uso,  V  impoi^ta* 
ziono,  la  conservazione,  il  trasporto  e  la 
vendita. 


Eccezione,  —  Quando  sia  provato  al  Se- 
gretario di  Stato,  che  T  acetilene  (dichiarato 
da  qnest*  ordine  come  mi  esplosivo)  si  trovi 
mescolato  con  una  sostanza  o  in  forme  e  con- 
dizioni tali,  rhegli  tolgano  le  proprietà  esplo- 
sive, 1  autorità  può  esentare  in  lai  caso  T  a- 
cetileno  dalla  categoria  degli  esplosivi. 

Miscele  compresse  di  acetilene  e  gaz  d*olifK 
Per  ordine  del  Segretario  di  Stato  del  28 
marzo  1898  è  disposto,  che  una  miscela  di 
acetilene  e  di  gaz  d'  olio,  che  non  contenga 
più  del  20  per  cento  del  suo  volume,  di  are 
tìlene,  e  che  non  sia  sottoposta  ad  luin  [jres 
sione  maggiore  di  InO  Ibs,  per  ogni  pollice 
quadrato,  non  sarà  considerata  come  un  csido- 
sivo,  purché  racetilcne  e  il  gaz  d'  olio  sieno 
mescolati  insieme,  prinìa  della  compi'essionc 
dei  gaz. 

Acetilene  compresso  in  sostante  porose^  — 
Certe  sostanze  hanno  la  proprietà  di  assor- 
bire ima  gran  parte  dì  acetilene,  quando  il 
gaz,  sotto  pressione,  vi  sia  pììssato  a  (tra  verso, 
e  di  svolgerlo  in  una  corrcnft*  continua» 
quando  la  pressione  sia  diminuita  o  sia  au- 
mentata la  temperatura  della  sostanza. 

Le  sostanze  contenenti  V  acetih'iie  assor- 
bito, non  hanno  il  carattere  es|>losivo  delTa- 
cetilene  liquido,  o  sottoposto  ad  alta  ]u'rs8Ìone. 
Il  liquido  detto  acetone  è  capace  di  assorbire 
300  volte  il  volume  di  acetilene,  quando  il 
gaz  lo  attraversi  alla  pressione  di  180  Ibs 
per  pollice  quadrato* 

Un* ordinanza  del  Segretario  di  Stalo  (n."  ti) 
del  10  aprile  1901  dichiara,  che  raL-ctilenc 
compresso  in  sostanze  porose,  con  o  senza 
acetone,  non  sarà  conside-rato  come  esplosivo 
—  secondo  il  disposto  del  Decreto  Cojìsì- 
gliare  — purché  le  sostanze  porose  adopiTat*^ 
sieno  simili  ai  campioni  depositati  alTutticio, 
e  che  la  pressione  non  ecceda  150  Ibs.  per 
pollice  quadrato,  e  che  certe  altre  condizioni, 
stabilite  neir  ordinanza,  non  sieno  violate. 

Proibizione  di  usare  ì'  acetilene  mescolato 
con  raria.  —  Un' ordinanza  del  Consìglio,  in 
data   15  maggio  19t)0,  stabilisce,   che  t'ticeti 
lene  mrsrolato  curi  Y  aria,  o   con  Y  ossigcMio, 
non  potrà  essere  adup^'rato,  T]'fìs|iorfatu.  ron 
servato  o  venduto. 

Nulla  6  detto  in  quest*  ordinanza  sulle  mi- 
scele prodotte  dall' introduzione  deiraria  per 
mezzo  del  beccuccio,  o  suirarta  iìitnMlotta, 
inevitabilmente,  nel  generatore  quando  vietie 
ricaricato. 
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Co7i(lizioni  imposte  dalle  autorità  locali 
per  la  concessione  della  licenza.  —  Le  auto- 
rità locali  possono  imporre  qualsivoglia  con- 
dizione, che  ad  esse  sembri  neceSvsaria  per  la 
concessione  di  licenze,  per  Tuso  del  carburo 
nel  distretto  sul  quale  esse  esercitano  il  loro 
controllo,  ma  le  disposizioni  stampate,  ema- 
nate dal  «  London  County  Council  »  potranno 
essere  vantaggiosamente  prese  per  modello 
da  altre  autorità  locali;  i  seguenti  estratti  presi 
da  esse,  contengono  ie  condizioni  essenziali. 

London  County  Council,  —  In  aggiunta 
alle  disposizioni  relative  alle  etichette  dei  re- 
cipienti, che  contengono  il  carburo,  e  delle 
quali  fu  già  fatto  cenno,  il  «London  County 
Council  >  estese  le  seguenti  regole,  relative 
air  acetilene  ed  al  (carburo  di  calcio,  da  os- 
serA^arsi  iiella  Contea  di  Londra. 

1.  Ogni  domanda  al  Consiglio  per  un  per- 
messo di  tenere  del  carburo  di  calcio,  in  ogni 
sito  della  contea  di  Londra,  (eccettuata  la 
City  di  Londra),  deve  essere  estesa  nella 
forma  necessaria,  ed  indirizzata  al  Capo  Uf- 
ficio, riparto  del  Controllo  Pubblico  del  «  Lon- 
don County  Council  >,  6  Waterloo  Place,  S.  W. 

2.  Ogni  istanza  deve  essere  accompagnata 
da  una  quota  di  5  scellini  o,  se  essa  Aiene 
spedita  per  posta,  da  chèque,  o  da  un  ordine 
postale  di  pagamento  per  questa  somma,  pa- 
gal)iJe  air  ordine  del  «  London  County  Coun- 
cil »,  e  che  sarà  ritornata  al  richiedente,  qua- 
lora la  licenza  non  venga  concessa. 

3.  Ogni  istanza  deve  indicare: 

a)  La  quantità  di  carbui'o,  che  il  richie- 
dente desidera  consei*vare. 

h)  Il  luogo  ove  si  propone  di  conservarlo 
ed  il  sistema  di  imballaggio. 

e)  Se  il  carburo  deve  essere  conservato 
soltanto  in  recipienti  chiusi,  o  se  deve  essere 
adoperato  per  la  produzione  delTacetilene. 

4.  Il  carburo  di  calcio  deve  essere  con- 
servato in  recipienti  mi^allici  resistenti  e  : 

a)  Questi  devono  essere  costruiti  e  chiusi 
in  modo  da  prevenire  l' immissione  dell'  aria 
0  di  composti  atmosferici. 

h)  I  recipienti  stessi  possono  rimanere 
aperti  per  il  solo  tempo  necessario  per  V  e- 
strazione  della  quantità  di  cai'buro  richiesta, 
0  per  riempire  nuovamente  i  recipienti  stessi. 

e)  Nessun  recipiente  i)uò  avere  una  ca- 
pacità superiore  a  pollici  cubici  H,(>9G  (misura 
equivalente  a  un  vaso  cilindrico  del  diametro 
di  14  pollici  e  dell' altezza  di  24). 

d)  Ogni  recipiente  di  capacità  superiore 


a  2  Ibs.  deve  essere  provveduto  di  serratura, 
e  collocato  in  un  ripostiglio  (Chiudibile,  allo 
scopo  di  proibire  T  accesso  alle  persone  non 
autorizzate. 

e)  11  rame  non  potrà  essere  impiegato 
nella  costruzione  dei  recipienti  destinati  a 
contenere  il  carburo. 

5.  Nelle  case  abitate,  i  recipienti  conte- 
nenti carburo  di  calcio,  **devono  essere  con- 
servati preferibilmente  in  luoghi  estemi,  ben 
ventilati  e  asciutti. 

6.  Tuttavia,  delle  piccole  quantità  di  car- 
buro, a  scopo  di  vendita,  o  per  uso  immediato, 
saranno  permesse  in  botteghe^  case  o  labo- 
ratori, previa  licenza,  quando  le.  condizioni 
del  luogo  vengano  riconosciute  soddisfacenti. 

7.  Il  Consiglio  concede  le  licenze  per  la 
conservazione  del  carburo  di  calcio,  quando 
esso  sia  puro  (nel  significato  commerciale) 
e  non  contenga  impurità  atte  a  generare  idro- 
geno fosforato  in  guisa  da  rendere  il  gaz  svi- 
luppato spontaneamente  accendibile. 

8.  Quando  il  carburo  di  calcio  è  conser- 
vato per  la  fabbricazione  dell'  acetilene  è 
consigliabile  Y  adozione  delle  precauzioni  che 
seguono,  applicabili  secondo  le  circostanze, 
per  maggior  sicurezza: 

a)  Ogni  apparato  per  sviluppare  e  conte- 
nere dell'  acetilene,  deve  essere  messo  in 
luoghi  non  destinati  ad  abitazione  (ciò  non  è 
applicabile  ad  apparecchi  portanti  un  carico 
inferiore  a  2  Ibs  di  carburo), 

b)  I  fabbricati  nei  quali  si  conserva  del 
carburo  sieno  posti  quanto  più  è  possibile 
lontani  da  edifici  abitati,  e  sieno  bene  ventilati. 

e)  Nessun  fuoco  o  luce  artificiali,  capaci 
d'  accendere  gaz  infiammabili,  óieno  portati 
dentro  V  edificio,  o  vicino  al  sito  in  cui  si 
trovi  un  apparecchio  generatore  del  gaz. 

9.  Ogni  apparecchio  (generatore  e  conser- 
vatore del  gaz)  adoperato  per  l'acetilene  deve 
essere  costruito  ed  ^idoperato  in  guisa  da  pre- 
venire dei  rischi  speciali,  e  cioè: 

a)  Il  rame  deve  essere  escluso  da  ogni 
parte  dell'  apparecchio. 

h)  Le  varie  parti  di  esso  devono  essere 
di  resistenza  speciale. 

c)  Le  fughe  di  .gaz  dall'  apparecchio  de- 
vono essere  accuratamente  prevenute. 

d)  Ogni  più  soddisfacente  provvedimento 
deve  esser  pi'eso  contro  ogni  pericoloso  svi- 
luppo di  calore. 

e)  Ogni  provvedimento  soddisfacente,  deve 
essere  preso  contro  una  pressione  eccessiva, 
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cou  V  impir^o  di  una  conveniente  valvola  di 
sicurezza,  comunicante  con  un  tubo  di  sca- 
rico con  1'  ai'ìa  aperta,  ed  un  adatto  indica- 
tore di  pressione  deve  essere  unito  alFappa- 
reccehio. 

f\  Si  devono  prendere  dei  provvedimenti 
perché  il  residuo  del  carburo,  quando  è  tolto 
dair  apparecchio,  venga  mescolato  con  del- 
l* acqua  nelle  proporzioni  di  dieci  volte  il  suo 
jieso* 

g)  Nessuno  potrà  adoperare  un  apparec- 
chio, fino  a  che  non  sia  stato  perfettamente 
istruito  sul  modo  di  potersene  servire. 

10.  Le  licenze  per  Fuso  del  carburo  sono 
concesse  per  perìodi  non  eccedenti  un  anno^ 
e  prima  che  questo  fluiscui,  deve  essere  fatta 
richiesta  per  il  loro  rinnovamento. 

Ad  o^iii  tenitore  di  li<'enza,  sarà  spedita 
tempo  opportuno,  l'indicazione  dello  sca- 
dere di  essa,  insieme  nlla  forma  della  sua  ri- 
chiesta per  la  rinnovazione. 

Riferendosi    alle    suindicate    prescrizioni, 
devesi  ricordare  che  sotto    certe    condizioni, 
che   raramente    si    verificamo    in    pratica»    il 
e  può  essere  attaccato  dairacetilene,  for- 
ndosi  un  composto  di  grande  forza  espio- 
va,  conosciuto   col    nome  di   acptiliiniro  di 
e. 

II  pencolo,  per  riscaldamento  e  pressione 
essivi,  esiste  soltanto  quando  si  imi>ieirhino 
[ed  generatori  mal  ideati  o  di    difettosa    co- 
uzione. 

Il  pericolo  per  accensione  spontanea  del- 
ac^etilcne,  per  presenza  di  impurità  nel  car 
ro  di  calcio,  non   deve   esistere   preseute- 
lente,  poiché  le  quantità  svolte  da!  carburo 
e  si  fabbrica  adesso,  ne  allontanano  le  prò- 
abilità. 
Facciamo   seguire    una   copia    di    licenza 
lata  dal   *  London  County  Council  >  * 

CONSIGLIO  DELLA  CONTEA  DI  LONDRA 
RIPARTO  DEL  CONTROLLO  PUBBLICO 

Decreti  sul  pelrolio  tH7t  a  ISSI 
Ordinanze  del  Consiglio  in  data  26  Febbraio 
e  7  Luglio  1891 

Concessi o n e    del    Co n s ig  U  o 

della  Contea  di  Londra 

per  una  licenza  per  la  ronsertmsione 

di  Carburo  di  Calcio 

Questa  concessione  dovrà  essere  riempita 
:!.ondo  le  seguenti  istruzioni,  ed  inoltrata  al 


Capo  Ufficio  del  Riparto  del  Controllo  Pub- 
blico, Consiglio  della  Contea  di  Londra,  H, 
Piazza  Waterloo  S.  U.  con  uno  chèque  di'  5 
scellini,  pagabili  all'ordine  dei  Consiglio  della 
Contea  di  Londra. 

Questa  quota  sarà  ritenuta,  se  la  licenza 
verrà  concessa,  o  riuiandata  al  richiedente, 
se  rifiutata. 

Esporre  il  nome  e  cognome  del  ri(*hie- 
dente. 

Se  si  ti*arta  dì  una  ditta,  i  nomi  completi 
di  ogni  membro.  Se  di  una  Compagnia,  Il 
nome  di  questa  e  quello  del  suo  segretario. 

Indicare  la  condizione  dei  luoghi,  pei  quali 
si  richiede  la  licenza. 

Indicazione  della  qnantità  desiderata.  Se 
questa  è  10  cwt,  o  più,  la  richiesta  deve  es- 
sere accompagnata  da  un  diseguo,  che  mostri 
il  luogo  proposto,  il  metodo  di  imbalLnggio  e  gli 
edifici  prossimi^  per  nO  piedi,  al  luogo  di  depo- 
sito. Il  disegno  deve  (^ssìm^c  in  scmla  da  ' /^  di 
pollice  a  1  piede. 

Indicare  se  il  carburo  sarà  conservato,  o 
venduto  chiuso  net  recipic^nti  nei  quali  fu  ri- 
cevuto e,  in  caso  contrario,  corno  esso  verrà 
impiegato. 

Indicare  in  quali  recipienti  il  carburo  verrà 
conservato,  la  capacità  di  essi,  come  sieno 
difesi  dair  umidità,  e  di  che  materiale  co- 
struiti. 

Indicare  a)  In  quale  partr  dr-llr  località 
11  carburo  viene  conservato: 

ti)  la  costruzione  del. generatore  ; 
r]  se  questo  sia  usato  per  altri    si*opì,  e 
perchè. 

Indicare  se  il  carburo  deve  servire  per  la 
fabbricazione  dellacetilcne,  e  in  tal  caso,  pre- 
cisHi'e  : 

a)  Il  metallo  di  cui  fu  costruito  il  gene- 
neratore  e  la  sua  capacità. 

h)  I  particolari  riguardanti  la  costruzione 
del  fabbricato;  se  questo  sia  staccato  da  altri 
edifici  6  r  uso  a  cui  6  adibito. 

e)  Come  l'utente  si  propone  di  inquegare 
il  residuo. 

d)  8e  r  apparecchio  sarà  affidato  soltanto 
a  persona  perfettamente  istruita  sul  niodo  di 
servirsene. 

Firma  del  rieln'edente  .... 

Mestiere  o  professione         .... 

Indirizzo 


Data 


11*0 


1^^ 
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Corjiora:;ìone  di  Londra.  —  Le  condi- 
zioni alle  quali  la  Corporazione  di  Londra 
concede  licenze  per  V  uso  del  carburo,  sono 
simili  a  quelle  del  Consiglio  della  Contea  di 
Londra. 

Il  carburo  deve  essere  custodito  in  reci- 
pienti metallici  approvati  dal  <  City  Sur- 
veyor  ». 

Assìcnvnzìone  contro  il  f fioco.  —  Le  com- 
pagnie d' assicurazione  contro  il  fuoco  non 
gravano,  di  regola,  d'  alcun  sopra  premio  i 
fabbricati  nei  quali  viene  usato  T  acetilene, 
purché  il  generatore  sia  collocato  esterna- 
mente all'edificio;  deve,  però,  esser  dato  av- 
viso alle  Compagnie  quando  s'introduce  la 
istallazione  ;  e  ad  esse  sarà  presentato  il  per- 
messo delle  autorità,  dal  quale  emerga  che 
venne  concessa  la  custodia  del  carburo  e 
Tuso  degli  apparecchi  per  lo  sviluppo  e  la 
combustione  deir  acetilene. 

Qualche  Corapagiiia  assicuratrice  fornisco 
ai  suoi  assicurati  un  regolamento  suir  uso  del- 
l'acetilene  nei  fabbricati,  nei  quali  lo  si  ado- 
pera, 0  dove  si  custodisce  il  carburo. 

Tale  i-egolamento,  per  lo  più,  non  è  che  la 
copia  di  alcune  fra  le  disposizioni  del  Consi- 
glio della  Contea  di  Londra,  già  precedente- 
mente enumerate. 


Dalla  Rivista  «  L'acétyléne  »  edita  dal- 
ring.  E.  Pitaval,  stralciamo  le  più  importanti 
decisioni,  prese  dal  Comitato  esecutivo  della 
Associazione  degli  Acetilenisti  di  Londra,  in 
seguito  ai  decreti  qui  sopra  indicati. 

Crencratori.  —  La  temperatura  del  gaz 
all'uscita  dei  generatori  non  dovrà  superare 
i  100  C. 

Gli  apparecchi  saranno^  costruiti  in  modo 
da  j)Oter  contener  completamente  la  quantità 
di  carburo  di  calcio,  che  deve  esser  sciolta. 

In  luogo  della  pressione  stabilita  dai  Re- 
golamenti governativi  e  municipali,  cioè  che 
il  limite  massimo  debba  essere  di  una  co- 
lonna d'acqua  di  m.  1,25  il  Comitato  racco 
manda  invece*  che  questa  i)rcssioiie  non  ol- 
trepassi lìì.  2,2:"). 

Che  la  pressione  nei  tubi  di  servizio  non 
oltrepassi  m.  0.12.'). 

Che  rapparc(*chio  non  dovrà  lasciar  for- 
mare alcun  prodotto  lordo  di  condensa- 
zione. 


Che  1*  apparecchio  sia  tale  che  possa 
evitare  i  danni  prodotti  dal  fermarsi  del- 
TeffluBso  del  gaz,  danno  che  fra  le  altre  cause 
può  esser  prodotto  dalla  congelazione  del- 
l' acqua. 

.  Che  il  deposito  calcare  prodotto  non  possa 
in  alcun  modo  otturare  i  tubi. 

Che  r  impiego  del  vetro  sia  prescritto 
ovunque,  e  nel  caso  si  debba  per  forza  mag- 
giore adoperarlo,  si  debbono  usare  delle  pre- 
cauzioni contro  la  rottura. 

Che  lo  spazio  riservato  all'  aria  prima 
della  carica,  sia  per  quanto  possibile  ri- 
stretto. 

Che  Tapparecchio  ed  il  generatore  sieno 
costruiti  solidamente  e  con  materiali  resi- 
stenti. Non  vi  sarà  alcuna  parte  in  rame. 

Purificatori,  —  Gli  agenti  impiegati  per 
purificare  il  gaz  dovranno  levare  i  composti 
di  zolfo  e  di  fosforo,  lasciando  però  la  pos- 
sibilità di  riconoscere  l'odore  se  vi  sono  fu- 
ghe di  gaz. 

Non  dovranno  contenere  alcun  prodotto 
né  solido  né  liquido  che  possa  corrodere  i 
tubi  0  rapparecchio. 

Dovranno  esser  tali  da  non  formare  delle 
combinazioni  esplodenti. 

L' apparecchio  che  contiene  le  materie 
della  purificazione,  dovrà  esser  costruito  cosi 
semplicemente,  che  anche  una  persona,  pei- 
quanto  inesperta,  lo  possa  preparare. 

//  carburo.  —  Allo  stato  di  piccoli  pez- 
zetti da  2  a  6  centimetri  dovrà  sviluppare 
metri  cubi  0,300  di  gaz  per  Chil.  ed  alla 
pressione  barometrica  di  76,20. 

In  quantità  inferiore  ai  150  Cg.  non  si 
può  avere  alcuna  garanzia,  tanto  meno  poi 
se  i  pezzetti  sieno  più  piccoli  delle  misure 
sopviiindicate. 

Sarà  accordata  una  tolleranza  del  5  % 
swUa  resa  in  gaz. 

Il  carburo  da  2  a  (3  centimetri  non  dovrà 
contenere  più  del  5  %  di  polvere. 

In  Inghilterra,  le  ferrovie  non  trasportano 
il  carburo,  che  in  destinati  giorni,  classifi- 
candolo fra  gli  esplosivi;  i  piroscafi  rifiutano 
assolutamente  di  trasportarlo,  ed  in  alcune 
città,  come  Liverpool,  non  é  permesso  di  te- 
ner depositi  di  carburo. 


:.--tf': 
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RIVISTA  COMMERCIALE 


CARBONI 

BELGIO.  —  Il  mercato  carbonifero  con- 
tinua a  mantenersi  fermo.  I  prezzi  della  gior- 
nata sono  sempre  quelli  insultanti  dall'  ultimo 
acquisto  fatto  dallo  Stato,  con  qua  e  là  qual- 
(*he  piccolo  ribasso,  per  ordini  di  una  certa 
importanza. 

Si  dice  che  gli  stocks  sieno  sovracarichi, 
e  che  si  dovrà  ogni  sei  giorni  far  sospen- 
dere per  un  giorno,  il  lavoro  nelle  miniere, 
per  limitare  la  produzione. 

Mercoledì  30  luglio  correva  la  voce  alla 
Borsa  di  Bruxelles,  che  si  volessero  far  dei 
forti  ribassi  per  la  polvere,  il  minuto,  ed  il 
tout-venants  a  fcs.  11,  13  e  15  ma  tale  voce 
non  prese  consistenza  nei  dipartimenti  car- 
boniferi limitrofi. 

I  carboni  per  uso  domestico  sono  senza 
ricerche. 

Pel  coke  non  vi  sono  modificazioni.  Si  af- 
terma,  con  certezza,  che  il  Sindacato  belga 
dei  cokes,  abbia  venduti  i  tre  quarti  della 
produzione  di  questo  secondo  semestre. 

Se  tale  notizia  è  esatta,  il  rimanente  sai'à 
ben  presto  collocato. 

FRANCIA.  —  In  questi  mesi,  come  al  so 
lito,  non  vi  ò  grande  attività  nel  mercato  dei 
carboni. 

I  prezzi  praticati  sono: 

Per  il  tout-venants  grasso  20  a  25  p.  e. 
frcs.  16  a  16.50:  per  i  fiui,  grassi  e  mezzi 
griissi  da  13  a  14.50;  per  i  fini  magri  fr.  11; 
per  il  tout-venants  magro  20  a  25  p.  e.  fr  13 
a  14:  mattonelle  industriali  fr.  17.50  a  19.50; 
per  i  boulets  fr.  21  a  22. 

II  commercio  interno  dei  combustibili,  du 
rante  il  mese  scorso,  fu  molto  favorevole  alla 
importazione:  infatti  si  importarono  20260  tons 
In  più  di  carbon  fossile  e  di  mattonelle,  e  tons 
1020  di  cokes. 

* 

INGHILTERRA.  —  Il  mercato  tende  alla 
calma. 

Per  i  carboni  da  vapori  i  prezzi  sono  al- 
quanto deboli;  e  cosi  per  i  carboni  secchi. 
Per  i  semi-bituminosi  ed  i  Rhonda  bitumi- 
nosi il  mercato  è  calmo  :  mentre  6  attivissimo 
per  gli  agglomerati. 


A  Cardi ff  si  quota: 

■h.  d. 

Carboni  da  vapori  n.**  1 

*  »         »         »2*,  '..,..• 

Carboni  secchi 13.  3 

Minuto 7.  6 

Semi-bituminoso  del  Monmoutshire   .     13.  9 

Rhonda  n.  3  grosso 

»    2        > 11.  7 

»         minuto 7.  — 

Carboni  per  uso  domestico  n.  1       .     15.  — 

»  »      >  »  »    2       .     14.  — 

A  Swansea  vi  6  un  certo  risveglio  ed  au- 
mentarono alquanto  le  esportazioni. 

A  Newcastle  le  spedizioni  per  l'estero  fu- 
rono in  aumento.  La  Società  Italiana  del  ga^ 
di  Torino  richiese  la  fornitura  di  24000  tons 
di  carbone  da  gaz  —  consegna  ripartita  in 
12  mesi. 

Generalmente  è  Newcastle  che  assume  tale 
fornitura. 

A  Newport  il  mei'cato  dei  carboni  per  va- 
pori si  mantiene  calmo. 

In  Iscozia,  la  situazione  è  normale,  e  si 
quotarono  per  gli  Eli  %,  per  gli  Eclats  '4, 
per  i  carboni  da  vapore  'Va?  P^*i'  i  carboni  or- 
dinari V- 

*  * 

GERMANIA.  —    La   nota   rimane  inalte 
rata  :  le  domande  sono  sempre  troppo  poche, 
per  alzare  alquanto  il  mercato. 

Attualmente,  vi  sono  in  Germania,  otto 
Smdacati,  che  regolano  la  vendita  dei  com- 
bustibili e  dei  sottoprodotti,  e  questi  sono  : 

1.  Il  Sindacato  dei  carboni  di  Dortmund, 
fondato  nel  febbraio  1893,  che  annualmente 
vende  per  40  milioni  di  tons  di  fossile  ; 

2.  Il  Sindacato  dei  cokes  di  Bochum,  creato 
nel  1888,  che  vende  ogni  anno  per  6  milioni 
di  tons  di  coke  ; 

3.  Il  Sindacato  delle  mattonelle  di  Dort- 
mund che  regola  la  vendita  di  circa  un  mi- 
lione e  mezzo  di  tons  di  mattonelle; 

4.  La  Compagnia  Generale  Germanica  per 
la  vendita  delV Ammoniaca,  creata  il  1  gennaio 
1896,  e  che  regola  la  vendita  di  circa  50  mila 
tons  di  ammoniaca  prodotta  dalla  distilla- 
zione dei  carboni  fossili  per  la  fabbricazione 
del  gaz  ; 

5.  Il  Sindacato  delle  mattonelle  di  Bonn, 
fondato  nel  dicembre  1899  e  che  regola  la 
vendita  delle  mattonelle  di  lignite  ; 
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6.  La  Compagnia  Generale  Germanica  per 
la  vendita  del  Catraìne^  creata  nel  dicembre 
1897,  che  regola  la  vendita  di  125  mila  tons. 
di  catrame  proveniente  dalla  distillazione 
del  carbon  fossile  per  la  fabbricazione  del 
coke  ; 

7.  Il  Sindacato  Generale  della  Slesia,  che 
comprende  1^  miniere  appartenenti  allo  stato 
in  quella  regione,  fu  creato  recentemente  e 
regola  la  vendita  di  25  milioni  di  tons  di 
fossile  e  di  lignite  estratte  nella  Slesia. 

Tutti  questi  Sindacati  furono  di  nuovo  con- 
fermati e  vigono  sino  al  1905. 


*  * 


ITALIA.  —  Genova  —  Essendo  da  qual- 
che giorno  più  sciarsi  gli  arrivi,  il  deposito  va 
decrescendo.  Quotasi  ; 

New  Pelton  Alain,  Holmside  Waldridge 
Peareth  da  L.  21.50  a  22. 

West  Lerersons  Washington,  Hebbr.rn  e 
qualità  corrispondenti  da  21.25  a  21.50,  Ha- 
sfÌjig\H  Hartleij,  Davisons  West  Hartley  Bo- 
tai, Cowpen  da  24.50  a  25.  —  jiest  Hamilton 
Eli,  Splint  da  21.50  a  22.—  Wisliaw  Main, 
Lothian,  Scozia  secondario,  Fifeshiie  da  20  a 
20.50.  Lirerpool  Rushy  Park  da  27  a  27.50. 
Best  Staffordshirc  da  —  a  —  buone  qualità 
da  —  a  — ;Car(liff  primissime  qualità  come: 
Ferndale,  Albion,  Ocean,  Cambrian,  Niscon's 
Navigation,  Naval  da  29  a  29.50  —  Cardiff 
buone  qualità  come  :  North'  s  Navigation  Stan- 
dard, Dowlais,  Great  Western  da  28  a  28.50 
—  Netoport  Abercarn,  Risca,  Tredegar,  Ehbw 
Vale  Western  Walley,  Nantyglo,  Tillery  da 
27  a  27.50  —  Mattonelle  di  Cardi ff,  marche 
Ancora,  Corona  di  Swanzea,  Graigola,  Atlan- 
tic, Pacific  da  30.50  a  31.  —  Carbone  ame- 
ricano (Nord)  Poca  Contas,  Montana,  Jon- 
ghiogheny,  New  Riper,  George  Creek,  Cum- 
berland.  Big  Weinwumberland  da  23.50  a 
24.50  —  Coke  metallurgico  Originai  Victoria 
Garesfield  da  30.50  a  37.  Coke  nazionale  da 
35  a  36.  —  Colw.  da  gaz  per  cucina  e  riscal- 
damento da  34  a  36.  —  Antracite  minuta 
da  14  a  15  —  Pisello  da  28  a  29  —  Cobles 
da  41  a  42.  —  Rubby  Culm  da  19  a  19.50  — 
grossa  da  36  a  37.  —  Terra  Refrattaria  In- 
glese da  45  a  50  la  tons  posta  in  vagone. 
Mattoni  Refrattari  inglesi  E  M  da  L,  120  a 
125,  ogni  mille  chilog.  sul  vagone,  per  con- 
tanti, senza  sconto. 


MERCATO  DEI  SOTTOPRODOTTI 

L.-s.-d. 

Catrame 

0     0    IVio 

per  pU. 

Acque  ammoniacali  (10  "/o)  . 

1    10   0 

..  1000  gali. 

Solfato  di  ammoniaca  a  3  ^/j  % 

12  5    0; 

„    iODD. 

Benzolo  50  o,o 

0    0    9 

..   gali. 

.         90   'Vo         .         .        . 

0    0   10  V2 

»»            M 

Nafta  solvente.       .        .        . 

0    0   10 

Il            .1 

Nafta  ao  ^,0    .... 

0    0    3 

•  • 

Acido   carb.    come   disinfett. 

0    2    0 

•  •               M 

Naftalina  (pressata) 

2   15   0 

..   tODD. 

(sciolta). 

1   17   6 

..      .. 

Antracene  v^O  "/o  (  ^  A  »  qualità) 

0   0   2»;, 

„  unità 

*           »  '\^^i  ^B»  qualità) 

0    0    IV2 

..             M 

Creosoto 

0    0     IV2 

.  gali. 

Catrame  raffinato  . 

0   11    0 

..  bolle 

>          bollito 

0    10   0 

M           II 

Pece  (porti  deirEstì 

2    4    0 

..  tonn. 

y>       (porti  dell'Ovest)  . 

2     10 

M            II 

Vi  è  piuttosto  una  maggior  domanda  pel 
benzolo,  e  molto  probabilmente  vi  sarà  perciò 
un  aumento  di  prezzo,  anche  in  vista  della 
minore  produzione. 

Piccoli  aumenti  si  notano  negli  altri  pro- 
dotti :  il  creosoto  non  è  più  nelle  quantità  pre- 
cedenti, ma  ha  poca  tendenza  ad  aumentare. 
La  naftalina  è  più  richiesta  e  V  antracene  è 
debole  come  sempre. 

Il  solfato  di  ammoniaca  è  più  basso  del- 
l' altra  merce  e  non  ha  ancora  raggiunto  il 
prezzo  minimo. 

La  pece  però  è  in  buona  posizione  e  la  sua 
domanda  aumenta. 


Azioni  del  Gaz  di  Roma  ferme  a  934. 


Elenco  dei  brevetti 


Comiinicazioni  del  sig:.  Ing.  cav.  Eu- 
genio G.  B.  Casetta,  Ufficio  Internazio- 
nale per  Brevetti  d'Invenzioni  e  Marchi 
di  Fabbrica,  via  ilonte  di  Pietà,  8, 
Torino. 

Lista  dei  brevetti  d'invenzione  relativi  al 
«  Gaz  »  rilasciati  in  Italia  dal  V  gennaio  1902 
al  30  aprile  1902  e  di  cui  si  può  avere  copia. 

16  Gennaio  —  Reg.  Att.  Voi.  147  —  N.  78  —  Ita- 
lienisch-Schweizeriwjhe  Gas-Selbstziin  der-Gesellschaft 
Berlino  :  «  Perfeauonamenti  nella  produatione  di  metani 
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-^    N.    73   — 
hì Stein  a    Mo- 


per  ftccrndrre  il    gttx   enii  Jn  ])roprìu  as«ioiie  »(Prolun- 
^AUìtnito  p<'r  un  anno), 

'22  Gmnimo  ~  llo^,  AtL  VoL  147  —  N.  124  — 
unni  3  —  Grfuijon  H«iihai*l  éc  Unant  Edouard  a  Mnr- 
«ciglili  (FrniiCJUi:  *Nouvertu  dÌHpuBitif  do  l)nil<*nr  à 
J"  pCi^tylt*nt'.  » 

22  (;eanMÌo  -  Rt*^*.  Att.  VuL  147  —  N.  Hi*»  — 
anni  G  —  Uii])]K*rt  A.  Ernst  a  i'harlottt'tiburg^  Ger- 
Qiania  I  :  «  IVroctnlé  et  fnur  jKjrmptLant  dau»  la  fMbrì- 
CAtìoti  da  icAZ,  de  douner  A  la  foÌ8  più»  de  valeur 
au  coke,  fi  iiu  gaz  d\V'hura*it\ 

•24  Genimio  —  Ur»:.  Att.  VoL  147  —  N.  1411  — 
Frasca  Enrico  a  Provonda  iti  Gtaveno  (Torino f: 
•  Nuova  (jreiH3ratore  dì  gaz  acetilene.,  * 

29  Gennaio  —  Reg.  Alt.  VoL  117  —  N.  193  — 
anni  tì  -^  lIyteTih(^f»^artrt  Jali!mno«  WilheliiiuR  H,  ad 
Utrt'cht  iGlaiula:  :  «  Disposi  ti  f  dì  Fixatioti  pour  lainpi'S 
h  hicandeneenee.  * 

31  GenuaiD  —  Heg,  Gcn.  Voi.  148  —  N.  250  — 
anni  1  —  Fnlloni  Koberto  fu  Giuseppe  a  Roma; 
«  Becco  ad  acetileni^  (^produtente  lianima  a  ventaglio, 
od  a  volente^)  a  liiie  getti  uiovìbili  in  ogni  ì+euso  e 
regolabili  per  il  kiro  incontro.  * 

31  Gennaio  ^  Iteg.  Att.  Voi.  148  —  N.  10  — 
anni  i4  —  DulTOglio  Guido  a  Turino;  i  Acetilógeno 
a  caricatori^  autouiatieo*  - 

lU  Febbraio  —  Keg.  Att.  VoK  148 
auuì  'à  —  Mo<k'na  Guglielmo  a  villano  : 
a  gass  acetilene  per    uso    illutnìuazicine 

20  Febbraio  -  ìh^^.  Alt,  VoL  148  —  N.  154  — 
anni  3  —  Ariani  Aft'orttiriàto,  a  Firenze:  «Nuovo 
appareceliìo  per  gaz  neetilene.  » 

20  Febbraio  —  Reg.  Att.  VoL  148  —  N.  IfMi  — 
anni  3  —  Noè  Elia  a  Milano  :  ».  Becco  a  gaa  di  hi- 
ciu)deHceii3&a  Jalanda,  * 

22  Febbraio  —  Reg.  Alt.  VoL  148  —  K,  IIjH  — 
anni  1  —  Carpani  Ales.samlro  a  Mìbuìu  ;  «  Secondo 
lìpo  Carpani  dì  becco  ìiUrnsivo  u  gaz  a  inca.ide- 
Bcenza  <letto  Vlnmiiè**robìk  » 

2G  Febbraio  —  ÌU^^.  Au.  ^'ol.  148  —  N.  185  — 
amii  6  —  Lépìue  Celeste  Diendonné,  ad  Gran  (Al- 
geria •  :  -  Appnreil  pour  la  produeliou  automatique 
dii  gasfi  acét viene  ?*anh  robìnetti^rie.  - 

2li  Febbraio  -  Rcg.  Att.  Voi.  148  —  N.  IW  — 
anni  l  —  Pan  American  Li  gli  t  Ct/nipany  a  Mahat- 
lati  New -York  (St  Ui  d'America  )  «  Ferfeziouameuti 
«t?i  becchi  di  idrocarburo.  » 

2t;  Febbraio  -  Reg.  Att.  VuL  148  —  N,  198  — 
anni  3  —  Zoccoli  Ceiiare,  a  Milano  :  *  Nuovo  gazo- 
metro  auto*eaeratore,  detto  VIuHKjjerabile  per  la  pro- 
duzione del  gasfi  acetilene.  i> 

2G  Febbraio  —  Reg.  Att,  VoL  148  —  N.  206  — 
anni  1  —  Ca>  rol  Julieu,  a  Parigi  :  «  Pertectìonuements 

n»  le  bec»  brùleurn  pour  le  gaz  d' éclaìrage  et 
rMir«''H  g'HZ  comUubtibleh.  * 

18  MatTBo  ^  Reg.  Att.  VoL  159  —  N.  73  —  Mailer 
Jean  Leon  &  Bonnet  JoHepb,  a  Parigi  ;  *  Machine 
pour  la  fabrication  des  niant'lionn  eniployés  pour  l'é- 
clairage  par  V  inuandeHcence  iHVMtéiru*  Muli  e  r)  »  — 
^Compirtivo  alla  I'ris;itìva  155(42  di  anni  sei  dal  31 
I>Jcombre  19UU  , 

U  Aprile  —  Hi';-.  Att.  VoL  149  —  K,  233  --  anni 
9  —  Ni  tosi   Giovanni    fu  FiJiiipo    Neri^  a  Condro  (^Sl- 


raeuHai:  'Nuova  bim[»ada  e  generatore  a  gaz  ace- 
tilene^ nominata  Difittti.  % 

8  Aprile  ^  Iteg,  Att.  VoL  149  ~-  X.  25(J  —  anni 
1  —  Zauinetti  Luigi,  a  Milano:  *  GaHOgeno  per  com- 
posti carburici  e  reazioni^  idrica  con  distribuaione  di 
ac(|ua  pel  cambio  automatico  d*'Ì  generatori.  • 

12  Aprile  —  Ueg.  Att,  VoL  150  -  N.  38  —  anni  3 

—  Barelli  Ale«8andro,  a  Torino:  •  Acetilogeno  ine- 
**pl  osi  bile  "  (hnetjtì  ,,  • 

12  Aprile  —  ìi^^,  AU,  VoL  150  —  N.  40  —  anni 
3  —  Canilera  Gioviìuni,  a  Torino  :  «Perfezionamenti 
negli  aci^tilngciii  a  caduta  del  carburo  di  calcio  snl- 
rarijun.  ■ 

19  Aprile  -   Uv'g.  Att.  VoL  150  —  N.  72  —  anni   1 

—  FrìtK  Ferdin.'utd,  a  Londra  :  •  Perfezionatiienti  nvì 
beeclii  per  incandeaccnza  a  gaz.  •  (^Prolungamento 
Privativa  P25  [  (IS, 

19  Aprile  —  ìl^g.  Att.  Voi,  150  -^  N.  73  —  anni 
1  —  Piatti  A.  &  G,  (SocietiVi  (originariamente  rila- 
sciata alla  Ditta  lìizzoni  De  Fazi  e  C.}j  <  Nuovo  gaz 
illuminante  e  perfezionamento  apportato  nell'  appa- 
recchio produttore,  (Prolungaiiieuto  alla  Privativa 
83|90  . 

2H  Aprili'  —  Ki^g.  Att.  VoL  150  _  N.  94  —  anni 
\  —  Bordìardt  Hugo»  a  Berlìtvo  :  %  Allunn>ir  h  gnz 
avec  allumage  électrique  de  la  fiamme  aiixiJiaire  • 
(Prolungann-nto  alla  Privativa  l:i4[179). 

2(>  Aprile  —  Keg.  Att.  VoL  150  —  N.  96  -^  anni 
10  —  Ferraccia  Filberto,  a  Sèivoua:  *  Aeetilogeno 
per  la  produzione  di  gaz  acetilene.  >  iProhingamenio 
alla  Privativa  84(50» 

28  Aprile  —  li&g,  AtL  VoL  154)  —  N.  ITI  —  anni 
3  —  ^l(*rtarottì  Michele,  a  Torino:  -  Acetilogeno  per- 
fezionai to  a  doppio  gazoaietro  a  caHHette.  » 

2  Maggio  —  Rcg.  Att.  VoL  150  --  N,  238  -  nnnì 
3  —  Bianchetti  Augusto,  a  Milano  :  *  Regolatore  ad 
accenHioue  automatica  per  becchi  a  gaz.  *> 

7  Maggio  —  Hi^g.  AtL  Voi.  L51  —  N.  14  —  anni 
Ifi  —  De  Szalay  Edniond,  a  PreKHboarg  (Ungheria: 
«  ItéverbiVre  pour  Pfclairage  k  Pacétylène.  » 

9  Maggio  —  Reg.  Atl.  VoL  151  —  N,  57  —  anni  4 

—  Speciale  Seba4<tiano,  a  Catania  i  originariamente 
Le  co  II  te  Valentino  e  Speciale  St-bantiano):  n  Gene- 
ratore nm'itiplo  per  la  produzione  del  gaz  aciHilene  • 

I  prolungamento  della  Privativa  120]  143). 

12  Maggio  —  Reg.  Att.  VoL  151  —  N,  107  —  anni 
1  —  Carpani  Alenaandro,  a  Milano  :  %  Secondo  tipo 
Carpani  ii\  hecco  inteuMÌvo  a  gaz  a  incandescenza, 
detto  VI  tinti  p**  rubli  r  »  Completivo  alla  Pivativ^a  148  [  Pì9l 

17  Maggio  —  Keg.  Att.  VoL  151  —  N.  208  —  anni 
6  —  Bonelli  George  Alfred,  a  Kingman  (S*  U.  d*A.i; 
•  Bec  a  bydrocarburctì  ». 

19  Maggio  —  Reg.  Att.  VoL  152  —  N.  10  —  anni 
3  —  Pace  Spadaio  Raffaele,  a  Roma  ;  t  Gazo  metro 
ad  acetilene  Spadaro,  * 

19  Maggio  -  ÌU^g.  Att.  VoL  152  —  N,  19  —  amd 
l  —  SUckdorn  Roberto  a  Bonn,  a  Uh.  ^Germania); 
-«  Regolatore  per  becchi  a  gaz.  » 

19  Maggio  —  Keg.  Att.  VoL  152  —  N.  26  —  anni 
G  —  Compagnie  Parisienne  d'Eclairage  et  de  Ghauf- 
fage  par  le  gaz^  a  Parigi  ;  *  Dìi*pot*itit  pour  le  eervìcu 
<le  cornues  a  gaz.  » 

19  Maggio  —  ÌU^^,  Att,  VoL  152  —  N.  37  —  anni 
1  —  Lengner  F*  Jancko    ;DUtaJ  a  Berlino  ;  *  Di^po- 
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sitif  ci'  infiamma tion  appareils  à  éelairH  artificielK, 
ote.    ^ 

HO  Majifgio  —  Ueg.  Att.  Voi.  152  —  N.  44  —  anni 
1  — -  Chavanon  Firmin  a  Saint  Gobain  (Francia)  : 
<  Pcrtectioncments  aux  gazosèncs  à  combustion  ren- 
versée  >. 

20  Maggio  —  Ucg.  Att.  Voi.  152  —  N.  55  —  anni 
6  —  OfFenberg  Moses  a  Berlino:  t  Uégiilateiir  de  prcs- 
sion  pour  gaz  ». 

24  Maggio  —  Reg.  Att.  Voi.  152  —  N.  82  —  anni  1 

—  OalIasHi  Kttore  fu  Alessandro  a  Bologna  :«  Lampada 
pensile  trasportabile  a  gaz  di  idrocarburi  liquidi,  con 

0  senza  reticella  incandescente,  autoproduttrice  di 
altro  gaz  a  freddo  costantemente  pronto  per  1'  accen- 
sione immediata  il  di  cui  principio  può  applicarsi  anche 
agli  apparecchi  di  riscaldamento  ». 

24  Maggio  —  Ueg.  Att.  Voi.  1.V2  -  X.  121  —  anni 

1  —  Gasmaschinen  fabrik  Actiengeseliscliiii't  ad  Am- 
berg  i  Baviera,  originariamente  rila.sci«ta  F(m1  Ludwig 
ad  Amburgo  1  «  Procódé  e  dispositif  pour  l*  obtention 
d"  un  mélange  uniforme  d'  air  et  de  v.ipiuirs  de  car- 
bure  <r  hydrogène  ».  (Prolungamento  della  Privativa 
T4i218.. 

24  Maggio  —  Reg.  Att.  Voi.  152  —  X.  122— anni 
G  —  Société  des  Brùlenrs  Roger  a  Parigi  :.«  Sy sten* 
de  bruleur  intensif  pour  1' éclairage  et  le  chaiiffage 
par  la  vapeur  1'  hydrocarbure  »♦ . 

21  Maggio  -  Reg.  Att.  Voi.  152  —  X.  124  .-inni  2 

—  Sironi  Leonardo  a  Milano:  «Accenditore  antoma- 
matico  per  lampade  a  gaz  stradali  con  becco  ad  in- 
candescenza * . 

24  Maggio  —  Reg.  Att.  Voi.  152  —  N.  127  — anni 
(>  —  Martin  Jean  Alphonse  a  Bordeux  -Francia)  : 
*  Perfectionnenìents  aux  lampes  d'  éclairage  et  de 
chauffage  j». 

24  Maggio  -  Reg.  Att.  Voi.  152  —  N.  154  —anni 
1  —  IVliu-Muntarou  Prosper  a  Bars  (Francia)  :  ^  Ap- 
pareil  producteur  de  gnz  acétylène  ». 

24  Maggio  —  ìii*^.  Att.  Voi.  152  —  X.  155  — 
anni  ii  —  Hardut  Julius  ad  Amburgo  (Germania):  Bee 
}\  incandesccnce  par  le  gaz  ». 

27  Maggio  -  lU^^.  Att.  Voi.  152—  N.  192  —  anni  2 

—  Scalerà  Michelangelo  di  Vincenzo  e  Milella  Gio- 
vanni fu  Marino  a  Bari  :  «  Generatore  di  gaz  per  il- 
luminazione e  per  forza  motrice  ». 

27  Maggio  —  ìlv^.  Att.  Voi.  152  —  X.2(W—  anni 
a  —  Vermori'l  Vivtor  a  VillalVanca  (Francia.:  <  Piége 
lumineux  dit  «  Le  Phare  Meduse  »  fonctionnant  par 
le  gaz  acétylène  ed  destine  à  la  capture  ed  A  de- 
struction  des  insectes  nuisibles  à  1' agriculture  ". 

28  Maggio  —  Ri'g.  Alt.  Voi.  152  —  X.  215  —  anni 
G  —  Compagnie  Parisienne  d'  Éclairage  et  de  Chauf- 
fage par  le  gaz,  a  Parigi  :  <  Machine  à  défourner  le 
ci»ke  des  courniies'  . 

25  Maggio  -  R.»g.  Att.  Voi.  152  —  X.  229  —  anni  2 

—  Uignzzi  Silvio,  a  Pontassieve,  (Firenze; :«^  Acctileno- 
geno  Bigazzi  Serie  .4,  a  caduta  di  carburo  ». 

:.\0  Maggio  —  Reg.  Att.  Voi.  152  —  X.  24G  —  anni  G 

—  Tauber  Leonhard.  a  Xorimberga  G<M-mania  :  *<  Re- 
gulat(»re  per  becco  ad  incandescenza  a  gaz  ». 

:J0  Maggio  —  Rvi!:.  Att.  Voi.  153  —  X.  19  —  anni  1 

—  Levy  Alberto;  a  Firenze  :  L'Ideai,  apparecchio  au- 
toproduttore di  gaz  senza  campana. 

ó  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  153  —  X.  65  —  anni  1 


—  Castiglioni  Vittorio,  a  Brescia  :  ^  Perfezionamenti 
degli  apparecchi  per  la  ])roduziouo  del  gaz  acetilene, 
mediante  presa  intermittente  a  cessazione  istantanea 
dell'acqua  per  ralimentazione  dei  generatori,  a  cam- 
bio automatico  del  distributore,  tanto  dal  P  gazogeno 
al  29  come  viceversa  dal  "29  al  1*^  ». 

3  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  153  —  N.  68  —  anni  1 

—  Gattarossa  F.lli  (Ditta)  a  Verona  :  Gazogeno  auto- 
])roduttore  dei  gaz  acetilene,  denominato  VUioriofto  a 
caduta  di  carburo  nelT  acqua  ed  a  funzionamento 
continuo  ». 

3  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  153  —  N.  71  —  anni  6  — 
Compagnie  pour  Féclairage  des  villes  et  la  fabrica- 
tion  des  compteurs  et  appareils  divers  a  Parigi  :  «  Per- 
fectionnements  aux  compteurs  à  gaz  k  volant  ». 

5  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  153  —  N.  107  —  anni 
6  —  Duffi'k  Arthur,  Wien  Heinrich  e  Bescl.orner  A- 
lexaiider  a  Vienna:  <  Systóme  de  lampe  pour  l' éclai- 
rage A  incandescence  par  le  gaz  ». 

7  Cfiugno  —  Reg.  Att.  Voi.  153  —  X.  178  —  anni  3 

—  SocietA  Italiana  pel  carburo  di  calcio  acetilene  ed 
altri  gaz  a  Roma  (originariamente  rilasciata  al  signor 
Porla  nini  Enrico  a  Forlì)  :  «  Generatore  di  gaz  ace- 
tilene ad  elementi  multipli  ».  (Prolunganìento  alla 
Privativa  80i455j. 

9  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  1-53  —  N.  212  —  anni 
G  —  Aubert  Jean  Jacquer  Auguste  a  Losanna  (Sviz- 
zera) :  «  Compteur  horaire  à  gaz  ». 

9  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  153  —  N.  216  —  anni 
3  —  Curti  Rodolfo,  a  Milano  :  <  Gazogeno-gazometro 
per  la  produzione  del  gaz  acetilene  » . 

11    Giugno   —    Reg.  Att.   Voi.  153   —    X.  238    — 

anni  1  —  Thompson  Lewis  Me.  Gregor,  a  New  Jork: 

j   ^  Accenditore  elettrico  automatico  per  beechi  a  gaz  *. 

11  Giugno  —  Heg.  Att.  Voi.  154  —  N.  17  —  anni 

3  —  Pastore  Dante  e  Repetto  Carli.,  a  Genova:  <  Ga- 

zometro  cori    meccanismo   regolatore  automatico    per 

la  produzione  di  g.ìz  acq^ilene  a  funzionamento  con- 

i  tinuo  ». 

13  (tiugno  —  Reg.  Att.  Voi.  154  —  N.  65  —  anni  1 

—  Borscardt  Hugo,  a  Berlino:  «  Allumeur  pour  brù- 
lenrs de  gaz  »,  V Prolungamento  alla  Privativa  138i96). 

IG  Giugno  —  ii^g'  Att.  Voi.  154  —  X.  91  —  anni 
2  —  De,  Fazi  Kttore  a  Roma:  «  Xuo^  conìposizione 
per  la  produzione  del  gaz  ».  (Prolungamento  alla 
Privativa  84il58). 

IG  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  154  —  X.  92  —  anni  1 

—  Ccsana    Luigi,    a  Roma  :    «  Perfezionamenti   nella 
{  produzione    dei    gaz    (prolungamento    alla    I^'ivativa 

102i205). 

17  Giugno  —  Ro,g.  Att.  Voi.  ìò^i  -•-  X.  140  — 
anni  5  —  Plais.setty  Achille  M.,  a  Parigi  :  «  Xouveau 
procède  d' incandescence  par  le  gaz  au  moyen  de  ftls 
artificiels  > . 

19  Giugno  —  ÌWg.  Att.  Voi.  154  —  X.  184  — 
anni  1  —  Rognini  Rutilio,  Rognini  Riziero  e  Pas- 
samente di  Vische  Vittorio,  ad  Ancona  :  «  Lampada 
portabile  ad  acetilene,  con  sviluppo  lento  di  gaz 
inesplusibile  ». 

,1     I     ili     1,1      ..,111-  L.  -L_L-m LMMMagfem 

I)k.\iin  PiKTUo,  ;/crcrite  respontiabìlv. 
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VIVIAN  B.  L^WES 

Il   I*rote88ore  Viviaii   lì.  L<'wt*s,  r]\e 
[nbliiiUiK»   r  4UH>ro    di    annoverare  tra    ì 
collaboratori  della  nostra  Uivistii,  e  ilid 


lei 


lale    publìlicliiaiiio,    in    qnoj^io  Ht<*sso 

linuro,     un     iinporlantissinio     Hludio 

fotometria,  è  nn    illnstre  chinuco 

flese,  la  cut  faina,    cuino   ben  sanno 

'nostri  lettori,  si  estende  oltre  i  ccnitini 

Retano  Unito,  Air  ingegno  versatile, 

fU  unisce  in  sé  le  doti  di  un  investi- 

wore  paziente,   ed   in   sommo    grado 

mipetente,  a    quelle    di    tm    brillante 

'ooiifcrenziere,  e    nello    kIi^hko   tc*m|>o  è 

elegante    scrittore,   alla   cui  penna 

^no  dovute  parecehie   npor<;  di   molto 

lore.  Ed  è  una  figura  famig-liare  nelle 

riiiiiionl  dei    nostri  confratelli    inglesi. 


che  esercitano  l'industria  dr»l  gaz.  Dieci 
anni  or  sono.  Egli  tenne  una  serie  di 
confererìze  sulle  <v  sostan7/p  illuminanti 
gazose-ii^  davanti  alla  Società  delle  Arti 
di  Londra,  conl'e)*<:nze  che  sono  tnttfira 
preziosamente  conservate  negli  Arcln\  i 
dì  (inella  dotta  Associazione.  Una  d<*lle 
Sue  più  rcM/eìiti  conferenze  in  tfMìiUa  al 
Congresso  internazionale  degli  Inge- 
gneri, radunatosi  in  tK-easinne  delT  e- 
sposizione  eli  tilasgow,  nel  SettemV)i'e 
1:hU,  iutoiui»  alla.  <*  Ulilizzìizione  del 
gaz  il'arqna  nella  distillazione  del  rar- 
bom*  ,  lu  questa  conferenza,  che  giu- 
stamente suscitò  il  pili  vivo  inten^sse. 
il  Lwvc^s  espose  i  i*isuliati  degli  impor- 
tantissimi esperimenti  eh'  Egli  aveva 
compiuto  nelle  fahliriche  di  gaz  di  Lon- 
dra, per  deteiminare  il  valr»re  della  [pro- 
posta di  far  passare  il  gaz  azzinerò, 
attraverso  1<*  storte,  dmìuitc!  la  distilla- 
zione della  carica  fli  eai'bone,  soste- 
iHUìdo,  che  produc(^ndo  il  gaz  in  qnt\stn 
maniera,  si  nttieue  certamente  un'eco- 
nomia, di  oltre  2,óO  lire  [a^r  tonnellata 
di  carbone  consumato.  La  questione  e 
ancora  in  via  di  studio,  e  si  prevede 
che  si  otterranno  buoni  risultati. 

Più  recentemente,  nella  primavera 
di  quest'almo,  il  prof.  Lewe»  dimostrò 
ancor  uua  volta  che  la  Sua  attività  non 
si  limita  agli  studi  sul  gaz  <lì  carbone, 
tenendo  una  serie  di  conferenze  al  Pe- 
troleum Institute  di  Londra^  sidP  <.  Olio 
minerale  come  corpo  illuminante  ♦  • 
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Importantissima  è  puro  la  Sua  opera 
come  scrittore  ;  fra  le  ultime  Sue  pub- 
blicazioni citiamo  la  «Chimica  in  ser- 
vizio »  che  fu  adottata  come  testo  cosi 
nella  marina  da  guerra  inglese,  come 
in  quella  mercantile,  ed  alcune  opere 
sulla  Chimica  Inorganica,  «  L'  aria  e 
r  acqua  >   ecc. 

L'ultimo  lavoro  da  lui  pubblicato 
è  ini  manuale  intitolato  <^  Acetilene  »  il 
quale,  senza  esagerazione,  può  dirsi  l'o- 
pera fondamentale  su  quesito  argomento. 
È  un  grosso  volume  di  977  pagine  che 
dovrel)be  trovarsi  nelle  mani  di  tutti 
gli  studiosi  e  di  tutti  i  produttori  di 
acetilene. 

Tutti  questi  svariati  lavori  non  rap- 
presentano però  che  le  ricreazioni  di 
una  vita  operosa,  poiché  il  prof.  Lewes 
deve  adempiere  quotidianamente  —  e 
che  Egli  vi  adempia  coscienziosamente 
ben  sanno  tutti  coloro  che  Lo  conoscono 
—  all'  Ufficio  di  Professore  di  Chimica 
nel  Reale  Collegio  Navale  di  Green- 
wich  ed  a  quello  di  esaminatore  prin- 
cipale del  giiz  nel  Municipio  della  città 
di  Londra. 

Nel  mentre  inviamo  al  prof.  Lewes 
i  pih  vivi  ringraziamenti,  per  Tinteres- 
santissimo  articolo  eh'  Egli  ci  ha  favo- 
rito, esprimiamo  il  nostro  fervido  voto 
perche  Egli  possa,  per  molto  tempo  an- 
coi'a,  illustrare  l'industria  del  gaz  col 
Suo  eminente  ingegno  e  la  Sua  geniale 
personalità. 


PARTE  TECNICA 


STORIA  DELLA  FOTOMETRIA  INGLESE 
per  ^.  Vivian  Xewes. 

La  luco  emessa  da  un  punto  luminoso,  si 
diffondo  in  tutto  le  direzioni,  e  man  mano  che 
(»ssa  si  allontana  dalla  sorgente,  diventa 
tanto  più  debole,  venendo  sempre  minore 
cosi  la  quantità  di  luce  ohe  illumina  un  og- 


getto posto  neirorbita  dei  suoi  raggi.  Questo 
fatto  è  dovuto  a  due  fattori  —  primo,  al  dif- 
fondersi dei  raggi  luminosi  per  occupare  lo 
spazio  aumenti! to,  S(»condo  air  assorbimento 
e  dispersione  della  luce,  dovuto  airaria,  at- 
traverso alla  quale  (»ssa  passa,  e  che  con- 
tiene corpuscoli  solidi  e  vajìori.  Nei  metodi 
ordinari,  adoperati  por  la  misurazione  della 
luce,  di  questo  secondo  fattore  non  si  tiene 
alcun  conto ,  perchè  si  suppone  che  in- 
fluisca tanto  sul  tipo  di  luco  che  serve  per 
campione,  quanto  sulla  luce  che  deve  essere 
determinata,  se  non  in  eguale  misura,  almeno, 
in  modo  che  l'erron»  risultante  sia  abbastanza 
piccolo  i)er  poter  essere  trascurato. 

Per  rilevare  gli  effetti  che  la  distanza 
della  sorgente  luminosa  esercita  sulla  inten- 
sità della  luce,  basta  prendere  un  pezzo  di 
cartone,  della  superficie  di  un  pollice  qua- 
drato e  fissarlo  esattamente  ad  un  piede  di 
distanza,  da  una  luce  brillante.  Se  si  colloca 
poscia  uno  schermo  a  due  piedi  dalla  luce, 
e  dietro  al  pozzo  di  cartone,  l'ombra  pro- 
iettata da  questo,  sarà  di  quattro  pollici  qua- 
drati ;  a  ;J  piedi,  di  9  pollici  quadrati  ;  a  4 
piedi,  di  16  pollici  quadrati,  e  cosi  di  se- 
guito. 

Se  noi  prendiamo  uno  schermo  e  vi  pra- 
tichiamo un'apertura  di  un  pollice  quadrato, 
noi  troviamo,  che  la  superfìcie  illuminata  a 
2,  3,  e  4  piedi  dallo  schermo  è  rispettiva- 
mente di  4,  9  e  16  pollici  quadrati.  Da  que- 
sti risultati  siamo  obbligati  a  concludere  che: 
V intensità  luminosa  ò  inversamente  propor- 
zionale  al  quadrato  della  distanza  dalla 
fiaiiuna.  Ora,  se  la  luce  di  una  candela  il- 
lumina uno  schermo,  distante  da  essa  un 
piede,  colla  stessa  forza  che  una  fiamma  a 
gaz,  distante  4  piedi,  dobbiamo  concludere 
che  la  fiamma  del  gaz,  emette  una  luce  16 
volte  maggiore  della  fiamma  della  candela. 

I  primi  tentativi  per  misurare  il  potere 
illuminante  di  una  fiamma  cominciarono 
verso  il  1700,  quando  si  corcava  quanti 
pezzi  di  vetro  dovessero  esser  posti  9ul  rag- 
gio luminoso  per  intercettarlo  completamente. 
Metodo  questo  originariamente  dovuto  a  Fran- 
cois Mario,  sebbene  lidoa  sia  stata  risuscitata 
in  questi  ultimi  vent'amii. 

Un  grande  passo  fu  fatto  nel  1760  da 
Bouguor,  ch<-  propose  di  usare  come  luce-tipo 
una  candela  e  di  adoperare  come  indicatore, 
degli  schermi  di  carta  opaca.  In  tal  modo 
coU'introdurre  una  lucro-tipo,  egli  pose  le  basi 


y 
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(lei  nostri  moderni  metodi  di  fotometria.  Bou 
guer  collocava  il  suo  campione  della  luce  da 
misurarsi  in  modo  tale,  che  una  metà  dello 
schermo  riceveva  la  luce  dalla  candela,  e 
r  altra  metà  dalla  luce  da  misurarsi  ;  poi 
comparava  il  potere  illuminante  di  queste 
due  luci,  misui'ando  le  distanze  dallo  schermo, 
a  cui  doveva  essere  posta  la  luce,  perchè  le 
due  parti  dello  schermo  dovessero  essere 
egualmente  illuminate. 

Questa    disposizione    fu    parecchie    volte 
copiata   da   altri   sperhnentatori  ;  la  disposi 
zione  dello  schermo   nel   foto  in  etra  a  tavola 
di  Vcnioìi  Ilarcnartj  è  su  per  giù  della  stessa 
specie. 

Nel  1792  il  Coìiti>  RiUHford  ideò  il  suo 
fotometro  di  pf^oir^ione,  nel  quale  sono  pro- 
iettate sopra  uno  stesso  schermo  bianco,  due 
ombre  di  uno  st(»sso  bastone  vcìticalt»,  Tuna 
d(»lle  quali  è  data  dalla  luce  che  deve  esser 
misurata,  e  V  altra  dalla  luce  tii)o  ;  (luando 
le  luci  sieno  disposte  in  modo  che  le  ombre 
sieno  di  eguale  intensità,  il  rapporto  del  i)o- 
tere  illuminante  sarà  dato  dai  quadrati  dello 
distanze  delle  due  luci  dal  bastoncino. 

Furono  ideati  molti  altri  metodi  per  con- 
frontare il  valore  relativo  delh*  fiannne,  e 
nel  184iJ  Bansen  pensò  di  usiire  un  pez;;o  di 
carta  con  una  macchia  di  unto  nel  centro. 
Se  si  unge  un  pezzo  di  carta,  la  porzione 
unta  è  più  trasparente  alla  luce,  che  la  parte 
non  unta:  perciò  se  si  colloca  una  luce  da 
un  lato  di  questa  carta,  la  macchia  d'  unto 
apparisce  come  una  macchia  brillante  su  un 
fondo  più  scui'o.  Collocando  la  seconda  sor- 
gente di  luce  dal  lato  opposto  del  pezzo  di 
carta,  la  macchia  d'unto  apparirà  brillante 
dal  lato  opposto  a  quello  nel  quale  è  collo- 
cata la  luce  più  forte,  e  se  le  luci  sono  dispo 
ste  per  modo  che  ogni  lato  della  carta  sia 
illuminato  con  eguali  intensità,  la  nmcchia 
d'unto  non  sarà  più  visibile.  Quc^sto  metodo 
per  misurare  Tintensità  della  luce  fu  usato 
per  molto  tempo,  con  (juesta  sola  (litt(M*enza 
che  il  cosi  detto  disco  di  Baìhst  n^  consisteva 
in  un  piccolo  cerchio  di  carta,  non  unta,  nel 
centro  di  un  disco  unto. 

Questi  dischi  sono  fatti  fissandoli  ad  un 
sottile  asse  di  acciaio,  che  gira  lìiolto  velo- 
cemente :  mentre  il  disco  gira,  lo  si  fa  pe- 
scare fino  ad  un'  altezza  e  onveniente  in  un 
recipiente  contenente  della  cei'a  disciolta  in 
qualche  liquido  volatile  ;  hi  tal  modo  la  por- 
zione non  sommersa  rimane  come  un  circolo 


'■  perfetto    immediatamente    attorno     all'  asse. 
Fatto  ciò,  si  leva  Tecceso   d(»lla    soluzione»  e 
si  lascia  evaporare  ij  solvente;  in  tino   i  di 
schi  vengono  tolti  dal    perno    e    sono  pronti 
I  per  esser  usati. 

j         Un'  altra    forma   di  disco  abbastanza  dif- 
j  fuso    è    quello    conosciuto    sotto   il    nome    di 
j  disco  di  Lec'scn  o  disco  a  stella  :    in   questo 
!  due  fogli  di  carta  fina  sono  fìssati  uno  i)er  lato 
di  un    pezzo    di  carta  più  grosso,  dal  (piale 
sia    prima    stato    tagliato  fuori  un  pezzo    a 
forma  di  stella.  Nella  forma  originale  questa 
operazione    era    piuttosto    incomoda,    perchè 
la    carta    fina    si  gualciva  e  i)resentava   una 
superficie  ineguale  :  ma  il   Sig.  Dilxlin   intro 
dusse    una    forma  modificata,  dove  tre  strati 
di  (.'arta  sono  attaccati  insiemi^  con   dell'  ac- 
qua d'amido  leggerissima,  e  sono  i)()scia  sec- 
cati, sotto  pressione,  evitandosi  in  (jucsta  ma- 
niera il  pericolo  del  raggrinzamento. 

Il  disco  di  Bunsen  ha  (questo  grave  in- 
conveniente :  (juando  noi  abbiamo  due  luci 
di  colori  ditterenti,  è  molto  difficile  giudicare 
il  momento  in  cui  l'illuminazione»  è  eguale: 
invece  il  disco  di  Leesen  elimina  in  gran 
parte  tale  difficoltà,  e  permette  di  compa- 
rare le  luci  di  (*olor(»  ditfereiìte  con  una  fa- 
cilità molto  maggiore, 

Anche  coi  dischi  meglio  p!'ei)arati  accade» 
spesso  che  i  due  lati  diano  indicazioni  al- 
quanto differ(»nti:  ne  risulta  che  mollo  facil- 
mente si  possono  commettere  errori  non  i)i(»- 
coli.  Quindi  dopo  di  aver  pr(\so  alcune  lìiisure 
d(»l  potere  illuminante,  è  neccessario  voltan» 
il  disco  e  rifare  le  misure:  adottando  qu(\sto 
metodo,  (^gni  errore  di  qualche  importanza 
resta  eliminato.  Se  però  si  trovasse»  e-he  un 
disco  dà  risultati  molto  elifi'erenti,  dall'  una 
all'altra  fae-e-ia,  sarà  bene^  scartarlo  senz'al- 
tro. Sice-e)me»  poi  la  supertìe-ie»,  unta  ritiene 
facilmente  il  pulviscolo  dell'aria,  e-osì  quando 
il  dise'O  non  è  usato,  bisogna  prote'gg(»rlo  eli- 
ligentemente  dalla  polvere,  e»oìne  pure  biso- 
gna prendeM'e»  un  nuove)  ejisco,  ogni  epialvoha 
il  vecchio  i)resenti  quale-he»  alterazione»  eli 
tinta,  0  qualche  anomalia  ne»iruso. 

Non  appena  il  disco  Ai  Bunsen  e-ijuiinciò 
ad  essere  usato  per  misurare  con  precisione 
il  potere  illuminante  d(»lle*  eliverse»  se)rgenii 
eli  lue-e,  fiu'one)  ]>roi)ost.e»  varie  torme  di  t'o- 
tomeli'i.  Il  primo  di  epu'sti  istrnnienti  consi- 
steva in  un  regolo  elevila  lunglie'zza  di  100 
pollici:  il  dise'o  lUmsen  era  fissato  ad  una 
intelajatiu'a  che  scorreva  lungo  il  regolo  e 
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poteva  esser  mossa  avanti  ed  indietro.  Ad 
una  esti-emità  del  regolo  era  collo(*ata  la 
flaninui  da  misurare  ealUaltra  la  candela  che 
era  usata  come  unitA  di  luce.  Questo  fotome- 
tro fu  in  seguito  migliorato  dal  Lct/iehi/  che 
fissò  il  disco  nell'interno  di  una  piccola  sca- 
tola, ai>erta  alle  due  faccie,  volte  verso  le 
due  sorgenti  di  luce,  e  scorrente  sopra  il  re- 
golo. Nella  parte  anteriore  della  scatola  c'era 
un'apertura,  attraverso  la  quale  Tosservatore 
poteva  vedere  simultaneamente  le  immagini 
delle  due  faccie  del  disco,  riflesse  da  due 
piccoli  specchi  opportunamente  collocati  nel- 
l'interìio  della  scatola. 

Una  innovazione  ancora  più  importante 
fu  fatta  adoperando  invece  di  una  sola 
fiamma  di  candela,  le  due  fiamme  emesse 
dalle  due  metà  di  una  stessa  candela.  Le 
candele  usate  per  provare  il  gaz  sono  a 
stampo  e  sono  perciò  leggermente  coniche 
per  poter  facilmente  essere  levate  dalla 
forma  in  cui  sono  fuse  :  impiegando  una 
stessa  candela,  la  quantità  di  spermaceti 
liquefatto,  durante  la  combustione,  varierebbe 
continuamente. 

La  grande  innovazione  consiste  «nel  ta- 
gliare la  candela  a  metà  ed  accendere  le  due 
parti  cioè  in  modo,  che,  mentre  V  una  brucia 
dalla  estremità  più  grossa  verso  la  più  sottile, 
l'altra  brucia  dalla  estremità  più  sottile  verso 
la  più  grossa.  Queste  candele  vengono  col- 
locate sopra  una  bilancetta,  in  modo  che  si 
possa  determinare  esattamente  la  quantità 
di  spermaceti  consumata  durante  il  tempo 
della  misurazione.  Devono  considerarsi  come 
corrispondenti  al  termine  «  candele-tipo  »  so- 
lamente quelle  candele  che  bruciano  non 
meno  di  127  grani  (grammi  7.38  od  8.16) 
di  spermaceti  per  ora.  11  Lethiby  ridusse 
anche  la  lunghezza  del  regolo  da  100  a  60 
pollici,  il  che  ò  più  o  meno  vantaggioso  a 
seconda  dello  stato  dell' atmosfera, 

Sui  regoli  lunghi  100  pollici  lo  sposta- 
mento del  disco,  per  una  data  variazione 
neir  illuminazione,  ò  considerevolmente  più 
grande  che  sui  regoli  di  60  pollici  :  in  que- 
sto caso  quindi  il  regolo  di  100  pollici  rap- 
presenta un  vantaggio  ;  ma  se  l'atmosfera 
contiene  nebbia,  e  tiene  sospesa  grandi  quan- 
tità di  pulviscolo,  è  chiaro  che  più  lungo  è 
il  regolo  e  più  grande  saia  l'influenza  della 
atmosfera  sulla  quantità  della  luce  cadente 
sopra  il  disco. 

Quando  però  la  fiamma  tipo  e  la  luce  da 


misurarsi  hanno  press'a  poco  la  stessa  forza 
questa  influenza  spaiirà,  e  si  otterrà  una 
maggior  precisione  adoperando  il  regolo  di 
100  pollici. 

Il  tipo  di  fotometro  conosciuto  sotto  il 
nome  di  «  Fotometro  chìnso  di  Knws  »  fu 
introdotto  nel  1H.")8.  Esso  consisteva  in  una 
lunga  scatola  in  cui  erano  chiuse  le  candele 
e  la  luce  da  misurarsi;  il  disco  era  fisso,  e 
la  bilancia  portante  le  candele  era  collocata 
sopra  un  sostegno,  che  poteva  muoversi  per 
mezzo  di  una  corda  senza  fine,  posta  in  a- 
zione  da  una  piccohii  manovella.  Questo  fo- 
tometro doveva  servire  1)(M'  la  pix)va  di4 
gaz  all'aria  a|)crta,  e  cosi  s'erano  prese  tutte 
lo  precauzioni  per  hnpedire  le  oscillazioni 
delle  fiamme.  Dat^  tale  destinazione,  la  sua 
costruzione  rimane  giustificata:  ma  in  se- 
guito lo  si  adoperò  per  misurare  il  gaz  in 
locali  come  quelli  di  cui  sqno  provvedute 
le  stazioni  di  assaggio  del  gaz.  (.)ra,  ciò  fu 
un  grave  errore  perchè  la  mancanza  di  ven- 
tilazione e  l'azione  riscaldante  delle  pareti 
del  fotometro  sopra  la  fiamma  i)iù  grande, 
tendevano  a  favorire  quest'ultima  nei  risul- 
tati :  quindi  in  nessun  modo  (isso  può  riguar- 
darsi come  uno  strumento  scientifico,  Però 
questa  obbiezione  fu  in  buona  parte  elimi- 
nata, aumentando  la  ventilazione  alle  due 
estremità,  nelle  quali  bruciano  le  candele 
ed  il  gaz,  come  fu  fatto  nel  fotometro  a 
torre:  ma  quando  si  può  avei'e  una  ca- 
mera oscura,  il  fotometro  a  regolo  aperto 
è  indubbiamente  il  migliore,  perchè  il  più 
piccolo  ostacolo  al  libero  atfiusso  dell'aria, 
intorno  alla  fiamma,  cagiona  un  leggero  au- 
mento nei  prodotti  della  combustione.  Ciò 
esercjta  una  grandissima  influenza  sopra  la 
quantità  della  luce  emessa  dalla  fiamma;  e 
siccome  tale  azione  è  più  forte  sopra  la  fiam- 
ma più  piccola  che  sulla  più  grande,  i  ri- 
sultati non  meritano  alcuna  fiducia. 
.  Dall'epoca  in  cui  Bouguer,  introdusse  come 
tipo  di  luce,  la  candela,  fino  al  1898,  questa 
fu  sempre  adoperata,  malgrado  i  risultati  pò 
chissimo  soddisfacenti  che  da  essa  si  otte- 
nevano :  ed  erano  inutili  i  tentativi  per  con- 
durre a  precisione  scientifica  le  altre  parti 
degli  apparecchi,  mentre  la  luce-campione 
andava  soggetta  a  variazioni  cosi  grandi,  da 
togliere  ogni  valore  ai  risultati  ottenuti  col 
suo  impiego, 

Fino  al  18r)0  sembra  che  non  esistessero 
prescrizioni  relative  alla  natura  delle  candele 
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adoperati*  per  resaine  del  gaz;  in  qiieirannn 
però  fu  appr'Ovata  una  legge,  la  quale  pre- 
scriveva vhv  per  tali  s(*opi  si  rlovt^sse  ado- 
lierure  la  candela  di  t^era;  e  nel  l8i>0  il  *Me- 
tropoli«  Ga8  Act  »  detiiiì  v  preHcriase  le  can- 
dele di  spermaceti  da  sei  alla  libbra,  che 
consumano  ciascuna  l:?0  grani  ig'ramnii 
0.7770/  per  ora,  in  luogo  delle  t^andele  di 
cera  ch'erano  prima  usate. 

Queste  v(Uìtìi*le  dì  sprt^ìftacrii  emettono  ]JÌù 
liiee  dì  quelle  vecchie  dì  cera,  poiché  14  can- 
dele di  spermaceti,  sono  eguali  a  Ri  candele  di 
cera.  Fu  però  riscontrato  ch'era  impossibile 
usare  spernìaceti  puro,  e  per  impedirne  la 
cristalizza^ione,  fu  mescolato  ad  esso  il  4  o 
nOio  di  cera  di  api.  I  risultati  ottenuti  con 
queste  candele  erano  «jualche  v<dta  legger- 
mente alterati,  sia  perchè  era  naodili(*ato  il 
metodo  di  mescolanza  e  la  qualità  dello  sper- 
maeetìj  sia  perché  era  cambiato  il  processo 
di  fabbricazione.  Però  il  punto  debole  delle 
candele,  che  ha  portato  inconvcnicjiti  senza 
fine,  e  che  le  rende  assolutamente  inadatte 
ad  essere  riguardate  come  misura- tipo  di  luce, 
anche  se  usate  secondo  i  metodi  prescritti,  è 
lo  stoppino;  secondo  ch'esso  è  ruvido  o  li- 
scio, come  pure  secondo  la  forma  eh'  esso 
prende,  bruciando»  la  ine**  cmessii  subisce 
variazioni  straordinarie,  anche  supponendo 
che  gli  stoppini  possano  essere  assolutamente 
uniformi,  che  la  torcitui'a  del  lilo  sia  tenuta 
sempre  costante^  e  che  sia  sempre  uniforme 
la  pressione  esercitata  su  di  esso  dalla  cera 
durante    la   fabbricazione  della  candela. 

Fu  ampiamente  dimostrato  da  \V,  C. 
Yotmg  che  la  candelai  ti]io  tli  spermaceti  può 
dai*e  con  sicurezza  risultati  molto  uniformi  se 
prima  dì  cominciare  T  esperitneuto  si  fa  at- 
tenzione alla  forma  ccl  allo  stato  dello  stop- 
pino; ma  siccome  ciò  non  potrebbe  ottenersi 
che  con  metodi  che  non  vanno  d*accordo  colle 
istruzioni  did  «  Gas  Referees  »  (arbitii  del  gaz) 
sul  modo  di  usare  la  candela  per  provare  il 
gaz,  cosi  è  inutile  discutere  la  questione;  e 
non  si  può  far  al«ro  che  esser  dello  stesso 
avviso  dei  vali  i-omitati.  i  quali  hanno  stu- 
dialo i  argomento  del  tiiio  di  luce  e  che 
tutti  ad  unain'uiità  condarmano  la  candela  di 
spermaceti  <"ome  qutOIa  (*lic  non  mei'ita  al- 
cuna fiducia.  Però  malgrado  T  tMMU'rm^  quan- 
liti*  ili  abusi  che  si  sono  potuti  itonrmcttere 
«Nilla  candchì  di  spcr'maccti  e  le  complica- 
ziuni  alle  quali  (*ssa  ha  dato  luogo,  la  fliffl* 
colta  di  trovare    mi*  altra    misura    degna    di 


maggiore  fifhieia,  e  comoda  ad  usarsi,  è  stata 
gnrndissima.  Un'  altra  ragione  della  soprav- 
vivenza della  candela»  si  trova  nel  fatto,  da* 
i  miglioramenti  introtlotti  nella  fabbric^azione 
delle  candele  di  spermaceti  hanno  avuto  con 
ogni  probabilità  il  l'isultato  di  far  si  che  essi 
emettessero  una  luce  un  poco  minore  di  quella 
eh'  erano  in  uso  al  tempo  che  fu  approvata 
la  legge  ;  e  gli  interessi  aceentrantisi  nelle 
compagnie  del  gaz,  sono  cosi  forti,  che  pos- 
sono opporsi  con  successo  a  qualsiasi  attua- 
zione del  tipo  di  luce  quartdo  tale  cambia- 
mento ricadesse  a  loro  danno. 

Di  tanto  in  tanto  turono  fatti  dagli  *  Ai'- 
bitri  del  gaz  •  dei  tentativi  per  rendere  più 
accurato  il  metodo  di  usare  le  candele. 
Nella  loro  prima  *  Notificazione  »  cin^a  H 
anni  dopo  che  la  candela  di  spermac(*ti 
fu  dichiarata  legale,  essi  prescrissero  che 
le  candele  dovessero  essere  a<"eese  almeno 
10  minuti  prima  di  principiare  qualunque 
esperimento,  in  modo  da  arrivare  at  regime 
di  consumo  normale,  che  si  presenta  visibile, 
quando  lo  stoppino  è  leggermenete  curvato  e 
la  punta  arrossata.  Nel  187T  questa  prescri- 
zione Tu  (iosl  modificata  :  «  Le  candele  devono 
essere  accese  almeno  diecu  minuti  prima  del 
priocijno  di  ogni  esperimento,  in  modo  da 
aver  l'aggiunto  il  loro  regime  normale  di  con- 
sumo», e  fu  del  pari  onlinato.  che  non  potes- 
sero esser  ritenuti  buoni  tutti  gli  cspeiumc^nti 
nei  quali  la  candela  consumava  più  di  125  o 
meno  di  114  grani  per  ora.  Nessun*  altra  mo- 
di ticazione  hi  fatta  fino  al  1889,  quando,  es 
sendo  stata  richiamata  V  attenzione  degli 
«  Arbitri  del  Gaz  »  sulle  grandi  ditferenze  che 
le  variazioni  nella  posizione  dello  stoppino 
portavano  al  potere  illuminante  del  gaz,  fu 
per  la  prima  volta  detìnita  la  posiziooe  rela- 
tiva della  candela  e  dello  stoppino,  e  fu  an- 
che stabilito  che  ogni  esaminatore  del  gaz 
dovesse  ad  ogni  prova  usai'e  una  candela 
ditfcrente.  Tutto  ciò  però  venne  a  dimosti'are 
che  la  t^aodehi  era  completamente  inadatta 
air  utficio  di  misura  tipo  scientitica,  e  ciò  non 
potè  esser  ottenuto  nemmeno  colle  minute  pre- 
scrizioni relative  al  materiale,  e  ai  metodi  di 
trattamento  degli  stoppini  e  dello  spermaceti 
che  in  seguito  essi  (^manarojio.  Sarà  perciò 
interessante  di  gettane  uno  sguardo  a  quaU 
cuna  di'lle  sostituzioni  che  vennero  suggerita* 

N(*l  IH^J^  Ki'ntt's  introtlusse  una  lampada 
elle  bruciava  con  olio  di  spermaceti,  e  che 
dal    punto  di   vista  pratico,    era  una  modi- 
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ficazioiio  (lolla  lanii)ada  ^Moderator »,  Con- 
sumava 92;")  pialli  ((>()  ^ramini)  all'ora  con 
fiainnio  dì  2  pollici,  dando  una  luce»  eguale 
a  IT)  candele.  Si  trovò  che  (iu(»sta  forma  di 
Inmptìda  (che  fu  in  seguito  iiìoditicata  da 
ir.  Smjfj,  il  quale  collocò  di  fronte  alla  fiamma 
(1U(»11()  che  era  praticamente  una  piccolo  cou- 
liss<»  M(»th\veni  dava  dei  risultati  i  quali,  erano 
})ensì  ahiuanto  più  costanti  di  <iuelli  ottenuti 
colle  candele,  ma  non  però  sufficienti  per  giù 
stilìcare  la  sua  generale»  a(lozion(\ 

La  lampada  Carmi,  che  è  la  misura-tipo 
usata  in  Francia,  l'isale  a  i)rima  d(»l  1800:  in 
essa  si  usa  olio  di  colza  rattinato,  il  (piale  (> 
si)iiìto  nello  stoppino  nKHliante  una  pompa, 
mossa  da  un  mcM-canismo  di  orologt^ria  ;  l'olio 
bruciando  in  ragione  di  42  granimi  per  ora 
dà  una  unità  (\ircel,  i)ari  a  9,  r>  candele  in- 

gl(\si. 

La  lampada  di  ar<'t(fo  di  /futile  ideata  dal 
sig.  Ilrfiirr  AUciirrh  ò  una  lampada  a  spirito 
che  consuma  i  vapori  di  acetato  di  amile.  Lo 
stopjjino  (*  conteimto  in  un  tubo  cilindrico  di 
argentone  ipackfong),  del  diametro  di  8  mm.  e 
dell'altt^zza  di  2;")  mm.  :  è  formato  di  un  cordone 
di  filo  di  cotone  ed  (>  n^^rolato  in  modo  da  pro- 
durre» una  fiamma  (h^ll*  alt(»zza  di  40  mm.  A 
(juest(»  condizioni  si  sui)pone  che  dia  una 
fiamma  t»gual(»  a  una  cand(»la,  ma  in  qualche* 
esp(M'imento  fatto  da  ilr.  ]-)ibdin  si  trovò  che 
l'altezza  d(»v(»  «^sseri»  aunnMitata  fino  a  f)!  mm. 
p(M*  dare  una  luce»  (aguale  alla  misiìra-tipo  di 
]\I(»thv(Mi.  Un  grande  inconveniente»  è  il  color 
rosso  della  fiamma,  il  (juah*  rende»  assai  dif- 
fìcile il  confronto  fra  la  luce»  e^messa  da  que- 
sta lami>ada  e  quella  eli  un'altra  sorgente  e»ho 
mandi  una  luce  epiasi  bianca.  Forse»  1'  unità 
di  luce  più  scientifica,  ma  anche»  nuMio  pra- 
tica, che  sia  stata  pro])osta,  e'»  la  luce  em(»ssa 
da  un  centimetro  (piadrato  di  platino  al  i)unto 
di  fusion(\  come  fu  proposte)  elal  prof,  Viollr, 
ma  le  elifficoltà  insormontabili  che*  presentava 
l'uso  di  una  tale»  misura-tipo  avre»bb(»ro  sem- 
l>re»  impedito  la  sua  aeU)ZÌon(». 

11  campione»  di  luce  più  ce>nveniente,  e»  più 
usato,  in  pratie-a,  ne»lle  offie-ine  a  gaz,  e»  lo 
sr/n'rtifff  di  Mrfìirrn,  introdotto  per  la  prima 
volta  nel  18Th.  Ce)nsiste'  in  una  |>iastra  men- 
tali i< -a  i-cttangolarCj  ve^rticale»,  attacata  di 
fronte  a  un  becco  Arganel  tipo  *  London*. 
h\  una  lastra  verticale  e'*  praticato  un  foro, 
che  e  coperto  da  una  sottile  lamina  d'argento, 
ave'Ute»  un  foiT)  verticale»,  di  dime'iisioni  tali 
eia   perme'tteMe*  il    [)assaggio    eli    una  cpiantità 


di  luce,  e'guale  a  quella  prodotta  dalle  candele 
di  spermaceti  di  misura  media,  (piando  il  be(»co 
Argand  ù  provvisto  con  una  quantità  di  gaz 
tale  da  dare  una  fiamma  dell'  altezza  di  .-l 
pollici.  »Si  cai)isee,  che  quando  questa  misura- 
tipo  è  usata  con  gaz  di  (*arbon  fossile,  ci  si  può 
fidare,  solo  entro  certi  limiti,  di  una  piccola 
parte  della  fiamma  originale,  clie  emette  una 
luce  pratie'amente  costante  :  e  che,  sebbene 
questi  limiti  sieno  'entro  il  valore  illuminante» 
del  gaz  di  Londra,  pure  ò  consigliabile  di  ot- 
tenere una  nif'ggior  (»ostanza  nel  risultato, 
cosa  che  si  può  avere  usando  un'  apertura 
di  area  più  piccola  e  carburando  il  gaz  di 
(»arbon  fossile  nel  beccuccio  a  pentano. 

La  più  importante  forse  di  tutte  le  misure- 
ti|)o  i)roposte  era  in  tanfà  <i  ìfimptida  a  peìi- 
ffUìf)  di  l  CfUìdeln  di  1  crìinn  Ilarrottr/, 
che  fu  da  lui  descritta  per  la  prima  volta  alla 
riunione  de»irAsso(*iazione  Britannica  per  l'a- 
vanzameuto  deMle  Se-ienze  nel  1877,  e  che 
può  esser  considerata  la  precon*itrice  dell'at- 
tuale lami)ada  di  prova.  Il  gaz  usato  per  que- 
sta misura  tipo  era  ottenuto  mette»ndo  ini<i(»me 
in  un  gazometro  aria  e  pentano  liepiido,  che 
evapora  e  si  m(»scola  coir  aria  nella  propor- 
zione di  1  piede  (»ubo  di  aria  e  i^  pollici  cubi 
di  pentano.  Il  pentano  da  usarsi  è  un  mi- 
scuglio di  p(»ntano  (»on  alcune  paraffine  a  dif- 
ferenti punti  dr  (»bollizione,  miscuglio  che  si 
ottie»ne  distillando  il  petrolio  da  illuminazione 
a  ar  C,  a  r);V  C.  e  due  volte  a  W  C. 

Il  pentano  cosi  preparato  deve  e-orrispon- 
de»re  alle  s(»guenti  (»ondizioni  :  agitandolo  per 
cinque»  minuti  con  un  ventesimo  del  suo  vo- 
lume di  acido  solforico,  esso  deve  impartire 
all'  acido  solo  un  leggiero  colore»  bruno  ;  la 
densità  de»!  liquido  ele^ve  essere»  e-ompr(»sa  fra 
0.(>0  e  0.()2  a  (>  2"  F.  :  quando  la  tensione  del 
suo  vajmre  nem  e»  minore»  di  U)  poììici  di 
mercurio,  il  liquido  d(»ve  evaporare  alla  temi- 
pe»ratura  ordimiria  assolutame»ntc  senza  resi- 
dui ;  la  elensità  del  vapore  rispetto  all'  aria 
non  deve»  essere  minore»  di  2.47,  né  maggiore 

di  2.:):;. 

11  be»e*cuce*io  defila  misura  tipo  della  lam- 
paela  a  pentano  di  una  e-andela,  consiste  in 
un  tubo  d'ottone»,  della  lunghezza  di  4  pollie*i, 
e  de»l  eliametro  di  un  pollice»,  nel  ejuale  il  gaz 
entra  dal  fondo.  L'estremità  sui>eriore  (M 
tubo  e»  chiuso  da  uno  tapi)o  d'  ottone  dello 
spessore  di  me»zze>  i)ollieM»,  nel  in(»zzo  d(»l  quale 
vi  e'»  im  foro  rotondo  del  diametro  di  un  quarto 
di  pollice. 
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Attorno  al   berciux-ìo  è  po.sto  un  cilindro 

vetro,  (ìi  fi  pfifìiri  per  2  polìici,  restroinità 

?l  quale  ù  u  liv«*IIo  t'oU' ej^tremiUi  del  bec* 

«•.ciò,  e  r  aria   entra    p(^r    la  galleria  sulla 

ìtìXq  sta  il  eaniiello.  Al  di  sopra  del  bei-eue- 

io,  air  altezza  di  i>2.r)  mnr.  e  appo^^^niato  un 

fizo  di  ilio  di  platino  del  dianieiro  ili  eii^ea 

L6  min.,  e  lun^^o  da  2  a  -5  polli*d. 

Il  gaz  passa  attraverso  un  pi(*eolo  eouta- 

pre,   che    ad    ogni    giro    lascia   passare    un 

sto  di  piede  rul)o,  e  qiiìjidi  passa  attravcu^so 

\n  piccolo    regolatore,  regolato    in   modo  da 

Mar  passare    mezzo    i>ì(Hle    rubo    per  ora. 

Il*  ahezza  della  tìamma  è   regolata  medìanie 

^n  delicato  robinetlo  perTaria,  in  modo  tale 

le  r  estremila  della   tiamma   giunga  al  filo 

|i  platino  orizzontale,  senza  però  oltrepassarlo: 

filo  di  platino  è  collocato    in   modo  che  si 

rovi  esattamente  sopra    la   tiamma  e  non  si 

■itenda   meno  di   mezzo   pollice   al  di   là   di 

ssa. 

In    pratica    un    grande    ostacolo   sta   nel 
itto,  che    è    molto    ci  ittici  le    che    due  osser- 
vatori   regolino     la    tiamma    ad    un'altezza 
ittamente    egiiìile;    hioltre    è  molto    facile 
ìe    essa    sia    alterata    correnti    d'  aria     e 
Mbrazìoni  :     inoltre    sembra    prefeTÌl>i!e    di 
re  una  luce-tipo  che  sia  più  somigliante 
quella    della     luce    che    deve    esser    pro- 
sata. Per   rispondere   a  questi  requisiti  Dil>- 
in  propose  ima  lampada  Argand  n  pentann 
10   candele,    la   quale    braccia    completa- 
lieute   gaz    di    pentano  e   aria.  Consiste   di 
n    becco    Argand    t'ostruito    in    modo    par- 
scolare,  e  che  dà  una  fiamma,  leggermente 
)nica,     la    cui   -estremi t A    deve    essere    na- 
:!osta  da  uno   schemiu    posto    all'  altezza  di 
|na    fiamma  fissa.  Questo  beccuccio   per  la 
^.stanza    dei    risultati    ottenuti,    per   la   fa- 
cile manipolazione,  e  per  la  poca  suscettività 
essere    alterato  da  cause  esterne,  è  una 
ifeuratipo  eccellente. 

La  hnopada  a  srfiertffo  di  Uareoitrt  <*nnsi- 
te  in  un  recipiente,  sinaih^  presso  a  poco  ad 
m  lampada  a  spirito,  e  che  coutiene  T  olio 
il  liquido  che  alimenta  lo  stoppino.  Questo 
Kquido  è  pentano,   otumuto  dai   petrolio  me- 
diante ripetute  rettitìcazioni.  Attaccato  al  re- 
ipientc,  che  conliciic  il  pentano,  vi  è  un  tubo 
attraverso  il  quale  è  inirodotto  lo  stoppino  e 
cui  altezza  si  i^cgola  fOii  una  doppia  ritota 
[!niatn  a  manovella.  Un'altro  tubo  circonda 
tubo  ove  sta  lo  srn|>pino  allo  scopo  di  ripa 
bario  del  tutto  dal  freddo,  ed  iinche  per  rego- 


lare la  corrente  diaria  occorrente  per  la 
tiamma.  L7u  canmdlo  di  metallo  cin*onda  il 
beccuccio  e  la  parte  più  ba.ssa  dtdia  tiamtna, 
ed  e  unito  con  un  cannello  posto  più  in  alto 
nn^lìante  scric^  incurvate  di  metallo  ablia- 
stanza  dist^inti  tlalla  fiamma  per  non  alte- 
rarla. 

Attrfìvejvo  lo  spazio  cosi  lasciato  tra  il 
cannello  superiore  (*  quello  infcrioie,  è  visibile 
solo  la  patte  centrale  della  tiamma,  e  Taper- 
tuj*a  può  essere  regolata  in  modo  da  fornÌi*e 
a  volontà  una  luce  eguale  a  '/,,  1,  o  1  '  ^ 
candela.  La  lampadn  è  in  realtà  una  lam- 
pada ad  a(*etato  di  amile  migliorata,  la  quale 
brut^ia  pentano  e  luin  sola  iiorziom^  della  fiam- 
ma ò  presa  per  tipo  di  luce. 

Nelle  j>rove  sul  gaz.  praticate  prima  del 
189H,  il  gaz  di  cai'bou  fossile  doveva  esser 
bruciato  in  un  getto  di  misura  fìssa,  cioè  ;'» 
piedi  cubi  all'ora;  e  sebbene  (ptcsto  sistema 
desse  buonissimi  risultati,  quando  il  gaz  aveva 
un  iiotere  poco  lontano  da  1*>  candele,  pm^' 
quando  esso  cadeva  sotto  le  15  candele  e  *^, 
esso  agiva  in  modo  molto  dannoso  sul  poterò 
illuniinante  i*egÌstrato.  Il  becco  Argand  tipo 
*  London  •  ed  il  suo  Vf^tro,  come  sono  rego- 
lati dagli  *  Atti  »  forniscono  una  quantità 
esattamente  occorrente  per  alimentare  la  com- 
bustione di  una  fiamma  dì  tre  pollici  ;  e  im- 
mediatamente la  fiamma  S(*ende  molto  al  di- 
sotto di  questa  altezza,  quando  la  combustione 
è  Hccelcrata,  con  conseguente  perdita  di  i>o- 
tere  illuminante;  mentre  se  il  gaz  è  molto  più 
ricco,  la  fiamma  sarà  considen^volmenfe  più 
lunga,  e  la  pi^ovvista  diaria  sarà  insufficiente 
l>er  la  combustione  completa,  In  modo  che 
sarà  ancora  registrato  un  valore  illuminante 
più  basso. 

Nel  1898  gli  «  Arbitri  di  Gaz  »  introdussero 
gli  assaggi  fotometrici,  ora  in  uso  in  tutte  le 
stazioni  di  assaggio  di  Londra.  In  luogo  del 
regolo  è  usata  ima  tavola  fotometrica,  ed  in- 
vece di  regolare  il  getto  nel  becco  Argand, 
finché  il  consumo  sia  esattametite  di  5  piedi 
cubi  per  ora,  il  rubinetto  che  l'egola  il  gaz 
viene  disposto  in  modo  che,  indipendeute- 
nienle  dal  consumo,  si  ottenga  esattamente 
una  fìannna  della  foi^za  di  16  candele.  La  mi- 
sura-tipo di  ]u(*c  impiegata  è  la  lampada  a 
pentono  di  IO  candele  di  ^Ir.  Vi^non  Har- 
i'onrt. 

In  questa  lampada  il  [K-ntano  è  posto  in 
un  saluratore  ad  anello  di  steatite,  situato  a 
qualche  distanza  al  di  sopra  del  beccuccio.  La 
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parto  supcriore  del  saturatore  è  provvista  di 
due  rubinetti,  uno  per  imiiiett(Te  V  aria,  e 
Taltro  ptM'  permettere  ai  miscuglio  di  aria  e 
di  vapore,  di  discendere,  p<*l  peso  proi)rio,  nel 
beeeueeio.  La  fiamma  riec^ve  una  forma  de- 
tcrminata, mediante^  un  lun]L;o  tubo  di  ottone, 
che  nasconde  la  parte  supei'iore  della  fiamma, 
lasciando  scopcM'ta  una  parte  della  fiamma, 
avente  esattamente  una  forza  illuminante  di 
10  candele.  11  cannello  è  circondato  da  un 
tubo  di  ottone  più  lai'^o,  p(M*  creare  una  cor- 
rente (V  aria,  che  discendendo  attraverso  un 
altro  tul>o,  provvede  1'  aria  al  centro  del  bec- 
cuccio ad  aiK^llo.  Prima  di  fare»  un  assagjrio 
bisof^na  che  il  ^az  ì)ruci  per  almeno  10  mi- 
nuti. 

La  tarala  fofoatrfrìca  consiste  in  una  ta- 
vola luniA'a  ;')  ])iedi  (*  (>  pollici  (m.  1.07)  larga 
:->  piedi  e  <)  ])ollici  im.  1.17)  (^d  altii  2  piedi  e  h 
l)ollici  (m.  0.74).  dii)inta  in  ìiero,  alla  quale 
sono  adattati  i  sei::uenti  api)arecchi  meccanici: 

1.  Un  contatore  da  gaz 

2.  Un  regolatore  da  gaz 

;>.  Un  rubinetto  per  regolare  il  gaz 

4.  Va\  ì)ecco  Argand  di  Sugg 

f).  Tubi  di  congiunzione. 

(5.  Lampada  a  pentano  di  10  candele 

7.  Un  fol(>j)i*flo 

8.  l'n  aerutometro 

9.  L^n  rubinetto  j)er  1'  aria 
10.  Schermi  n(^ri,  e  specchi. 

Il  folnjìeda  è  usato  in  luogo  del  disco  unto 
impiegato  nel  fotometro  a  regolo,  e  consiste 
delle  seguenti  parti  :  una  lastra  di  100  mm. 
quadrati,  con  un  foro  centrale  di  21  mm.  qua- 
drati, la  quale  è  tt^nuta  in  i)osizionc  verticale 
da  un  supporto  diritto,  in  modo  tale  che  il 
centro  d(^l  quadrato  è  di  400  mm.  sopra  la 
tavola.  11  supporto  è  portato  da  tre  piedi. 

Air  estremità  della  lastra  cpiadrata  ò  inca- 
strata un'alti'a  lastra,  provvista  essa  i)ure  di 
un  foro  ('(Mitrale  di  21  mm.  \1\\  foglio  di  carta 
bianca,  amidata,  vetrata,  di  bella  tessitura,  è 
situato  tra  W  due  lastre  in  modo  da  coprire  le 
ap(»rture.  La  lastra  incastrata  porta  nel  centro 
un  tubo  oi'izzontale,  del  diametro  di  35  mm., 
e  di  )\0  mm.  di  lunghezza.  In  questo  è  fatto 
scorrere  un  tubo  più  ])i(*colo,  che  c()nti(Mie  un 
diaframma  avent(»  \m  finestrino  rettangolare 
di  mm.  2")  per  7.  >J(*lla  sui)erfi(M(*  superiore 
della  lastia  di  ottone  più  grande  e  sullo  stesso 
lato  della  lastra  di  traversa,  vi  d  una  striscia 
di  vetro  che  permette  di  osservare  la  rifies- 


sione  delle  fiamme  d(n  becchi  Argand  ed  a 

pentano. 

I         L'  acvoionìciro  è  usato  invece    del  baro- 

I  metro  e  del  termometro  :    consisto  in  un  pìc- 

I  colo  tubo  verticale  che  termina  in  un  bulbo 

chiuso,  ed,  ha  al  suo  lajo  un  tubo  eguale  che  è 

I  aperto  per  Taria.  T^c  estremità  inferiori  d'ambo 

'•■  i  tul)i  sono  imnKM'si  in  un  s(»rbatoio  di  mer- 

I  curio,  la  capacità  del  quale  può  essere  rego- 

lata  da  una  vite  di  pressione,  che  preme  sulla 

I  copertina  di  cuoio.  La  \\W  viene  girata  finché 

I  il  livello  di  mercurio  sia  eguale  nei  due  tubi, 

I  ed  il  numero  al  quale   arriva  il  mercurio  e 

chiamato  Iettava  aerotornìonìHvica  :    questo 

numero  ha  il  suo  reciproco  nel  numero  taro- 

!  tare  ottenuto  dalh»  osservazioni  dirette  d(»l  ba- 

I  rometro  e  del  termometro. 

Il  fotopedo  è  situato  alla  distanza  di  m. 
1.26:')  dal  becco  Argand,  e  ad  un  metro  dalla 
lampada  tijìo  a  pentano  :  la  distanza  fra  i  due 
beccucci  è  di  m.  0.522.  Vi  sono  degli  schei-mi 
scuri,  i)er  imi>edire  alla  luce  dei  beccucci  di 
interpoisi  alle  letture  dell'osservatore,  e  delle 
aste  graduate  per  poter  con  diligenza  verifi- 
care le  posizioni  del  fotopedo  e  dei  beccucci. 
Quando  le  due  fiamme  emettono  una  luce 
di  eguaU*  intensità  soi)ra  il  fotopedo,  la  fiam- 
ma del  becco  Argand  ha  un  valore  illumi- 
nante esattanuMite  di  16  candele.  La  misura 
del  g(^tto  di  gaz  richiesto,  per  produrre  questa 
fiamma,  ò  accertata,  osservando  il  numero  dei 
secondi  occorrenti  perchè  sia  consumato  un  ^  \ 
di  piede  cubo  di  gaz,  e  V  intensità  della  fiam- 
ma per  la  misura  di  f)  piedi  cubi  è  quindi  cal- 
colata dalla  formula  seguente  : 

„.     .„    ■    .        Homero  dell' asrotomstro  X  poi  tempo  in  sscoodi 
Polere  illominante  -  := =-■  r  '2_ 

Questo  metodo  di  determinazione  del  po- 
tere illuminante  del  gaz,  è  stato  adottato  in 
tutte  le  stazioni  di  Londra,  ed  ha  dato  risul- 
tati del  tutto  soddisfacenti. 

V.  B.  Lewes 


L'osslpo  contro  gli  avvetaaieiiti  coi  m. 

L'azione  velenosa  d(*ir  ossido  di  carbonio, 
e  dei  gaz  contenenti  ossido  di  carbonio  con- 
siste in  ciò,  che  l'ossido  di  carbonio  ha  una 
fortissima  affinità  per  1'  ossi(»moglobiua  del 
sangue,  e  forma  con  questa  un  composto 
insolubile  chiamato  carbossiemoglobina.  I 
corpuscoli  rossi  del  sangue  perdono  cosi  la 
loro  capacità  di  trasportare  \  ossigeno,  e 
quindi  razione  dell'ossido  di  carbonio  si  pre- 


senta    non    rouw  una  soffoeaziono.  ma  cmnv 
un   vero  e  proprio  avvclonanieiito. 

I^'ossiflo  di  carbonio  ha  per  l'oniogiobiiia 
lui'attinità  circa  2(K)  volte  più  Knm*le  che 
per  l'ossigeno:  pci^ciò  sino  o^</ì  .si  ilreneva 
da  multi  che  la  carliussicmoglohìoa,  una  volta 
formata,  non  potesse  più  essere  sronìposta» 
e  che  (ptiiKli  V  emoglobina  trastbrmara  in 
earbossiemo^lolHiia  t'ossi*  definitivamente  per- 
duta per  ror^aiìisiiio, 

IVró  ?^tudi  recenti  di  Ilafncr  ditnostraroiio 
come  qn*\sta  conckisione  fosse  inesatta,  e 
come  sia  possibile  per  T  azione  clt^ir  ossigeno 
ritrasformare  la  earbossieiaoglohiim  in  <m- 
siemoglobiiia.  Tnle  azione  dell' ossij^ejio  e 
tiuito  più  t^neririca  quanro  più  f^ratide  è  la 
pressioa**  dellossi^^eiìo  stesso.  Quindi  F  ossi- 
geno puro  ha  un'azione  fi  volte  [)iù  (niorgica 
dell'aria  -questa,  com'è  noto,  contiene  circa 
'/.^  in  volume  di  ossigeno). 

Tali  cun(*lusioui  tcorit*Jie  dì  HUfner  furono 
eoafcniia  te  esperimental mente  da  Halclane, 
Schwartau  e  Dresei^,  e  così  fu  spiegata  s(den- 
tificamcntc  lefficacia  terapeutica  delle  ina- 
hizioni  di  ossigeno  negli  avvelenamenti  prò- 
dotti  dalFossido  di  cai-honio  e  dal  gaz  illu- 
minanhn 

In  seguilo  a  queste  ricerche  si  venne  ge- 
neralizzando r  uso  delle  inalazioni  di  ossi- 
geno in  tali  avvelenamenti,  e  se  ne  ebl)ero 
risultati  meravigliosi.  Hnsiì  citare  questo  e- 
sempìo.  Nella  miniera  di  Karwin,  sei  uomini 
nel  pulii\^  una  caldaia  perdettero  i  sensi  per 
la  presenza  di  gaz  velenosi,  senza  che  fosse 
possibile  prestar  loro  alcun  soccorso»  Final* 
mente  dopo  un'ora,  un  ingegm^re  ebbe  Tidea 
di  vuotare  entro  la  t-ildaia  due  Ijotliglie  di 
ossigeno,  che  per  caso  si  trovavano  nel  la- 
boratorio. L'ctTetto  fu  pi'odigioso:  i  sei  uomini 
cominciarono  subito  a  respirare,  e  da  soli 
poterono  uscire  dalla  terribile  ctildaia, 

Così  fu  detìnitivamenic  assodata  T  rftica- 
cia  terapeutica  delle  iiudnzionì  rli  ossigeno, 
negli  avvelenamenti  con  gaz  deleteri  ali* or- 
ganismo ;  specialmente  negli  avvelenamenti 
•per  ossido  di  carbonio  1"  importanza  delle 
Ìnabi7,ionÌ  di  ossigeno  è  fuor  di  discussione, 
Unzi  in  tali  casi  l'ossigeno  deve  essere  con- 
siderato come  un  vero  contravveleno.  L'  uso 
di  esso  s'è  poi  dimostrato  efficacissimo  anche 
negli  avvelenamenti  prodotti  dal  fumo,  dal 
gaz  delle  minirre,  dai  gaz  dei   tunnels  etc. 

Coufermaio  in  tal  modo  il  valore  delle 
inalazioni  di  ossigeno,  si  cercò  di  creare 
degli  apparecchi  i  qtuili  ne  rt^udessero  fa<.'ìle 
e  comodo  rimpicgo. 

Tali  apparec(*hi  jìossono  distinguersi  iji 
due  categorie. 

1.  Alla  prima  ratcguriii  appartf^ngono  que- 
gli apparet-chì  ch<*  lianno  |)ei"  fine   di    applì- 
c-iire  l'ossigeno  couit*  mezzo   (mrativo    di    tin  | 
avvelenamento  già  avvenuto.  Essi  consistono  j 
essenzialmente^  di  un  reci|)ientc  piernj  di   os- 
sìgeno^   il    quale    è    posto    in  comunicazione 


con  un  inalatore  ordinario.  Il  serbatoio  del- 
rinalatore  lia  una  capacità  di  circa  20  litri, 
può  essere  riempito  a  piacere  coirossigeno 
del  rt*ci|jiente.  Cosi  alloperaio  che  lia  respi- 
rato il  gaz  deleterio,  si  può  far  ix*spirare 
per  qualche  minuto  dcirossigcno  puro. 

2.  Alla  seconda  categoria  ap|)artcngoiio 
gli  ajiparecchi  rdie  pò t l'ebbero  dirsi  preven- 
tivi, 0  profilattici,  in  quanto  hanno  per  fine 
di  preveidre  raAvelcnamento,  e  permettono 
ad  una  persona  di  entrare  e  soggioinare 
senza  [jciicolo  in  un  gazometro  o  in  un  lo- 
cale pieno  di  un  gaz  irrespii'abìlc. 

Gli  apparectdii,  di  questa  seconda  catego- 
ria, si  suddividono  in  due  gruppi. 

ni  Al  primo  appartengono  quelli  ihe  uti- 
lizzano l'aria  quale  esiste  in  juitui'a.  Presen- 
tano qualclie  analogia  cogli  apparecchi  da 
palond^ari,  in  quanto  constano  di  uua  ma- 
schera che  eopre  Tingresso  delle  vie  respi- 
ratorie, di  un  lungo  tubo  e  di  una  pompa. 
Chi  deve  soggìurnare  in  un  gaz  irrespirabile, 
copre  le  vie  respiratorie  colla  maschera,  e 
per  mezzo  della  pompa  e  del  tubo  gli  viene 
fornita  la  quantità  d*  aria  che  gli  occorre 
per  respiì'jiiv,  AIT apparecchio  può  aggìun* 
gelasi  un  (jortavoce. 

Tali  apparecchi  possono  dare  risultati  ali- 
bastanza  soddisfacenti;  però  consentono  un 
raggio  di  azionr*  assai  limitato,  e  ricliieiiou*» 
la  cooperazione  di  almeno  due  persone, 

6)  UH  inconvenienn  acrennati  sono  </om- 
plctfimente  evitati  cogli  apparecchi  del  se- 
condo gruppo.  Con  questi  l'operatore  porta 
con  sé  un  recipiente  contenente^  dell'aria 
compressa.  Per  mezzo  di  un  tubo,  munito  di 
una  valvola  regolatrice,  l'aria  del  recipiente 
giunge  alle  vie  aeree  dell' oi^eratore:  f  aria 
espirata  è  spinta  in  un  recipiente  contenente 
una  sostanza  atta  ad  assorbire  1'  acido  car- 
bonico espirato. 

In  tal  modo  V  oi^eratore  è  indipendente 
dair  ambiente  esterno.  In  grazia  (h  (picsta 
sua  autonomia  la  sua  sfera  d' azione  può 
«\ssere  molto  estesa.  Di  più  per  la  messa  in 
Oliera  deira|)pa!'ecchio  non  occorre  che  una 
sola  licrsona. 

Sulla  tine  del  secalo  scorso  furono  ja'o- 
posti  due  di  tali  attparecchi: 

il  pneumatoforo  Walclier,  Gartticr-IihMida: 

l' apiìarecrhio  Mayer-Neupei't. 

Tali  apparec^chi  per  quanio  iiigegnusi,  non 
soddisface^'ano  a  tutti  i  requisiti  di  un  appa- 
recchio di  salva tìiggio. 

Uno  fra  i  i>rincii^ali  loro  inconvenienti 
era  quello  di  esigere  nìanipoìazioni  abba- 
stanza lunghe  e  eomfilicate  per  poter  essere 
messi  in  uso.  Tnli  manipolazioni,  in  casi  di 
lìericolo  urgente,  cagionavano  una  p«*rdìta  di 
tempo  prezioso,  e,  dato  l'orgasmo  in  cui  l'o- 
peratore  veniva  a  trovarsi,  sapendo  un  com- 
pagno in  pericolo,  non  sempre  erano  eseguite 
colla  dovuta  cura.  ]>i  più  erano  iu<'omt»di 
cosi  da  non  lasciare  piena  libertà   di   movi- 
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monti  all'operatore,  implicando  Taso    di  so- 
stanze   pericolose,  con   soluzioni    di    potassa  • 
caustica,  etc. 

Un  notevole  pro£!;resso  in  questo  campo 
fu  fatto  Tanno  scorso  coirapi)arecchio  (lie- 
sberg,  il  quale  soddisfa  a  tutti  i  principali 
requisiti  di  un  appanu-chio  di  salvataggio, 
poiché,  è  pronto  per  V  uso  al  momento  del 
l)iso^no,  senza  esigere  speciali  manipolazioni 
per  essere  montato; 

non  contiene  materiali  fa(*ili  a  rompersi 
o  a  guastarsi  :  infatti,  salvo  un  tubo  di 
gomma  lungo  poclii  cm.,  l'ajjparecchio  e  tutto 
costruito  in  metallo  ; 

è  comodissimo  ad  usarsi,  in  modo  da  la- 
sciare la  i)iii  completa  libertà  di  movimenti 
all'operatore; 

i  prodotti  della  respirazione  sono  aspor- 
tati automatic*amente,  per  mezzo  di  una  di- 
sposizione sp(*cial(*  in  cui  è  utilizzatala  forza 
meccanica  dell'  ossigeno  compresso.  In  tal 
modo  l'operatore  non  viene  mai  moh^stato 
dai  prodotti  della  sua  respirazione,  il  che» 
accadeva  facilmente  cogli  apparecchi  pre- 
cedenti ; 

funziona  in  modo  automatico,  senza  che 
l'operatore  debba  intervenire  a  regolar  ra- 
zione dell'apparecchio.  Quc^sto  fornisce  20(X) 
litri  di  ossig(Mio  al  minuto,  quantità  suffi- 
ciente per  la  r(\spirazione  e  l'abduzione  delle 
sostante  (aspirate; 

può  facilmente  essere  ripulito  dopo  essere 
stato  impiegato. 

Quando  occorre,  rai)parecchio  ])uò  essere 
usato  con  un  elmo,  il  quale  pei'mette  di 
rospi rai*e  pei*  il  n?iso  e  per  la  boc(*a,  e  di 
parlare.  L'elmo  j)rotegge  la  testa  delTopera- 
tore  in  modo  cosi  comi)leto,  che  alcuni  ope- 
rai restarono  per  un'ora  in  un'atmosfera  di 
gaz  solforoso  senza  alcun  distui'bo  (Ileinitz- 
Orab(0. 

È  di  \)QV  sé  evidente  1'  importanza  dei 
fatti  sopra  riferiti  per  l'industria  del  gaz. 
Ogni  fabbrica  di  gaz  dovrebbe  possc^dere 
una  provvista  di  ossigeno  con  nn  apparec- 
chio di  inalazione,  (»  gli  operai,  che  spesso 
inspirano  del  gaz,  dovrebbero  (*ssere  fatti 
respirare,  una  o  du<»  volte  al  giorno,  qualche 
litro  di  ossigeno.  Inoltre  in  ogni  fabbrica 
dovrc^bbe  esistcu'e  un  ap])aiTcchio  di  salva- 
taggio, il  quale  ])ermcttess(^  di  j)enetrare  in 
ambienti  irrespirabili  senza  perdite  di  tempo 
e  s(Miza  pericoli  di  sorta. 


L' ISTRUZIONE  DEI  TECNICI  GAZISTI 

I)i  mano  in  mano  che  le  industrie  si  mol- 
iil»licano  e  si  diftcriMiziano  in  rami  scinpn^ 
l)iù  spiM-ializzati,  ci  j)n)ccssi  di  fabbricazione^ 
veìig<nio  pcrft'zionandosi  e  complicandosi,  si 
fa  srmi>re  j^iù  vivo   e    sentito    il   bisogno    di 


istituzioni  speciali  in  cui  siano  imi)artiti  que- 
gli ins(»gnamenti  di  carattere  ti^oi'ico  e  pra- 
tico che  sono  necessari  per  dai-e  all'industria 
un  personale  dirigente  istruito  e  atto  air  uf- 
ficio imi)ortantissimo  al  quale  è  chiamato. 
L' istruzione  data  dalle  scuole  di  coltura  ge- 
nerale non  è  sufficiente  a  formai'e  capi  tec- 
nici abili  e  capaci;  perciò  la  progressiva  spe- 
cializzazione porta  con  so,  come  conseguenza 
logica  e  naturale,  il  progressivo  specializzarsi 
dell'  istruzione.  Di  qui  il  moltiplicarsi  e  il  fio- 
rire di  tavole  tecniche  speciali  in  tutti  i  paesi, 
particolarmente  in  quelli  che  si  trovano  al- 
l' avanguardia  del  movimento  industriale. 

Il  bisogno  di  istituti  di  coltura  tecnica 
speciale  si  fa  sentire  molto  vivamente  anche 
neir  industria  del  gaz.  In  Germania,  per  esem- 
pio, i  gazisti  hanno  chiaramente  compreso  la 
vitale  importanza  di  tale  questione  e  se  ne 
occupano  con  grande  amore.  Parecchie  delle 
innumerevoli  e  fiorenti  associazioni  di  gazisti 
esistimti  in  quel  paese,  hanno  trattato  con 
molto  interesse  e  ])rofbndità  di  tale  argomento 
nei  loi'o  Congressi:  tra  le  altre  l' associazione» 
dei  (Tazisti  del  Jledio  Reno. 

E  già  tale  movimento  comincia  a  dare  i 
suoi  frutti  nella  pratica,  poiché  la  Società  del 
Gaz  di  Dessau  ha  fondato  una  scuola  per  tec- 
nici gazisti,  la  quale  comincia  a  dai'e  i  ])iii 
lushighieri  frutti,  Altre  scuole  consimili  stanno 
l)er  sorgere  in  vari  punti  defila  Germania. 

Un'  altra  scuola  di  questo  genere  fu  isti- 
tuita a  Stolp  i)er  opera  dell'  Ing.  Kuckuk.  Di 
essa  si  parlò  con  molta  lode  nell'ultimo  Con- 
gresso annuale  dell'  Asssociazione  dei  Gazisti 
del  Medio  Reno. 

Sarebbe  assai  utile  che  anche  in  Italia 
sorgessero  scuole  analoghe  e  crediamo  far  cosa 
grata  ai  nostri  lettori  riportare  quella  parte  del 
Resoconto  del  Congresso  che  a  questa  scuola 
si  riferisce.  Ci  pare  che»  essa  risolva  in  modo 
assai  pratico  ed  ingegnoso  il  problema  di  cui 
ci  stiamo  o(*cupando. 

Non  voglio  passare  sotto  silenzio  —  sono 
parole  di  uno  dei  Congressisti,  il  sig.  Schòne, 
di  Dessau  che  anche  il  dfrettore  del  Gaz 
di  Stol]),  sig.  Kuckuk,  ha  istituito  una  scuolfi 
per  tecnici  gazisti,  col  fine  di  istruire  da  sé 
st(»sso  diagli  ap])arecchiatori  :  in  tal  modo  egli 
non  ha  più  bisogno  di  ricorrere  all'opera  di 
oi>erai  prov<Mii(Miti  dal  di  fuori. 

1/  insegnamento  fu  impartito  in  forma  di 
conferenze,  di  es(Mritazioni  pratiche,  nelle  ore 
serali,  in  una    stanza    dell'  edificio    destinato 


air  Amministrazione  della  fabbrica,  del    Haz, 

Hi  uditoi'i  8Ì  mostrarono  diligeutissimi»  ne« 

^uiio  inant'A  ad  una  sola  lozione,  e    il    risul 

ito  fu  ottinio.  Così  la  fabbrica   kì    trovò    iu 

rado  di  esog'uii^e  cui    propi-iu    perjionalc,   in 

il    modo    istruito,    M5    nuove    in>tallazìoni 

li  gaz,  senza  contar*'  parecchie  diverse  ccii'- 

inaia  di  modificazioni  e  di  riparazioni  nelle 

)nd.utture  esistenti. 

Incoraggiato  da  questi  favorevoli  risultati, 

sig.  ICuckuk  pensò  di    impartire    a   ijuesto 

lersonale,  addetto  alle    installazioiìi^  uti    più 

?teso  insegnamenro  anche  in  altri  rami.  Sic 

feome  p(*rò  ^li  operai,  già  da  parccchitj  tempo 

addetti    alle    installazioni  »    non    mostrarono 

roppo  vivo  interesse  p(M'  tate  inse<;rnamento, 

vi  si  inserissero    solo    in    piccolo   numero. 

ài  un  corso  completo  di  istruzione  fu   con^ 

^tato  nell'Agosto  dell'anno  sc^orso,  quando 

"ì  furono  inscritti  otto  individui,  dei  quali  due 

conoscevano    il    mestiere    di    fabbri,    einquc 

Quello  di  meccaniei  e  uno  quello  dì  fale/srname. 

n    corso    cominciò  IMI     Settembre    e    si 

ìluse  in  Dicembre.  Sì  tenrn;*ro  circa  40    fra 

)nferenze  ed  es(»rcitazioni  iiratiche. 

Siccome  a  Stolp  non  esisteva  al  ernia  scuola 

cui  £?r  insci'itti  potessero  perfezionarsi  nel 

lisegno,  cosi  si   comincio    coir  insegnamento 

Iella  Geometria  descrittiva,  poiché  senza  di 

|uesta  non  è  possibile  che  sìeno  eseguiti    in 

lodo  soddisfacente  i  disegni  dogli  aiiparecchi. 

31  tal  modo  gli  inserirti   si  abituarono  tìu   da 

;>rincipio  ad  aver    un  t-oncetto   cliiaro  delle 

[proiezioni  più  scmitlici. 

Devo  dichiarare  che  i  disegni  che  ho  ve- 

iti,  dopo  la  lunga  esperienza  da  me  acqui - 

fata  in  parecchi  anni  di  insegnamento  nelle 

suole  tecniche,  superarono  la    mia    aspelta- 

|va,  poichò  so  bene  con  quante  difficoltà  si 

&bba  lottare  n(*ì  |)rimordi  deirinsegnamento 

^ella  teoria  delle  |iroiezionÌ. 

Questo  insegnamertìo  fu  tenuto  dall'  Inge- 
lerc  Kuckuk  al  mattino  della  domenica,  e 
la  volta  per  settimana  di  sera. 
Comeniporaneamentc  furono  spiegati  i  pri- 
hl  elementi  della  Chimica  inorganica,  per 
)ter  cominciare  la  teoria  della  fabbrica- 
Ione  del  gaz»  La  spiegazioni^  degli  appi^ 
echi  fu  fatta  n<»gli  stessi  locali  della  fabbrica. 
Dopo  di  ciò  furono  tenute  altre  conferenze 
|el  locale  destinato  alT  insegnamento,  e  gli 
iscritti  dovettero  fare  degli  schizzi  dei 
lodelli,  a  memori.-^  I  forni  a  storte  e 
)i    altri    apparecchi    dell*  industria    tino    al 


regolatore  di  pressione  furono  descritti  in 
12  iMìuferenzo.  L'  Ing,  Kuckuk  ritenne  im- 
portante tener  una  conferenza  di  |>arccchìe 
ore  sui  modi  di  prevenire  le  esi>losioni  di 
gaz  e  gli  accidenti  derivanti  da  fughe  di 
gaz.  e  sui  sistcuìi  adoperati  a  tale  scopo; 
inoltre  egli  compose  delle  istruzioni  su  tale 
imiJortante  soggetto,  e  durante  la  conferenza 
le  distribuì  agli  uditori. 

L'  Ing,  Kui'kuk  aimuncia  vh(*  in  principio 
did  prossimo  Settembre  egli  coinincicrii  il 
secondo  corso,  premettendovi  una  brf»ve  ri- 
petizione della  niHtcria  svolta  1' anno  si-orso. 
Egli  si  dichiara  pienamente  soddisfatto  dei 
risultati  ottenuti  in  cinquanta  ore  di  corso, 
poiché  coloro  che  lo  hanno  seguito  |»osseg- 
gojio  tutti  le  (cognizioni  necessarie  ad  un  a- 
bile  installatore.  Essi  conoscono  i  materiali  e 
U'  [proprietà  dei  metalli  adoperati,  conoscono 
i  processi  di  produzione  del  gaz  e  le  prò 
prietà  di  esso  :  ijiollro  sanno  (die  cosa  si 
debba  fare  quando  sì  verifichi  una  fuga  di  gaz. 

Quanto  alle  spese,  ecco  quanto  disse  Un 
gegncre  Kuckuk  ; 

«  Si  cai)isce  che  rinsegnamento  viem/  im- 
partito gratuitamente,  e  c4ie  gì* inscritti  vcn- 
^^ono  ]>agati  in  modo  adeguato  per  i  lavori 
pratici  idie  compiono.  I  salari  per  i  lavori 
di  installazione,  fatti  per  conto  della  fabbrica, 
devono  essere  pagati  dalla  fabbrica  o  dairuf- 
Hcio  delle  installazioni,  ed  io  non  si>  capire 
come  la  Commissione  per  rinsegnamento,  nel 
suo  bollettino  del  1901,  possa  sostem*jv  che 
il  lavoro  degli  scolari  non  valga  (anti>,  che 
una  fabbrica  di  gaz  non  potrebbe,  senza  dan- 
neggiarsi, assumere  sopra  di  sé  i  salari  rela- 
tivi. 

Il  corso  da  me  temilo  pei^  5  mesi  non  ha 
portato  nessun  aggravio  pecuniario  nlla  fab- 
brica. L'insegnamento  era  impartito  solo  la 
mattina  della  domenica,  e  di  sera  dopo  la  line 
del  lavoro,  in  modo  che  non  occorreva  pa- 
gar salari  per  gli  scolari.  Per  gì'  insegna- 
mento poi  mu)  otTorreva  che  una  tavola 
neraj  una  spugna  e  un  pezzo  dì  gesso. 
Tutto  i-iò  si  trova  nella  tabbrica,  e  quindi 
neanche  a  questo  riguardo  non  si  hanno  spese. 

Ciascun  scolaro  si  provvede  volentieri,  a 
prepric  spese»,  del  materiale  necessario,  come 
quaderni  t^  carta  da  disegno  :  del  resto  la 
spesa  relativa  è  tanto  piccola,  che  non  vale 
la  pena  di  farne  questione.  Le  sole  spese  che 
il  corso  abbia  f*af;'ionato  son  qutdle  per  V  il- 
luminazione   e    il    riscaldamento   del    locale, 
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in  cui  si  tenevano  le  conferenze  di  sera, 
(lue  volte  la  settimana,  e  al  mattino  di  do- 
menica. L(»  spese  per  V  insepiamenlo  della 
Chimica  ammontarono  a  circa  cinque  marchi 
(L.  0.25). 

E    così    finisce    V  Ing.    Kuckuk  :    *  io    mi 
permetto   di    aggrì ungere    il   programma   del 
corso  d' insegnamento  per  operai  gazisti,  in-  [ 
stallatori,  tubatorì  etc,  (esistenti  nella  fabbrica 
di  gaz  della  città  di  8tolp  : 

<  Per  sopperire  alla  scarsezza  da  più  anni 
avv(M*tita,  di-  buoni  e  abili  insallatori,  tuba- 
tori,  etc.,  si  apre  un  corso  biennale  (V  inse- 
gnamento, il  quale  darà  modo  ai  giovani  o- 
perai,  c^he  entrano  nella  fabbrica  di  gaz  della 
città  di  Stolp,  di  acquistare  una  conveniente 
istruzione  teorica  e  pratica. 

Tale  insegnamento  è  obbligatorio,  e  du- 
rerà air  incinga  due  anni. 

Coloro  che  lo  seguono  si  obbligano  a  non 
lasciare  il  loro  i)osto  attuale  nella  fabbri(*a 
per  tutta  la  durata  del  corso. 

Per  inscriversi  occorrono  i  seguenti  re- 
quisiti : 

1)  Avere  superato  i  20  anni  di  età; 

2)  Aver  un'istruzione  elementare,  com- 
])rovata  mediante  un  breve  esame  di 
ammissione  : 

8)  Aver  compiuto  un  tirocinio  di  3  anni 
interi  [presso  un  apparecchiatore  a  gaz 
ed  (vssere  incensurati  ». 

Tale  fu  r  interessante  conmnicazione  del 
signor  SchOne  ;  alla  fine  di  questa,  su  pro])o- 
sta  del  Presidente,  fu  tosto  nominata  tra  i 
Congressisti  una  Commissione  col  mandato  di 
studiare  la  questione  dell' istruzione  del  i)erso- 
nale  addetto  all'industria  del  Gaz:  furono 
chiamati  a  farne  parte  gringegneri  Jlerz  di 
Kassel,  Dott.  Burschel  di  Landau  e  Reichard 
di  Karlsruh(\ 

Tutto  ciò  dimostra  come*  i  gazisti  tedeschi 
abbiano  un  concetto  assni  chiaro  della  nec^es- 
sità  di  istituire  scuole  prof(»ssionali  speciali 
\)vr  il  piM'sonah»  addetto  all'industria  d(4  gaz, 
(»  si  occupino  attivam(Mit(*  a  studiare  Targo- 
gomento  sotto  tutti  i  suoi  aspetti,  e  sopra  tutto 
a  tradurre  gli  studi  in  pratica,  colle  sole  loro 
forze,  senza  andar  mendicando  il  concorso 
del  (foverno. 

Xon  i)ossiamo  chi»  far  plauso  a  taligeiìiali 
e  gagliarde  iniziative  :  e  auguì'ianio,  jìer  il 
beiu»  e  il  decoro  della  i)atria,  r\w  V  esempio 
datoci  dalla  (JcMiuania  trovi  i)rcsti»  imitazione 
anche  in  Italia. 


SULL'ANALISI  DEL  GAZ  ILLUMINANTE 

Ci  piace  ripoi'tare,  perchè  oltremodo  im- 
portante per  lutti  i  gazisti,  questo  nuovo  stu- 
dio sull'  cuìcilhì  del  gaz  iìluniì)ìantf\  che  col 
consenso  degli  Egregi  Autori,  professori  G.  Mo- 
relli ed  E.  Colonna,  togliamo  dalla  Hivhfa 
Chh/iica  In(ìus/riah\ 

Molti  perfezionamenti  sono  stati  introdotti 
in  questi  ultimi  tempi  nei  pro(*edimenti  d'a 
nalisi  del  gaz-luce  e  dei  combustibili  gazosi 
in  genere  ;  ma  siamo  ancora  ben  lontani  da 
quella  semplicità  e  rapidità  che  si  ri(*hie- 
dono  nelle  operazioni  da  api)licarsi  nella 
prati(-a  industriale. 

Col  presente  lavoro  ci  siamo  proposto  an- 
(;he  noi  di  apportare  qualche  lieve  contri- 
buto a  siffatta  questione,  che  merita  la  mas- 
sima considerazione. 

I  componenti  che  si  determinano  ordina- 
riamente nel  gaz  sono:  T  anidride  carbonica 
(COJ,  gli  idrocarburi  pesanti  (C,!!,,  CJI^,  C,il„ 
ecc.\  r  ossigeno,  V  ossido  di  carbonio  (CO),  il 
metano  (CH,),  1'  idrog(Mio  e  1*  azoto. 

Per  le  nostre  determinazioni  ci  siamo  ser- 
viti del  noto  apparecchio  Orsat-Lunge  che 
dà  risultati  abbastanza  precisi  pei  bisogni  indu- 
striali ed  il  cui  maneggio  non  pi'esenta  difficoltà. 

L'  apparecchio  che  ci  ha  servito  consta  di 
un  tubo  misuratore  a  gaz,  diviso  in  centi- 
metri cubici  dal  tratto  0  fino  a  75  cm*,  e  poi 
in  decimi  dì  cm*  fino  al  segno  che  indica  la 
capacità  di  100  cm\ 

II  tubo  misuratore  6  contenuto  in  un  altro 
di  diametro  maggiore  pieno  <r  acqua,  desti- 
nato a  proteggere  il  gaz  dall'  influenza  delle 
variazioni  della  temperatura  esterna.  Con 
apposito  tubo  capillare  è  messo  in  comuni- 
cazione con  quattro  tubi  ad  U,  muniti  di  ro- 
binetlo,  (*he  servono  per  V  assorbimento  dei 
diversi  comj)onenti  giizosi.  Fa  seguito  ai  tubi 
di  assorlumento  un  robinetto  a  tre  vie. 

Allo  scopo  di  HMìdere  ]n(i  comodo  1'  uso 
dell'  appare<-chio  Orsat-Lunge,  vi  abbiamo  in- 
trodotto le  seguenti  leggere  modificazioni  : 

a)  Nella  i)arte  inferiore  del  tubo  misura- 
tore del  gaz  è  saldalo  un  robinetto  di  vetro, 
col  quale  si  i)ossono  regolare  meglio  le  ope- 
razioni di  j)resa  o  di  misura  d(M  volumi  gazosi  : 

ft)  1  tubi  d' assorbim(»nto  sono  stati  fis- 
sati sul  soslegììo  di  legno  con  semplici  viti 
(li  pi'essionc.  cosicché  si  possono  senza  alcun 
in(*onvcniejite  smuovm»  quando  si  tratta  di 
riempirli  o  di  vuotarli  ; 
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e)  La  tubulatiirn  che  mvjvìisì  nella  parte 
ifpfìore  elfi  tiihi  <r  ii.ssorl*imniihi  per  lo  più 
»i  rhiude  roii  turarrioli  tli  (%*i(mtrhou(*  ;  noi, 
perói  per  omo  dì  cnsì  ralìliinìho  chiusa  con 
lurarriolo  di  vetro.  Ma  sieronie  (presto  do- 
rante r  operazione  può,  per  In  ]H'essioHe  in- 
lema,  uscir  Inori  dall'  orifizio,  V  abbiamo  ri- 
vestito all'esterno  eon  adatto  tubo  di  eaout- 
loue,  che  Tobbliga  a  ti'at tenersi  a  sito* 

Prima  di  proeedcn^  airoprrazìone  di  ana 

del  gaz  abbiamo  messo  nel  lubo    di    as- 
"«brbimento  più  virino  al  tubo  misura tort*  una 
soluzionr^  di  potassa  caustii-a,   ottenuta   scio- 
gliendo gr.  17")  di  poUissa  alla  calce  in  mezzo 
lìd'o  d'  aequa  pura. 

Per  economia,  alla  potassa  sì  potrebbe  so- 
stituli'c  la  soda,  ma  questa  inlaci'a  molto  più 
rapidamente  il  vetro. 

Nel  secondo  tubo  si  trova  dell'  acido  sol- 
forico fumante  :  detto  tabu  è  quello  con  tu- 
racciolo di  vetro  in  luogo  del  turacciolo  di 
caoutchoui\  t*he  verrebbe  prontamente  cor- 
roso, 

Nel  terzo  tubo  vi  lia  mia  soluzione  di 
pirogallato  potassico,  ottenuta  sciogliendolo 
grammi  di  acido  ]>irogallico  in  mezzo  litro 
di  soltizione  di  potassa  della  densità  di  1,160, 

Nel  quarto  tubo,  ove  si  trovano  già  in 
precedenza  dei  fìlamenu  di  ranu",  abbiamo 
versato  una  soluzione  di  cloruro  ramoso  acido. 
Questa  si  può  pn^i>arare  in  poro  tempo  i'a- 
ceudo  scaldare  leggermente,  fino  a  decolora- 
zione, gr.  40  di  ossido  di  rame.  gt\  40  di 
turnitm^a  di  l'ame  e  gr.  450  di  acido  cdoridrieo. 

La  soluzione  incolora  ottenuta  va  conser 
ita  in  recipienti  ben  chiusi,  contenenti  libi- 
[tenti  di  rami*  e  difesi  dalla  luce  ('). 

Riempito  il  tubo  misuratore  (*on  100  Cm^ 

gaz  illuminante,  si  sono  determinati  Tani- 
ride  eai^bonica,  gli  idrocarburi  pesanti  (C^H^, 
C,H,t  ^JK}  t'<-'^*-)j  l'  ossigeno,  V  ossido  di  car- 
bonio cogli  assorbenti  sopra  accennati,  avendo 

ra  dì  non  ritenere  compioto  rassorbimento 

ogni  singolo  gaz  se  non  dopo  che  con  due 

alture  successive,  precedute  da  relalivo  as- 

sorbimentot  non  si  ottenesse  lo  stesso  numero. 

Come  residuo  finale    rimanevano    auixira 

l'idrogeno,    il    metano    e    l'azoto    contenuti 

nel  gaz. 

AbL»lamo  protetto  dall' aziono  drir  hHh  le  so- 
luzioni di  pirugaUatn  potassico  e  dì  cloruro  ramoso, 
dopo  che  furonf>  Introdotta  nt'ì  tubi  di  fiMMOrbi mento 
nrir  ii|ipareeehio  Orsat»  v*er«*uulavi  «opra  un  I Leggero 
strato  dì  putroJiOi 


Circa  la  determinazione  dei  due  ]>rimi 
si  presentano  gravi  diffit-oltà,  e  ^li  autori 
non  sóiu>  ancora  d*  accordo  sul  metodo  nu- 
^liore  da  ne^uirsi. 

Meury  (^  pro|>unc  di  tare  un  miscut^lio  did 
gaz  residmj  con  surtìc^icnte  ipmntìlà  d'aria,  ed 
abbru(dar\i  l'idrogeno  mediante  la  spugna 
di  platijio  si^aldata  a   ITT", 

JI.  Bunle  brucia  b>  stcs.so  jj:az  con  un  filo 
di  palladio  lei;;L(ernn*n te  riscaldalo.  Questo  nn.^- 
lodo  e  stato  migliori^io  da  Hempel,  il  quale 
ha  sostituito  al  filo  dì  palladio  tiella  spugna 
di  palladio  ossidata  alla  superficie. 

\Vinkler,  per  contro,  impiega  deifibimcnii 
d'  amianto  t)aUadiato,  che  si  scaldano  leg- 
gi^rtnente. 

Con  tali  procedimenti  si  Inumerebbe  1'  i- 
drogeno  solo  r  non  il  metano;  dalla  contra- 
zione di  volume  sì  calcolerebbe  Ja  quantità 
d*  idrogeno. 

La  quaiUit^i  di  metano  si  ricaverebbe  dalla 
nuova  contrazione  avvenuta  facendo  esplo- 
dere il  gaz  residuo  colla  voluta  quantità  di 
aria  od  assorbendo  ranidride  carbonica  t'or- 
matasi con  la  soluzione  di  i)otas8a  caustica. 

Però,  questi  mt^todi  non  sotto  st^cvri  da 
gravi  cause  di  erroi*e  e  sono  talmente  com* 
plicati  i'he  non  si  possono  consigliare  jjer  tisi 
industriali. 

Altre  volte  il  residuo  gazosodi  metartojdro- 
geuo  ed  a^otosi  fa  esplodere  cnri  la  necessaria 
quantità  di  aria  in  modo  da  bruciare  com[»le- 
tanicnte  i  due  gaz  cond)Ustil)ili  e  si  misura  la 
contrazione  dì  voluuie  avveimta.  Dopo  si  la 
assorbire  l'atiidride  carbonica  l'ormatasi  nella 
cond>ustione  mediante  la  potassa  caustica  e 
si  misura  la  nuova  contrazion»». 

Dai  due  dati  e  tacile  L*al(*olare  la  <iuantità 
d'idrogeno  e  di  metano  della  in  impela  gazosa* 
L"  inconvetiicnte  di  questo  metodo  consiste  In 
ciò  che  bisogna  operare  sul  mercurio ,  e 
quindi  gli  apparecchi  riescono  di  difficile 
maneggio» 

Neanche  facile  è  Fuso  dei  metodi  di  com- 
bustione di  detta  miscela  laeentlola  passare 
in  tubi  contenenti  dell'ossido  di  rame  ns(*aldalo. 

Rimane  l'azoto,  il  quale  sempre  si  deter 
mii»a  per  differenza  ;  vale  a  dire,  conosciuto 
il  volume  dell'  idrogeno  e  del  metano,  ti   ri- 
manente éi  considera  come  azoto.  Invero,  per 
questo  elemento  non  si  conoscojio  assorbenti 


li  Sapplciiieato  n\V  l'hu'khpédiii  Chimica  di^ì  dott, 
b  Guarre«chi  ainio  l8yT'Ì*tì  pwg.  iì. 
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liquidi  ;  se  ne  hanno,  bensì,  vari,  solidi,  come  \ 
il  boro,  il  titanio,  il  potassio,  il  litio,  il  ma-  ; 
gnesio,  i  quali  lo    assorbono    a   temperatura  : 
più  o  mono  elevata,  ma,  [)erò,  con  molta  len- 
tezza e  non  senza  difticolt/i  eompli^tamente. 

Esiste  ancora  un  altro  processo  di  determi- 
nazione dell'azoto,  il  quale  consiste  nel  combi- 
nare questo  elemento  con  V  ossigeno  sotto  l'in- 
tluenza  delle  scariche  elettriche  in  determinate 
condizioni,  studiate  dal  Hunsen  e  più  re(»ente- 
mente  da  O.  Bleier  :  diilja  quantità  di  acido 
nitrico  formatosi  si  deduce  il  volume  di  azoto. 
Ma,  per  diverse -cause,  neppun»  questo  me- 
todo è  adottato  nella  |)ratica,  e  T  azoto,  come 
abbiamo  detto,  seguita  a  determinarsi  per 
differenza. 

Noi  abbiamo  eseguita  nel  seguente  modo 
la  determinazioiu*  dei    tre    componenti    (me 
tano,  idi'ogeno  ed  azoto)  :  abbiamo  latta  pas-  \ 
sare  detta    miscela    dair  appare(  chio  r)i*sat-  ! 
Lungo  nella  bomba  del  Kroeck(»r  (che  ci  ha 
servito  per  la  determinazione  del  potere  ca- 
lorifico del  gaz)  (*),  e  poi  abbif.n.o  j>roclotta 
r  esplosione»  con  una    sufficiente   quantità  di 
ossigeno  compresso. 

11  metano  si  è  trasformato  in  acqua  ed 
anidride  carbonica  :  dalla  quantità  di  questa 
ultima  abbiamo  calcolato  quanto  metimo  con- 
teneva il  gaz  illuminante. 

Per  far  passare  il  gaz  non  assorbito  dal- 
l' apparecchio  Orsat-Lunge  nella  bomba  si 
ricompie  questa  completamente  di  acqua  di- 
saereata,  si  capovolge  e  si  mette  il  tubicino, 
che  pesca  fino  al  fondo,  in  comunicazione 
col  robinetto  a  tre  vie  delTapparecchio  Orsat- 
Lunge. 

Aperte  le  due  comunicazioni  della  bomba 
ed  il  robinetto  a  tre  vie,  si  spinge  il  gaz 
nella  bomba  sollevando  la  bottiglia  conte- 
nente acqua,  che  comunica  con  la  parte  in- 
feriore del  tubo  misuratore. 

Man  mano  che  il  gaz  penetra  nella  bomba, 
r  ac(|ua  sgocciola  dal  tubetto  metallico  che 
aftioia    la    superficie    esterna  del  coperchio. 

Quando  tutto  il  gaz  è  stato  espulso  dal- 
l' api)arecchio  Orsat  Lunge  e  raccolto  nella 
bomba  si  chiudono  le  viti  di  questa,  e,  posta 
la  medesima  in  comunicazione  con  un  reci- 
piente contenente  ossigeno  comj)resso,  vi  si 
fa  penetrare  detto  gaz  tino  a  che  il  mano- 
metro segni  2  atmosfere  utili. 


:1.  Vedi    Chimica   Imi  tini  rudi\   Anno   1902,  N.  12, 
pa-.  179. 


S'immerge  allora  la  bomba  ben  chiusa  in 
un  bagno  d'  a(*qua  fredda  e,  col  solito  inm»- 
sco,  costituito  da  un  filo  di  i)latino  che  si 
arroventa  mediante  una  conveniente  corrente 
elettrica,  si  produce»  l'esplosione  nella  miscela 
gazosa. 

In  questo  modo  tutto  V  idrogeno  conte- 
nuto nel  miscuglio  si  converte  in  acqua  e 
tutto  il  metano  in  acqua  ed  anidride  carbo- 
nica. Si  fissa  ora  V  anidride  carbonica  for 
matasi  sulla  potassa  caustica,  ed  a  tale  in- 
tento si  colloca  la  bomba  entro  un  secchiolino 
metallico  contenente  deir  olio,  che  si  può 
scaldare. 

Il  tubetto  che  affiora  la  superficie  interna 
del  coperchio  si  fa  comunicare  con  un  si- 
stema di  tubi  ;  di  cui  i  primi  sono  destinati 
a  trattenere  compl(»tamente  il  vapore  ac- 
quoso trascinato  dair  anidride  carbonica  e 
gli  altri  a  fissare  quest'  ultima. 

Per  le  nostre  esperienze  ci  siamo  .sei'viti 
di  due  grossi  tubi  ad  U  pieni  di  cloruro  di 
calcio  anidro  <*  neutro,  di  un  tubo  a  bolle  di 
Liebig  con  soluzione  di  potassa  causti(*a,  di 
un  altro  tubo  ad  U  più  piccolo,  per  metà 
ripieno  di  pezzetti  di  potiissa  caustica  e  per 
l'altra  metà  di  cloruro  di  calcio  secco. 

All'  estremità  di  quest*  ultimo  abbiamo  at- 
taccato un  alti'o  tubo  ancora  con  cloruro  di 
calcio  secco,  e  finalmente»  un  aspiratore  ad 
acqua,  costituito  unicamente  da  un'  alta  l)ot- 
tiglia  piena  di  acqua  e  munita  di  robinetto 
alla  parte  inferiore. 

Verificata  la  perfetta  tenuta  dell'apparec- 
chio, i^i  toglie  r  aspiratore  e  si  apre  con 
cautela  la  via  di  comunicazione  della  bomba 
col  sistema  di  tubi.  Siccome  nell'  interno  della 
bomba  esiste  una  pressione  superiore  alla 
pressione  esterna,  il  gaz  passa  spontanea- 
mente attraverso  i  tubi,  e  1'  anidride  carbo- 
nica viene  assorbita  dalla  ptoassa  caustica. 

Allorché  non  si  vede»  più  gorgogliare  il 
gaz  attraverso  il  tubo  di  Liebig,  si  fa  fun- 
zionare r  aspiratore  e  si  apre,  poco  alla  volta, 
la  comunicazione  dell'  altro  tubo  che  va  fino 
al  fondo  della  bomba,  in  guisa  che  nell'ap- 
parecchio  penetri  dell'aria;  questa  trascina 
tutta  l'anidride  e-arbonica,  obbligandola  a  pas 
sare  a  traverso  i  tubi  a  potassa  e*austica,  ove  è 
assorbita. 

Per  trattenere  V  anidride  carbonica  del- 
l' aria  che  penetra  nell'  apparecchio,  si  fa 
passare  questa  dapprima  entro  un  tubo  con- 
tenente pezzetti  di  potassa  caustica, 
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Finalmente,  si  scalda  il  bagno  d'  olio  a 
temperatura  un  poco  inferiore  ai  100"  ;  cosi 
si  svolge  r  anidi'ide  carbonica  disciolta  nel- 
r  acqua  contenuta  nella  bomba  e  viene  pur 
essa  a  fissarsi  sulla  potassa  (caustica, 

Terminata  Toperazione,  si  ripesano  il  tubo 
di  Liebig  ed  il  tubo  seguente,  che  si  erano 
gi^i  pesati  prima  ;  il  loro  aumento  di  peso 
indicherà  la  quantità  di  anidride  carbonica 
formatasi  neir  esplosione. 

Da  questo  peso,  che  chiameremo  p,  si 
calcola  la  quantità  di  metano  con  la  seguente 
proporzione  : 

CO,:CH,=;;:x 
44:  16  =  /;:x. 

Dal  peso  del  metano  arriviamo  al  suo  vo- 
lume con  quest'  alfra  proporzione  : 

gr.^  0,716  :  cm"*  1000  =  x  :  x^ 

in  cui  gr.  0,716  rappresentano  il  peso  di  1 
litro  di  metano  a  0"  ed  alla  pressione  di  760 
mm.,  X  il  peso  del  metano. 

Infine,  con  la  nota  formula,  riduciamo  il  vo- 
lume del  metano  da  0"  e  760  mm.  alla  tem- 
peratura ed  alla  pressione  dell'  ambiente. 

Una  causa  di  errore  nella  determinazione 
del  metano  con  questo  metodo  potrebbe  de- 
rivare dalla  presenza  dell'  azoto,  il  quale 
durante  V  esplosione  potrebbe  in  parte  tra- 
sformarsi in  acido  nitrico. 

Ma,  operando  nel  modo  sopra  accennato, 
questa  causa  di  errore  è  eliminata,  perchè 
le  pareti  fredde  della  bomba  e  la  presenza 
di  grandi  quantità  di  acqua  impediscono  che 
la  temperatura  di  combustione  si  elevi  di 
molto  e  che,  quindi,  si  formi  il  suddetto 
acido.  Dì  più,  supposto  anche  che  se  ne  formi 
esso  non  va  ad  aumentare  il  peso  dell'  ani- 
dride carbonica,  giacché,  anche  col  riscal- 
damento verso  i  100",  seguita  a  rimanere 
sciolto  nell'acqua  contenuta  nella  bomba.  Che 
d'  altronde,  non  si  formi  acido  nitrico  in  dette 
condizioni  Tabbiamo  verificato  anche  pratica- 
mente, non  manifestando  V  acqua  contenuta 
nella  bomba,  dopo  V  esplosione  e  successivo 
riscaldamento  alla  temperatura  indi(*ata,  sen- 
sibile indizio  di  acidità. 

Conosciuto  il  volume  del  metano  che  si 
trova  nel  resìduo  gazoso,  per  ditt'erenza  si  ha 
il  volume  deir  idrogeno  e  deir  azoto  com- 
plessivamente. 

Volendo  determinare  separatamente  il  vo- 
lume dei  due  gaz,  fa  d*  uopo  operare  sopra 
una  nuova  quantità  di  gaz  illuminante. 


A  tal  fine  s'introducono  nel  tubo  misui^a- 
tore  deirapparecchioOrsat  òO  cm^  dello  stresso 
gaz  illuminante  impiegato  nelle  opeiazioni 
precedenti  e,  quindi,  col  metodo  dianzi  ac- 
cennato si  fanno  penetrare  nella  bomba  pre- 
viamente riempita  di  acqua  disaereata.  Con 
una  manovra  identica  si  fanno  i)ure  pene- 
trare nella  bomba  cm'*  1(X)  di  ossigeno  puro. 
Nel  miscuglio  dì  gaz  illuminante  e  di  ossi- 
geno si  fa  avvenire  1' esplosione^  e  si  sposta 
nuovamente  nel  tubo  misuratore  dell' appa- 
recchio Orsat  il  gaz  residuo. 

Questo  spostamento  si  ottiene  col  seguente 
artifizio  :  per  mezzo  di  un  piccolo  tubo  di 
caoutchouc,  della  lunghezza  di  circa  mezzo 
metro  e  pieno  d'  acqua  disaereata,  si  mette 
in  comunicazione  il  tubetto  che  giunge  al 
fondo  della  bomba  con  un  altro  saldato  alla 
parte  inferiore  di  una  bottiglia  rii)iena  della 
stessa  acqua. 

Tenendo  elevata  la  bottiglia  ed  aprendo 
la  comunicazione  coli'  interno  della  bomba, 
si  osserva  che  V  acqua  a  poco  a  poco  {)assa 
dalla  prima  nella  secoinla  fino  a  che  occupa 
tutto  il  vuoto  prodotto  dalla  contrazione  di 
volume  avvenuta  durante  V  esplosione  dei 
gaz.  Quando  cessa  1' entrata  dell'acciua  nella 
bomba,  si  fa  comunicare  l'altro  tubo  di  que- 
sta col  robinetto  a  tre  vie  dell'  apparecchio 
Orsat,  evitando  la  presenza  dell'  aria  col  riem- 
pire r  interno  dei  tubi  con  acqua  disaereata. 

Resta  allora  facile,  alzando  la  bottiglia 
in  comunicazione  con  la  bomba  ed  abbas- 
sando r  altra  del  tubo  misuratore  dell'  api)a- 
recchio  Orsat,  travasare  il  gaz  dalla  bomba 
nel  tubo  misuratore. 

Fatti  assorbire,  col  solito  metodo,  V  ani- 
dride carbonica  dalla  soluzione  di  potassa 
caustica  e  1'  ossigeno  eccedente  dal  pirogal- 
gallato  potassico,  il  gaz  che  rimane  indicherà 
il  volume  di  azoto  contenuto  in  00  cnr^  di 
gaz-luce. 

Dalla  ditferenza  fra  il  volume  del  miscu- 
glio di  metano,  azoto  ed  idrogeno  e  la  somma 
dei  volumi  dei  primi  due  si  ha  il  volume  di^l- 
r  idrogeno. 

A  dir  vero,  con  questo  metodo,  mentre 
riesce  abbastanza  tacile  il  dosaggio  del  me- 
tano e  cumulativamente  deUidrogeno  e  del- 
l' azoto,  la  valutazione  sei)arata  dei  due  ul- 
timi è  più  complicata,  giacché  in  pratica  non 
riescono  cosi  facili  i  detti  travasi  dei  gaz 
senza  che  s'  introdu(*a  negli  apparecchi  del- 
l' aria  esterna. 


I 


j^^^.y^  .-. 
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Ma,  pei  bisogni  ordinari,  il  i)iii  delle  volte 
si  può  ti^nscurare  la  determinazione  separata 
dell'idrogeno  e  dell'azoto;  e,  d'altra  parte, 
anche  i  metodi  in  uso  per  tali  determina- 
zioni non  sono  dei  più  tacili  e,  come  si  è 
detto,  sono  tutt'  altro  che  immuni  da  cause 
di  errore. 

Per  citare  un  esempio,  le  determinazioni 
che  si  fanno  comunemente  di  metano,  idro- 
geno ed  azoto  si  eseguiscono  su  quantità  assai 
piccole  di  gaz  combustibili  (  da  12  a  15  cm  ^) 
e  quindi  gli  errori  che  si  commettono  s' in- 
grandiscono di  molto  quando  si  calcola  la 
composizione  centesimale  del  gaz. 

Adottando,  invece,  la  via  da  noi  seguita, 
si  può  operare  su  d'  un  volume  di  gaz  molto 
più  grande  (  50  ed  anche  100  cm  '%  perchè 
ta(*ciamo  avvenire  le  (esplosioni  in  una  bomba  i 
di  acciaio,  che  ])uò  resistere*  ad  ch^vatissime  | 
tensioni,  e  non  in  lecipienti  di  vetro,  come 
si  opera  comunenicnt(\ 

XSsperieni»  euBgxdtB  sul  (fai  illu  ui nenie 
della  Società  Italiana  di  Torino. 

SiUfyio  ilei  *Jfj  (ijH'ilff  IDO'J 

Voliuno.  dì  ji:nz  impi<»«i:Hto  .     .  cirr*  100,00 

*  ì*         dopo  TasHorbì- 

iiicnto  con    potHSM.'i 

cniisticn »       98,<i0 

Voi  lune  di  (inhlritt'    varìxniica 

risiilt.iiito.      .     .     .  ciir*       1,40 

»  di  j^az  dopo  rnssorhi- 
iiiciito  l'Oli  iu-ido 
Holforifo  l'miiHnto  .     »        \)'>A0 

»  di  idronirburi  pennnli 
(Cgll^  c:.H„  C,H,. 
risult.iiit<'.     ...  »         3,20 

»  di  *^«z  dopo  l'asHorhi- 
monto  con  piro«»;nI- 
lato  potassico    .     .     »       94,60 

»         di  oHsigf^ìio  risultante.  *         0,80 

f>  di  gaz  dopo  l'assorbi- 
monto  con  cloniro 
ramoso  acido     .     .     »       8H,80 

»         di  ossid'j    ili    carbonio 

risultante.     ...  »  5,80 

Poso  deir  anidride  carl)onica 
prodotta  dalla  conihiislione 
di  88,8  cinedi  ^az  residuo  con 
Tossigeno  compresso  .     .     .  gr.   0,0625 

Or.  0,0625 di  anidride  carbonica 

corrispondono  a  metano .     .     »     0,0227 

Or.  0.0227  di  metano  corrispon- 
dono ad  un  volume  dello 
stesso  gaz,  a  pressione  e 
temperatura  dell'  ambiente 
(7:J9'nm  e  16",5  C),  di   .     .     .  »       35,24 

Idrogeno  ed  azoto  residui .     .  cm^    53,56 


Deienn  inazione  dell ' idrof/eno 
e  dell'andò 

cm"*  50  di  gaz-luce,  fatti  esplo- 
dere con  cm"*  100  di  ossigeno 
puro,  hanno  lasciato  un  re- 
siduo di  azoto  di  .... 
che  corrispondono  '^  „  '^  •     • 

Restano  iVidro(/en/)     .... 


3.00 


6,00 
47,56 


Tdtalk         cm^  100,00 

Biepiloflro  dei  risultati  di  diversi  mskggi  , 

esesfuiti  sullo  stesso  gam. 
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Ora,  conoscendo  le  calorie*  di  combustione 
dei  singoli  componenti  del  gaz,  è  pur  facile 
arrivare  alla  determinazione  indiretta  del  po- 
tere calorifico  del  giìz  stesso. 

Qui  sotto  sono  indicati  i  risultati  ottenuti 
nel  r',  iV  e  6"  saggio,  pei  quali  si  è  fatta  la 
separazione  dell'idrogeno  e  dell'azoto.  Si  av- 
verte, però,  che  gli  i(lrocarl)uri  pesanti  sono 
consid(»rati  come  formati  solo  da  etilene  : 
Saggio  1"  Calorie  per  m'  r),r)05 
iV        »  »       »    0.579 

G"        »  »       »    r),Gl3. 

Questi  dati  sono  un  po'  interiori  a  (juelli 
ottenuti  dal  ly  Scavia,  che  dà  pel  gaz  della 
Società  Italiana  una  media  di  calorie  r),700. 
Bisogna  però  avvertire  che  il  gaz  luce  non 
ha  in  tutti  i  giorni  la  stessa  composizione,  e 
di  più  che  col  variare  dei  procedimenti  ana- 
lìtici variano  pure  i  risultati.  Ma  impiegando 
sempre  uno  stesso  metodo  si  ottengono  dei 
risultati  relativi  coi  quali  ognuno  si  può  fare 
un  concetto  sufficientemente  esatto  del  valore 
esatto  del  gaz  in  esame. 


Laboratorio  di  Chimtoa  docismatira 
della  K.  Scuola  di  Applicazione 
per  jfli  Inirej^iieri.  Torino. 


Or.  .Morelli 
E.  Colonna 


Occasione  favorevole 

VoifloHsi  STìO  fanali  già  adibiti  ad  ilÌKr 
minazione  pubblica  a  petrolio. 

Scrivere  alV officina  del  gaz  di  Finale 
Emilia. 
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RUBRICA  INDUSTRIALE 


DISEGNO  DI  LEGGE 

issatalo  alla  Camera  M  Dapntali  dal  Ministro  dell'  laiisroo  Gìolitti 

AMnniione  diretta  dei  pubblici  «ervisl 
da  parte  dei  ComuBi 


Sf'diita  dtW  il  Marzo  im2 


(Cmit.  e  fine  Ttdt  Sunìtm  prei'f.denie) 

TI. 

^r€ifC«lifiioiito  |i4*r  l*A««infi7ion«^  ili  re  flit  ilei 
liulitiliri  «i«*rvlxl  «*^  iu*r  Ili  (*(»^lilii7ii>iio 
tirile^  iiasIc^niU*  f«|i«''c*lali. 

Ari,  IO  a  hL  —  La  prot^edura  cbi  sep^iiii'e 
|ai  Comuni  per  rassmizione  diretta  dui  pub- 
lei  servizi,  dovendo  costituire  la  iJiCi  impor- 
lairte  eaiuela  |ireventiva  contro  i  iietieoli  di 
provvedi  menti  avventati,  viene  determinata 
in  questo  rapo  in  morìo  da  dare  le  niaf;'^ioi*i 
garanzie  possibili  che  tale  intento  8i  con- 
segua. 

II  proeedìniento  hi  esplica  in  tee  stadi  :  il 
primov  di  earattece  jn^eparatorio,   t^onsistcìUc 
uoirli    studi  e    nelle    didiherazioni    dei    corpi 
i<*ompctouti  intorno  alla  t^onvenienza  dell'  as- 
sunzione diretta  del  servizio  :  il  scN-ondo  sta- 
llo, di  carattere  deliberati \'o,   che  si  compie 
^col  Vi^frrenduin;  il    terzo   rd    ultimo   stadio, 
^romprendeiUe  i    provvedimenti    per  la  costi- 
jtlizìone  concreta  dell'azienda  speciali*  e  per 
attuazione  del  stvrvizio. 
Saranno    opportune    brevi    (*on8Ìderazioni 
>rel  imi  nari  a  speciale   illusirazione   dei  cri- 
teri fondamentali  che  hau  determinate  le  piin- 
ci[)ali    modalità   del   complesso  procedimento 
^rhe  in  questo  capo  sì  prescrivono. 

Di  leggeri  s'iidende  l'importanza  che  deve 
tvnro  il    periodo    preparatorio,   considerando 
le  i  riHultati  favorevoli  degli  studi  prelimi- 
iri,  e  le  deliberazioin  snirattuaidlità  e  con- 
firenienza  del   progetto   di   assunzione  diretta 
di  un  dato  servizio,  costituiscono  la  condizione 
indispensabili'  v  sufficiente  ad  un  tempo,  per- 
meile sulla  questione  sia.  provocato  il  detinitivo 
«uflragio  dei  (ittaiìini  eleiiori. 

Ed  è  appunto  la  considcraziojie  del  carai- 
1  tere  decisivo  di  questo  appello  che  doveva 
eondnn*e  a  riconoscere  T  opportunità  di  farlo 
precedere,  oltreché,  come  e  giusto,  dalla  d(^- 
liberazione  del  Consiglio  comunale,  anche  dal 
maturo  studio  di  qualche  Commissione  supe- 


riore, che  affidasse  di  poter  venire  sul! "argo- 
mento ad  una  conclusione  illuminata  e  so- 
pratLitto  spassionata,  e  spoglia  di  qualsiasi 
preoccupazione  locale. 

Ninno  meglio  del  Consiglio  comunale  può, 
nella  sicura  conoscenza  delle  condizioni  locali, 
giudicare  se  sia  opiiortuna  1"  assunzione  di- 
retta di  un  servizio.  Ma  le  delil>crazioni  del 
Consiglio  debbono  fondarsi  sopra  un  progetto 
di  massima  tecnico  e  finanziario,  che  possa 
aprir  V  adito  ad  mi  esame  concreto  e  conclu- 
dente da  parte  dell' autorità  superiore  e  da 
parte  degli  elettori  (articolo  10). 

Per  ciò  che  riguarda  la  scelta  tlclT  auto- 
rità superiore  centrale  da  chiamarsi  ali  esame 
delle  proposte^  poiché  lo  scopo  degli  studi  in 
parola  deve  essere  principalmente  quello  di 
considerare  il  lato  della  convenienza  tìnan* 
ziai'ia  ed  economica  dell'  assunzione  diretta 
del  servizio  da  parte  del  Connine,  e  poiché 
inoltre  tutti,  quasi,  codesti  servizi  pubblici  si 
collegano  intimamente  colle  sorti  del  bilan- 
cio del  Comune  e  per  il  fatto  stesso  dcdl' as- 
sunzione diretta  iini)ortano  la  necessità  di 
operazioni  tìnanziarie,  e  più  specialmente  di 
mutili,  la  Commissione  che  ap]>ariva  meglio 
iiuTicata  per  resanie  di  tali  progetti  era  (lUeOla 
clic  già  esiste  e  funziona  presso  il  Ministero 
dell'  interno,  (tome  Commissione  centrale  per 
il  credito  comunale  e  provinciale,  in  forza 
della  legge  17  maggio  19TO,  n.  17;>, 

Scnonchò  il  proposito  di  rendere  più  au- 
torevole e  sicuro  ravviso  della  (■ommissione 
in  relazione  alla  diversa  natura  dei  servizi 
pulddici  ed  alhi  molteplicità  delle  questioni 
tecniche  che  vi  si  possono  connettere,  non 
poteva  non  consigliare  un*  integrazione  della 
Commissione  stessa  con  elementi  tecnici.  A 
tale  ìutcnto  risponde  la  disi>osizione  del  ca- 
poverso drllarticolu  lU  colla  quale  si  stiibi- 
lisce  che  alla  Connnissione  lieale  sono  ag- 
giuntiy  per  la  trattazione  degli  atfari  di  cui  si 
occuija  questa  legge,  due  membri  del  Consi-^ 
glio  supe!-iore  dei  lavori  pubblici,  un  mem- 
bro dtd  Consiglio  superiore  di  sanità  e  un 
funzionario  su|jeriore  del  Miiùstei^o  di  agi4- 
coltura,  indnsti'ia  e  commercio. 

Il  tveriodo  prrpara torio,  nel  congegno  del 
presente  disegno  di  legge,  iniziandosi  con  la 
liberazione  del  Consiglio  comunale  per  T  as- 
sunzione diretta  di  un  dato  servizio,  si  com- 
pie (^ol  parere  della  Commissione  Reale  (ar- 
ticolo 12). 

Il  referendum  (articolo  13),  che  deve  se- 
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j>:inro  al  parere  favorevole  della  Coinmissioiie 
Keal(\  costitiiisc-e  !a  disposizione  ohe  più  iiet- 
taiiiciite  attenua  il  carattere*  e  lo  seoi)(>  del 
presente  diseguo  di  U^gge,  ehi»  è  quello  di  fa- 
vorire lo  iniziative  del  Consiglio  comuiiale, 
V  di  assicurarsi  che  esse  abbiano  il  convinto 
consenso  della  maggioranza  dei  cittadini. 

Questa  forma  di  diretta  manifestazione 
dell'opinione  pubblica  per  mozzo  dv\  rcfarn- 
(liit/f,  per  quanto  abbia  già  in  suo  favore 
l'esempio  di  altri  Stati,  e  specialmente  degli 
Stati  Uniti  d'  Americ^a,  dove  il  refrrenduìn 
nmniinistratlvo  vige  e  si  applica  con  efficacia 
di  risultati,  viene  tuttavia  per  la  prima  volta 
ad  introdursi  col  presente  i)rogetto,  in  forma 
organica  ed  obbligatoria,  nella  nostra  legisla- 
zione. Anche  prescindendo  per  altro  da  ogni 
disquisizione  teorica,  io  penso  che  il  nuovo 
istituto  possa  ess(*re  considerato  come  oi)por- 
tuno,  ed  accolto  senza  difficoltà  o  i)reoccui)a- 
zioni  di  sorta,  in  questo  disegno  di  legg(\  da 
quanti,  spogli  di  ])reconcetti,  desiderano  con 
intenti  di  sano  progresso,  favorire  le  libere  e 
coscicMiti  manifestazioni  collettive  della  vo- 
lontà popolare. 

E  in  questo  pensi(»ro,  che  nessuna  seria 
opposizione  possa  sollevare  la  proi)osta  che 
ho  l'onore  di  sottopoi-vi,  mi  confortano  gli 
stessi  i)recedenti  parlamentari.  Invero  le  pro- 
poste» i)er  il  refe  re  iKÌ  lini  amministrativo  non 
fecero  difetto  nel  nostro  Parlamento,  e  fin  dal 
ISi^O  S(»  ne  discusse  concretamente  (»  si  sa- 
l'cbbe  desiderato  d'  inserirlo  nella  legge  co- 
munale e  provinciale,  come  formalmente  si 
l)roponeva  nel  1S80  dalla  Commissione  che 
rifeii  sul  disc^gno  dclhi  nuova  legge  connmale 
e  provinciale,  e  i)iù  tardi  nel  18H8,  alla  Ca- 
mera, discutendosi  la  stessa  legge.  Nò  qui  si 
deve  tacere  la  proposta  d' istituzione  del  re- 
ferciubun^  per  quanto  semplicemente  facolta- 
tivo, in  tema  d*  imposizione  di  nuove  tasse  o- 
di  aumenti  di  quelle  esistenti,  o  di  vincoli  al 
l)ilancio  superiori  ai  (3  anni,  i)roi)osta  conte- 
nuta nel  disegno  di  legge  presentato  al  Se- 
nato del  Regno  dal  presidente  del  Consiglio, 
ministro  dell'  interno,  onorevole  Di  Rudinì, 
nella  tornata  del  (>  aprile  1H*»7. 

In  queste  varie  pro])oste  campeggiava  sem- 
pre il  conceMto  che  convenisse  render  i)Ossi- 
bik*  e  favorire  l'appello  diretto  al  voto  d(»gli 
elettori  tutte  le  volte  che  si  trattasse  di  i)rov- 
vedimenti  che  potessero  implicare  per  i  con- 
tribuenti nuo\i  aggravi,  e  più  generalmente 
per  i  Comuni  nuovi  e  duraturi  vincoli.  Ora, 


in  questo  senso,  se  v'  è  caso  nel  quale  ad  un 
api)ello  diretto  al  voto  degli  el<»ttori  possa 
volgei'si  il  pensiero,  come  a  cosa  desidera- 
ì)ile,  è  questo  appunto  dell'assunzione  diretta 
dei  pubblici  servizi  da  parte  dei  Comuni. 

Ed  è  l)ene  che  l'  espeiimento  della  nuova 
istituzione  cominci  a  farsi  in  questo  casi>,  poi- 
ché si  tratta  innanzi  tutto  di  decidere,  non 
intorno  ad  istituzioni  od  a  funzioni  già  esi- 
stenti, ma  intorno  ad  una  esplicazione  in  forma 
nuova  delle  funzioni  del  Comune,  su  cui  il 
corpo  elettorale  ha  un  incontestabile  interesse 
di  pronunziarsi  :  e  d'altra  parte,  ciò  che  è  più 
da  notare,  gli  elementi  del  giudizio  da  espri- 
mersi riMettono  e  l'iassumono  implicitamente 
due  quistioni  sulle  quali  la  massa  degli  elet- 
tori non  si  può  dir  certo  incompetente  a  dare, 
nel  suo  sano  buon  senso,  mediante  un  mono- 
sillabo, una  risposta  opportuna  e  decisiva,  e 
cioè  Si»  il  servizio  che  si  tratta  di  assumere 
rajipreseuti  un  bisogno  o  ])er  lo  meno  una 
generale  utilità  i)ubblica,  se  convenga  al  Co- 
mune di  assumere  la  gestione  con  le  conse 
guenze  finanziarie  ed  amministrative  che  pos- 
sano derivarne,  a  seconda  della  natura  di 
ciascun  servizio,  e  della  portata  del  progetto 
che  si  vuole  attuare. 

Intendendosi  di  attuare  il  refereììtlum 
nella  sua  forma  genuina,  e  di  dare  ad  osso 
piena  efficacia  <»  sanzione,  era  indispensabile 
assicurarsi  che  il  voto  degli  elettori  non  fosse 
l)rovocato  che  su  di  un  i)rogetto  studiato  e 
maturato,  e  tale  da  potersi  considerare  sotto 
ogni  asjx^tto  concreto  (»d  attuabile,  si  che  la 
risposta  della  maggioranza  dei  votanti,  do- 
vendo avere  carattere  dc^fìnitivo,  potesse  sen- 
z  altro  condin-re  all'  assimzione  diretta  del 
servizio.  In  coerenza  a  (piesti  concetti,  al  re- 
fereiulifui,  secondo  il  procedimento  disposto  in 
questo  capo,  si  viene  soltanto  quando  il  pro- 
getto di  assunzione  del  servizio,  deliberato 
dal  Consiglio  comunale,  abbia  avuto  il  parere 
favorevole  della  Commissione  Reale  :  e  tale 
assimzione  diretta  ò  ammessa,  e  nel  tempo 
stesso  rcvsa  obbligatoria,  soltanto  dopo  che  sia 
stata  a])provata  dal  voto  degli  elettori. 

L'aiticelo  1;^  contiene  la  prescrizione  del 
referendi'ìiK  e  stabilisce  alT  uopo  che  la  df- 
liberazione  del  Consiglio  comunale  sulla  quale 
sia  intervenuto  il  parere  favorevole  della 
Commissione  Reale  venga  sottoposta  al  voto 
degli  elettori  del  Comune. 

Le  disposizioni  che  neir  articolo  stesso  si 
comprendono  circa  la  convocazione  del  corpo 
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elettorale  sono  quelle  di  carattere  più  essen- 
ziale,  iudisp*nisabili  (*ioè  per  stabilire  T  o-b- 
bligo  di  tale  eonvoeaziooc,  la  naiuia  e  gli 
effetti  del  voto  dogli  elettori.  Sono  rimandate 
quindi^  eomo  e  opportuno  t-be  si  tVu*(*ia  dato 
il  carattere  generale  di  questa  legge,  ad  un 
regolamento  da  emanarsi  dal  Go\erno  per 
delegazione  del  potere  legislativo  (articolo  20) 
le  norme  più  dettagliate  del  procedimento  che 
si  dovrà  seguire  per  il  ?*e ferenti utn* 

Quando  il  voto  degli  elettori  sia  contrario 
ali*  assunzione  diretta  del  publdico  servizio, 
questa  non  potrà  effettuarsi,  e  la  importanza 
che  un  lai  voto,  iudulibìamente»  ha,  noncliè 
la  solennità  della  procedura  che  sì  dovrà  se* 
guire  per  provocarlo,  bastano  a  dar  piena  ra- 
gione della  disposizione  ultituìr  di  quest'arti- 
colo, che  cioè  per  tre  anni  la  proposta  re- 
spinta non  si  possa  riproporre  al  sutìragio  dvì 
coj-po  elcttoral'% 

Perchè  non  si  alteri  lo  scopo  e  il  signifi- 
cato di  simili  votazioni,  e  sia  conservata  ad 
esse  r  impronta  di  una  S(  bietta  e  ad  un  tenq^o 
matura  e  ponderata  innnifeslazione  del  paese, 
^yna  delle  condizioni  print*ipali  è  quella  di  ri- 
corrervi con  parsimonia,  evitando  agltiizìoni 
inutili  e  troppo  frequenti* 

Il  risultato  favorevole  del  referendHm  se- 
gna r  inizio  del  terzo  ed  idlimo  stadio  del 
procedimento,  che  è  quello  deirattuazìone  del 
servizio,  mediante  la  compilazione^  del  i*egc- 
lamento  speciale  dell'azienda  e  mediante  la 
concreta  costituzione  di  essa  per  d(*r*reto  del 
Prelctto  iartit'oli   14  e  \h), 

Iie  disposizioni  del  capo  sct:ojìdo  sono  coni 
pletate  dall'articolo  It)  col  quale  si  provvede 
al  *'aso  in  cui  si  timtti  dell'assunzione  direna 
di  un  pubblico  servizio  da  parte  di  tm  Co- 
niane senza  la  costituzione  di  ima  speciale 
azienda. 

8i  sono  già  accennati'  rn^l  rommento  de* 
gli  articoli  1  e  2  le  ragioni  per  b'  quali,  piU' 
intendendosi  con  questo  progetto  di  legge  di 
collegati*  la  gestione  diretta  dei  piilìblici  ser 
vizi  per  parte  dei  Comuni  con  le  garanzie  dt 
speciali  Amministrazioni  separate  \h\  quella 
comunale,  si  è  riconosciuto  tuttavia  necessa- 
•rio  di  non  escUidere  la  possibilità  che  tale 
gestione  diretta  si  ettettui  per  qualche  servi- 
zio pubblico  anche  prescìndendo  da  tali  ga- 
ranzie 0,  come  suol  dirsi,  in  economia. 

A  disciplinare  questa  ipotesi  mira  appunto 
l'articolo  16, 

Il  concetto  a  cui  esso  siinforma  si  è  quello 


di  lasciar  integra  ed  impregiudicata,  a  que- 
sto riguardo,  la  disposizione  dell'articolo  173 
della  vigente  legge  conumale  e  provinciale, 
in  forza  del  quale  i  Comuni  bau  facoltà  di 
gestire  direttamente  quei  soli  servizi  che  per 
loro  natura  possono  fai^si  ad  economia,  quando 
siano  stati  approvati  dalbi  (lìunta  provinciale 
anitninistraiiva  gli  speciali  regolamenti  che 
pei*  prescrizione  esplicita  del  detto  articolo 
devono  determinare  e  reggere  tnli  s«*rvizb 

Senonchè,  mantenendosi  in  massima  sif- 
fatta  facoltà,  ove  si  consentisse  ai  Conuuìi  di 
ricorrere  ad  essa  senza  prestabilire  nel  tempo 
stesso  cautele  preventive  maggiori  di  quelle 
air  uopo  disposte  dall'articolo  Wà  della  legge 
comunale  e  provinciale,  potrebbe  rimanere  in 
molta  parte  frustrato  lo  scopo  principale  di 
questa  legge,  poiché,  data  la  disposizione  del 
I'arti(*olo  1,  che  c^oncede  ai  Comuni  di  assu- 
mere direttamente  i  servizi  pubblici,  le  am- 
ministrazioni comunali  si  sentirebbero  facil- 
mente indotte  a  preferire  iji  molti  casi  ed  a 
far  prevalere  nelle  deliberazioni  consigliari  al 
sistema  delle  iiziende  s|)eciali  (piello  più  co- 
modo e  più  libero  di  freni  della  gestione  ad 
economia,  giovandosi  all'  uopo  della  indcter- 
minatezza»  inevitabile  del  resto,  della  dispo- 
sizione con  la  quale  si  è  cercato  di  circoscri- 
vere r  esercizio  della  facoltà  stessa  ai  soli 
stTvizi  che  per  loro  natura  possono  farsi  in 
er-onomia. 

Ad  ovviare  a  silllfitto  pericolo  di  abusi  in- 
tendono le  spettali  ga»*airzie  di  appj'ovazione 
e  le  facoltà  di  gravame  stabilite  dai  tre  ca- 
poversi di  quest'articolo  Iti;  col  primo  dei 
(juali  si  prescrive  che  resereizio  in  economia 
debba  essere  deliberato  dal  Consiglio  comu- 
nale nei  modi  voluti  dnirarticolo  Uìri  della 
legge  comunab'  r  provinciale,  cioè  con  dop- 
pia dclibciazìonc  e  con  voto  favorevole  della 
maggioranza  dei  consigli<»ri  assegnati  al  Co- 
mune, e  debba  essere  approvato  dalla  (riunta 
provinciale  amministrativa  ;  col  secondo  sì 
ammetto  il  ricorso  da  parte  di  uu  ipiinto  de- 
gli elettori  contro  tale  deliberazione,  appro- 
vata dalla  Giunta  aruministrativa.  alla  Com- 
missione Reale,  la  quale,  investita  cosi  del- 
l' esame  della  cosa,  e  chianiata  a  dare  il  suo 
parere,  può,  giusta  il  terzo  capoverso,  eon- 
chiudere  che  non  sia  da  ammettersi  V  eser- 
cìzio in  economia,  ed  in  tal  <-aso  rimarrà  ob- 
bligato  il  Consiglio  comunale  a  deliberare  so 
intenda  provvedere  direttamente  al  servizio 
mediante  la  costituzione  di  un*  azienda  spQ> 
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ciale,  ovvero  darlo  in  appalto,  secondo  le 
norme  della  vigrente  Ie^p:e  c-onìunale  e  pro- 
vinciale». 

HI. 

Vii^llaiixa  Mullo  A  m  mi  II  Imi  rasi  Olii  dc^llc^  a- 
KÌ4^iiclc  od  appro^axloiil  clol  I»ilaii4*l  o 
fonil. 

Art.  17  a  ^0.  —  Le  disposizioni  che  si 
contengono  in  questo  Capo  soddisfano  ad  un 
doppio  ordine  di  bisogni  :  le  une,  cioè,  ri- 
guardano le  necessità  e  cautele  inerenti  al 
normale  funzionamento  delle  aziende  speciali, 
le  altre  si  riferiscono  ai  casi  straordinari  che 
richiedono  provvidenze  i)aiticolari  per  disor- 
dini od  iri'egolarità  amministrative  e  pei  cat 
tivi  risultati  della  gestione. 

Della  prima  serie  di  norme,  alcune,  quelle 
cioè  comprese  nell'articolo  17  e  riguardanti 
le  appi-ovazioni  da  darsi  dal  Consiglio  co- 
munale ai  bilanci,  alle  nuove  e  maggiori 
spese  occorrenti  nell'  unno  ed  ai  conti,  sono 
una  necessaria  conseguenza  dei  rai)porti  che, 
specialmente  nei  riguardi  economici  e  finan- 
ziari, devono  intercedere  fra  i  Comuni  e  le 
aziende  speciali,  in  relazione  al  carattere  a 
queste  ultime  assegnato  dal  presente  disegno 
di  legge.  Le  altre,  comprese  nell'articolo  18, 
disciplinano  la  vigilanza  vera  e  propria  che 
sulle  amministrazioni  di  queste  aziende  si  è 
riconosciuto  indisi)ensabile  prescrivere. 

Considei-ato  a  tal  proposito  che  la  pecu- 
liare natura  di  codeste  amministi*azioni  spe- 
ciali consigliava  di  evitare  tutte  quelle  dispo- 
sizioni ch(»  potessero  intralciare  senza  asso- 
luta necessità  il  sollecito  funzionamento  del 
servizio,  e  tenuto  prt^sente  d'altra  parte  che 
le  attribuzioni  delle  Commissioni  amministra- 
trici,  quali  sono  state  determinate  coi  prece- 
denti articoli,  hanno  nel  loro  assieme  un  ca- 
rattere che  si  può  dire  di  esecuzione  per 
quanto  largamente  intesa,  sarebbe  stato  ec- 
cessivo voler  assoggettare  al  ris/o  deirauto- 
l'ità  governativa  tutti  i  provvedimenti  e  le  de- 
liberazioni delle  Commissioni  stesse,  tanto  più 
che  i  più  importanti  atti,  quelli  cioè  riguar- 
danti appalti,  forniture,  acipiisti  ed  i  contratti 
relativi,  sono  in  forza  di  speciali  disposizioni 
di  legge,  come  si  è  già  detto,  soggetti  all'ap- 
provazione ed  al  visto  delT  autorità  gover- 
nativa. 

Bastava,  quindi,  determinare  in  majssima 
una  vigilanza  che,  pur  lasciando  libera  nelle 
proprie  determinazioni;  e  ueir  attuazione  di 


esse,  la  Commissione  amministratrice,  ren- 
desse ])0ssibile  in  qualun(|ue  momento  la  le- 
gale conoscenza  dei  suoi  delib(»rati,  e  per- 
mettesse all'autorità  governativa  di  prendere, 
a  tempo  opportuno,  con  propria  attril)Uzione, 
i  necessari  provvedim(»nti,  quando  la  viola- 
zione delle  leggi  o  dei  regolamenti,  o  la  evi- 
dente e  grave  lesione  degl'  interessi  dell'  a- 
zienda  per  opei'a  della  Commissione  tale  in- 
tervento richi(*dessero. 

A  questo  concetto  è  ispirato  l'articolo  18 
che  siffatta  vigilanza  stabilisce  e  disciplina. 

La  sec^onda  serie  di  norme,  relativa  ai 
casi  straordinari  ed  eccezionali  nei  quali  Ta- 
zienda  speciale  reclami  l'attenzione  ed  i  prov- 
vedimenti di  coloro  che  devono  tutelarne 
r  esistenza  ed  il  funzionamento,  contempla 
una  doppia  ipotesi,  (piella  cioè  dell'  irrego- 
lare fanzionanìenlo  deir (lìtiùihiislracifHìe  e 
quella  del  cattiro  andainenlo  ennìomieo  del- 
r  azienda. 

Nella  prima  ipotesi,  prescindendo  dall'oc- 
cuparsi  dei  casi  minori  in  cui  possono  occor- 
i-ere  provvedimenti  di  carattere  momentaneo, 
poiché  all'  uopo  suffragano  già  le  vigenti  di 
sposizioni  della  legge  comunale  e  proviiuriale 
che  daimo  ai  Prefetti  i  poteri  neccessari  per 
qualunqÌK»  contingenza,  era  però  d'uopo  pre- 
vedere il  caso  più  grave,  che  il  disordine  e 
le  trascuratezze  delle  amministrazioni  sieno 
tali  da  reclamare  lo  scioglimento  di  esse. 

Ora  a  tal  proposito  un  pensiero  che  certo 
troverà  i)ieno  consenso  nel  Parlamento,  ha 
prevalso  in  me,  quello  di  non  accentrare  nel 
Governo  nuove  illimitate  facoltà  di  sciogli- 
mento di  amministrazioni  pubbliche.  Colle- 
gando tale  idea  air  altra,  di  aff'ermare,  con 
un  proposito  di  liberale  decentramento  il  ca- 
rattere eminentemente  locale  di  queste  azien- 
de, nel  cui  andamento  la  rappresentanza  co- 
munale ha  il  maggiore  interesse  e  perciò  il 
diritto  e  Tobbligo  di  occuparsene,  sono  stato, 
invece,  indotto  a  riconoscere  logico  e  conve- 
niente, che  la  facoltà  di  scioglimento  di  co- 
deste speciali  amministrazioni  sia  riservata, 
con  oppoj'tune  cautele,  allo  stesso  Consiglio 
da  cui  le  annninistrazioni  traggono  origine. 

A  questo  intendimento  risponde  l'art,  19, 
che  deferisce  al  Consiglio  comunale  il  diritto 
di  deliberare,  salva  l'approvazione  della  Giuu 
ta  provinciale  amministrativa,  lo  scioglimento 
della  Commissione  amministratrice. 

Senonchè  non  si  poteva  escludere  a  priori 
V  ipotesi  che  il  Consiglio,  per  le  peculiari  sue 


eoiidizioui,  non  possa  o  ftoii  voglia  deliberare 
nju^he  quemdo  il  disordiue  e  le  trascuratezze, 
0  r  abbandono  da  parte  della  Coinmissione 
speciak'  ri*clanien*l»bero  rome  indispensabilt* 
la  iniiiiiru  dello  scioglimento,  A  tale  eccezio- 
nale necessità  ot*e.orreva  quindi  [irovvedere, 
e  vi  si  soddisfa  stabilendo  al  eapoverso  dello 
?ites8o  artieolo  IH  rhe  la  Commissione  i>oiisa 
essere  seiolta,  eoi  parere  favorevole  della 
Giunta  provineiale  limniinistnitiva,  dal  Pre- 
fetto, quando,  nei  easi  rassalivamenle  ivi  eaun- 
ciatu  lo  seioglimento  non  sia  deliberato  dal 
Consiglio, 

La  seeonda  delle  ipotesi  di  sopra  enuneiatc 
concerne  i  casi  ancor  più  ^ravi,  nei  quali, 
pili  ebe  di  errori  o  colpe  imputabili  a>;li  ara- 
miinstratori  del  tempo,  si  tratti  dì  irregola- 
rità cosi  profonde,  e  di  lisuItaM  economici 
deUa  gestione  tali  da  intaccare  nelle  sue  basi 
foruìamentali  la  stessa  azienda  ;  per  rui  in- 
surìiciente  rimedio  sareblie  lo  scio^HmenLo 
dell'  amministi'azione. 

Era,  più  che  opportuno,  indispensabile  non 
tralasciare  di  preocruparsi  di  cimili  rasi,  p(»r 
derivarne  disposizioni  risolutive,  atu*  a  sal- 
vaguardare ad  ogni  modo  gli  interessi  gene- 
rali del  Comune  e  dei  cittadini.  Ed  a  tal  ri- 
guardo ben  si  pui'j  dire  che  le  disposizioni 
contenute  nelTartieolo  20,  con  le  (piali  si  ata- 
hilisee  la  facoltà  di  l'evoe^ire  con  decreto  del 
PretVtn»,  sentita  la  (liunta  provinciale  ammi- 
nistrativa e  sul  t'onformc  parere  drlla  Oom- 
missione  reale,  l'autorizzazione  della  gestione 
coniunfile  di  mi  dato  servizio  puì^bli<vo,  o  |ìer 
lo  meno  di  riformarne  l'ordinamento,  costi- 
tuiscono una  d(dle  garanzie  principali,  offerte 
da  questa  stessa  legge,  che  V  assunzione  di- 
retta dei  pubblici  ser'vizi  non  abbia  a  diven- 
tare per  il  Comune  fonte  di  danni  n  cui  non 
si  possa  a  tempo  opportuuij  [torre  ctìicare 
riparo. 

Al  regolamento  che  dovrà  emanarsi  per 
l'esecuzione  della  legge  si  rimanda  la  parti- 
colareggiata detenuinazionc  dei  modi  e  dei 
tei'ndni  per  la  liquidazione  delle  aziende  prr 
le  quali  si  nMHlesse  net^essaria  ia  i"evo(*a  della 
autorizzazioiir  prefettizia  nei  casi  sopra  enun- 
ciati. 

IV. 
Oipi|io«ilxioiai  «eiKTfilf  i*  friin^iloric^. 

Art.  *^L  —  Ln  prinìa  disposizione  d(d 
Capo  IV  i^art.  21)  prevede  il  riscatto  da  parte 


dei  Comuni  dei  servizi  già  affidati  all'  indu- 
stria privata. 

Sarebbe  in  parte  frustrato  T  intendimeuto 
della  legge  se  ai  Comuni  non  fosse  ricono- 
sciuto questo  diritto,  perchè  in  molti  Comuni, 
speeiaimcnti*  nelle  grandi  cittA,  i  servizi  di 
maggiore  importiinza  sono  già  regolati  me- 
diante concessioni  ai  privati,  e  Tattività  eco- 
nomica del  Comune  non  poti^ebbe  esplicarsi 
che  nel  canifjo  limitatissimo  dei  servizi  nuovi 
non  ancora  stabiliti. 

Non  è  meri  ver<j  d'altro  lato  che  lafacoltàde! 
riscatto  deve  essei'e  circoscritta  in  modo  ehe 
non  venga  turbata  riniziativa  industriale  pri- 
vata, la  quale  nmle  si  acconcerebbe  air  im- 
piego dei  suoi  capitali  in  questi  servizi,  se  da 
im  giorno  all'  ìUtro  potcsst*  temer* ■  la  revoca 
dalle  <*oncessiuiij» 

Ecuo  i>erchè  il  lu'ogetto  di  legge  stabilisce 
che  jier  addivenii'e  al  riscatto  octrorre  che 
dair  atto  della  eonrrssiime  stessa  siano  tra- 
scorsi almeno  cinf|Ur  anni. 

Ammesso  il  pinncipio  del  riscatto,  occor- 
reva indicai'e  i  criteri  del  calcolo  i)er  deler- 
niinarc  il  valoi't*  e  la  corrispondente  indennità 
da  pagai^sì  al  coiu'essionari^^ 

Il  valore  attuale  del  niìiteriale  mobile  ed 
immobile*  deirimpianto  ed  il  protìttoehe  viene 
a  mancare  per  la  restante  durata  della  con- 
cessione, calcolato  sulla  media  dei  redditi  netti 
deir  ultimo  quincpiennio,  dichiarati  agli  effetti 
deir  inì[JOsta  di  ricf^hezza  mobile,  sono  i  ter- 
mini fondamentali  su  cui  il  jtrogetto  dì  legge 
poggia  il  calinolo  della  indennità  da  pagarsi, 
.salvo  le  maggiori  dctorminaziojd  che  j)oira!mo 
essere  dettate  dal  regolamento* 

LMndennità  ò  fissata  d'accordo  fra  le 
parti,  con  la  approvazione  della  (Munta  |n^o- 
vincìah*  annuiaistrativa,  oppure  è  stabilita  dii 
un  collegio  di  arbitri,  equamente  formato,  i 
quali  decidono  come  amichevoli  compositori. 

Nel  priìuo  caso  gli  interessi  del  Comune 
sono  suttìcientemente  tutelati  dalla  iiiunta  pro- 
vinciale ammiinstrativa  ;  nel  secondo  caso,  lo 
scopo  6  sempre  raggiunto  con  una  [n'ocedura 
rapida  e  semplice  e  che  nello  stesso  tempo 
garantisce  1'  interesse  dei  concessionari  e  d<^l 
Comune,  Le  disposizioni  del  progoKo  sono 
aduiupie  inqjiontate  a  quei  |irincipiì  pratici 
ed  equi  a  r'ui  s*  informa  ormai  sempre  la  de- 
licatti  materia  dei  riscatti. 

Coir  idtimo  comuni  di  questo  articolo  si 
dispone  infine  la  non  applicabilità  delle  con- 
dizioni dianzi  accennate  pel  riscatto  o  la  re* 
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voca  della  concessiono,  quando  a  ciò  sia  stato 
già  col  contratto  provveduto  in  termini  di- 
vei-si. 

Il  rispetto  ai  diritti  acquisiti  imponeva 
questa  restrizione. 

Art.  <^<^  e  i^.7.  —  Con  Tarticolo  22  si  prov- 
vede ai  mezzi  speciali  di  cui  i  Comuni  pos- 
sano aver  bisogno  per  assumere  direttamente 
i  pubblici  servizi. 

L'assunzione  dei  servizi  di  grande  impor- 
tanza, come  quelli  previsti  dal  presente  schema 
di  legge,  sia  che  si  tratti  di  nuovi  impianti, 
sia  che  vogliansi  riscattare  dalla  industria 
privata  impianti  in  esercizio,  richiede  mezzi 
generalmente  non  compatibili  con  le  risorse 
ordinarie  d(»l  bilancio.  Occorre  pertanto  ricor- 
rere al  credito,  ma  in  modo  da  evitare  tutti 
i  pericoli  cui  si  può  andare  incontro  so  al* 
credito  stesso  si  attinge,  dovendo  subire  con- 
dizioni troppo  onerose,  e  senza  le  necessarie 
cautele  e  gai'anzie. 

La  fonte  meglio  indicata  per  soddisfare  ai 
bisogni  di  cui  si  tratta  6  senza  dubbio  La  Cassa 
depositi  o  prestiti  che,  con  intendimenti  alti 
e  socialmente  moderni,  ha  già  acquistato  tanti 
titoli  (li  benemerenza  verso  gli  enti  locali.  E 
come,  col  suo  concorso,  si  è  provveduto  e  si 
provvede  a  liquidare  il  rovinoso  passato  di 
non  pochi  Comuni,  salvandoli  dal  fallimento, 
cosi  potrà  la  Cassa  a  molti  altri  infondere 
nuovo  sangue  e  nuova  vita,  aiutandoli  eflBca- 
(*emente  nell'opera  di  risorgimento  economico 
e  finanziario  cui  tende  il  presente  progetto  di 
legge.  A  ciò  si  mira  estendendo  l'applicazione 
della  legge  17  maggio  1900,  n.  173,  ai  mutui 
da  conc(»(lersi  per  l' assunzione  diretta  dei 
pubblici  servizi. 

La  menzionata  legge,  menti-e  apporta  al 
mutuatario  il  grande»  beneficio  di  potei*  con- 
seguire il  i)restito  ad  un  tasso  di  interesse  di 
favore  e  con  ammortamento  a  lungo  periodo, 
olire  in  pari  tempo  ogni  garanzia  e  sicurezza 
air  istituto  mutuante  per  l' impiego  dei  suoi 
(*a  pi  tali. 

Ma  la  legg(»  (*omunale  e  provinciale,  (*ol- 
r  articolo  lO:^,  salvi  i  casi  spe(!iali  previsti  da 
legge,  non  consente  ai  Comuni  di  contrarre 
nuovi  mutui  s(»  gli  interessi  di  questi  aggiunti 
a  ([uclli  (lei  debiti  r  mutui  in-ecedenti,  fac- 
ciano giungere  la  somma  da  is(*riversi  in  bi- 
lancio, pel  s(M'vizio  (h^gli  interessi  stessi,  ad 
una  cifia  superion»  al  (|uint()  delle  entrate 
ordinarie. 

(Jra,  è  certo  che   in   nessun  caso   V  (acce- 


zione alla  regola  può  essere  più  opportuna, 
anzi  necessaria,  quanto  in  quella  dei  nmtui 
contratti  agli  scopi  contemplati  dal  presente 
disegno  di  legge. 

11  mutuo  in  questo  caso  apre  generalmente 
una  nuova  e  vitale  fonte  di  risorse  straordi- 
narie all'  ente  mutuante.  Ma  poiché  d'  altra 
parte  occorrono  rilevanti  capitali  che  impor- 
tano necessariamente  un  onere  di  interessi, 
il  quale  può  di  leggieri  vincolare  le  entrate 
ordinarie  del  bilancio  per  una  somma  supe- 
riore al  limite  stabilito  dalla  legge  comunale, 
cosi  rendesi  necessaria  la  d(»roga  stabilita  nel 
secondo  capoverso  dell'  articolo  22. 

Del  resto  tale  deroga  si  è  voluta  (circon- 
dare di  ogni  cautela,  sia  affermando  nell'ul- 
timo comma  dello  stesso  articolo  la  necessità 
delle  forme  speciali  per  le  deliberazioni  da 
adottarsi  dal  Consiglio  comunale  per  la  con- 
trattazione del  mutuo,  sia  prescrivendo  che 
il  parere  delle  Commissione  Reale,  voluto  da- 
gli articoli  12  e  13,  investa  anche  il  merito 
in  quanto  ha  attinenza  al  mutuo  contraendo. 

ila  un'altra  eccezione,  e  per  gli  stessi  mo- 
tivi dipendenti  dalla  speciale  natura  ed  im- 
portanza dei  servizi  di  (*he  trattasi,  occorreva 
fare  alla  legge  comune,  ed  6  quella  prevista 
dall'articolo  23  del  presente  disegno  di  legge. 

L'articolo  287  della  legge  comunale  non 
ammette,  pei  Comuni  che  ecc(Hlono  il  limite 
legale  della  sovrimposta,  spese  facoltative  al- 
l' infuori  di  quelle  (sempre  di  evidente  utilità 
pubblica)  (*he  si  rifei'iscano  ad  impegni  pree- 
sistenti all'  es(^rcizio  1894. 

Ora  ò  certo  che  a  molti  dei  servizi  indi- 
cati nel  presente  progetto  la  legge  non  rico- 
nosce il  carattere  di  obbligatorietà,  e  d'altra 
parte  non  v'  ha  chi  non  sajìpia  che  la  mag- 
gioranza dei  Comuni,  ed  in  special  modo  i 
più  importanti,  pei  loro  maggiori  bisogni  ec- 
cedano il  limite  legale  della  sovrimposta.  Evi- 
dente dunque  la  conseguenza  che  il  presente 
disegno  di  legge  diventerebbe  per  la  maggior 
parte  dei  (*asi  inattuabile,  se  questa  limita- 
zione non  fosse  tolta,  quand'anche  la  spesa 
abbia  carattere  facoltativo. 

Ciò  ammesso,  sorgeva  di  conseguenza  la 
necessità  di  rimuoven»  V  altro  ostacolo  che 
sarebbe  derivato  da  quanto  dispone  il  terzo 
comma  d(»irarticolo  284  d(^lla  legge  comunale 
stessa,  se  non  sì  fosse  cioè  aperta  la  via  al- 
l' aumento  (»  air(H*cedenza  di  sovrimposta  di- 
pendente dall'  assunzione  dei  servizi  pubblici, 
sostituendo    all'  autorizzazione    della    Giunta 


[provinciale  amministrativa  quella  che  si  di- 
[chiara  iuHita  nel  parere  richiesto  alla  Coni- 
^mi.sHioiio  Reale  per  l'articolo  12. 

E  dopo  che  sulla  eonveiiieuza  della  assim- 

sione  diretta  dianzi   accennata   si  ò  ottenuto 

il  parere  favorevole  della  Conitnissione  Reale, 

-e  si  è  favorevolmente   proniini'iato   il  snflVa- 

llfio  dei  (Uttadiiii,  sarehbi»   stato  fiiof  di  hio.i,^o 

intempestivo  V  ammettere  il    diritto  a  ri- 

frorsù  previsto    dall'articolo    "ììHò  della  stiri'i- 

[peiuta  legge  comunale  e  provinciale, 

L*  artit*olo  24  prevede  il  caso  dello  scio- 
jlimento  del  Consìglio  comunale  e  pres<*rive 
2he  tale  scioglimento  non  imìilìrvt'r(nelln  della 
Ji^ommissione  speciale  dell  azienda,  salvo  che 
5l  Decreto  Reale  non  lo  si  dirlnai'i  espres- 
iniente. 
Se  cosi  non  fosse  male  si  pro\  vcderebbe 
buon  funzionamento  di  un'azienda,  che,  jmr 
>ndo  emanazione  e  parte  dell  annninistra- 
^iKione  comunale,  ha  tuttavia  una  gesfione  hen 
di.stinta  con  caratteri  essenziiil mente  indù- 
stilali,  incompatibile  con  le  contìnue  varia- 
zioni e  i  facili  mutamenti  cui  sono  soggt»ttc 
|e  rapprest^ntanze  eomimali  per  motivi  politici. 
Occorreva  pero  non  dimcnticm't^  che  il 
iresidente  della  Commissione  è,  por  T  ai'ti- 
folo  5,  un  assessore  o  consigliere  desi<;uiito 
lai  Consiiglio  comunale,  per  cuii,  sri(dto  qne- 
3,  veniva  naturalmenre  a  manmie  il  pre- 
lidente.  E  si  r*om|Uvnde  che,  come  è  stabilito 
il  secondo  connna  dcirarticolo  21,  la  rat»prc- 
jentanza  sia  assunta  in  tnl  caso  da  chi  rap* 
M'esenta  tem|ioraneìnnente  T  autorità  conni- 
la  le. 

Può  avvenire    in    ogni    modo  ehr  ragioni 
speciali  coimiglino  che   allo   scioglimento  del 
"^Consiglio    comunale    si    nnisea    quello    delta 
Commissione    speciale   della  aziemla,  perehe 
non  è  escluso  t*he  in  quest'ultima,  la  quide, 
li  ripete,  è  emanazione  di  quello,  si  ritiettano 
fli  stessi  difeiti  e  le  stesse  irregolai'ità  riscon- 
j'Hle  nella  animiuistrazioue  municii>ale  in  ge- 
lere,  Ed  allora  le   funzioni    tutte  della  Com- 
fissione  speciale,  per  logica  conseguenza,  do- 
rranno   accenti'arsi    nel    Commissario  Regio. 
3osi  dispone   l'ultimo   comma    d*dr anzidetto 
irricolo  24. 

Ari,  2.'},  —  Come  abbìnnin  già  acr'ennaio, 
presente  schenni  di  leggt»  non  crea,  md  vero 
1,  mi  nuovo  indirizzo  di  cose,  ma  consa- 
cra piuttosto  un  prìnripìo  già  riconosciuto  in 
3oi*ia  ed  in  pratica  attuato,  diseiplimnidolo 
iella  8na  prati(*a  atluazione. 


Kra  necessario  adunque  che  alle  norme  e 
disri|>!ine  stesse  fossero  assoggettati  anche  i 
servizi  pei  quali  già  esiste  V  assnnzioru'  di- 
l'crta  per  parte  dei  Comuni,  non  soltanto  per 
quanto  riguarda  le  aziende  speciali,  ma  an- 
clie  per  T  autorizzaziorie  alT  esen.'izio  in  eco- 
nomia secondo  è  pre\'isto  dall'  artir:o!o  Uk 
Questa  la  ragioiìe  delT  artìcolo  25. 

AvL  4^6.  —  Con  r  ultimo  ai'tieolo  tinal- 
menfe  si  delega  al  tiuvei'uo  del  Re  la  facoltà 
Ali  emanare  i  regolamenti  nec  ossari  per  la  ese- 
(*uzione  della  legge. 

Non  v'ha  chi  non  veda  la  necessità  di 
questa  disposizione,  quando  si  riHetta  alla  no- 
vità della  materia  da  disciplinare  ed  alla  na- 
tura delicata  e  complessa  dei  congegni  che 
r  attuazione  defila  U^^}::v  metterà  in  azione. 
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Asti,  —  Cìazometro  (1900)  —  Capitale  im- 
piegato L.  214;ìr>0. 

l*rima  della  mmiiciiiaìizzazione  il  gaz  i-o- 
stava  cent.  25  al  me.  Ora  si  i)aga  cent.  Iti 
per  uso  industriale  e  i-ent.  20  per  altii  usi. 

Per    il    ris(*atto  fu  t»<'irata    la    somma    dì 

11  gaz  con.sumnin  per  rillumlnazione  pnti- 
hlica  e  di  me.  2."UXK>0  a  eeuL  12  il  me,  'pre- 
sumibile prezzo  di  costo  di  un  piecolo  im- 
piantoì  ed  importa  un  utile  di  L.  27,720.  Ciò 
che  darehlìc  un  orile  totale  di  L,  42,720, 

Pare  che  sti  ([uest*utile  grnvi  un  juecolo 
interesse  di  un  prestito  e  di  un  conto  corrente, 
L'azienda  è  organizzata  in  rtiodo  nutonomo. 
Il  I)ii*ettore  ha  una  partecipazione  sugli  utili, 

A8COI.I,  —  (lazometro  (190 li  —  Capitale 
impiegato  L.  10:),3;H  —  Introiti  ordinari  L. 
71,000;  illuminazione  pubblica  L.  24Ó00  ;  to- 
tale L.  95,500.  —  Si*ese  esei'cizio  L.  HKOM; 
interessi  ed  ammortamento  del  mutuo  L.  5,0rK); 
totale  L.  HH,000:  ditterenza  L.  9,500, 

Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  (to- 
stava cent.  45  al  me.,  ora  si  paga  a  (*ent.  30, 

Vi  fu  riscatto  mediante  mutuo, 

HoLùGN A.  (  Jazometro  (1902)  —  Capitale 
ìnqdegutM  L.  i;jrr>4,4ni  —  Introiti  (ordinari 
L,  IJUS.Hl  l  ;ÌI|yniinaziom*  pubblica  L.  196,205; 
totale  \u  1, 995,01 1\  —  Spese  esercizio  Lire 
l,5t)8,293  ;  intei'essi  ed  nmmnrtnnn?nto  del  mu- 
tuo L.  252,386  ;  totale  L.  1.820,b79;  differenza 
L,  108,337. 
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Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  per 
Tilluminazione  pubblica  costava  cent.  32  al 
me.  Ora  costa  cent.  11.  Per  i  privati,  ora 
come  prima,  per  ogni  me.  si  piigano  cent.  25 
per  rilluminazione,  cent.  23  per  il  riscalda- 
mento, cent.  24  per  uso  misto  (illuminazione 
e  riscaldamento).  Per  uso  forza  motrice  è  ri- 
bassato da  23  a  20  cent,  il  me. 

Riscattato  da  compagnia  privata  mediante 
il  pagamento  del  valore  reale  e  soddisfaci- 
mento in  somma  capitale  (fatto  il  debito  8conto> 
degli  utili  presumibili  per  il  resto  della 
concessione.  Mutuo  al  4  1(2  e  5  per  cento. 

Amministrazione  autonoma. 

Caltanisetta.  —  Gazometro  (1901)  — 
Capitale  impiegato  L.  240,768  —  Rendita  an- 
nua 3r),0(X)  illuminazione  privata  —  Spesa 
annua  L.  75,000  —  Differenza  passiva  L.  40,000 
compensate  dalla  gratuità  dell' ili  umiliazione. 

Riscattato  nel  1890.  Costo  di  produzione 
del  gaz  cent.  15. 

Como.  —  Gazometro  (1900)  —  Capitale 
impiegato  L.  671,597,  dedotta  la  parte  di  ca- 
pitale già  ammortizzata  —  Rendita  annua 
L.  718,919  —  Spesa  annua  613,645  compresa  la 
rata  d'interesse  e  di  ammortamento  del  pre- 
stito —  Differenza  L.  47,555  reddito  effettivo; 
L.  57,719  valore  deir illuminazione  pubblica; 
totale  L.  105,274. 

Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  co 
stava  cent.  24  al  me,  ora  si  paga  cent.  22. 
Fu  riscattato  nel  1894  mediante  un  mutuo. 

Cosenza,   capitale    impiegato  L.  215,(XX). 

Amministrazione  autonoma. 

Si  tratta  della  produzione  del  gaz  ricco 
estratto  dai  residui  di  petrolio.  Il  riscatto  è 
compiuto  da  molti  anni  e  il  mutuo  relativo 
è  per  rintiero  rimborsato. 

Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  ve- 
niva pagato  dal  Comune  cent.  16,30  per  la 
pubblica  illuminazione  e  cent.  20  per  gli  al- 
tri usi.  Ora  si  vende  ai  privati  in  ragione  di 
cent.  14  a  16,  a  seconda  del  consumo  mensile. 

Mancano  i  dati  sulla  rendita  annua  e  sulla 
spesa  annua. 

Spezia.  —  Ga^cometro  (19(X))  —  Capitale 
impiegato  L.  500,000  —  Rendita  annua  L. 
215,505  —  Spesa  annua  L.  283,999  —  Diffe- 
renza passiva  L.  68,494  compensata  dalla  gra- 
tuità deir  illuminazione  pubblica  e  dei  pub- 
blici locali  e  del  combustibile  per  gli  uf- 
fici. 

Neiranno  1896  vi  fu  un  utile  di  L.  53,000, 
nel  1897  di  L.  27,771.  Il  deficit  dipende  dal 


caro  prezzo  dei  carboni.  Dal    principio    del- 
l'anno v'è  gestione  separata.   ^ 

Però  in  entrata  non  è  calcolato  il  prezzo 
del  gaz  consumato  per  la  pubblica  illumina- 
zione né  del  gaz  e  del  coke  usato  per  ri- 
scaldamento di  stabilimenti  ed  uffici  comunali 
e  di  beneficenza. 

Livorno.  —  Gazometro  (1902)  —  Capitale 
impiegato  L.  559,501  —  Differenza  L.  194,590 
utile  presunto  al  lordo  di  rate  di  i1sc;atto. 

Prezzo  del  gaz  prima  della  municipaliz- 
zazione :  Pel  Comune  massimo  cent.  16  al 
me.  ;  pei  privati,  per  illuminazione,  da  cent. 
20  a  25  a  seconda  del  consumo  ;  per  riscal- 
damento cx*nt.  22  ;  per  motori  da  20  a  21. 

Dopo  la  municipalizzazione  : 

Pei  privati  per  illuminazione  da  cent.  19 
a  26  a  seconda  del  consumo  ;  per  riscalda- 
mento cent.  20;  per  motori  da  18  a  20,  a 
seconda  del  consumo. 

Comprato  rimpianto  dal  1  geilnaio  1902 
per  scadenza  di  contratto. 

Il  prezzo  di  riscatto  in  L.  559,501  da  pa- 
garsi in  cinque  rate  annuali  di  r.wi  la  prima 
fu  pagata. 

Padova.  —  Gazometro  (1900)  —  Capitale 
impiegato  L.  1,500,585  —  Renditi!  annua  L. 
844,917  —  Spesa  annua  L.  776,542  —  Diffe- 
renza L.  68,375  ;  interessi  e  quota  d'ammor- 
tamento L.  66,135;  utile  al  netto  L.  2,245; 
oltre  L.  35,0(X)  di  risparmio  sulla  illumina- 
zione pubblica  in  confronto  del  sistema  pre- 
cedente. 

Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  co- 
stava cent.  16,46  per  la  pubblica  illumina- 
zione ;  cent.  17,28  per  illuminazione  del  pa- 
lazzo municipale  e  straordinarie  ;  cent.  36 
per  quella  degli  istituti  di  beneficenza  ;  cent. 
38  per  i  privati  consumatori.  Ora  si  paga 
cent.  9  per  illuminazione  pubblica  (prezzo  di 
costo)  cent.  20  per  illuminazione  e  riscalda- 
mento a  privati  ;  cent.  18  per  uso  industriale. 

Uimpianto  fu  riscattato  dal  Comune  nel 
1896,  per  scadenza  di  contratto  mediante  il 
pagamento  di  L.   380,(X)0  valore  periziato. 

Fu  pattuito  inoltre  il  pagamento  di  L. 
270,  000  per  utili   d'esercizio    dal    1    agosto 

1896  al  30  settembre  1897.  In  tutto  L.  650,000 
da  pagarsi  in  due  rate    uguali  il  10  gennaio 

1897  e  il  10  gennaio  1898.  Il  che  fu  fatto,  sod- 
disfacendosi alle  L.  27O,(X)0  con  gli  utili 
deiresercizio,  essendosi  continuato  per  quel 
periodo  a  mantenere  il  prezzo  antecedente  in 
cent.  38  il  me. 
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Furano  deliberate   erogazioni    d' esercizio 

L.  100,0(X)  dì  capitali  e  lavori  per  L.  589,000 
là  quasi  totulmeiite  ese|ì:uiti.  Ai  fondi  oc(-or 
reiiri  si  pi-ovvede  t*on  anticipazioni  in  (H>nto 
ìjorrente  presso  la  localo  Barn^a  popolare  ad 
111  interesse    che  è  di  1|8    inferiori^  al   tasso 
Regale  della  Banca  d'Italia.  Si  provvede  con 
fli  utili  airinteresse  delle  anticipazioni  e  al- 
l'ammortamento  dei  prestiti    e    del    capitale 
vi*im]iiaiito.  Per  il  (die  si  prevedono  necessari 
10  anni,  Il  Comune    rispanuia  L.  .Hó^OOO  an- 
iiie  rispetto  al   sistema    precedente.    L'  ntile 
"dcirultinio    esercizio  fu   di  L.  t)0,00t3.    L'ani- 
lùnìstrazione  è  tenuta  dopo  il  27-2H  !el>braiu 
1899  da    un    direttore    responsabile    sotto   la 
borve][^lÌaiiza  del  Sindfif*o  e  della  Giunta. 
11  liilancio  è  separato. 
VorìHKk*A.  —   Gazonietro    per  i  due    anni 
1899-900;  OlTHcina    clettrii-a    ]>cr  i  due    anni 
1899-900  —    Capirà  le    impiegato  L.  452,9^0: 
L.  89,490    —    Rendita    annua    L.  :UX>,4:-^'^  ; 
L.  10,547    —    Spesa    annua    L.  272,947  ;  e 
j,  19,855  —  DitfenMìza  passiva  L.  33,480  al 
ietxo    dog;!!  interessi    del    mutuo  ;  media  an- 
male  L.  Iti, 740. 

Prima  della  munì<'i|)alìzzazione  il  gaz  co- 
ntava cent.  44)  e  nei  due  ultinu  anni  cent. 
?5  al  me,  ora  si  i>a|,ai  cent,  13, 

L*  impianto  del  gazometro  fu  riscattato 
ìel  1899  e  la  officina  elettrica  creata  ex  naro. 
tutto  mediante  un  mutuo  di  L.  400,000 
^on  la  locale  Cassa  di  risparmio.  Nelle  spese 
ano  ciileolate  anche  quelle  di  materiale  e 
li  impianto  e  dì  carattere  patrimoniale  e 
Straordinario. 

L'onere  del  mutuo,  lepoca  recente  in  cui 
l'officina   elettricfi  fu  inaugurata  e  la  scarsa 
^vendita  ai  privati   19,000  Kilo-WattSj  mentre 
potenzialità    deìT  impianto    è    per    37,000 
UlO'Watts,   spiegano    il  deficit    dell'  officina 
elettrica   è   compensato  dai   profitti    del    ga- 
jmetro  il   quale  deve  con  essa  considerarsi 
jme  impianto  unic^.   L'amministrazione,  ri- 
forosamente  autonoma  è  tenuta  da  un  direttola 
da  un   Consiglio    di    amministrazione,  pro- 
le con  metodi  rigorosafni^iite  commerciali. 
Pisa.  —  Gazonieti'o  flÙOl). 
E  in  eorso  la  municipalizzazione  che  avrà 
affetto  dair  anno  venturo. 

REtaJin  CALAimiA.  —  Oazo!netro  n900-901) 
"—  Capitale  impiegato  L.  188,185  —  Rendita 
innua  illuminazione  privata  L.   83,640;  illu- 
linazione  pubblica  57J87  ;  totale  L.  140,827 
Spesa  annua  L.  140,827  pari  air  entrata. 


Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  si 
pagava:  per  l' illuminazione  pubblica  infra 
pt^rinndTO,  cent.  26  al  me.  ;  per  quella  oltre 
pcrinu'tro,  cent.  32  al  me.  Pei  privati:  per 
illuminazione  cent*  4H  al  me;  i)er  riscalda- 
mento cent.  23  al  ine. 

Tanto  prima  che  dopo  la  munitipalizza- 
zione  devesi  poi  aggiungen'  ai  prezzi  «opra 
indicati,  la  ta.saa  governativa. 

Fu  ris(*attato  nel  1897.  —  Azienda  se* 
parata, 

Udine.  —  (lazometro  —  Capitale  ìiuihc- 
gato  L.  27,000  -  Rendita  annua  L.  l4,0O<> 
—  Spesa  annua   L.   14,iXMJ  Prc;*itti  e  per- 

dite —  Pari    eompi'esi    gli    interes.si    e    rate 
ammortamenti  mutuo. 

Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  co- 
stava, indistintamente,  cent.  32  al  me*  Ora 
sì  paga  cent.  27  per  illuminazione,  cent.  18 
I  per  uso  industriale  e  per  rist^iddamento  e 
cent.  22  per  uso  misto  ^riscaldamento  e  illu- 
miuazioiu^'f  purché  in  questo  caso  il  consumo 
i*aggiunga  20  me,  al  mest^ 

Vicenza.  —  Capitale  impiegalo  :  prezzo 
di  riscatto  L.  187,(X)0;  nuovi  lavori  a(X>,fX)0  ; 
totale  L.  487,000  ^  Rendila  annua  298,900  *- 
Spesa  aunua  L.  294,520  ~  Dirtcreuza  L,  4.:ì80. 

Riscattato    da    Snrietà    piivata.    Ali\itile 

va  aggiunto  un  risparmio  di   I.,   12,000  sulla 

spesa  deirilluminazion**  pubblica  in  confronto 

I  della  precedente.  Amministrazione  autcuioma. 

Prima  della  municipalizzazione  il  gaz  co- 
stava :  per  liiltnnlnazione  pubblicai  cent.  25 
al  me,  per  la  pri\ata  (compresa  la  tassa) 
centesimi  40,  per  uso  industriale  rvnL  H8. 
Ora  si  paga  :  per  illuminazione  pubblica  cent, 
24,  per  la  privata  cent.  27  e  per  us'»  indù 
striale  cent.  25. 


RELAZIONE 

della  Commissione  composta  dei  deputati  Fa 
see,  presidente;  Beruniì,  segretario;  Bi'unialti» 
De  Jlarinis,  Pantano,  Perla.  Pozzi  DonuMiico, 
Torrigìayi  e  Majorana  Angelo,  rc!ai(ìn\ 

E'  noti»  eoiue  si  distinguami  i  monupoli 
di  diritto  da  quelli  di  fatto.  I  primi  sono 
costituiti,  i»er  atto  della  autorità  imperante, 
a  scopo  tìscitle,  «>  igieuii^o,  o  di  jaibldira  si- 
curezza o,  per  usare  una  jiiù  gtnn'rica  lu- 
cuzione,  a  scopo  politii-o.  Mediante  essi  una 
determinata  imlustria.  o  modo  di  attività, 
0  una  serie  di  oblnetti^  di  beni»  di  «  cose  » 
sono  sottratn  al  libero  lavoro   e   eommerclo* 
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Tali,  ad  esempio,  sono  lo  privative  dei 
sali,  dei  tabacchi,  delle  polveri  piriche, 
delle  carte  da  giuoco  e  così  via.  I  secondi, 
invece,  sono  costituiti  da  ineluttabili  neces- 
sità di  fiitto,  che  impediscono  il  contempo- 
raneo usufruimento  di  alcuni  obbi(»tti,  beni, 
€  cose  »,  da  parte  di  più  persone  o  enti:  una 
tramvia  o  un  acquedotto  occupano  una  por- 
zione di  suolo  che  non  può,  grazie  alla  legge 
tìsica  deir  impenetrabilità  dei  corpi,  essere 
contemporaneamente  destinata  ad  un*  altra 
tramvia  o  ad  un  altro  acquedotto.  Ma,  |)iii 
della  legge  fisica,  vale  quella  economica,  che 
impedisce  di  impiantare  un'  impressa  conti- 
gua ad  altra  pn^esistente,  dello  stésso  genere, 
sotto  pena  di  tare  schiacciare  e  Tvma  e  l'al- 
tra dalla  concorrenza  reciproca. 

Aggiungasi  che  imjìreie  siffatte  non  pos- 
sono esercitarsi  se  non  sovra  porzioni  de- 
terminate di  suolo  o  sottosuolo  pubblico,  del 
quale  non  può  essere  dispositore  altri  che  il 
municipio.  11  che  ribadisce,  se  pur  ve  ne  fosse 
bisogno,  il  caratt(^re  monojmlistico  dei  ser- 
vizi degli  acquedotti,  debile  fognature,  del- 
l'illuminazione, delle  tramvie  ed  altri  simili, 
incoi'aggiando  a  fai'iic  assumere  direttamente 
la  gestione  ai  municipi. 
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Il  ragionamento  è  beji  semplice:  se  tali 
servizi  non  possono  esercitarsi  senza  una 
(concessione  municipale  ;  se  il  suolo  o  sotto- 
suolo pubblico  6  condizione  tanto  essenziale 
per  il  loro  funzionamento  da  doversi  consi- 
derare, nella  valutazione  dei  cofficienti  di 
produzione,  il  più  inii)ortante  :  o  perchè  il 
Comune,  che  pur  presta  il  maggiore  elemento 
di  produttività,  non  di^ve  concorrere  ade- 
guatamente n(»lla   distribuzione  degli  utili? 

Rispunta,  anche  qui,  quel  problema  d(»lla 
(ìislribtizioac  drlUt  ricrhcz^za,  in  cui  si  incar- 
dina tutta  la  ([uestione  sociale.  Deve  impe- 
dirsi che  i  concessionari  sfruttino  il  servizio 
pubblico  in  una  misura  esageratamente  mag 
giore  dell'equo:  deve,  all'incontro,  benetìcarsi 
il  bilancio  comunale,  con  attribuirgli  il  so- 
pnìreddito  di  codeste  lucrose  intraprese  e, 
più  ancora,  devo  benetìcai'si  la  massa  dei 
consumatori,  ossia  dei  cittadiiìi,  col  prestar 
loro  servizi  a  più  buon  m(M*caroV 

Una  volta  ammesso  il  principio,  pei  sei*- 
vizi  strettamente  monopolistici  (p(U'  (incili 
cio(»  ch(^  implicano  occupazione  di  suolo  co- 
munale o  che,  in  altra  guisa,  hanno  bisogno 


di  una  concessione,  da  parte  della  pubblica 
autorità)  riesce  fa(nle  il  generalizzarlo  ad 
altri  che  tah»  carattere  non  abbiano.  Quando 
sia  superata  la  i)regiudiziale  libeiùsta,  che 
afferma  l' incapacità  d(^gli  enti  pubblici  a 
sostenere  imprese  sostanzialmente  industriali, 
cpK^ste  si  possono  adottare  su  larga  scala. 
Ed  ancorchc^  abbiano  a  renden»  meno  ch(» 
ai  privati,  resta  sempre  -  se  sc(»lte  con 
accorgimento  -  tale  margin(\  nei  loro  pro- 
fitti, da  assicurare,  nella  doppila  forma  suac- 
cennata (o  direttamente  all'erario  comuimle, 
o  ai  cittadini  con  diminuzione  d(»i  prezzi 
di  consumo)  Ixniefici  notevoli.  Tanto  che, 
quand'  anche  1'  impresa  non  dov(\sse  essere 
redditizia,  e  perfino  se  fosse  passiva,  vi  sa- 
rebbe sufficiente  compenso,  nel  maggiore  e 
migliore  servizio  reso  al  pubblico.  Il  Comune, 
infatti,  non  dovrebbe  avere  alcuna  finalità 
di    lucro,  ma    il    solo    ideale    del   bene  della 

convivenza. 

* 

Che  ett(»ttivamente  h»  aziende  municipa- 
lizzate giovino  ai  consumatori,  non  fa  d'uopo 
dimostrare.  T  Comuni,  non  mossi  da  spirito 
di  speculazione,  possono,  meglio  di  ogni  altro, 
realizzare  quella  legge  economica  che  il 
Ncumann  definì  :  (jrarìlazionc  (fri  ;;;y'jj/ 
verso  i  rosfi.  Viceversa  è  pur  troppo  vero 
che  a  tal  legge  le  società  (:*oncessionari(\ 
forti  del  monopolio,  si  sottraggono. 

F/  noto  che,  mcMiti'c  il  costo  medio  per 
Tenergia  elettrica  ò  calcolato  in  (centesimi  5 
letto-watt-ora,  il  prezzo  di  ve!idita  ordina- 
riamente» supera  i  10.  Più  significante  ancora 
è  resempio  del  gaz.  Jlentre  il  costo  meglio 
può  ragguagliarsi  a  0,14  il  m.  e.  si  sono 
avuti,  invece»,  i  sc^guenti  pivzzi,  nelle  varie 
(»ittà  italiane:  Torino  0,18;  Jlilano  0,21;  Gc-- 
nova  0,27;  Roma  0,29:  Firenze  e  Venezia  0,30; 
Napoli  0,34;  l^alermo  0,481  Rimandiamo  per 
maggiori  parti(^olari  e  ragguagli  alla  rela- 
zione dell'  onorevoh»  Hoselli  sul  disegno  di 
h^gge  pei*  tassazion(^  sul  gaz. 

I    Comuni    non    hanno    altri    azionisti    se 

non  i    (nttadini,  giusta    la   immaginosa  frase 

del  Chamberlain,  dianzi  ricordata.  Non  hanno 

alcun  dividendo  da  distribuire  in  d(Miaro  :  il 

ch(»  significa  che  possono  g(\stii*e  le    azifMide 

I  municipalizzat(»    a    miglioi'i    condizioni    (*he 

I  non  lo  soci(»tà  i)rivate.    E'  stato  calcolalo  in 

I  Inghilterra    che,    potendosi    i    Comuni    prov- 

i  veden»  di  ca])itali  al  2  '  .^,  al  2  Vj  e    tutt*  al 

più  al  o  per  cento,  in    fondo   essi    venivano 
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Investire  il  capitale  medesimo  a  non  più 
1  3  Vj.  Le  condizioni  delle  società  conees- 
lonarie  8ono,  senza  eonfronto,  più  onerose» 
r  r»ibbli|L(o  che  e8se  hanno  di  distribuire  i 
ividendi  agli  azionisti*  Amhe  ot^gì  le  tre 
rapagnie  di  gaz  a  Londra,  la  (hiz  lU/ì/f, 
Ciìfiitiierciitl  e  la  ^oulh  'ìnetropolitnn 
d&nno  dividendi  del  h  V\,  del  12  Vi  ^  pertìno 
del  la  \j  per  cento! 

In  Italia  non  si  può  sperare  una  cosi 
g^raude  differenza,  perché  i  Comuni  non  pò 
ti'ebhera  a  così  buon  patto  procacciarsi  i 
capitali  ;  cpperò,  come  diremo  ])iù  tardi,  è 
hvne  che  il  ilinislero  al)bia  proposto  che 
Ja  Cassa  depositi  e  prestiti  conceda»  con  le 
rme  d<d  credito  comunale  e  provinciale,  i 
Ijtui  necessari  per  1<'  aziende  da  munici- 
palizzare. Un  notevole  margine  di  lucri  in 
queste  per  la  maggior  parte  dei  casi,  si 
può  pn»vedere,  e,  se  non  altro,  andrà  inve- 
stito a  vantaggio  dei  consumatori.  Fa  appena 
bisogno  di  aggiungere  che  esso  sarà  natu- 
ralmente progressivo,  a  misura  che  le  città 
andranno  ammortizzando  i  loro  mutui,  ed 
avranno,  cosi,  una  maggior  somma  da  desti- 
nare al  niigiioraniento  delle  aziende. 
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Qui  sì  affaccia  un  altro  lato  del  i*om 
%o  problema  della  municipalizzazione  : 
condizioni  finanziarie  dei  Comuni.  Il  te* 
>meno  di  aumento  di  spcKc  puV»lìliehe  non 
[tncMio  notevole  per  gli  mti  locali  cht*  per 
Stato.  E'  luilurfilc,  del  resto,  che  cre- 
ando i  bisogni  pubblici  e  (juiudi  i  rompiti 
le  società  moderne,  aumentino  le  spese. 
la  rome  provvedere  alle  entrate?  La  capa- 
eltà  contributiva  del  paese  è  stremata,  non 
ilo  per  sé  stessa,  ma  anche  per  T  aspra 
>n*enza  che  fra  loro  si  fanno  le  varie 
le  di  imposte  locali  e  generali.  Oreorre, 
Ili  Comuni,  trovare  nuove  torme  di  entrata, 
(ad  essi  proprie  ed  esclusive;  il  che  non  può 
Olti^iiersi  senza  ricorren»  ai  servizi  pubblici. 
Lift  municipalizzazione,  come  al>bÌanio  già 
più  volte  accennato,  ha  un  floppio  ^capo:  sol- 
[lievo  economico  pei  cittadini,  risorsa  fìnaii- 
EÌaria  per  le  città.  * 

Oli  esempi  stranieri  sono   elocpieutissiini. 
PI    hanno    bensì   servizi    municipali  passivi, 
careggiami  fra  le  spese  e  le  enti-ate  ;  ma 
ne  hanno  molti  altri  con  abbondanti  redditi. 
Le    relazioni*    dell' inchiesta    inglese    del 
fornisce    suthcienti    dati    di    fatto,    ai 


quali,  per  amor  di  brevità,  ci  è  caro  di  rimet- 
terci. Trari'emo  soltanto,  per  conto  nostro, 
dal  Manì'ripal  Yrar  Booh  del  IVMX>,  il  se- 
guente specchietto  dei  profìtti  realizzati  da 
alcuni  ft'a  i  più  importanti  Comuni,  in  alcune 
speciali  aziende  dell'anno  1899  900;  poiché 
esso  seml>raci  davvero  eloquente,  per  lo  stu- 
dio della  nostra  questione. 


MAuchc*«ter 28,620 

Glasgow    ......  42,537         4£»    2,150    121,118 

Birmiiigh»ini  . 

Bnidford 1,259  19J80  10,.H26 

Lfverpnnl *       •  »        17,188 

Leeds 13,552 

Hudilefpillrl'ì  .... 

BoNlou 

HditHX 

Notti ngflmm    .... 
Luncant**!* .     .     .     .     , 

Uri  resto  Ui  valutazione  tìnanzmria  de^li 
elfetti  della  mnuicifjalizzazione  non  può  tarsi 
in  modo  assoluto,  o  meramente  aritmetico, 
in  vista  del  solo  bilancio  comunale,  ma  in 
modo  relativo  ai  vantaggi  <^'li*'  i^'*  P^^*^  irnrre 
la  popolazione,  e  sovratulto  in  vista  degli 
obblighi  che  il  Comune  ha  di  provvedere  a 
rerti  servizi  e  della  spe?^a  corrispondente 
eh'  egli,  in  un  modo  o  neir  altro,  dovrebbe 
sempre  sostenere. 

E'  certamente  desiderabile  che  dovuncpie 
accada  quel  che  si  è  verificato  a  Vicenza  e 
Spezia,  dove  assicurasi  che  Vassuiizione  di- 
retta della  illuminazione  abbia  fatto  guada- 
gnare a  quei  Municipi,  rispettivamente,  pn*sso 
a  lire  ;)0,(K>0  e  70,(XM)  anime;  ma,  an<'lit^ 
senza  giungere  n  tanto,  sarebbe  stata  am- 
piamente giustificata  la  numicipalizznzione 
se,  senza  sconq)aginare  il  bilancio  comunale, 
avesse  giovato  a  dittbudere  su  i>iu  larga 
seala  ed  a  più  buon  mercato  la  illumina- 
zione  pulibUca  e  |)rivata. 

*  * 
Altii     vantaggi     tiell'  assunzione     diretta 
debijono  riscontrarsi  nella  maggior  <'ura  che 
im'  azienda    pubblicai    può    portare,    rispetto 
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ad  una  privata,  noi  migliorare  il  servizio  e 
noli'  adottare  i  perfezionamenti  tecnic-i  ehe 
sien  i)ortati  dal  progresso  della  scienza.  Le 
società  invece  non  hanno  interesse  a  far  ciò, 
speeialment(^  quando  si(»no  inoltrate  nelle 
loro  gestioni.  11  monopolio  è  il  loro  scudo  : 
air  ombra  sua,  nulla  temendo  della  concor- 
renza, si  adagiano,  senz'  altro  fi*eno  che  la 
fredda  lettera  deir  originario  contratto  di 
concessione. 

Il  pejsonale  delle  aziende,  inoltre  (e  ve 
ne  sono  alcuni  numc^'osissimi)  può  essere 
meglio  trattato  d'ai  ilunicipi  che  dalle  so- 
cietà private,  eliminando  cosi  una  causa  non 
ispregevolc  di  malcontento  sociale,  come  si 
fece  solenne  esperienza  a  Olasgow. 

Anche  dal  riguardo  amministrativo,  non 
ò  male  togliere  i  Comuni  dai  contatti  con 
le  società  concessionarie,  che  dan  luogo  a 
cosi  freciuenti  controversie  (»  litigi  costosi, 
nei  (piali  spessissimo  i  primi  riportano  la 
peggio. 

E  cosi  potremmo  continuare  per  un  pezzo, 
ad  enumerare  altri  vantaggi  dall'  esercizio 
diretto,  quali  sono  magnificati  dai  suoi  fau- 
tori. Ma  è  più  convenicMite,  per  nu»glio  a- 
dempiere  al  nostro  ufticio,  che  ora  passiamo 
ad  esaminare  le  critiche.  Dappoiché  airi  sono 
i  plausi  da  un  canto,  aspre  le  censure  dal- 
l' altro  :  eombattonsi  speranze  (mm-cssìvc  e 
timori  infondati  ;  ed  anche  qui  la  verità  non 
può  trovarsi  che  n(*l  mezzo. 

IV. 
IjO  orniello  allu  iniinl€*l|iallxKaKlon€^ 

Lo  obbiezioni  riassumonsi  principalmente 
nella  censura  che  la  scuola  degli  economisti 
classici  ha  sempre  mosso  alle  gestioni,  cosi 
dello  Stato  come  di  tutti  gli  altri  enti  pub- 
blici. 

A  questi,  si  dice,  manca  quello  spirito  di 
iniziativa,  che  è  retaggio  dei  privati:  manca 
(juella  previd(Miza,  qu(*lla vigilanza,  quello  spi- 
rito d'  adattamento,  che  sono  doti  indispen- 
sabili nelle  intrapn^se  industriali;  predomina, 
invece  quel  fatalismo  che  riassunuìsi  nella 
frase  volgare:  «  Pantalone  pagherà!  >,  quando 
non  giunge  agli  estremi  della  colpevole  com- 
l)iac(Miza,  se  non  pure  d(»lla  jnù  a])erta  (*or- 
rutt(»la, 

K  si  continua  :  n(»lle  aziendi»  municipaliz- 
zate farà  dif(»tto  1"  elemento  tcM-nico,  s(^  non 
niella  direzione,  certamente  negli  ufHci  di  con- 
trollo; abbonderà,  inve(*e,  l'intrusione  dei  po- 


liticastri, degli  arrutToni,  dei  cercatori  di  im- 
pieghi, che  famelici,  si  butteranno  addosso  ai 
nuovi  istituti,  c(»n*ando  trasfondere  tutti  i 
germi  malefìci  onde  è  in(iuinato,  cosi  spesso, 
il  torbido  sottosuolo  della  vita  locale.  Si  mol- 
tiplicheranno gli  impiegati  e  i  salariati,  che 
saranno  molesti,  non  solo  i)er  il  loro  grande 
muìiero,  non  necessario,  ma,  peggio,  per  l'in 
dole  loro  :  elettori  tutti,  e  pret(»nsiosi,  e  ma- 
gnificanti la  projn'ia  supposta  qualità  di 
l)ubblici  funzionari,  aspireranno  a  continue 
promozioni,  e  i)reme.ranno  sul  municipio  col 
peso  della  loro  organizzazione,  volta  a  pri- 
vato tornaronto  e,  per  ciò  stesso,  a 'pubblico 
nocnmento. 

A  i)arte  ciò  —  aggiungesi  —  mal  s'intende 
come  tutto  il  sistema  di  garanzie  e  sindtic{iti, 
necessari  per  le  i)ubbliche  amministntzioni, 
si  possa  applicare  allo  aziende  municipaliz- 
zate. 

Sorge  un  dilemma  assai  facih»  :  o  quei 
controlli  l'imangono,  o  si  tolgono.  Se  riman- 
gono, con  tutto  il  corredo  delle  deliberazioni 
di  Giunta  e  di  Consiglio,  dei  visti  dell'auto- 
rità tutoria,  delle  approvazioni  della  Giunta 
amministrativa,  dei  reclami  in  via  gerarchica 
ed  in  via  contenziosa,  nonché  coi  limiti  se- 
gnati dagli  stanziamenti  in  bilancio  e  con  le 
norme  tutte  della  i)ubblica  contabilità  :  ed 
allora  ne  resta  paralizzata  l'attività  deliba 
zienda  ;  non  si  possono,  nell'atr(\sa  delle  au- 
torizzazioni di  legge,  piendere  molti  provve 
dimenti,  che  pure  V  urgenza  delle  condizioni 
del  mercato  o  il  tcrnicismo  dei  pi'ocessi  mec- 
canici, da  usarsi  nell' azienda,  consigliano; 
esponesi  V  andamento  di  questa  ad  una  pub- 
blicità, soventi  in<-ompatibile  col  mondo  degli 
affari,  alla  cui  essenza  in  cento  altri  modi, 
per  lungaggini,  moltii>li(*azione  di  ingranaggi, 
aumento  di  spesa,  si  contraddice. 

Oppure  a  taluno  di  quei  controlli,  per  non 
dire  a  tutti,  o  soltanto  alla  maggior  parte  di 
essi,  si  rinuncia;  ed  allora,  perduta  ogni  ga- 
ranzia, tolta  ogni  cautela,  si  incoraggia  il 
mal  goveino,  sminueiido  e  perfino  soppri- 
mendo qualsiasi  responsabilità  efficace,  e  per 
converso  agevolando  ir  disi)ersioni,  e  flnaneo 
fé  rub(»rie,  della  pubblica  cosa. 

D'  altro  canto  ne  ò  danneggiata  tutta  l*e- 
c()iìomia  del  paest^  :  giacche,  in  senso  asso- 
luto, sminuisce  la  produzioni»  della  ric<'hezza, 
che  sarebbe  molto  maggiore  se  quei  servizi 
foss(»ro  affidati  alla  più  sollecita  e  feconda 
attività  privata. 
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Erias8umondo,  difesi,  vi  ha  contraddizione 
Jn  t-ermiiii,  fra  iifti«*Ìo  pubblico  ed  azienda  in 
istriale.  Far  dirigere  qui-sla  da  <|urll(».  si- 
ùfìra  riunire  loi-iiiini  per  pittprÌM  naturn  in- 
roiiriliabili.  L'azienda,  fornita  air  uù|>o  di 
elH8tri*ità  massima*  ha  una  propizia  finalità, 
l'  è  lineila  di  creare  il  ìiHt(i{fior  reddito  fiOH- 
Wif\  L'uftic'io  pirbbliuo,  invero,  lia  si^>pi  ben 
diverbi:  non  è  una  macrliiua  produltrii^e  ;  non 
mini  a  creare  ricchezza,  né  ad  assieuraro 
redditi  :  bensì  a  rendere  servizi  al  publilico. 
Quella  rap|)resenta  il  trionfo  delT  individua- 
lismo, questa  è  rorjt^aiiizzazioiie  della  collet- 
livitii.  Epperò,  «piando  l' ufficio  puVddieo  vuol 
trasforniarHÌ  in  azienda,  )*roduce  poeo  e  male; 
ba  redditi  monchi  o  dÌKadatti;  presto  o  tardi 
finisce  eoi  renderni  passivo.  II  v]u\  a  parte 
altre  considerazioni,  »>  la  più  tia^rante  con- 
traddizione, che  possa  innnai^inarsi,  eoi  caratie- 
re  industriale  che  ^1Ì  si  vorrebbe  far  assumere. 

Ecco,  senza  snììnuirne  in  alr-un  modo  Tef 
flcaeia,  le  principali  censure  eln*  si  nuujVono 
lUla  municipalizzazione  ;  uè  giova  il  negare 
eh*  esse  possano  avtMt*,  ntai  dì  rado,  fonda- 
mento dì  v<4ità.  ]\Ia  Jion  voglioiio  c^ssere  uni- 
versaleggiate, uè  debt)ono  essere  elevate  a 
Histt»nia,  così  da  dìmetitiearr*  la  rerdtà  dei 
fiitti  pili  facilmente  osservabili. 

Deve,  per  converso,  ien<*rsi  eonl<T  delle 
_varie  condizioni  di  tempo  e  di  spazio;  poi- 
se  in  un  paese  non  difetia  reducazione 
>litiea  nelh*  masse*  ed  il  sentitm^nto  di  vi- 
pie  controllo  nella  [iubblira  opiniom*,  molti 
degli  inconvenienti  suaccennati  non  potranno 
voriHearsi  :  ad  essi  faianuo  difetto  gli  (de- 
menti di  sviluppo  e  di  diffusione,  e  sulnranno 
la  sorte  dei  gi^rmi  patogeni  che  si  spengono 
quando  sieno  immcn^si  in  i*oUure  inidonee. 

Né.  per  cojjverso,  ò  a  credere  elie  la  niu- 

^cipalizzazione  debba  attuarsi  di  autorità,  di 

Ipo  e  per  intero,  cosi  che  tutti  i  servizi  di 

puldìlico  interesse   debbano    necessariamente 

affidarsi  alla    diretta    gestione    degli  enti  lo- 

_C4ilì  ;  ma  può,  anzi  deve,  lasciarsi  la  facoltà 

fiwe  o  non    fare:   e    nelT  affermativa  isti 
tilire  una  savia  graduazione,  cominciando  da- 
gli   obbietti   più   importanti   e   meglio   sorve- 
gliabili ;  e  man  mano   procedendo,  se  ed  in 
^[uanto  siéno  propizie  le  suaccennate  «  condì 
poni  di  tempo  e  di  spazio». 

^  IP 
D*  altronde   l' intuipacità  degli  uffici  pub- 


blici a'  gestire  aziende  industriah',  non  può 
essere  pronunciata  in  modo  perentorio  ed  as- 
soluto, senza  contrastare  air  esperienza  an- 
tica e  quoiidiana*  Se  il  famoso  messer  .four- 
dain  del  Jloliere  faceva  delia  prosa  senza 
saperlo,  è  pur  vero  che  da  lunga,  da  lunghis- 
sima stagione,  i  Connmi  non  fanno  altro  che 
municipalizzare  varie  e  eompk^sse  azicjide, 
pur  senza  saperlo.  Quanti  servizi  pubblici, 
con  v<'ru  e  proprio  carattere  di  impresa,  non 
conducono  i  munì<npi,  anche  nelle  meno  pro- 
gredite contrade  V 

Macelli,  ai^quedotti,  fogna  tu  re,  illumina- 
zioni,  mercati,  trasi>orti  funebri,  forni,...  lun- 
ghissima è  la  serie  dei  ser\  izi  che  i  Comuni 
sono  abituati  a  gestirti  senza  che  si  speri- 
meniino  le  apocaiittiehe  sciagure  previste  dai 
nemici  sistematici  delle  niunici|>alizzazione. 

Hendiamo  lode  ;dl"  onorevole  ministro  del- 
r  inteniu  per  M\'i*r  fatto  stendere  in  appcn- 
pendice  al  suo  disegno  di  legge  una  relazione 
sui  vari  servizi  nimiicipalizzati,  (die  oggi  si 
trovano  in  Italia  e  in  parecchi  paesi  strajneri. 
Dopo  r  im-hicst^  ordinata  dalla  Cameia  dei 
Connini  uel  Ì9()i)  sul  Mtm/r/pd/  Trading  e 
tpndla  raccolta  dai  Coj/htiissittnrrs  of  Lfdxjur 
in  America,  non  sì  ha,  su  questo  ai'gomento, 
altro  documento  ufticiale,  in  nessun  paese, 
che  sia  notevole  come  r4Uello  che  oggi  sta 
sotto  gli  occhi  della  Canjcra  italiana;  mal- 
grado gli  errori  di  fatto,  anche  ili  conteggio, 
che  —  princìpahnente  per  la  ristrettezza  del 
tempo  —  vi  si  riscontrano,  K  inutile  quindi 
che  ci  affanniamo  a  ripetere  qutdle  notizie 
statistiche  e  h^gislative  idie  facilmente  possono 
trovarsi  altrove. 

Possiamo  atiermiire,  senza  bisogno  dì  ul- 
teriori argomenti,  che  i  fatti  depongono  a  fa- 
vore della  muniei[>Hlizzazione.  Ed  anche  qui 
si  ripete  il  noto  fenom(*no  sociologico:  la 
scienza  e  la  legge  non  i>recedono,  ma  se- 
guono i  tatti.  Bene  dimostrò  la  scuola  storica, 
che  di  recente  ha  avuto  il  pìiì  illustre  cam- 
pione in  Sunijier  Jlaine,  che,  fra  le  fonti  prin- 
cipali del  diritto,  prima  è  la  consuetudÌJR\ 
segue  la  dottrina,  ultima  è  la  legge:  tutte  e 
ti-e,  poi,  adagiansi  e  svolgonsi  sn\  sostrato 
della  publdiea  coscienza. 

In  questo  obbietto  inutili  sono  le  esercita- 
zioni dialettiche,  quando  ì  fatti,  con  la  inci- 
siva loro  eloqueiìza,  pi-edicano  ai  quattro 
venti  la  universalità,  non  solo,  ma  la  pode- 
rosa intrinseca  virtù  di  sviluppo  della  muni- 
cipalizzazione. Dì    ii'onte  a  tali  fatti  il  legi- 


—  94  — 


shitoif  ormai  non  ha  fho  un  solo  dovere  :  ri- 
ftonoscerlì,  disciplinarli,  garentirli,  in  guisa 
cin'  più  e  mei^lio  proficuo  ne  riesca,  per  il 
pubblico  bene,  V  ultej'iore  svilupi^o. 

In  verità,  V  argomento  principale  che  si 
vuol  portare  contro  la  municipalizzazione  si 
ritorce  a  favore  di  lei  medesima.  Chi  può 
negare  che  gli  uttici  pubblici  non  abbiano  i 
fini  del  lucro,  e  che  non  si  j»ossano  confon- 
dere con  le  aziende  industriali?  Ma  apimnto 
questo  noi  diciamo  :  un  Comune,  non  mosso 
dallo  si>rone  del  denaro,  realizzerà  forse  mi- 
nori utili,  nel  senso  industriale  della  parola, 
ma  potrà  condurne  i  servigi  affidatigli,  con 
maggiore  vantaggio  de'  cittadini,  adottare  ta- 
ritte  meno  olcjvate,  agevolare  i  consumi,  dif- 
fondere utilità  pubbliche. 

Queste  saranno  i)rodotte  ad  un  [ti^ezzo  di 
ros/t)^  che  industrialmente  potrà  sembrare 
caro,  ma  socialment<»  sarà  sem]/re  a  buon 
m(»rcato.  K  lo  scojio  deirattività  d<*i  Comuni 
-  (!ome  dicono  gli  strassi  (*ritici  -  non  ò  indu- 
striale, ma  sociah»  ! 

* 

I)<'1  resto,  anello  dal  riguardo  critico  e  pò- 
h^nico,  ci  soccorn»  resem])io  deiriiighiltcMTa. 
Anch(»  colà,  (piantnnque  cosi  difliusa  vi  sia  la 
municipalizzazione  -  s(»  non  forse  ai)i)unto 
l)erciò  -  non  mancano  contro  essa  le  più  acerbe 
c(»nsure  (»  le  più  acut(»  diffidenze.  Perfino  in 
seno  al  pres(»nle  (labinetto  si  è  amuniciato 
che  W  idee  del  C!hainb(M*lain  sieno  contrastate 
dal  marclx^se  di  Salisbury.  Molte  Camere  di 
commercio  (»  Sf)rir/frs  of  Ar/s^  hanno,  da  più 
t(Mnpo.  sollevato  qur]  grido  d'allarmcs  contro 
l'invasioiK^  (M  Munir/pai  trfKÌinf/,  che  rac- 
colse» lord  Ave})ury  ;  e  fin  dal  190()  la  Camera 
d(M  Coiìunii,  doix)  le  osservazioni  critiche  di 
sìr  II.  F()Wl(M-,  votò,  malgrado  le  proteste  dei 
Hurns  e»  (Un  Dillon,  T  inchiesta  accennata 
dianzi,  |)(m-  istudiare  (piali  principi  debbano 
regolare  i  rai)porli  fra  le  imprese  industriali 
private  e  le  analoghe  iniziative  d(»i  poteri 
l)iibblici. 

Malgnulo  ciò,  tuttavia,  il  movimento  mu- 
nicipalizzatore  non  si  ò  punto  fermato:  in- 
vano si  (lic(»  eh'  esso  ò  voluto  dai  socialisti  e 
iìw  conduce  ad  un  sovvei'limento  degli  or- 
dini sociali.  Rispondono  ncgativaiiKMìte  Bir- 
nìinghani,  (ìlasgow  e  Manchester  (chi»  con 
amarezza  taluno  di(*e  non  essei'c  più  numclie- 
s/(*rf<(na!}:  le  tre  città  più  ditfusaniente  ed 
int(»usamente  municipalizzatrici;  ma  nelle  cui 


assemblee  comunali  trovansi  un  solo  consi- 
gliere socialista  per  la  prima,  e  due  appena, 
per  ciascuna  delle  altre  due.  Risponde  Tas- 
sfK-iazione  delle  Muairipal  Cooperations  riaf- 
fermando eoi  fatti  la  propria  serietà  di  in- 
tenti. Risponde,  sovratutto,  la  coscienza  del 
paese,  che,  senza  pregiudizii  dottrinarii,  ae- 
,  coglie,  feconda,  sviluppa  la  municipalizzazio- 
ne, gareggiando  con  la  Germania  e  con  l'A- 
merica, e  non  di  rado  superandole. 

Giova  far  qui  cenno  di  un  sistema,  su  cui 
molti  dei  critici  della  municipalizzazione  in- 
sistono, come  un  opportuno  mezzo  per  con- 
temperare le  opposte  tendenze:  intendiamo  la 
cointer(»ssenza  dei  Comuni  nella  concessione 
dei  ]mbblici  servizi. 

In  fondo  è  il  sistema  stesso  che  lo  Stato, 
l)roprietario  delle  ferrovie,  ha  adottato  in  Ita- 
lia, i)er  il  loro  esercizio,  concedc^ndole  a  So- 
cietà private  e  riserbandosi  una  percentuale 
nei  profìtti.  Né  mancano  molti  esempi  analo- 
ghi nei  nostri  municipi:  Napoli,  per  dirne 
una,  nel  concedere  il  servizio  degli  omnibus 
e  dei  trams,  oltre  ad  un  immediato  versa- 
mento di  lire  300,000  imi)Ose  un  annuo  ca- 
none dì  lire  120,000  ed  una  partecipazione 
agli  utili,  al  di  là  di  una  prestabilita  cifra. 

Nel  Belgio  ed  in  Francia,  ove  la  munici- 
palizzazione diretta  è  poco  sviluppata,  vice- 
versa è  assai  diffuso  il  sistema  della  compar- 
tecipazione, di  cui  r  esempio  più  notevole 
diede  la  città  di  Parigi,  con  V  imporre  alla 
socit^tà  del  gaz  una  tassa  di  2  centesimi  al 
metro  cubo  ;  200,000  franchi  di  contributo  an- 
nuo ])er  la  manutenzione  stradale;  ed  un 
concorsa  nei  profitti,  tale  da  averne  ritratto, 
negli  ultimi  tempi,  oltre  12  milioni  Y  anno. 

In  parecchie  città  italiane,  e  specialmente 
a  Milano,  la  cointeressenza  ha  assunto  una 
forma  indiretta  pel  Comune  e  diretta  pei  con- 
sumatori, essendosi  prescritti  nel  contratto  di 
cessione  i  limiti  massimi  dei  prezzi  e  delle 
taiifìe. 

Nello  stesso  senso  delle  disposizioni  indi- 
rette, vale  la  limitazione  dei  profitti,  per  le 
società  concessionarie,  stabilita  nel  contratto. 
In  Inghilterra  si  ebbero,  a  tal  fine,  anche 
delle  disposizioni  legislative.  Nel  llas-Works- 
('/(itfsrs'Acl  del  1847  disponcvasi  che  le  so- 
cietà non  potessero  realizzare  guadagni  mag- 
giori del  10  per  cento  :  ogni  ulteriore  reddito 
avrebbe  dovuto  destinarsi  a  riduzione  delle 
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tariffe.  È  noto  però,  agli  stiifliosi  di  legisla- 
zione  comparata,  rhe  unti  tale  disposizione  ri- 
iijuse,  quasi  st^tnpre.  lettera  morLa.  8i  ripetè 
il  vieto  seoiieio  ìMV  inrenfa  letje.  Inventa  et 
fraìi$  :  modiante  i  (*osÌdetti  ìfi/fa/ed  sfochn  le 
ySocìeUi  l'Ofiressioiuirii*  non  isteiitarono  a  si 
inlaiv  un  eapitale  originario,  assai  maggiore 
Idi  quello  eltettivaniente  versato,  eosi  non  su- 
'perarono  il  roneesso  limite  massimo  di  prò- 
tilto. 

Ora  -  preseindendo  dalle  modalità  dell'at- 

Ftuazione,    ehe    potrel)befo    saviamente    ordì- 

[iiarsi,  in  modo  da  sminuire,  se  non  togliere. 

in  possibilità  d*  elud*^re   la   legge   ed   il  **nn- 

tratto  -  è  rerto  elie  tutti  gli  ai/ecnnati  sistemi 

[sono  di  gran  lunga  preferibili  a  quella  pura 

\v  sempliee  eoneessione,  con  cui  molti  Comuni 

Ihanno  abbandonato  i  tesori  decloro  monopoli 

Inir  ingorda  spetHUuzJone  ]>rivata.  Ila  quatido 

[sia  possibile,  è  bene  nun  tei'inarsi  a  eiò;quèi 

Isistemi  80I10  nn  minoi-   mah»  ;  possono  essere 

lima  via  di  mez;5o,  una  gr^aduaziom?,  per  pre- 

[parare  passi  più  arditi  ;  ma  non  è  bello  iste- 

rilirni  nella  formula  volgaix»   •  il  meglio  è  ne- 

ico  del  buono  »  ;  non  è  atto  di  sagge7.5!a  pò 

[litica  ed  ammirnsti'ativii  il  rinunriare  all'ideale 

[di  far  convergere  tutto  il  reddito  netto  dei  ser- 

ivizì  pnbbliei  alla  eollettività. 

V. 

>  Ci»riiit€*rc*    far  oliti  il  «o*     Kriiiliialt^    «"    w|H'rl- 
■uioiiLttlt^  lidi»  |irc^nil«*  riforniti* 

Nella  munieipaliy-zazione,  insomma,  come 
lo  più  rììv  in  molte  altre  rose  al  inondo,  sono 
niisti  i  beni  ed  i  mali.  Non   sì  può  a  priori 
eseluderla  de^  tuttti,   ne   imporla  sempre.  La 
'  tcudenza    però    deve    essere   ad  ammetterla, 
lipeeialmente    pei    monopoli;    poiché    essa    è 
volta  ad  assicurare  maggiori  beuetìei  pei  con- 
mimatori  ed  a   sniiimire    lo    sfruitaniento   di 
quelle   energie   e    ricchezze  che  dovrebbero 
eacUisivamente  servire  alta  collettività.  E'  uf- 
ficio dello  statista  e  del  h^gistatore  tH>nsultare 
Ite  condizioni    di    fatto    del    loro    paese    ed  a 
qaeste  proporzionare  le  opiiortune  nfurme. 

Ispirandosi  a  tati  criteri,  la  vostra  Coio- 
missione  ha  ritenuto  che  bene  abbia  fatto  il 
Governo,  nel  presentare  il  presente  disegno 
di  legge.  L*  Italia  è  ormai  matura,  perchè 
venga  una  legge  suUa  municipalizzazione. 
Molte  iniziative  si  sono  già  avute  ;  aiolti  ser- 
TÌzi  già  sono  impiantati  ;  molti  altri  se  ne 
lmpittUtei*ebbero,  se  non  li  frenasse  il  timore 


di  non  essere  dalla  legge  abbastanza  tutelati. 
Non  ò  più  concepibile  die  da  noi  una  matc^ 
ria,  così  importante  e  ditt'usa  come  questa, 
rimanga,  I>er  usare  una  frase  dei  veeclii  le- 
gisti, rjiraraynnff,  affidata  a  pochi  articoli 
delhi  legge  comunale  e  provinciale,  miranti 
a  tutt'altro,  e  che  quindi  oscilli  entro  ai  prov- 
vedimenti saltuari  e  contradittori  dell'  auto- 
rità tutoria,  thd  silenzio  d(*l!a  legge  incuorala 
air  arbitrio. 

Infatti  ah:nni  ritengono  che  il  n.  7  de! 
l'articolo  Ì2ii  legge  comunale  e  provinciale, 
accennando  ai  hcììi  e  strth/li marti  ìntlnstrifilì, 
po-ssa  abbracciare  anche  le  aziende  ;  che  fra 
le  rendile^  genericamente  accennate  all'  ini- 
zio deirarticolo  Ib4,  possano  aiìche  <'ompren- 
dersi  i  redditi  ijidustilalì  :  che  la  facoltà  di 
assumere  srrrizi  in  econottiia^  onde  alT  arti- 
colo 17*'»,  comprenda  la  municipalizzazione. 

Ma  altri,  e  forse  con  più  saggio  consiglio, 
erodono  che  non  abbia  potuto  un  istituto  cosi 
irnpoi*tante  come  quello  dell"  assunzione  di- 
retta dei  pnì>b!ici  servizi  esser  disciplinato 
per  incidente,  o  per  sottintesi,  e  senza  alcuna 
.lua  propria  norma  procedurale.  D'altro  (*anto, 
le  nostre  leggi  e  regolamenti  danno  esplicita 
facoltà  ai  Comuni  di  assumere  aUruni  servizi, 
come  i  mercati,  pesi  e  misuj-e,  tìtti  di  banchi 
in  fiere,  macelli,  trasporti  funebri  e  via  e  via 
dicendo,  secondo  ciò  che  ncordert*mo  più 
tardi,  nel  discorrere  di  proposito  dei  singoli 
servìzi.  Orbene^  i|ueste  indicazioni  tassative 
non  escluderebbero  forse  V  assunzione  di  al- 
tii  servizi?  Non  si  dovrebbe  ripetere  il  vieto 
aforisma  ;  inclmio  unim  ex€lasio  alterius  ì 


Non  solo  la  Commissione  ha  ritenuto  con 
cordemente  che  sia  oggi  accesa  ria  una  legge; 
per  tar  entrare  nella  legalità  uno  stato  di 
fatto  altrettanto  esteso  quanto  incoerente; 
ma  ha  creduto,  ben  pure,  che  la  nuova  legge 
debba  avere  (carattere  facoltativo,  non  po- 
tendosi imporre  ai  Comuni  di  assumere  quei 
servizi  per  cui  essi  non  credano  di  potere 
prendere  iniziativa. 

In  un  altro  concetto  fondamentale  del 
disegno  ministeriale  la  Commissione  con- 
corda pienamente:  quello  di  circondare  le 
nuove  aziende  con  le  maggiori  cautele  e 
con  le  garanzie  più  minute. 

Queste,  a  vero  dire,  sono  parse  a  taluno 
di  noi  eccessive  ;  ne  sono   mancati    commi*- 
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sari  ad  invocare  maggiore  scioltezza  e  minor 
copia  di  vincoli  e  complicazione  di  proce- 
dura. Però,  riflettendo  alla  novità  della  ma- 
teria, al  bisogno  di  procedere  i)er  gradi,  alle 
molte  e  contrarie  tradizioni  da  spezzare,  alla 
necessità  di  iniziar  tosto  un  movimento  le- 
gislativo, al  quale  certo  non  mancheranno, 
in  un  avvenire  anche  prossimo,  sviluppi  co- 
piosi, adattamenti  molteplici  ed  ulteriori  ap- 
plicazioni feconde:  tìnimmo  tutti  con  l'ap- 
provare il  generale  sistema  della  procedura 
ministeriale,  salvo  a  modificarne  le  modalità, 
come  espoiTemo  a  suo  luogo. 

Tale  procedura  é  imperniata  sopra  un 
semplice  concc^tto  di  base:  costituire  per 
ogni  servizio  municipalizzato  un'azienda  spe- 
ciale, gestita!  da  una  Commissione  ad  hoc, 
nominata  bensì  dal  Consiglio  coniiniale,  ma 
serbante  una  propria  suità  ;  per  molti  ri- 
guardi, autonoma,  ma  per  altri  maggiori  le- 
gata e  dipendente  dalla  normale»  autoritA 
municipale  ;  stretta  dai  limiti  del  bilancio, 
ma  con  una  relativa  libertà  di  atte;Lgia- 
menti,  conforme  alla  necessità  d(*ir  azienda 
industriali*  ;  sottoposta  nt»lla  sua  genesi  ad 
un  doppio  battesimo,  quello  della  Commis 
sione  Reale,  che  rappresenta  racceiitramento 
della  tutehi,  e  quello  del  voto  poi)o!are,  rac- 
colto con  r  ampiezza  del  r^fcrcndìutì  ;  sotto- 
posta in  fine,  lungo  tutto  il  corso  della  sua 
gestion(\,  alla  normale  autorit/i  tutoria  locale, 
prefetto  e  (jiunta  amministrativa,  pur  con 
ispeciali  adattamenti,  secondo  che  richiedono 
le  peculiarità  (l(»lle  aziende  da  assumere  di- 
rettanuMite,  tanto  diverse  dai  normali  e  tecnici 
compiti  dei  municipi. 

♦  ♦ 

Quest'  è,  in  rapida  sintesi,  il  tipo  delle 
aziende,  che  concordemente  Governo  e  Com- 
missione vi  propongono  :  un  tipo  italiano, 
che  non  trova  esatto  riscontro  nelle  altre 
legislazioni,  le  quali  del  resto  sono,  come 
già  osservammo,  assai  monche:  un  tipo  che 
si  mostra,  è  ben  vei*o,  come  la  resultante 
forzata  di  opi)oste  tendenze  e  di  principii 
contrari,  non  conforme*  ad  alcuna  prestabitita 
logica  «istratta;  ma  che,  in  compenso,  con- 
cilia molte  esigenze  pratiche  che  non  è  sag- 
gezza il  dimenticare  e  molto  meno  Y  infran- 
gere. 

Noi  crediamo,  pur    non  dissimulandocene 

*  i    difetti,  che    un    tal    tipo    possa   con  onore 

introdursi   nella   nostra   legislazione,   grazie 


a  queste  sue  due  condizioni  essenziali:  non 
è  obbligatorio,  ma  facoltativo  ;  è  un  primo 
passo,  che  i)otrà  dar  luogo  ad  ulteriori  inte- 
grazioni, soltanto  dopo  che  l'esperienza  avrà 
dato  i  suoi  sovrani  ammaestramenti.  Istituto 
essenzialmente  graduale  e,  se  potessimo  cosi 
esprimerci,  sperimentale,  la  futura  azienda 
municipalizzata  potrà  fai*  l'inverdire,  con 
nuove  fronde  gloriose,  l'albero  d(*i  Comuni  ita- 
liani, che  cosi  mirabile  esempio  di  so  dieclpro 
altra  volta  al  mondo  civile. 

VI. 
ClaAAlflcaxIone  clol  Coitinnl  o  del  Morvlsl 

]\Ia  di  una  ])articolare  critica,  mossa  in 
seno  della  Commissione  al  sistema  del  di- 
segno ministeriale,  occorre  che  ora  ci  occu- 
piamo. 

Parve  a  tutti  noi  —  e  come  diversa- 
mente giudicare?  —  che  fosse»  desiderabile 
una  maggiore  specificazione,  in  l'iguardo  così 
ai  Comuni  come  ai  servizi  pubblici. 

Qual  confronto  può  farsi  fra  le  grandi 
cittA,  con  parecchie  centinaia  di  migUaia 
d'abitanti,  e  le  piccole,  con  poche  migliaia 
appena?  K  (*ome  possonsi  adattare  le  norme 
delle  prime  alle  seconde,  senza  cadere  in 
quel  grossolano  vizio  logico  e  giuridico,  che 
fa  adottare  norme  eguali  a  casi  disuguali? 
Non  invano,  da  Aristotele  e  Ci(»erone  in  poi, 
si  è  sempre  detto:  acquai ifns  Inter  ac<jì(al(\<: 
è  un  paradosso  il  soggiungeic*  che  l'oltrag- 
gio maggiore  aireguaglianza  (*onsiste  nel  di- 
menticare ch'essa  è,  sovi*atutto,  proporzione. 

*  * 

Qui  fummo  tutti  concordi  nel  licordare, 
deplorando,  come  in  Italia  soventi  si  sagri- 
tìchi  r  unità  alla  uniformità,  e  come,  spe- 
cialmente nei  rapporti  tra  le  varie  regioni, 
si  oblihio  le  profonde  ditt'ercMize  di  clima,  di 
tradizioni,  di  condizioni  ecimomiche,  di  (evo- 
luzione sociale.  Quanti  danni  non  si  sono 
avuti  tra  noi  per  la  cosidetta  Irgislazlone 
media,  oscillante  fra  le  esigenze  di  una  re- 
gione e  quelle  di  un'altra,  troppo  avanti  per 
runa,  troppo  indietro  i)er  l'altra,  a  tutte  di- 
sadatta ? 

Ma  se  non  un  diverso  trattamento  regio- 
Utile  —  cosa  sotto  molti  riguardi  ardua  ed 
aspra,  assai  più  féicile  ad  invocarsi  che  a 
tradursi  in  atto  —  parve  a  tutti  noi  che  fosse 
desiderabile  introdurre  criteri  differenziali 
fra  i  Comuni  ;  ed  in  tal  senso  cominciammo 
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a  fare  de^li  studi.  E'  noto  l'ome  saggianientL* 
l' onorevole  Di  Rudiiil  abbia  pjvsentato  fin 
dal  1897  al  8eiiato  un  disegno  di  leg^e  sulla 
divisione  dei  Connnn  in  elnssi.  Da  es80  pren- 
demmo 1(*  mosse  ;  ma  ì>entnst()  ri  fu  ^inoeo- 
(or/Ai  fermarci*  \^rn  eauìpreiHb'udo  di  umh 
poteix-  risolvere,  in  ù(*easiono  di  un  problema, 
già  di  per  se  gruve,  come  <iuello  della  mu- 
nìcipalizswizione,  un  altro  cosi  ricco  di  aspetti 
roinplessi  e  delicati  come  quello  della  clas- 
sifièiizìone  dei  Comuni.  Ed  intatti,  a  parte  la 
sronvenienza  di  toccare  per  incidente  un 
U?iDa,  di  cui  non  si  occupa  la  legge  organica 
ilei  nostri  enti  loeali,  riniarrebiiero  dubbi 
pre^iudiciali  iniorao  ai  criteri  da  adottare 
nella  classificazione.  Il  solo  numero  di  abi- 
tanti non  ba8ta,  quando  si  rifletta  come  e 
mto  ditTorme  sia,  fra  le  varie  regioni  d'I- 
^1,  il  modo  i*on  cui  la  popolazione  si  ag- 
glomera in  città  0  si  spande  per  la  campagna. 
l  territori  sono  sperequa tissimi,  I/assctto  dei 
bilanci  dipende  da  una  tblla  di  circostanze, 
specialmente  tradizionali^  assai  contingenti 
e  fortuite. 

Tutto  ciò  non  vuol  dire  che  il  problema 
sia  insolubile:  tutt'altro!  Signitìca,  soltanto^ 
che  lo  si  deve  affrontare  ili  proposito  e  con 
unità  di  indirizzo.  Facciamo  voti  «die  v\ò  av- 
venga presto:  quando  lud  ì^istcma  del  nostro 
diritto  pubblico  fosse  già  organicamente  anv 
mes^sa  la  divisione  dei  Comuni  in  classi, 
allora    .sarebbe    ben  più  facile  adatinria  an 

cht»  alla  nnniiri|>alizzazione. 

(continua) 


ANCORA  DEL  MUNICIPIO  DI  BRUXELLES 


Pubblii-ammo  nei  numero  precedente  il 
Bilancio  dcirt>tìii'ina  a  (l.iz  di  Bruxelles,  e 
rutile  che  ne  risultava  era  (mjsI  anormale, 
che  non  credemmo  fare  al  momento  alcuna 
or?st*rv azione,  riservandoci  di  commentarlo 
dopoché  ci  fossero  pervenuti  alcuni  dati  che 
hi  proposito  richiesitno.  E  che  tale  nostra 
meraviglia  fosse  pure  condivisa  da  altri  lo 
dimostra  il  seguente  latto  che  rileviamo  dal 
-  iriìH  Wold  *. 

Impressionato  il  mutdciplo  di  Schaerbeck 
degli  utili  cosi  rilevanti  che  aveva  Bruxelles 
dalla  sua  officina  del  gaz,  nominò  una  Com- 
njissione  coU'incarico  di  approfondire  lo  stu- 
dio e  riferire  ia  ineiito  per  municipalizzare 


pur  colà  l'officina  del  gaz.  La  commissione 
dopo  aver  esaminato  e  studiato  non  sobj  il 
Bilancio  dell'ottìcina  ma  ben  anco  quello  ge- 
nerale del  Jlunieipio  di  Bruxelh^s.  conchiuse 
la  siui  relazione  collo  sconsigliare  al  J/lu 
nicipio  di  Schaerbeck,  la  municipalizza-- 
zione. 

I  non  inditfereuti  utili  che  presenta  il 
Bilancio  deirofficina  di  Bi'uxelles  sono  dovuti 
a  viziosi  giri  di  partite  —  sono  mi  frutto  di 
abile  contabilità  —  ma  in  realtà  non  esi- 
stono, ^  così  srrityj.  la  Coììtmissioìic  * . —  In 
etìetti  l'utile  di  Ltì64i>rì9  fcs.  si  ottemie  de- 
dueeiidn  ]v  spese  nette  del  reddito  e,  non 
tenendo  alcun  conto  del  fondo  di  ammortiz- 
zamento del  capitale  esborsato,  che  al  primo 
gciyiaio  1901»  ascendeva  alla  non  indifferente 
cifra  di  fcs.  27,0H9,;5O0,  sommii,  che  oirni  pre- 
vidente ìndustriaU^  avrebbe  procurato  per 
lo  lìunio  fosse  ammortizzata  in  nove  annL 
Nel  Bilancio  (lenerale,  la  somma  di  t\*s. 
ljtjG4,brj9,  (^umparisci*  come  utile  della  affi- 
ciiifi  a  gaz  ;  le  L*  1,939,^)25  sono  ùivece  por- 
tati* sotto  il  titolo  generico  di  *  spese  per 
offìriae  *  ;  11  conto  del  Prestito,  incontrato 
per  la  fablirirazioìic  dcìb*  nuove  otticini'  del 
gjM5,  è  compreso  in  quello  -  debito  generale 
municipale^  mentre  di  queste  due  ultime 
cih'c  non  se  ne  fa  parola  nel  Bilancio  del- 
Tolti  ciua  del  gaz, 

Esamituindo  i  vari  bilanci  del    nmnicipio 
di    lìruxelies    dal    1876  al   190O,  la  Commis- 
sione di  Seliaerbck,  riscontrò: 
cheli  totale  delle  somme  introitate 
dalla  tesoreria  municipale    -  per 
le  otlicine  del  gaz  —  fu  di       fcs.  :U  :V_>r.,rMKl 
che  le  somme  pagate  per  ammor- 
tizzamento ed  interease  ^sempre 
per  le  dette  offi<dne)  fu  di 

ics.  15,2is2.U75; 

che  le  somme  spcBe  per  riparazioni 

ed    annoiamento    di   quelle  ofli- 

fine  asi'csero  a    fcs.  26,689,500; 

in  totale  fcs.  41,971,375 

con  una  perdita  quindi  sui 
quindici  anni  di  municipa- 
llszazione  di  fcs.    7,645,375 

S.  E.  (iiolitti  potrebbe  richiedere  al  mu- 
nicipio di  iSchaerbeek  la  t*o[)ia  di  quella  re- 
lazioue>  non  fosse  altro  per  modifcicare  il  fa- 
moso artieoio  21  della  sua  propesta  di  legge, 
e  per  mettere  im  po'  dì  prosa^  alla  poesìa 
dell' Onor.  Angelo  Majorana* 
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OFFICINE  A  GAZ  D'ACQUA 

Sistema  "  STRACHE  „ 


Questa  nuova  industria  dol  gaz  d'acqua, 
che  in  America  ed  in  alcune  parti  d'Europa 
può  dirsi  ormai  in  pieno  svilupjìo,  jìare  vo- 
glia anche  qui  da  noi  in  Italia  precider 
piede  ;  non  sarà 
quindi  discaro  ai 
lettori  far  conosce- 
re la  costruzione  ed 
il  funzionamento  de- 
gli apparati  neces- 
sarii  alla  fabbrica- 
zione del  gaz  d'ac- 
qua. 

Tra  i  diversi  si- 
stemi conosciuti  fi- 
no ad  oggi,  quello 
del  Dott.  Strache  di 
Vi(Mìna  pare  sia 
qu(»llo  che  maggior- 
mente  corrisponda 


""•«M 


alle  nostre  esigenze 


l'ìg'.  1.  —  IMniita  del  piano  terreno. 

1.  ramino.  —  '^-;;.  Vnlvnhi  di  sr.-ippaineiiw».  —   l.  KicupenilfH'o  di  .V>  iiu\ 

—  :..  (;*»n«> raion*  di  'ìO  im-.    -  «>.  I.axaloiv.  —  *.  I{iru|K*riiton»  di  •^:t  me. 

—  S.  (ìeii4'rar«»re  di  'Ut  uw.  —  '.».  Condeiisatoi-p.  —  lo.  Coiiiimitatiuv.  — 
11.  Vahola  di  sitinv/za.  -  1*^.  Pompa.  —  IIJ.  l»ozzo.  -  U.  Wniila- 
tore.  -  l.V  DHpnratore  ad  11*  i^i^*.  —  K».  Klt-vaioif.  -  17-lS.  IVpiira- 
toiv  a  massa.  ■     ì\).  Eli'tion*.  —  -Jo.  l)i*iK>sito  roiiilMisiibil»'. 

e  perchè  (»sso  mila 

più  si)ecialmenti»  all'impiego  del  gaz  d'acqua 
l)uro,  cioè  non  Ciirì^nrnto  e  perchè  esso  per- 
mette non  solo  l'uso  del  coke  o  fossile,  ma 
anche  l'uso  delle  ligniti,  di  cui  l'Italia  pos- 
siede ricchi  giacimenti. 


Nel  bilancio  preventivo  V  amministra- 
zioiK»  del  Coiumn*  suppose  un  consumo  an- 
nuo di  rj(»,00()m'*  e  l'impianto  venne  co- 
struito ])er  una  i)roduzion(»  noi-male  oraria  di 
75  m  \ 

Il  fabbricato  consta  di  tre  parti  princi- 
pali :  la  parte  centrale  è  a  due  piani  e  vi 
sono  raggruppati  tutti  gli  ai)parati;ad  ecce- 
zione» dei  depura- 
tori ad  ossido,  che 
sono  installati  nella 
parte  ad  un  sol  pia- 
no v(»rso  levante, 
il  loi'ale  verso  po- 
n(Mite,  pure  ad  un 
sol  piano,  costi tui- 
sc*e  il  magazzino  i)el 
combustibile.  L'  a- 
l'ea  occupata  da 
questo  fabbricato 
ammonta  a  mcj.  20;'); 
l'altezza  totale  della 
parte  centrale  è  di 
m.  9  quella  delle 
parti  laterali  di  me- 
tri 4. 
diviso  in  2  parti  : 


Il  locale  intermedio   è 
il  jìiano  terreno,  verso  nord,  contiene    i  due 
generatori    coi    rispettivi    ricuperatori,    e    lo 
scrubber  comums  quello  verso  sud,  conti(Mie 
il  ventilatore,  1'  ai)parecchio   ad   acido  solfo- 
rico la  pompa  d'ac- 
qua   e  la  trasmis- 
sione. Il  piano  su- 
periore, verso  nord, 
forma  il  così  detto 
«   piano  di  mano- 
vra »,    \\iA    quale 
l'operaio  manovra 
i  gemM-atori  e  sor- 


ti campo  migliore 
per  studiare  que- 
sto sistema  è  Tottì- 
cina  del  gaz  d'ac- 
qua del  Comune  di 
Broni  (Pavia)  che 
funziona  siiL  dal 
febbraio  di  questo 
anno,  distribuendo 
luce,  calore,  e  forza 
motrice  ;  e  noi  ci 
pi'oponiamo  appun- 
to di  descrivere  bre- 
vemente questo  im- 
pianto che  6  stato 
il  primo  costruito 
in  Italia. 

Le  Autorità  Co- 
munali  di  Broni,  in  base  ad  una  relazione  del-     sud,  conticele  due  motori,  il  contatore  d'offi- 
l'Ing.  Pomp(*o  Tarantola  di  :\lihino, deliberava-     cina,  il  i-cgolatore  di  pressione  e  l'apparecohio 
no,  in  data  del  tì  gennaio  1901,  l'adozione  di  que-  !  odorizzatore. 

sto  sistema,  per  l'illuminazione  pubblica  e  pri-  Questa  disposizione  del  fabbricato   e    del 

vata  per  il  riscaldamento  e  per  forza  motrice.  '  diversi  apparecchi    di   produzione   e  di  con- 

i 


Fig.  2.  —  Pianla  del  piano  superiore. 

1.  Camino.  —  2.  Condono  pel  l'umo.  —  3.  (-aldaiu.  -  l-r>.  scappanionio.  — 
♦5.  U  ini  paratori'  di  .xi  uh*.  ~  7-s.  l)i.>U'il»uion'.  —  «Mo.  Commntaion*. 
—  11.  KicMipi'rator»;  di  *^r»  me.  —  12.  I.avaioiv.  —  l».  Oeu**rator(*  di 
.'K)  \\\c.  —  il.  (iPiieratore  ili  ^.'i  me.  —  \Tk  Contatola.  —  l(i.  pj'otnma- 
toiv.  —  17.  Moion*  a  vapon».  —  \^.  Mottnv  a  jraz.  —  h>.  l)Hpuraiore 
ad.  Il*  so*.  -  A).  U«*ijolat«uv.  -  il.  KUìvaiore. 


veglia  il  funziona- 
mento degli  appa- 
recchi, compresa  la 
caldaia  a  vapore, 
che  trovasi  pure 
installata  su  que- 
sto piano. 

Infine,  il  piano 
superiore,  verso 
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suino  ò  molto  praticai,  kì^^<'<^'1^^'  ^'^^^^  hmkIo 
possìbile  ad  un  solo  operaio,  senza  grande 
fatica  il  funzionamento  e  la  sorvt^oriianza  del- 
l' intei'a   officina. 

Uno  dei  f/rncratoì'i  è  ca])ace  d'  una  pro- 
duzione nornuile  oraiùa  di  .">()  ni  '  e  massima 
dì  70  m^;  l'altro  di  2;')  ni''  e  massima  di 
•40  m  *;  cosicché  roftìcina,  in  caso  di  neces- 
sità, potrebbe  produrre  oltre  100  m  *  in  un'ora. 
Attualmente  resercizio  ò  disposto  in  modo, 
che  al  massimo  consumo  dei  giorni- d' in- 
verno, si  possa  sopperire  col  generatore 
gi-ande,  ed  al  consumo  dei  giorni  d' estate, 
col  piccolo  generatore,  lavorando  in  (Mitrambi 
i  casi  al  massimo  10  ore  al  giorno. 

Lo  srr(fbhe/\  comune  ai  due  g(Mieratoi-i, 
è  a  semplice  colonna  di  coki»,  per  un  pas- 
saggio orario  di  100  m  *;  esso  scu've  sohi- 
mente  per  ratfreddan»  il  gaz  e  per  separare  U^ 
ceneri,  che  il  gaz  trascina  seco  dal  g(Mieratore. 

I  due  depifrnhìri  ad  ossido  sono  in  ce- 
mento con  coperchi  in  ferro,  a  triplo  strato, 
cia.scuno  di  4  mq.  di  suix^rtìcie:  essi  servono, 
come  pel  gaz  comune,  a  depurare  il  gaz  dai 
composti  di  zolfo  ;  non  vi  è  ((uindi  nulla  da 
rimarcare  in  quanto  alla  loro  costruz:on(^ 
Solo  è  da  notare  che  la  rig(Mi(»razione  cU^lla 
massa  depuratrice  si  etlettua  nell'interno  dei 
depuratori,  mediante  iniezione  d' aria,  con 
un  iniettore  Koeiting  :  in  tal  modo  si  ottiene 
la  rigenei-azione  in  un'ora;  mentre  la  rige 
nerazione  mediante  1'  esi)osizione  d(»lla  massa 
all'aria  libera  è  lavoro  lungo  (»  fastidioso. 

II  coìitntorc  d'o/fìcina  è  caU'olato  i>er  un 
passaggio  orario  di  80  m  *,  così  pun»  il  /v- 
golatore  di  pressione,  Ydpiìttrerchin  ftd  tìcido 
solforico  e  V  apparecchio  odori zzainre. 

\J  apparecchio  ad  acido  solforico  forma 
parte  importante  del  sistema  Strache  :  esso 
serve  per  depurare  il  gaz  da  mi  composto 
di  ferro  (ferro  carbonile)  mediante  l'acido 
solforico  concentrato. 

U  apparecchio  è  una  specie  di  ScrubbcM-, 
in  lamiera  di  ferro,  rivestito  d'uno  strato  di 
piombo,  e  contenente  una  colonna  di  pietra 
pomice. 

Nella  parte  superiore  dell'  appanM-chio  è 
applicato  un  contagoccie,  per  l'inti'oduzione 
dell'acido  concentrato;  nella  parte  inferioi(\ 
fvvi  un  recipiente  piM*  raccogliere  l' acido 
Wuito.  11  gaz  entra  nella  i)arre  inferiore, 
■ttraversa  la  colonna  di  pietra  pomice  ini- 
l>evuta  dell'acido,  si  depuia,  ed  esce  dalla 
parte  superiore. 


Con  tal(»  apparecchio  si  raggiunge  indi- 
rettamente un  altro  scopo;  ossia,  l'essicca- 
mento del  gaz,  stante  la  i)ropri(*tà  d(»ll'acido 
solforico  di  assorbire  T  umidità;  cosicché  il 
gaz  viem»  introdotto  nella  ret(»  di  disiribu- 
zione  allo  stato  pert'ertamente  secco  ;  van- 
taggio (juesto  di  ]ion  li(»ve  importanza,  poi- 
ché, in  tal  modo  le  condensazioni,  e  quindi 
le  cong(»lazioni,  sono  del  tutto  evitate. 

L'  appffrerrhio  odori z zaf ore  forma  an- 
ch'esso una  costruzione  speciale  del  sistema: 
(»sso  consiste  in  un  pezzo  normale  a  croce, 
in  ghisa,  con  fondo  e  coperchio  ;  sul  coper- 
chio ò  ap])Iicato  il  recipiente  contcn(Mite  la 
sostanza  odorante  ed  un  contagoccie. 

11  ren/iìff/ore,  chi*  serv(*  per  l' insoffia- 
mento  dei  generatori,  è  un  ventilatore  rota- 
tivo, d(*l  tipo  Root,  f)erfezionato  :  esso  for- 
nisce circa  22  m^  d'aria  al  minuto  ed  è  . 
adatto  i)er  l'esercizio  alternativo  dei  due 
I  g(Mìcratori. 

Per  azionare  detto  ventilatore  serve  nor- 
malmente   un  motoi'c  a  gaz  di  circa  i\  IIP.; 
eccezionalmente,  ossia  in  caso  di  guasti    n(»l 
motore  a  gaz,  si  supplisce*  con   una    motrice 
a  vapore,  onde  evitare  qualsiasi  int(M'i-uzione 
neir  esercizio. 
j         II    vapoi'c    p(M*   la   ])r()(luzione   d(*l   gaz   é 
fornito  da  uim  caldaia  di  circa  l)  m^    di  su- 
p(»rtìci(*  riscaldata,  tipo    viM'ticale,  nnihitubo 
lare;    (\ssa,  come    dicemmo,  è   installata   sul 
I  piano    di  lavoro,  in  modo  che  rojMM'aio   ad- 
i  detto    alla    manovra    (1(*1    gcneratort\,    possa 
I  <-ararne  rcvsercizio. 

Sulle  i)ar(»ti  del   piano   di   manovra    sono 
applicati  i  manometri  ed  alti*i  piccoli    api)a- 
I  rccchi  di    controllo,  in    modo    che   l' opcM'aio 
:  mentre    nnmovra    il   g(Mìei'atoi'(»  i)uò    seguire 
I  (\satlamente  l'andamento  .(h^ll'inlera  officina. 
'         Il    ga'/oni(»trQ    ha    una    capacità    utile    di 
i  .-lOO  m\  ossia  meno  del    iX^Oio    del  massimo 
i  consumo  giornaliero  (700  m\i:   la  produzione 
i  del  gaz  d'acqua  non  è  necessario  sia    conti- 
nua, come    la    distillazione    del    fossile  nelle 
stolte  ;  essa  può  essere   interrotta   e    ripresa 
;  durante  il  giorno,  secondo  il  bisogno;  quindi 
nulla  impedisce  di  tenere  la  capacità    gazo- 
i  metrica  molto  inferiore  a    quella    neccessaria 
per    le    ofticine  a    gaz-carbone  ;   l)asterà    nel 
caso  un  piccolo  gazometi'o  capace  di   conte- 
nere il  gaz  durante  le  ore  di  consumo. 

Kcco  in  breve  descritti  gli  apparecchi 
che  costituiscono  l'officina  ;  accenneremo  ora 
con  qualche  dettaglio  al   funzionamento   del 

'A  ì*  }f  >{  À I 
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firèneratore  ed  alla  niar(*ia  olio 


il  gaz     sono  ol)l)ligati  a  passare»  ])or  l'orirìcio  T.  per     ] 
'  portarsi    nel    rieiiperat<)n\    dove    la    eoiubu- 
stioiK?    si    (H)inpleta    grazi(*   ad    una  eorrc^nte 
d'aria  s(M-ondaria  che  ari'iva  da  A. 

I  i)rodotti  della  eombustione  abbandonano 
il  rieuperator(\  uscendo  dalla  valvola  u), 
p(M*  andan*  al  enniino.  Quando  si  \(hìo  \h*v 
mezzo  del  toro-spia  che  la  temperai uia  ne- 
cessaria nel  ^(MU^raton*  e  nel  ricupt^ratore  6 
stata  rajrgiunta,  si  chiude  la  valvola  di  scap- 
pameuto  (7)  e  quella  dell'aria  secondaria  if)), 
e  mettesi  il  «  coìnmufalore  *  in  comunica- 
zione collo  scrubber. 

Ciò  fntto,  si  fa  arrivare  nella  parie  info- 
rioi*e  del  ricupcM-atore  il  vapore  d'acijua,  il 
quale  traversando  i  tubi  retrattari  si  surri- 
scalda ed  entra  a  temperatura  (d(»vatissiina 
nel  pMì(4*atore. 

Durante  lab*  operazione*  il  ^ven(*ratore  co- 


durante  la  produzione  (m1  il  consumo. 

11  (jetierat(n\*  (v(*di  disi^gno  qui  annesso, 
consta  di  un  recipiente  cilindrico  di  lamiera, 
rivestilo  internamente  di  mattinale  refratta- 
rio: la  part(»  superiore  divi  generatore  ò  mu- 
nita di  una  tramoggia  di  caricamento  a 
doi^pia  chiusura.  Al  generatoi*e  fanno  capo 
i  tubi  i)er  Y  aria  e  per  la  presa  d(»I  gaz. 

11  ricuperatore  consta  pure  di  un  reci- 
piente cilindrico  di  lamiera,  rivestito  di  ma- 
tiM'iale  refrattario  ;  inoltre  contiene  una  serie 
di  tubi  anch'essi  di  sostanza  refrattaria,  at- 
traverso cui  passano  i  gaz  di  combustione 
che  escono  dal  generatore  dm-ante  il  pei-iodo 
d' insottiamento. 

Sul  ricuiHM-aton»  c'è  un  «foro-spia»  per 
osscrvai-e  l'andanKMito  ed  il  colore  assunto 
dai  tubi 

Il   genei'aton*    comunica  col    ricuperatone  i  lìumica  col  ricui)eratore  jìer    mezzo  del  i)as- 
per  mezzo    di    uno    dei  due  passaggi  X  e  Y  '  saggio  A'. 


che    ])ossono    esser    chiusi    alt(M*naiivamente 
p(»r  mezzo  del   <  (listrihutnre  »    7". 

La    produzione 
del    gaz    d'  acqua 
è  periodica,  e  pi'e- 
cisanuMitc  in    essa 
si  distinguono  due 
periodi:  quello  di- 
*  inso/fiatìiefilo  • ,  il 
quale     dura,     una 
volta  messo   in  a- 
zione  il  generatore, 
noi'malmente  unoo 
due  minuti,  e  quel- 
lo   della  «  produ- 
zione »  veramente* 
detta,  il  quale  dura 
^  a  12  minuti. 

Per  far  funzio- 
nare il  generatore 
lo  si  riempie  com- 
pletamente di  coke 
(^ciò  si  fa  solo  per 
mettere  in  azione 
il  gtuieratore,  giac- 
ché   nelle    succes- 


1.  roniiiniui 
2.  Trulli»»; 
IniV. 


Il  vapore  traversando  gli  strati  sui)eriori 
del    combustibile    (carbone,    lignite»    ee'c.),    li 

distilla  e  li  riduce 
in  coke.  Quindi  i 
prodotti  elella  di- 
stillazione 'gaz  il- 
luminante, catra- 
me e^C(*.'.  insieme»  al 
vapor d'acepia,  tia- 
veM'sando  gli  strati 
inferiori,  che  sono 
già  coke  ad  alta 
temperatura,  si 
scomjmngono.  L'os 
sige^no  si  combina 
e-ol  carbonio  del 
coke  e»  dei  prodotti 
della  distillazione, 
formando  ossido  di 
carbonio  e  pie-eo- 
lissima quantità  di 
acido  e-arbonico, 
l'idrogeno '.»i)ie-cole 
trae'cie  eli  azoto  ri- 
mangono libeM'i  :  la 
miscela    eli    ejuesti 


Fig.  :3.  —  Piano  eie»l  lavoro. 

IV   piT  il   ^;iz  »*  por  Paria  ichiiisura  a  iii»>ri'uri«»i.   — 

:ia  (Il  caricamt'iilo.  —  :i.  ririiHi-atorn.  —    1.  KIimiihmm- 

..  Valvola  jH-r  l'aria  sfromlaria.    —    •>.  Tulm  (rosM*rva- 

ziniie  florn-siiiai.  —  7.  ValvnUi  <li  M'aiipaiueiito  \ìA  gaz  di  «••nn- 

Imstinno.  —  ><.  C«*iierario.  —  i>.  Iiitroduzi^jiie  del  vapor  d'acqua* 

—  T  Di>U-ibutore. 


sive  operazioni   il  coke  non  è  più  nee'es»4ario  |  eleme'htl  costituenti  il  gaz  d'  acqua  esce  dal 
potendosi   continuare  ad  alimentare^  il  gene-  !  geneM-atore. 

ratore    con    qualsiasi  altro  combustibile),  si  ;         Durante    il    periodo  della    <  profìt^zitnie  * 
fa  agire  il  ventilatore   e   si  porta  il  tutto  al  |  propriamejite  detta,   durante   cioè   V  iiiii'odu- 


color  bianco. 

Durante  questo  perie)do   il  distributore  T 
è  posto   in   modo   che  i  gaz  di  combustione 


zione  del  vapor  aceiueo,  il  sistema  subisca" 
naturalmente  un  abbassamento  di  KMupera- 
tura  ;  per  portarlo  quindi  di  nuovo  alla  tem 
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peratuni  primitiva  ò  neccessario  intorroini)ere 
la  «  proilttzioììc  <h*l  (Jn^  »  e  ricominciare 
«  V  instffpnmt'nfo  >,  e  cosi  via  di  seguito,  per 
le  su(M'cs8Ìve  operazioni.  Lavorando  contem- 
poraneamente con  due»  grencM'atori  \i\  produ- 
zione del  j^az  può  esseie  continua:  ciò,  del 
resto,  non  è  attatto  necessario. 

I  tV^nomeni  adunque  che  succedono  du- 
rante la  formazione  del  gaz  sono  i  segU(Miti: 

1.  Distillazione  e  trasformaziom»  del  car 
bone  in  coke; 

2.  Scomposizione  dei  prodotti  di  distilla- 
zione in  carbonio  v  idrogeno  ((»  piccola  quan- 
tità d'  azoto)  ; 

;-i.  Trasformazione  del  coke  in  gaz  d'acqua. 

II  gaz  dal  generatore  passa  allo  scrubhcr 
•  ove  si  effettua  il  lavaggio)  per  m(»zzo  di  una 
valvola  a  tre  vi(*  con  chiusura  a  mercurio 
icoiiftitutaforf),  e  dallo  scrubber  si  porta  n(*l 
gazometro,  ove»  viene  immagazzinato. 

.  Dal  gazometro  il  gaz  attrav(M\sa   i    dci)U- 
ratori  ad  ossido,  il  contatore  d'officina,  l'ap- 
parecchio   ad    acido    solforico    e    i)er   ultimo 
\     rappare<*chio  odorizzatore,  per  portarsi  (piindi, 
[     mediante  la  rete*  di  distribuzione,  nei  diversi 
I     punti  di  consunìo. 

ÌjR  conduttura  stradale  ((escluse*  le  dira- 
mazioni nelle  case-  misura  ora  la  Iungh(*zza 
di  circa  000()  m.  I  tubi  stradali  sono  di 
ghisa  catramati  o  di  ynombo  :  (pugili  nelh* 
case,  di  ferro  zincato  o  di  piombo. 

L'uso  delle  tubazioin  catramate*  o  zin<'ate 
è  giustificato  dal  fatto,  che  il  gaz  attraver- 
sando superficie  di  ferro,  dà  luogo  alla  for- 
mazione del  ferro  carbonile,  dal  ([uale  il 
gaz  è  stato  depurato  i)rima  di  uscin*  dall'of- 
[_  ficina,  mediante  l'appareccliio  ad  acido  sol- 
forico. Questo  composto  di  fono  a  <-onratt() 
della  t(Mnp(*ratura  della  fiamma,  si  s(•ompon(^ 
e  lascia  dejmsitare  il  ferro  sulle  retic(»llc  in- 
candesc<'nti  rendcMidolc  dopo  alcuiìc  ore  n(*- 
rastre. 

Questo  inconveni(»nte  é  stato  api>unto  una 
dello  cause  principali,  per  cui  il  gaz  d'aiMpia 
non  ha  potuto  trovan»  subito  un'api)licazionc 
'    conveniente*  per  la  incandescenza  Aucr. 

La  dei)urazione  s(Mni)lice,  è  di  poco  costo: 
escogitata,  dopo  lunghe  ricerche,  dal  Dottor 
Srrnche,  ha  eliminato  |>crò  totalmente  tah» 
im-onveniente  :  cosicché  oggi,  la  liamuìa  a 
gaz  d*ac([ua,  bruciante  ad  alta  tcmpci'atui'a, 
l  in  unione*  colla  rcricclla  Aucr,  fornisc(»  una 
r  luce  bianchissima  <*  brillant(\  di  certo  supe- 
riore air  in«*aiidescenza  Auer  o  gaz  ordinaiio. 


Il  costo  totale»    dell'  impianto,   incluse   tu 
bazioni    straelali,  fanali    pubblie'i    e»d   area,  e!» 
eli  L.  105.000. 

Quasi  tutti  gli  apparati  sono  stati  costruiti 
e  messi  in  \)pe*ra  da  Ditte*  Italiane*,  jnevio 
ae-cordo  e-olla  Soe-iet/i  Internazionale'  del  gaz 
d'ae-quii,  te*nutaria  elei  bre*ve*tti  Strachc. 

(ili  ai)paree-e»hi  di  produzione  e  di  e-on- 
sumo,  ad  ee*eM*zione*  ele*l  contatore  e  re*gola- 
tore*,  che  sejno  defila  ditta  Siry  i^i:  Lizars,  sono 
stati  foi'niti  e*  me*ssi  in  opera  dalla  ben  nota 
ditta  Antonìn  lindoni  <t   Cnittp,  (fi  Lrrro:  la 

'  motrice  e  e*aldaia  a  vapoi*e*,  dalla   e*asa   Suf- 

;  fert  eli  ^libino;  e*  il  motore  a  gaz  dalla  e-asa 

I  Pe)lke  di  Vienna. 

j         La  e-ampana  gazennetrie^a  e  tutte  le  tuba- 
zioni   stradali  sono  ope*ra  de*lla  ditta    l!]milie> 

■  Colombo  di  Lcee-e). 

!         La  illuminazione  stradale  di   Rre)ni  e>  for- 
luita    da  100  fanali,  eli  e-ui  :>0  da  1(X)  cande*Ic 
e  70  da  50  cande*Ie»  ;  attualmente  sono  instal- 
late   ne'i    n(*gozi    e*    e-ase»    private*    oltre    400 
be*e-chi  da  10(1,    50   e*    25   (^ande*le*   e*  e-irca  50 

■  e-ue-inc;  il  nume'ro  de*gli  ute*nti  i)erò  va  mane) 
I  mano  aume*nlanele),  trovando  tutti  un  e*norme* 
!  vantaggio  in  e-e)nfronto  eled  peh'olio,  e*  elell'a- 
!  e-etile*ne,  siste*mi    in    uso    ne*l    Comune*  prima 

ele'lla  e'ostruzie)ne*  de*Ila  Centrale. 

Il  prezze)  di  vendita  d(*l  gaz,  stabilito  dal 

'  ilunie-ijno,  pe»r    i    privati,  v    eli  e-eMit.  22  per 

uso  d'illuminazione  e*   14  i)er  uso  eli   e*ucina. 

i         II  consume)  eli  gaz  orario  ele*i    beM-e-hi  e''  il 

j  se*guente*: 

l)e*r     25  e-ande»Ie*  50  -i-     60  litri 

;         >       50         »  \)0  -i-   100     > 

*      100         »  ITO  -f-   180     - 

11  ])rogetto  dedl'  impianto  è   stato   re*datte) 
de'H'cgre'gio  Ing.  Tarantola,  il  epiale  ha  avuto 
,  anche»  la  dire'zione  eleM  lave)ri. 

Le^semi)io  eli   Hroni   e  stato  se»guito  subito 

I  dal    Comune    eli    Casfeggio,    il    quale*,  peT  la 

I  fine*  eh'I  ])re)ssime)  sette*mbre*,  sarà  anche»  illu- 

miiìate)    elal    gaz    el'aceiua,    siste/ma    Strache». 

'  Ael    e*ceM'ZÌoiie    delle*    ope*re    murarie»,    epi(\ste> 

imi)ianto    e.'    stato    afìidato    inte^'anie'iite»    alla 

Socie»tà    lnternazie)nale*    de'l  gaz    el'acepia.   Si 

I  sfr,,Kr  Slrnrlir, 

i  i\ 


(>/'/i('i//f(  ti    (in:-    -       /inssihi/itH'/ifr    arir  Alln 
Hill  in  —  (li  II  liti  lìrndn  zinnf*  ttnn  infcrint'r  ni 

Srrirrrt*  nirAinmittisIrti :.itint'i1rì (jioriìttlc. 
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GAZ  POVERO  A  LONDRA 


Le  Società  di  Londra  hanno,  fatto  negli 
ultimi  tempi  delle  esperienz(»  dirette  al  fine 
di  abbandonare  V  antico  sistema  del  gaz  da 
Hi  candele  per  fornire,  in  luogo  di  esso,  un 
gaz  a  buon  mercato,  quale  lo  produce  il 
carbone  senza  ulteriore  carburazione,  da  14 
candele  o  meno. 

Di  queste  (»si)ei*ienze  s'  è  occupato  il  si- 
gnor (ilasgow  in  un  articolo  del  «  Journal 
of  Gas  Lighting». 

Egli  combatte  racconnata  trasformazione, 
e  si  dichiara  favorevole  al  gaz  d'acqua  car- 
burato. Fra  altro  egli  fa  le  seguenti  conside- 
razioni : 

Ciò  che  importa  non  è  il  prezzo  assoluto 
del  gaz,  ma  il  determinare  quale  gaz  pre- 
senti al  minimo  prezzo,  i  maggiori  vantaggi, 
per  quanto  si  riferisce  alla  luce,  al  riscal- 
damento e  alla  forza  motrice. 

Per  Londra  si  possono  prendere  come 
base  i  dati  che  seguono  ; 

Costo  di  produzione  di  un  m^  di  gaz  di 
15  candele  cent.  4,  2  ;  suo  prezzo  di  vendita 
cent.  9,0; 

potere  calorifico  4084  WE. 

Costo  di  produzione  di  1  m^  di  gaz  d'ac- 
qua cent.  1,8 

suo  potere  calorifico  2492  WE. 

Costo  di  produzione  di  1  ra^  di  gaz  di 
acqua  cai'bui'ato  di  18  candele  cent.  3,6. 

suo  potere  calorifico  4984  WP]. 

Per  ottenere  un  gaz  di  IO  candele  bisogna 
aggiungere  l  m*  di  gaz  di  acqua  per  ogni 
2  m^  di  gaz  di  carbone. 

Il  costo  di  produzione  di  1  m^  di  questo 
gaz  misto  è  dunque  di 

(2  X  4,2) +  1,8       .^    ^ 
r. =  3,  4  cent. 

e  il  potere  calorifico  4153  WE. 

P(MThò  questo  gaz  misto  e  il  gaz  di  15 
candele  dessero  un  i)otei*e  termico  eguale 
a  parità  di  prezzo,  bisognerebbe  che  il  prezzo 
di  vendita  fosse  ridotto  in  proporzione  dei 
poteri  calorifici  cioè  fosse  di 


Sif  X  9.0 


7,5  cent. 


In  altre  parol<\  esso  dovrebbe  essen»  ven- 
duto a  cent.  1,5  in  meno  per  m^.  mentre    il 


risparmio  nel   costo   di    produzione    non    sa- 
rebbe che  di 

4.2  -  (!_Xi|_±_i8)  _  ^^^   ^^^^^ 

In  altre  parole  :  L'  aggiunta  di  \'.,  di  gaz 
di  acqua  porta  con  sé  una  perdita  di  0,8  cent, 
per  m*  di  miscela  è  di  cent.  2,1  per  ogni 
m'*  di  gaz  di  acqua  per  una  riduzione  del 
potere  illuminante  di  5  candele. 

Siccome  il  gaz  d'  acqua  carburato  della 
forza  luminosa  di  18  candele  e  con  un  po- 
tere calorifico  eguale  a  quello  del  gaz  di 
carbone  da  15  candele  può  essere  prodotto 
con  un  costo  minore  di  cent.  0,00  cosi  se- 
condo il  sig.  Glasgow  sarebbe  oi)portuno  cer- 
care di  fornire,  in  luogo  di  un  gaz  riccio  dì 
scarsa  forza  luminosa,  un  gaz  d'  acqua  car- 
burato di  basso  prezzo,  dotato  di  maggior 
forza  illuminante  e  di  eguale  potere  calo- 
rifico. 


PROGRESSI  NELL'  ILLUMINAZIONE  k  INC&NDESCENZA 

È  oi)inione  generale  di  tutti  i  tecnici  che 
rilluminazione  è  tanto  più  vantaggiosa  quanto 
più  è  egualmente  distribuita.  Siccome  i)erò 
negli  ultimi  tempi  si  è  notata  una  certa  ten- 
denza neir  introduzione  di  forti  sorgenti  di 
luce,  cosi  la  Società  anonima  tedesca  per  Tin- 
candescenza  a  gaz,  ha  costruito  un  becco  di 
grande  potenza,  che  non  difterisce  molto  dai 
noti  becchi  E  di  quella  Società,  e  che  in  con 
fronte  degli  altri  becchi  intensivi,  ])resenta  il 
vantaggio  di  essere  molto  basso.  Anche  il  ci- 
lindro è  più  alto  di  soli  20  '"/in  dell'  ordina- 
rio becco  C,  e  quindi  non  dovrebbe  essere 
diffìcile  collocare  questo  becco  nei  punti  op- 
portuni con  un  consumo  di  circa  250  litri  al- 
l' ora  6  un  potere  illuminante  di  210  HK. 
(candele  Hettner). 

Dopo  che  la  illuminazione  a  incandescenza 
trovò  appli(*.azione  quiusi  da  per  tutto,  si  dif- 
fuse a  po(*o  a  poco  V  opinione  che  non  fosse 
sempre  vantaggioso  di  collocare  i  becchi  Auer 
sui  lampadari  esistenti,  i  quali  di  solito  por- 
tavano dei  becchi  della  foi'za  di  17-20  can- 
dele, mentre  con  i  becchi  Auer  danno  una 
luc(5  (*in(|ue  volte  più  forte.  Si  giunse»  infine 
ad  ottenere  un  impi(»go  economico  delh^  forti 
sorgenti  di  luce  adattando  queste^  soj^ra  sup- 
porti speciali.  Nella  costruzione  di  (|U(\^ti  sup- 
porti si  temie  conto   della   facilità   con  <ui  i 


3rpi  incandescenti  si  deteriorano^  e  della  mag- 
giore forza  del  becco.  Senza    tener  presentì 
queste  cireostanz»*,  i  heecliì  a  incandesnenza 
furono  Hostitniti   ai   becchi   ordinari  in  quasi 
tutte  le  applicazioni,  per  esempio  ncirillumi- 
izione  delle  vie:  ed  infatti  né  si  collocarono 
lampade  a  una  maKèCiore  al  trozza  dal  suolo, 
|è  si  ebbe  cura   di    distribuirti  le  Vcirie  sor- 
BUti  di  luce  a  una  maggiore  distanza  V  una 
^air  altra.  Ciò  può  avei*  fatto  si  che  il  biso 
10  di  luce  crescesse  in  misura  insolita.  Però 
lìV  illuminazione   delle   fabbiiche   1*  jutrodu- 
ioni*  della  luce  Auei*  ha  avuto  in  molti  casi 
>nseguciizc  dannose,  perchè  La  vista  roHtava 
Fesa  dalla  hice  intensa  del  becco  Auer  :  que- 
fatto  ebbe  come  consegiu^nza   V  fi|>plica- 
jìoup  di  alcuni  metodi  i  qiuili  fecero  poiTc  in 
jJubbio  i  vantaggi  deirìlluminazìuiie  a  iiicande- 
jnza.  Per  esempio,  accade  spesso  nelle  fab- 
Urlche  che   i  buoni  effetti  della  luce  siano  resi 
jrani  dall'im piego  di  ripari  assai  poco  pratici. 
Perchè  una  fabbrica  abbia  una  illumina- 
rne conveniente,  bisogna  che  nella  redazione 
lei  progetti  si  tenga  molto  conto  delhi  uatiu'a 
ieir  industria.  Nelle  fabbriche  che  fauno  uso 
macchine,  le  furti  ombre  che  sono  date  da 
[ina  luce  tuolto  forte,  riescono  assai  moleste, 
quimli  è  assolutameli  te  necessario  disporre 
cose  in  modo  che  questo  inconveniente  sia 
Aitato.  Perciò  attualmente,  nei  locali  dove  sì 
rovanu  raccolte  molte  nuiccìiine,  si  pongono 
lainiiade  in  alto,  attaccaudoh^  al  sotti tlo^  in 
iodi*  da    imitare    per    ijuanto  ò  possibile  la 
ice  del  gìerru:». 

Se  i  becchi  vengono  disposti  opportima- 
toente  riunendoli  a  gruppi^  viene  evitata  quasi 
pompletamente  la  formazione  di  ombre  iuco- 
inde,  Quanto  più  unitormemeute  si  distribm*- 
_ft4'e  la  illuminazione,  tanto  minore  è  la  nrccs- 
Ità  che  essa  sia  intensiva.  Invece  per  i  hi- 
^ori  di  indecisioni*  si  presta  un'glìo  una  dis]io- 
pzione  in  cui  riescano  riuqiiazzate  le  lam- 
ie a  sospensione  o  a  brai'cio  adoperate  rjcl 
>a&6ato« 

L'esperienza  ha  dimostrato  come  uri  pv- 
lodi  in  cui  non  si  usav7i  V  illuminazione,  la 
maggior  parte  delle  sostanze  incandescenti 
ibiva  ilei  guasti.  Si  rit^onobbc  i*lic  la  ragione 
li  ciò  stava  n<^l  fatto  che  gli  operai,  per  Tabi- 
idiiie  orinai  inveterata,  utilizziìno  sposso  l 
ipporti  a  braccio  per  attaccarvi  gli  un-nsìli 
licu  pesanti  di  us<»  frequente.  Le  scosse  im 
j^reHSo  in  questo  iiiotjo  alle  so>itanze  incnnde 
C4=!n!i,  non  potevano  n  inenH  di  diinneggiMrlc 


È  quindi  necessario  fare  in  modo  che  le  lam- 
pade a  incandescenza  non  si  trovino  in  alcun 
modo  esposte  a  urti  o  a  scosse.  Per  tal  ra- 
gione  è  dn  consigliai"si  V  uso  della  ben  nota 
lampada  a  sospensione  con  hriìccio  mobile, 
fabbricata  dalla  preaccennata  Casa,  Questa 
lampada  durante  il  periodo  di  non  impiego, 
può  essere  sollevata  in  alto,  in  modo  da  tro- 
varsi al  riparo  da  ogni  pericolo.  Ali*  oc* 
casione  poi  questa  lampada  ha  il  vantaggio 
di  potersi  collocare  nel  lamto  più  conveniente 
per  il  genere  del  lavoro,  e  in  modo  che  il 
suo  splendore  non  rechi  danno  al  rocchio  del- 
r  operaio.  Lo  schenno  opaco  di  cui  il  becco 
è  munito,  viene  a  trovarsi  tra  Toecliio  e  l'og* 
getto  da  lavorarsi,  e  cosi  impedisce  t^he  roc- 
chio resti  abbagliato.  La  possibilità  di  avvi- 
cinare la  soigeuto  luminosa  al  puiUo  dove  il 
lavoro  viene  effettuato,  permetta»  di  realizzare 
un  notevole  risparnn'o  di  gaz,  poiché  con 
questa  basta  un  beccLiccio  da  orelici  nei  casi 
in  (*ui  con  lampada  a  sospensitme  o  a  brac 
ciò  occorrerebbero  dei  becchi  Auer  marca  C, 

P«*r  lot*ali  molto  amp!  ò  consigliabile  lap- 
Y>li(*azìone  di  becchi  a  gruppo.  Invece  nelle 
scuole  di  disegno,  ò  opportuno  introdurre  una 
illuminazione  che,  quanto  alla  produzione  delle 
omìjre  agisca  come  la  luce  diurna.  Ciò  si  può 
benissimo  ottenere  collocando  nella  parete  tra 
le  finestre,  un  numero  conveniente  di  becchi, 
riuniti  in  gruppo,  applicandovi  uno  speciale 
iiH<*ttoi'e  costruito  dalla  Casa  in  discorso.  Sic- 
come le  ombreggiature  ottenute  in  questo 
modo  sono  ipnisì  identiclie  a  quelle  pi^odotte 
dalla  luce  diurna,  non  occorre  spostare  in  al- 
cun modo  gli  oggetti  che  servono  come  mo- 
delli. 

Negli  ultimi  truijii    si    lece   si^ntii'c   nitilto 
vivamente  il  bisogno  dì  regolatori  ;  «picsto  hi 
sogno  si  può  soddisfare   in    modo  assai  sem- 
plice mediante  V  inqiiego  dei  noti  tuld  i*ego- 
latf*ri,  i  qUcdi  permettono  di  n\golare  il  con 
sumo  del  gaz  mentre  il  becco  è  ac(*eso.  1  re 
golalori    non    devono    essere    usati    che    con 
molte  cautele,  poiché  comV*  noto,  negli  ultimi 
tempi     furono     causa    di     parecchie     esplo- 
sioni :  pendo  le  fabbriciic  di  gijz  (bevono  e.ser- 
citare  su  di  essi  vi*ra  vigilanza  assidua  e  ri- 
gorosa, E  da  notarsi  però  che  l*  uso  di  rego» 
bìtorì  i>er  uni*  sohi  ffiuinna  rum  presenta  perì- 
coli di  sorta. 

Se  i  rcgolìitori  non  hanno  ;iucmi?i  nticHtiio 
uih'i  grande  dìtfusione,  ciò  dr*riva  dìd  falto 
(die  jM»r  tutti  i    repMcMtori   tinnra  esisteirti  er'a 
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neccessario  auiiiontare  Taltezza  del  becco,  ciò 
che  era  incomodo  sotto  parccclii   riguardi. 

Aftinché  l'applicazione  di  un  rcji^olatore  per 
una  fiamma  non  i!ni)cdisca  che  Jiel  becco 
r  aria  si  mescoli  col  gaz  nelle  debite  propor- 
zioni, si  deve  far  attenzione  a  che  il  regola- 
tore non  determini  una  diminuzione  della 
pressione  del  gaz  prinni  delT  entrata  di  esso 
n(»l  beccucio.  Ciò  si  ottiene  adattando  un  re- 
golatore disposto  por  il  consumo  normale  ad 
un  beccucio  i  cui  fori  di  annnissione  corri- 
spondano al  consumo  del  regolatole. 


COMOliTO  TRA  I  GIACIMENTI  DI  GÀllBON  FOSSILE 

dell'  Ing-liilterra  con  quelli  d' Anierica 

Conoscerò  1' OMiciiHione  rd  il  carattere  dei  doj>osìti 
di  carbon  fossile  in  America  è  cosa  di  interesse  gene- 
rale :  ina  interessa  più  specialmente  coloro  che,  sino 
ad  o*ro;i  tributari  «Iella  sola  Inghilterra,  possono  dalla 
concorrenza  ritrarre  una  certa  utilitA. 

K  come  di  ciò  si  siano  avvisati  gli  Inglesi  lo  prova 
il  tatto  che  mandarono  1*  Ing.  A.  I.  E.  Ackermann  ad 
ispezionare  i  vari  giacimenti  carboniferi  de^li  Stati 
Uniti  ;  e  nel!'  ultimo  numero  dell'  «-  Engineering  Ma- 
gatine :.  troviamo  la  dettagliata  relazione  da  esso 
fatta,  e  dalla  <|uale  stralciamo  quelle  informazioni  che 
maggiormente  possono  interessarci. 

Prima  di  tutto  1' Ackermann  pone  in  rilievo  l'enor- 
me dilTe ronza  tra  1'  area  totale  dei  giacimenti  carbo- 
niferi dell'America,  che  è  di  225.000  miglia  quadrate, 
e  quella  della  Gran  nrettaj»na  che  è  di  sole  9(XK)  miglia 
quadrate  :  oltre  a  ciò  bisogna  tener  conto  del  fatto  che 
i  depositi  ingflesi  sono  coltivati  da  lunghissimo  tenjpo, 
in  confronto  di  quelli  americani  :  perciò  in  Inghilterra 
la  maggior  parte  dei  liloni,  e  speciahnente  quelli  più 
vicini  alla  superficie,  sono  stati  esauriti.  A  vantaggio 
dell'  Inghilterra  sta  però  il  fatto  che  i  suoi  filoni  hanno 
uno  spessore  considerevole,  eh*'  talvolta  raggiunge  i 
10  o  12  piedi  :  per  contro  in  America  non  si  ha  esem- 
pio di  filoni  di  tali  dimensioni,  e  vengono  coltivati  fi- 
loni di  soli  15  e  anche  12  pollici.  Non  bisogna  però 
dimenticare  che  finora  in  America  non  furono  posti  in 
opera  che  i  filoni  più  sottili  e  meno  profondi,  mentre 
non  si  iniziò  ancora  la  coltivazione  dei  campi  di 
carbone. 

Tu' altra  difif'enMiza  rilevaUi  da  Ackermann  sì  ha 
nel  quantitativo  di  carbone  estratto  annualmente  per 
ogni  pc^rsona  inq)ie<»ata  nel  lavoro  dello  nnniere  :  tale 
quantitativo  è  di  ;i(X)  toiniellate  per  1'  Inghilterra,  e  di 
r»2<l  per  r  America,  'ralt^  cospicua  differenza  è  dovuta, 
secondo  Vckermann,  a  parecchi  fattori,  tra  i  quali 
hanno  j»rande  importanza  le  con<lizioni  naturali  ))iù 
su  riferite^  Le  macchine  p4*r  1' estra/iione  del  carbone 
sono  usate  molto  più  larjza mente  negli  Stati  l'niti  che 
in  Inghilterra;  r  ciò  p«*rchè  le  nn'niere  anìericane  non 
sono  ramificate.  In  molte  miniere  americane  non  oc- 
corre l'uso  delle  pomjie  per  l'estrazione  dell' ac<|ua, 
poiché  questA  è  spinta  fuori  dalla  gravitA. 

'rutti  (|uesti  vantaggi,   a  cui   bisoj>na    ajjjriungere 


la  mancanza  di  jrri.son,  fanne,  si  che  il  carbone  ame- 
ricano al)bia  un  jirezzo  j>iù  basso  <li  quello  inglese.  A 
ciò  c(»ntribuisce  pure  il  fatto  che  in  America  non  vi 
sono  diritti  di  escavo  ed  altri  diritti  derivanti  dalla 
proprietA  del  suolo,  p  «ichè  in  generali»  la  nn'niera  e 
il  suolo  appartengono  ad  uno  stesvso  proprietario. 

Non  minori,  continua  poi  Ackermann.  sono  le  diffe- 
renze che  intercedono  tra  i  due  paesi  per  quanto  ri- 
guarda i  mezzi  di  trasporto  del  minerale.  In  Inghil- 
terra per  il  trasporto  del  carbone  sono  impiegati  carri 
da  <»  a  10  t(ninellate  :  solo  ne;:li  ultimi  tenq^i  alcune 
compagnie  ferroviarie  fabbricarono  per  quest'uso  dei 
carri  da  20  o  ;J0  tonnellate.  Invece  in  .Vmerica  non  si 
usano  per  il  trasporto  del  carbone  che  carri  in  acciaio 
da  r>0  tonnellate. 

La  differenza  più  considerevole  tra  i  due  j)aesi  si 
riferisce  alle  sp(^se  di  trasporto  :  in  In«rhilterra  i  noli 
sono  (i  volte!)  più  alti  che  in  Ann^rica.  Tale  differen- 
za, deriva  in  parte  dalla  diversa  forma  dei  carri  :  però 
il  fattore  più  inq)ortante,  secondo  V  Ackermann,  sa- 
rebbe il  valore  della  terra,  molto  più  alto  in  In«irhil- 
terra  che  in  America.  Ed  è  da  questa  stessa  causa 
che  deriva  il  fatto  che  le  ferrovie  americane  co>tano 
circa  un  quarto  di  (|uelle  inglesi  :  come  si  vetU».  non 
sarA  tanto  facile  eliminare  la  causa  di  tale  enonne  di- 
sparitA. 

Per  <{uanto  rijfuarda  1*  esportazione  del  carbonio 
americano,  essa  è  oj^-p  relativamente  piccola,  poicliè 
rappresenta  circa  il  2  '.o"„  della  i)roduzione  totale  del 
paese,  e  circa  IO",,  del  carbone  esportato  dall'  Inghil- 
terra. Bisoj^na  però  avvertire  che  questa  percentuale, 
mostra  una  tendenza  costante  a  crescere,  specialmente 
verso  i  paesi  bagnati  dal  Mediterraneo. 

Siccome  il  carbone  americano  all'uscita  dalla  mi- 
niera ha  un  valore  che  ò  circa  la  metà  di  quello  ilei 
carbone  inglese,  e,  quanto  alla  qualitA,  non  esistono 
grandi  differenze  tra  i  due  pa«»si,  cosi  è  evidente  come 
la  possibilità  che  il  carbone  americano  venga  a  far 
concorrenza  a  quello  inglese  sul  mercato  eurojM^o  di- 
pende unicann'nte  dall'  altezza  dei  noli  e  dalle  rela- 
zioni fra  le  miniere  e  i  mercati  di  consumo. 

Non  v'  è  dubbio  che  questo  sia  il  punto  più  im- 
portante da  considerare,  trattando  della  pos-iibilità  che 
i  carboni  americani  vengano  a  far  concorrenza  ai  car- 
boni in*;:le.MÌ  sul  mercato  europeo:  e  sarà  certamente 
interessante  per  i  consumatori  e  per  i  proprietari  di 
miniere  sapere  a  qual  punto  si  trovim»  le  cose  a  tale 
riguardo. 

Quanto  al  f»:az  estratto  da  questi  carboni  .si  osserva 
che  v'  è  una  dif^'erenza  assai  piccola  tra  il  buon  mi- 
nerale bitumino.so  americano  e  quello  dì  Durham. 

Le  osservazioni  dell' Ackermann  intorno  «Ile  ra- 
<;ioni  d«'l  basso  prezzo  dei  carboni  e  dei  trasj)orti  in 
America  hanno  un"  inq>ortanza  straordinaria,  «*  rive- 
lano in  lui  un  grande  senso  pratico  e  una  atlilutline 
non  comune  a  considerare  i  fatti  sotto  tutti  i  lon» 
aspetti.  Osservatori  meno  acuti  e  meno  esperti,  le  cui 
idee  in  pro])osito  si  trovano  non  di  rado  riportate  dai 
«giornali,  .sogliono  accusare  i  proprietari  injilesi  di  mi 
niere  di  carbon  tossile,  rimproverando,  con  termini  so- 
nori, il  loro  «leficii'nte  spirito  di  inlrajirendcnza,  la 
loro  riluttanza  ad  usare  macchine  per  ronq)ere  il  car- 
bone, e  gridando  contro  i  noli  troppo  eh'vati  imposti 
dalle  coii»pagnie    ferr(»viarie.    E  non    si   pensa  ehe  un 
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HiHteina  di  Tiiiiiiere  a  pozzi  profonili,  e*  a  filoni  sottili, 
«inalo  è  quello  in«;l(*s(»,  non  può  vantajr^ioHanu'nti» 
roiiipctcn*  i*on  un  sisttMua  quali»  troviamo  in  Ame- 
rica ilovc  in  certi  luoj'hi,  per  esempio  nel  «lijstretto 
ili  Connelsoille,  basta  mettere  a  nudo  il  earl»on<',  e 
dei  bloeolii  dello  spessore  di  17»  piedi  si  presentano 
quasi  per  t'orza  propria  alla  luee  del  sole. 

Le.  osHorvazioni  delT  Aekermann  hanno  jmsto  in 
elìiara  Imre  anclie  le  ra»rioni  per  eui  in  America  le 
s|>ese  di  trasporto  del  carbone,  sono  più  basse  che  in 
lnt;:hilti»rra.  K'  evidente  che  le  tariffe  ferroviarie  in 
qualunque  paese  sono  tissate  in  rapone  didle  spese 
di  esercizio  delle  ferrovie  :  ora,  come  dimo.sira  lo 
Acke.rmann,  tpieste  ultime  sono  minori  in  America 
che  in  In^hilt<'rra.  Ka  ra»»ìone  principale  di  ciò  deriva 
dalla  diversità  di  dimensioni  e  di  capacità  dei  carri 
da  trasporto  usati  nei  due  paesi.  Appare  dunque  evi- 
dente che  così  i  produttori  come  i  consumatori  dei  car- 
boni inglesi,  e.  tra  (pii'sti  i  fabbricanti  di  f»«z.  hanno 
tutto  r  interesse  a  premere  sulle  conqiagiii**  ferroviarie 
perchè  (jueste  adottino  il  tipo  di  carri,  da  r>0  tonnel- 
late) in  uso  a<;ii  Stati  Uniti. 

l'n  autorevole  scienziato  americano  ha  sostenuto 
elle  le  locomotive,  i  carri  e  i  treni  pesanti  devono  fa- 
talmente inq)orsi  per  il  servizio  di  tras[»orto,  perchè  il 
loro  ìmpie^(t  in  ultima  analisi  è  una  fonte  di  econo- 
mia. Ij*  strade  e  ^\\  altri  manufatti  ferroviari  devono 
adattarsi  alle  nuov«'  condizi<»ni  del  trallico,  perchè  sono 
le  considerazi«»ni  economiche  quelle  che  re«;()lano  il 
modo  con  cui  si  svol«>:e  il  servìzio. 

(Queste  conclusioni  sono  universalmente»  accettate 
in  America,  e  non  sembra  che  vi  siano  buone  ra^fioni 
lierchè  non  debbano  applicarsi  con  successo  anche  di 
qua  dair  Atlantico. 


NUOVE  INVENZIONI 


€*a  lille  la  ad  liioanileNoi^iixa. 

Assai  mun(*rosi  furono  negli  ultimi  anni 
i  tentativi  per  perfezionare  l'illuminazione»  ad 
inean(l<»seenza. 

Da  una  ])arte  si  cereo  di  aumcMitare  il 
potere  luminoso  eoi  trovare  delh»  sostanze» 
eh(»  dessero  una  luee  gradevole  all'  occhio  : 
dall'altra  si  fecero  d(»i  t(»ntativi  pi^r  sostituire 
la  luce  del  gaz  ad  altre  luci  per  l'additerò 
preferite  per  cei*ti  determinati  tìui. 

A  quest'  ultimo  indirizzo  rivols(\  e  con 
fortuna,  i  suoi  sforzi  una  Soei(»tà  ted(»sca,  l'Ak- 
ti<»ng(»sellschaft  fiir  Fahrication  von  Hroiiz- 
waren  und  Zinkguts  «già  I.  (\  Spimi  e  figlio- 
mettendo  in  connncM'cio  una  sua  ciind(»la  ad 
incandescenza. 

Fino  a  i)oco  tempo  fa  il  sistema  di  illunìi- 
nazione  i)refcTÌto  i)eì'  \v  sale  di  ricevimento  era 
la  luee  delle  candele  di  cera  :  solo  le  lampadine 
elettriche  ad  incandescenza  ciano  riusciti»  n 


sostituin»  in  paite  le  candele  nei  grandi  ean- 
delabii  a  sosp<»nsione  e  in  quelli  da  parete. 
Orbene,  la  cand(»laad  incandescenza  della  Casa 
Spiriu  e  figlio,  dischiude  all'incandescenza  a 
gaz  la  possibilità  di  illuminare  im  locale 
con  un  gran  numero  di  piccole  fiamni(\  an- 
ziché con  poche  sorgenti  luminose  di  grande 
pot(»nza. 

Ecco  in  succinto  la  costruzioni»  di  tali 
candele  : 

Sopra  un  tubo  di  raccordo  lungo  8  cm. 
si  trova  un  piccolo  becco  Auer:  a  (jucsio 
è  aggiunto  im  piccolo  cilindro  cavo,  svasato 
a  forma  di  pera,  rd  aperto  alla  parte  supe- 
riore. Il  tubo  di  raccordo  e  il  beccuccio 
sono  c()i>erti  da  un  tubo  di  vetro  lattato 
della  hmghezza  di  1;J  cm.  e  del  diameMro 
di  ;>.  La  reticella  è  lunga  r>  cm.,  r  non  è 
pili  grossa  di  una  matita.  L'intera  costru- 
zione» ha  r  asi)etto  e  li»  dimenzioni  di  una 
eandela  di  stearina  di  m(»dia  gramlezza. 

Ciascuna  l'aiuiela  ha  ima  forza  luminosa 
dì  circa  20  Ilk.  cimsuma  circa  .-JO  litri  di  gaz 
all'ora,  e»  costa  solo  marchi  2,r)()  •:»  liriO. 

È  da  credere»  e-he  il  difì'ondersi  di  «lue'sta 
e-ande»la  i*ie-hiamerà  in  uso  molti  tipi  di  can- 
delabri i)er  fiannìie  a  gaz,  i  epiali  ora  sono 
e'onsiderati  e-ome  antiquati  e»  eiuineli  posti 
fuori  d' uso.  Non  bisogna  pe»rò  e*redere»  che» 
questa  candida  ael  ine-andescenza  richieda  as- 
solutame»nte  de»i  supporti  per  canele'h»,  poie-he.» 
essa  i)uò  adattarsi  a  quasi  tutti  i  ti])i  eli 
sostegno. 

La  caiìde»la.  ael  incande'se-enza  e'»  elevstinata 
a  pre»vale»re»  sugli  altri  sist(»mi  di  lue-e»  ad  iiì- 
e-anele»se-enza,  tutte»  le»  ve)lte»  e-he  si  ti-atti  eli 
ottenere»  una  luce  diffusa  e-on  pie'e-olc  fiamme'. 
La  sua  apidie-azione'  à  da  raee-onìanelai'si 
ane-he  nei  e-asi  ne»i  epiali  si  voglia  ajìplicare»  ael 
una  sorge»ìite  lumine)sa  tanto  il  gaz  che  l'e»- 
le»ttrie-ità  :  ne)n  sarà  poi  ne.»e-essario  rie-orrcre» 
a  epie»lle»  informi  canijiane'  e-he»  tante»  volte 
diminuise-ono  la  bellezza  elella  lue-e»,  e»  ane-he 
epiande)  le»  elue»  sj^'cii»  erilluminazione»  saranno 
usate»  eonte»mi)oraneame»nre,  re?ffe»tto  ])er  Vor- 
e'hio  sarà  e-omple»to. 

Tulli  a  mola  |»rr  laiiiiuiiN^  a  bra<*rio« 

Tn' altra  inne)vazìone»  ele*gna  eli    nota    ne»l 
rilluiììinazione»  a  ine-anele»s(eMìza  si    elrve»  alla 
Socie'tà   te'de»sca   pe»r  1" ii»(-anele»se'e»nza    'Società 
Aue»ri. 

Da  molto  teqnpo  eiue»sta  Soe-ie»tà,  per  pro- 
te»gge»re»  le  lampa<le    t\  ine-aiMÌ<»se-eqiza    e-tniiro 
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gli  urti  e  le  scosse,  aveva  posto  in  commer- 
eio  i  suoi  cosi  detti  tubi  a  molla,  i  quali 
però  erano  applicabili  soltanto  alle  lampade 
a  sospensione.  ^ 

Ultimamente  però  la  detta  Casa  ha  messo 
in  (commercio  un  tubo  a  molla  per  lampade 
a  braccio,  più  specialmente  per  quelle  che 
sono  appoggiate  a  jiareti  mobili. 

Il  tubo  a  molla  da  una  parte  è  fissato  al 
tubo  di  raccordo  che  esce  dalla  parete,  «^ 
dall'altra  sostiene  la  lampada.  Cosi  gli  urti 
che  il  sistema  può  riavere  i)er  i  movimenti 
della  parete  od  altrimeuti,  sono  attentiti  e 
non  danneggiano  la  lampada. 


^^  A^RiE^o:^  A 


VisO  del  carboììe  coke  per  soppriutrre  il  ftwio. 

Fra  i  vari  metodi  i)roposti  e  adottati  per 
sopprimere  il  fumo  nelle  città  industriali,  ha 
dato  finora  risultati  migliori,  sia  dal  punto 
di  vista  tecnico,  che  da  quello  economico, 
l'impiego  del  carbone  coke  in  luogo  del  car- 
bone fossile,  A  Piirigi,  una  grande  impresa 
di  fognatura,  adop<»ra  il  coke  per  il  riscal- 
damento delle  caldaie,  ciò,  che  le  ronsente 
un  risparmio  di  aCXX)  franchi  al  mese:  orbene 
non  v'è  il  minimo  svolgimento  di  fumo,  non 
ostanti»  che  il  consumo  sia  di  25  tonnellate 
di  coke  ogni  2;")  ore.  Il  coke  è  adoperato  in 
piccoli  pezzi,  senza  polvere,  e  cosi  è  venduto 
dalle  officine  d(*l  gaz  al  pn»zzo  di  14  franchi 
per  tonnellata.  Per  lo  stesso  lavoro  o<-coitc 
vano  nel  passato  20  tonnellate  di  carbon 
fossile,  che  costava  25  franchi  alla  tonnel- 
lata: così  il  risparmio  si  aggira  sui  HìO  fran- 
chi al  gioi'uo;  da  (|ucsti  però  devono  essere 
dedotte  W  spese  di  trasporto  (ch(^  non  supe 
rano  i  óO  franchi/.  Non  fu  necessaria  alcuna 
modificazione  nelle  gi-aticole,  solo  si  dovette 
fare  arrivare,  sotto  ad  ess(\,  una  corrente  di 
aria  umida.  Il  solo  inconviMìii^ite  notato  ò  (pu*- 
sto:  il  coke  confitene  di  solito  d(»Ik^  pietre, 
W  (juali  cagionano  delle  piccole  esplosioni. 
PciV)  tali  esplosioni  sono  assolutamente  in- 
nocue, quando  la  porta  del  fornello  ò  chiusa. 

La  sco])rria  di  un  mezzo  cosi    l'acile    ])er 
s(>j)j»rimere  il  fumo  delh^  fabbriche  ebbe  an- 
che delle  c<ìnseguenze  amministrative,  poiché 
i  sindaci,  di   non  ])ochi    comuni   vicini  a  l^a 
rigi,  haimo  (Muanato  d(M  decr(Mi  contro  il  fumo 


delle  fabbriche  obbligandole  a  servirsi    solo 

del  carbone  coke. 

* 
*  * 

Carburazione  deirAretilene, 

Com'è  noto,  gli  acetilenisti  ritengono  che 
la  carburaziojie  deiracetilene  per  m(»zzo  degli 
idrocarburi  leggieri  sia  un  processo  desti- 
nato ad  estendere  grandemente  neiravvtMiire 
il  (»ami)o  delle  applicazioni  dell'  acetilene,  so- 
pratutto a  rendere  rimunerativo  V  impiego 
di  esso  come  sostanza  riscaldante  e  motrice. 

Come  conseguenza  naturale  di  questo 
principio,  le  Case  di  costruzioni  meccaniche 
cominciano  a  porre  in  commercMo  degli  ap- 
parecchi per  la  carburazione  deirac(»tilene. 

Nelle  riviste  tedesche  troviamo  dei  cenni 
sugli  apparecchi  costruiti  dalla  Gesellschaft 
ftlr  Gas  cai'buration  (Società  per  la  carbura- 
zione del  (laz)  di  Augsburg. 

Ne  riparleremo  in  uno  dei  prossimi  nu- 
meri. 

Qaji:  0  Qas  ? 

Vari  amici  ed  abbonati  ci  scrissero  in 
questi  giorni  richiedendoci  perchè  nella  no- 
stra <  Rivista  »  scriviamo  Cxaz  anziché  (rV/.s*. 
A  dire  il  vero,  a  noi  sembrerebbe  (piesta 
una  delle  tante  questioni  bizantine:  tanto  più 
considerando  che  la  i)iù  fk)i-ida  e  pot(^nt(»  So- 
cietà italiana,  quella  cioè  di  Torino,  lo  scrive 
appunto  colla  Z, 

\)iA  resto,  nel  dizionario  della  Crusca,  che 
dovrebbe  essere  il  rerbuiu  tuar/istri^  si  trova 
(tasse  e  non  (ras  ;  nel  dizionario  etimologico 
italiano  dello  Zambaldi  si  trova  rjas,   ma  ga- 
zouìelro,  (jazofjeno  Q(/azoso\  <»  non  già  yas- 
j  sometro,  gassofjeììo  o  f/assoso  ;  il   Carena,  nel 
suo  vocabolario  italiano  domestico  scrive  ://</n. 
:  f/az^  (jasse  ;  nr\  vocabolario  d(»lla  lingua   ita- 
;  liana  dei  Professori  Longhi,  Toccagni  e  Picei, 
j  si  trova  tanto /7^/N  che //a  ò  ;  nel  dizionario  del 
!  Fiìntiini  i/as,  r/fizoinelro  e  r/azoso  ;  nel    Tom- 
maseo f/as  o  f/az  ree. 

OMve  la  Società  Italiana  per  il  f/az  di   To- 
j  rino,  abbiamo  che  tutte  le  s(»gU(Mìti  officine  lo 

scrivono  colla  Ze  non  colla  N.- 
I  Pavia,  Hergaino,  Vigevano,  Alessandria, 
Caserta,  ilod(Mia,  Alba,  Nervi,  Ascoli  Piceno, 
Sietin,  V  Anonima  Consumatori  di  Torino,  \'a- 
lenza,  .Monza,  Catanzai'o.  Chi(M*i,  Novi  Ligun», 
VeiK^zia,  C(M-nusco  sul  Naviglio,  ('arat(\  Ih'ian- 
I  za.  Cento,  Finale.  Mirandola,  (»cc.  ^la  esseiulo 
un  vocal)olo  inq)ortato  nel   nostro  idioma,   ci 
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sembra  ragionevole,  che  Jo  si  abbia  a  s(*ri- 
vere,  come  lo  scrisse  chi  lo  consacrava  nel 
linguaggio  della  Chimica,  e  questi  tu  il  (7//- 
iHico  francese  Macquer  nel  XVIII  secolo. 

D'  altro  canto  poi  osserviamo  che  nelle 
poche  memorie  publ)licat(»  sul  gaz  quali  quelle 
dell'  Ing.  lirillo,  del  Cammeo,  d(^l  Fallaci,  del 
Burzio,  del  Trevisan  ecc.  fu  adottata  sempre 
la  Z: 

Nel  dizionario  del  Webber,  in  quattro  lln- 
gu<\  troviamo  tanto  la  Z  che  la  *s\ 

Nelhi  Chimica  del  Rosctoe,  tradotta  dal  Pa- 
vesi Angelo,  Protessore  di  Chimica  nella  Regia 
Scuola  Superiore  di  Agricoltura  di  Milano,  fu 
sempre  usata  la  Z  e  non  la  -S. 

E  cosi  ntjla  traduzione»  italiana  della  Chi- 
mica ludustriale  del  Wagner. 

Il  Piazzoli,  nel  suo  Maimale  per  Impianti 
di  Illuminazione  Eh»tti-ica,  usa  tanto  la  iS  ch(» 
la  Z.  Come  si  vede  quindi  sembrer(»bbe  in- 
ditìerente  Fuso  della  Z  o  della  S\  ma  anzi 
la  bilancia  proi)enderebbe  più  per  la  Z. 

In  ogni  modo  però,  mettiamo  a  disposi- 
zione dei  nostri  abbonati  (*  lettori,  le  colonne 
della  nostra  «Rivista»,  ed  apriamo  un  Refe- 
rendum (siamo  al  tempo  dei  Referendum  e 
diamo  cosi  novella  prova  come  i  gazisti  stieno 
sempre  all'altezza  dei  tempi)  s<*  si  debba  in 
Italia  scrivere  gaz  o  fj(fs. 

Noi  imparzialmente  pubblicheremo  quanto 

ci  verrà  scritto  in  proposito. 

* 
*  * 

Drpnrazione  delVacel itene. 

Si  va  dittbndendo  in  America  un  nuovo 
processo  di  purificazione  dell'  acetilene,  pro- 
cesso che  ha  il  tine  di  liberarlo  da  tutte 
quelle  sostanze  estranee  che  si  depositano 
nei  tubi  e  nei  becchi,  e  finiscono  coirostruirli. 
Ecco  in  che  cosa  consiste  questo  processo:  il 
gaz  una  volta  generato,  entra  in  un  (conden- 
satore, poi  lo  si  fa  forzare  su  uno  stilato  di 
carbone  di  legna,  imjn'egnata  di  una  solu- 
zione di  un  sale  metallico  (per  esempio  sol- 
fato di  ferrei:  quindi  il  gaz  passa  attrav<»rso 
del  carl)uro  di  calcio,  e  fìnaliìicMite  arriva  in 
una  camei'a  contenente  della  lava  o  altra 
sostanza  refrattaria. 

Tutto  ciò  ac(*ad<»  prima  che  l'acetilene 
giunga  nel  gazom(»tro:  prima  jxm-ò  che  esso 
penetri  nei  tubi  di  distribuzione,  il  suddetto 
trattamento  è  rii)etut<)  inicgialmente. 

Il  passaggio  soi)ra  lo  si  rato  di  carbom» 
impregnato,    ha  il    fine   di    portare  il  gaz  in 


iatimo  contatto  col  Siile  metallico  aggiunto 
al  carbone»,  mentre  il  passaggio  attraverso 
la  lava  ha  lo  scopo  di  liberare  l'acetilene 
dagli  idrocarburi  grassi  eh'  esso  contiene, 
traendo  {)rofìtto  dell'  affinità  che  essi  hanno 
per  la  lava. 


* 
*  * 


Sffi  progressi  deìT  arefiìene  nel  Belgio. 

Secondo  il  rapporto  del  Console  di  <ier- 
mania  in  Anvei-sa,  l'industria  deiracetihMie 
fece  grandi  progressi  in  Belgio  duraiiK»  il  1901. 
Si  nota  un  grande  aumento  nel  nuuuMo  di 
fabbricanti  di  api)arecchi  e  per  conseguenza 
nel  numero  di  nuove  installazioni  ;  però  pel 
rincaro  del  prezzo  del  carburo,  molti  consu- 
matori tornarono  ai  vecchi  sistemi  di  illumi- 
nazione. 

Le  condizioni  di  qu«»sta  industria  non  sono 
Uiììto  buone  in  Belgio,  conn»  altrove,  ptM-chè 
in  questo  paese  (*arbou  fossile,  gaz,  elettricità 
e  petrolio  sono  tutti  a  buon  mercato.  Per  e- 
sempio  il  gaz  costa  cir(*a  1()  cenlesimi  i)er 
m *  ;  a  Bruxelles  solamente  1;5  cent:  e  natu- 
ralmente essendo  il  gaz  a  buon  m(*rcato,  la 
luce  elettrica  lo  è  altn^ttanto;  il  petrolio  é  a 
10  (-entesimi  il  litro. 

Se  (piindi  il  carburo  vuol  comi)(*t(M-e  cogli 
alti'i  concorrenti  non  dovrebbe  costare  più  di 
86  franchi  invece*  adesscT  costa  il  1')  "  ^,  di  i)iù, 
e  se  il  suo  pre^zzo  aume^iterà  ancora,  il  nu- 
mero dei  suoi  consumatori  diminuirà. 

* 
*  * 

Soeiefà  Anglo-Ronianff  per  T  illuminazione. 

(iiovedì  ()  marzo  ha  avuto  luogo  Tassem- 
blea  generale  di  questa  Sex-ietà  con  la  rap[)i-e»- 
scMitanza  di  9y(K)  azioni. 

Il  gerente,  Comm.  Carlo  Pouchain,  diede 
lettura  di  un  particolareggiato  ra])i)orto  dal 
quale  risulta  che  l'utile  netto  de^ll'azie^nda,  nel 
1901,  fu  eli  lire  1.40r).804,  dal  ejuale,  de^tratte  le 
prelevazioni  statutari»»,  re»stano  l.:U4.0(K)  eli- 
stribuite  agli  azionisti  in  ragione»,  eli  T(M).0(X) 
lire,  quale»  intcì-e'sse  elei  .')  0  o  o  (544.(XK)  quale 
divide'udo,  vale'  a  diie  un  frutto  annuale  fra  il 
9  e  il  10  0  0  del  capitale  versato,  e)ssia  L.  48 
|)er  e>gni  azione»  eli   !..  r>(M). 

Il  fondo  (li  riserva  ha  raggiunte)  la  cifra  eli 
lire' :».()!  !.:);■)()  eel  v  tutto  inve\stito  in  renelita 
defilo  Slato  e  oljbiigazioni  ferroviarie*  garan- 
tite» elallo  Slato. 
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Festa  in  famiglia. 


*  * 


Sabato  5  Agosto  si  è  celebrato  a  Bologna 
il  matrimonio  della  avvenente  signorina  La- 
vijiia  Innocenti,  figlia  air  Ing.  Alberto,  diret- 
tore tecnico  (Jeir  Officina  Comìmale  del  Gaz 
di  Bologna,  coir  egregio  giovano  Angelo  Sbar- 
beri di  Modena. 

Fungeva  da  ufficiale  Tassóssore  Pezzoli  ed 
erano  testimoni  V  Ing.  Leonida  B(*rtolazzi  ed 
il  sig.  Ulisse  Lampronti. 

Moltissimi  e  pregevoli  furono  i  doni  rice- 
vuti, ed  al  ritorno  dalle  cerimojiie,  nel  giar 
dino  d'abitazione,  superbamente  adorno  di 
vasi  artistici,  ricolmi  di  fiori,  offerti  da  amici, 
la  leggiadra  sposina  distribuiva  agli  ottanta 
e  più  opiu'ai  dell'  Oftìcina  del  Gaz,  colà  rac- 
colti, dolci  e  confetti  espressamente  i)repa- 
rati. 

Al  huìch,  sfarzosamente  imbandito,  inter 
vennero  uno  stuolo  di  belle  ed  eleganti  si- 
gnori» e  fra  gli  invitati  pan^cchie  notabilità. 

Non  mancaroiìo  i  brindisi  letti  ed  improv- 
visati e  fra  gli  altri  destò  l'ilarità  e  fu  assai 
applaudita  una  dt»dicatoria  in  versi  del  Lam- 
pronti. 

T^a  coppia  felice  è  [)artita  alla  volta  di 
Prac^cliia  :  auguri  e  felicitazioni. 

* 

•  *   Ut 

f'>/   esperimento    della    luce    millenìiio    alla 
Società  Italiana  del  (ì(iz\ 

Toglinmo  dalla  (ìazzetta  del  Pnptdo  di 
Torino  del  14  Agosto: 

Ieri  sera  alla  sed(*  della  »Soci(*tà  Italiana 
d(»l  gaz  si  fecero,  con  ottimo  esito,  gli  espc*- 
rimenti  d(*l  nuovo  sistema  di  illuminazione  a 
gaz  intensivo  *  Luee  Milhnniio». 

La  riunioiu\  che  in  altre  (circostanze  a 
vrebbe  assunto  il  cara(t(*re  d'un  lieto  e  brii 
laute  c*mvegno,  fu,  pei*  il  lutto  ancora  recente^ 
che  ha  colpito  la  Società,  con  la  perdita  del 
compianto  dìn^ttore  g<Mieral(*  <-av,  Mariani, 
ristrett^a  a  forma  privata,  col  semplice  inter- 
vento d(»r  pcrsonaU»  tecnico. 

I  convenuti  furono  ric(»vuti  dall'  avv.  Bo- 
sco, dall' iiig.  (fOffì,  dal  capo  servizio  signor 
(iariglio  della  Società  Italiana  d(^l  gaz,  dal- 
l'ing.  Hovi.  dal  signor  Di  Stadler  e  dal  cav. 
Casalborc  (hMla  Società  Italiana  Luc(^  Millen- 
nio (li  [Milano. 

La  fa«-ciata  deirtMlìficio,  dove  ha  sede  la 
Società,    era    illuminata  da  due    pottMitissimi 


lampioni  di  Luce  Millennio,  della  forza  di  ir>00 
candele. 

Ciò  mei'ita  d'  essere  rih^vato,  costituendo 
un  fatto  saliente  neir  evoluzione  progressiva 
dei  sistemi  d'illuminazione,  poiché  è  la  prima 
volta  in  Italia,  che  vengono  api)licati  i  bec- 
chi Millennio  di  tale  poteiizialità,  prima  non 
mai  raggiunta. 

Il  grandioso  atrio  d' ingresso  e  lo  scalone 
della  sede  sociale,  illuminati  con  lo  stesso  siste- 
ma, presentavano  un  magnifico  colpo  d'occhio. 

La  lu(*e  Millennio,  che  fra  tutti  4  sistemi 
d'illuminazione,  è  quella  che  forse  più  si 
avvicina  alla  luce  solare,  presenta  infatti  il 
vantaggio  di  non  stan(*are  la  vista,  pur  es- 
sendo vividissima. 

Dal  punto  di    vista,   propriamente  ottico, 

r  esito  dell'  esperimento  fu  brillantissimo. 

» 
*  ♦ 

Per  hi  inuììicijìaliz nazione  del  gaz  a  Pisa. 

Il  ()  agosto  n(»lla  sala  del  Consiglio  si  ra- 
dunarono, il  sindaco,  l'ingegner  capo  del  Co- 
mum»  Tognetti,  il  direttori»  e  i  rappnvsentanti 
della  .società  Svizzera  del  gaz  per  la  stipula- 
zione d(»l  contratto  relativo  alla  cessione  delh* 
olticine  e  dell' impianto  al  Comune,  che  ne 
farà  d'  ora  innanzi  il  servizio. 

Le  trattative  sono  state  sospese,  in  attesa 
di  un  secondo  rapporto  tecnico. 

In  tal(^  occasione  il  numeroso  i)ersonale 
addetto  air  illuminazione  disila  città,  ha  pre- 
stentato  un  memoriale  al  sindaco,  p(M"ch(»  nel 
passaggio  che  dovrà  fare  fra  gli  impiegati 
muni(*ipali  ogni  singolo  operaio  sia  manteiìuto 
nel  grado  e  n(»llo  stipendio  che  gli  pervieni» 

dall'anzianità. 

* 

//  avi  do  m'  noi  Iti  tolotjiuifìn  ottìcti, 

V\\  «riovnno  uHicinU»  fraiierso,  Jarlot,  ha  tentato 
con  th'{»li  ('sporinu'iiti  il  modo  di  oltoiuTo  una  pcrl»*- 
/.ionc  tale  di  nic/zi  da  i>oh*r  sistcmaticanH'ntr  nj>pli- 
can»  la  tch.'fri'Hlia  ottii-a.  e  quosio  provo  sono  riuscito, 
ì)(*nissinio.  K^li  situò  i  suoi  apparecchi  sulla  roccia  di 
Cuiron,  |ircsso  Hour<r  :  dal  lì  al  IT)  j»in«>iio.  ad  onta  di 
tempeste  viohMiti  e  di  pio»riiic  torrenziali,  ej;li  potè  in 
pi(»no  <»iorno,  comunicare  re;;-olarmente  con  un  posto 
ricevente,  situato  alla  distanza  esatta  di  SS(H)  nn'lri  : 
coi  suoi  appart'cchi  avrebbe  potuto  connmii'are  fino  a 
1*2000  metri. 

Invece  di  adoperare  il  pt'troiio.  che  avrebbe  avuto 
la  ])ortata,  coi  suoi  apparecchi,  «li  s<di  .^OUO  metri,  o 
il  sole  che  non  si  può  utilizzane  «|uando  non  c'è,  il 
tenente  .larlot  atlopcrò  1' acetilene,  cosa  che  non  vyh 
mai  stata  fatta.  (^lU'sti  i'sp(»rimeiiti  rinnovati  di  notte 
riuscirono  am-he  più  perfetti  perchè  la  luce  dell'  a«'e- 
tilene  era  ancor  più  appariscente  ;  il   fascio   luminoso 
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av<>vft  i\\  notti^  la  portata  \ì\  BO  Kin.  Cosierhè  on\  si 
potrmiiio  cwfirv  npparccrhi  lr<rj^ori  **  semplici  t!cl  otki- 
nt^n^  p4T  In  teU'^ralÌA  ottit'a  fnnci  littnliiOHÌ  più  intendi 
•rgnaiHln  Hf'nj(>re  iinnvi  jipoo^rfssì  \w\\ìi  scienza  fit*lli* 
C4>inunìvaxÌoiH  per  H'Ii'^rnto. 

Affinità  frix  il  Cfìrhon  /?).vk/M  efi  II  peJròifn. 

n  (.Vw  iAtjhfuig  ri  Ignita  da  ima  nvÌ,Htn  tocinra  ru- 
mena alenili  studi  fatti  fla)  Hott.  lukOeajin  mutili 
HOHUuzirtlo  iridi  li  tj\  di  (mììii  posizione  fra  il  petrolio 
od  n  carbon  fondilo  per  modo  clif  i  prodotti  dfdla  di- 
stili assìoiU'  d(dle  due  forme  <li  idrocarburi  mi  noni  lì,  ìf 
&olitlo  e  ti  licjriìdo,  dovrfdjljPTO  esneri^  idrntici.  Pri'scn- 
cemrntr  oii'i  non  avviane;  ì  derivati  dì  eatnuiu'^di  car- 
bon foHrtìIf»!  V  dì  petrolio  kì  eoinportìiiio  inoltn  fììffe- 
rk'Uto  fOtrli  «tefisi  n*a;;pnii  clnmieì,  tanto  che  mentre  la 
m^rie  aroniHtU'a  rlojjcli  id roenrlmri  ilei  ratrame  sì  prenta 
nllià  prepara!5»om*  di  liti  «:rnndÌ8HÌmo  mimerò  dì  co  ni  po- 
sti cliiuuej,  t|uelli  ottenuti  {\i\\  petrolio  non  si  prestano 
n  tale  bisogna.  La  ra;j;ione  di  tale  dift'e senza  va  tro- 
T.ita  nel  dift'erentf»  trattamento  dei  ma  t4*  ri  a  li  gTegpgi.  Il 
petrolio  ^  as«oji:gettato  atl  mia  Meniplìee  di«tìl bustone 
ilarido  ciò  nondimeno  eirea  1*80  *\,  di  prodotti  cohI' 
lucreialnli,  ma  nìciit'  filtro  hÌ  fa  prd  [»rodotti  dtl  fietrn- 
Ho,  K*  vero  ehe  nulla  può  farsi  eoj;li  idroearljuri  fhvlla 
siirie  delle  |iarallìne  ehe  predomina  nei  petroli  della 
Pensi  1  vani  a,  ma  nei  petmli  gregei  di  molto  altre  sor- 
iri*nti  quetjti  idroearbiiri  seoiupainiio  del  lutto  od  in 
parte  a  favore  di  un'  altra  clanse  elie  si  prei^ta  beiiis- 
gimo  a  trattamenti  ebiniÌLÌ.  in  (|imlelie  petrolio  greg'^'io 
—  e  fra  fpu'stì  più  d*  uno  dtdla  Uorniinìa  —  la  scorie 
nromatk-a  dc«;ii  idrocarburi  si  trova  hi  quantità  lai© 
da  ripagare  le  spi*se  per  la  loro  estfaxirine,  e  questa 
è  una  notizia  ehe  darà  da  pensare  ai  produttori  di 
entra  tuo. 


#####^^ 


é%m 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


Diritti  delle  Società  del  gaz  in  caso 
di  morosità  dell'  abbonato. 

La  Corte  d'Appello  di  lU^rlino  ha  recen- 
temente proimneiato  uir  importante  sentenza 
relativaaiente  al  diritto  delle  Società  del 
Gaz  a  sospendale  la  somministrazione  del 
gaz  agli  abbonati  che  si  trovino  in  mora 
coi  pagamenti. 

L'aiiiminisirazione  municipale  del  gaz  di 
Berlino,  per  l'art.  16  delle  condizioni  di  ab- 
buuamenlo,  ha  il  diritto  di  tagliare  la  (^on- 
duttura  e  di  sospendere  la  ftomininitìtrazione 
del  gaz 'a  quegli  abbonati  che  non  si  tro- 
vino ìu  regola  eoi  pagamenti.  In  relazione 
a  ciò,  i*  amminij^trazioue  ebbe  a  sostenere 
una  lite  intentatale  da  un  abbonato.  Questi 
aveva   usato   dei   gaz   fin  dal  1895:  ma  uel 


marzo  1H98  falli,  e  quindi  restò  in  arretrato 
di  una  parte  delTìmporto  ilie  dovea  pagare 
in  quel  tempo.  A  partire  dal  Lsù^,  dopo  che 
fu  cessato  lo  st-ato  di  fallimento,  le  oftieine 
di  gaz  gli  Imnno  nuuvamente  fornito  il  gaz, 
che  fu  puntualmiqite  pagato:  «juanto  poi  al- 
l'importo dì  cui  egli  rimase  debitore  dopo  il 
lallìnn.^nto,  Hi  convenne  ch'egli  lo  avrebbe 
pagato  in  rate  mensili:  siccome  p(*rò  egli 
non  adempieva  a  questa  obbligazione»  gli  lu 
scjspesa  la  suinìninistrazlone  del  gaz.  In  se* 
giiito  a  ciò  l'abbonato  t»itò  in  giudìzio  l'am- 
ministrazione  perchè  gli  venisse  continuat^i 
la  fornitura.  Il  Tribunale  di  L  istanza  ac 
colse  la  flomanda  dell'  attore,  o  ritcniK^  le 
otticine  obi  diga  te  a  fornii'e  il  gaz»  per  la 
seguente  motivazione:  siccome  le  officine 
non  avevano  immediatamente  fatto  valore  il 
loro  diritto  di  sospendere  la  foriiitin-a  del 
gaz,  ma  al  contrario  non  ostante  il  mancato 
pagamento  avevano  contfimato  a  sommini- 
strarlo e  accettato  i  pagamenti  alle  scadenze 
posteriori,  si  deve  ritenere  eh'  esse  abbiano 
rinunciato  a  valersi  del  diritto  di  suspendere 
la  somministnizione  per  il  debito  vcceliio. 

La  sentenza  fu  appellata,  e  hi  Corte  di 
II.  istanza  dei;ise  t^he  il  fatto  di  non  aver 
usato  del  diritto  di  sospenderò  hi  fornitura 
del  giiz,  di  aver  continuato  la  somministra- 
zione e  ricevuto  i  pagamenti  non  importava 
per  nulla  una  taeira  rinuncia  a  quel  diritto 
eontrattuale:  e  quindi  ristanza  fu   rigettata. 


Alta    Cofte    di    giustizia    dMnghil- 
tetrt^a. 

Un*  interessaiite  questione  di  rdiiamata  in 
garanzia  lu  trattata  recentemente  davanti 
all'Alta  Coite  di  Giustizia  del  Regno  Unito. 
Il  Consiglio  distrettuale  di  Itford  aveva  dato 
in  appalto  certi  lavori  di  fognatura  air  im- 
prenditore Jackson,  e  nel  contratto  d'appalto 
era  stata  posta  questa  clausola:  *  l'appalta 
tore  si  obbliga  a  indennizzare  il  Consiglio 
di  tutti  i  reclami  e  le  azioni  che  dovessero 
derivare  a  cagione  o  in  relazione  n  qualun- 
que danno  a  cose  o  a  persone,  sia  che  il 
danno  sorgesse  da  queste,  sia  che  sorgesse  In 
seguilo  a  negligenza,  errore  o  mancanza  deb 
l'appaltatore»  o  di  qualunque  persona  da  lui 
impiegata,  sia  che  sorga  in  qualunque  altro 
modo,  in  conseguenza  o  per  cagione  dell*  e- 
secuzioue  dei  lavori  •. 


—  no  — 


Nel  oorso  dei  lavoi'i  si  incontrarono  i 
tubi  (li  distribuzione  del  gaz  della  Itfort  Gas 
Company. 

Jackson  si  pose  d'accordo  coli' in«xeg:ncro 
del  Consiglio  per  i  lavori  da  farsi  al  fine  di 
non  recar  danno  a  questi  tubi.  IMù  tardi 
però  si  riscontrò  che  i  tubi  erano  stati  dan- 
neggiati, e  n'era  sfuggita  una  certa  (pianti tà 
di  gaz. 

In  seguito  a  ciò,  la  Compagnia  d(»l  gaz 
chiamò  in  giudizio  il  Consiglio  distrettuale 
per  risarcimento  di  danni.  Il  Consiglio,  ba- 
sandosi sulla  riferita  clausola,  ricorse  al  pro- 
cedimento della  chiamata  in  garanzia,  chia- 
mando in  causa  Jackson  e  sostenendo  cli'(^gli 
era  tiMìuto  in  ba.se  al  contratto,  a  t(Mier  indenne 
il  Consiglio  da  ogni  pretesa  della  Conijìagnia. 

Il  magistrato  di  prima  istanza  res])ins(» 
tale  doiìianda  (*  condannò  il  (Vjusiglio  a  i)a- 
gare  200  lire  sterline  alla  C()mi)agnia  per 
danni  e  sp(*se. 

Allora  il  Consiglio  citò  Jackson  dinanzi 
all'Alta  Corte  di  (Jiustizia  di  Londra,  sostit- 
uendo che,  i)er  la  clausola  anzidetta,  Ja(  kson 
(Ta  resi)onsabile  ptM*  ogni  danno  a  persone 
0  a  cose  derivanti  dai  lavori  da  lui  compiuti, 
anello  se  non  vi  fosse  stata  negligenza  di 
sorta  da  palle  di  lui  ;  v  (Chiedendo  (he  Jack- 
son fosse  condannato  a  risarcire  il  Consiglio 
di  ogni  sp(*sa  derivatagli  dai  guasti  inferti 
alla  conduttura  del  gaz. 

La  Corte  accolse  la  tesi  del  Consiglio, 
considerando,  che  le  parole  della  clausola 
avevano  il  i)iii  lato  significato  che  loro  pò 
t(»sse  darsi,  e  che  quindi  jion  era  il  caso  di 
indagare  se  v'  era  stata  negligenza  o  meno 
per  parte  doW  appaltatore,  ma  solo  se,  data 
la  dicitura  del  Contratto,  Jackson  era  o  no 
responsabile  dei  guasti.  Nella  fattispecie  Jack- 
son era  r(\si)onsabil(»,  oiidc^  la  Corte  ammise 
che  il  Consiglio  avesse  azione  contro  Jack- 
son; e  condannò  quest'ultimo  a  riffondere  al 
Consiglio,  i  danni  e  le  spese. 
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Minéralogpie  de  la  t'raiice  et  de  ses  colonien,  tlvarri- 
jtfin/i  pjff/sh/fie  t^f  rhimif/N"  /A».«f  whn'rffH.r,  f'ff^f.fleM  (t"S 
rinìdìtionH  (fvnliujique  de  lenra  (/fseìu**nfSf  j)nr  M.  A. 
l.ACKoix  —  t.  III.  fanc.  I.  —  Paris,  Cli.  BcMauger 
1!)01  .*  . 


La  nuova  rasaegna  tecnica  intemasionale,  Direttori  : 

Ing.    (ilOVANXI  HkI.LINCIOXI,    I^Ott.  (ilOTTO  D.MNKLLl 

unno  I,  n.  1  —  Fironzc-Milano  \\H)'2,  t'asc.  in  8". 

* 

*  * 

Trattato  pratico  ani  Motori  moderni  a  g'as  e  a  pe- 
trolio, (li  Fkdkrko  (Ikovkii  fìcirAssorijizioiH*  (U'«:li 
inj>vj:-mMÌ  Civili  —  Terza  Kilizionc  -  Mani-hcster. 
T/ie  Technical  Pubi ìsh hit/  roìHj*<nit/,  L'nniU'd  i-). 

(Quest'opera,  ehe.  dal  1S1)7  è  ora  j;ià  alla  sua  terza 
edizione,  contiene  in  a<^^'iunta  alle  altre  uno  upe- 
cjale  capitolo  sui  motori  ad  acetilene  ed  è  indirizzato 
particolarmente  ai  disegnatori  meccanici  per  abilitarli 
ad  applicare  la  loro  arte  al  disegno  dei  motori  a  gaz. 
Però  per  la  sua  completa  trattazione  della  teoria  e 
dei  principi  sui  quali  si  basano  1  detti  motori,  esso 
riuscirà  egualmente  utile  ai  fabbricanti  ed  agli  acqui- 
renti di  tali  macchine. 

* 

*  * 

Z  corpi  radio-attivi  e  le  proporsioni  eteree.  Prof.  Fi- 

LnM»()  Rk. 

Questi)  è  il  titolo  di  un  articolo  pubblicato  nei  nu- 
meri dì  giugno  e  luglio  nella  lììrisla  di  Fisica^  Ma- 
Itnnatica  e.  Srionze.  Naiurali  di  Paria,  articolo  cln»  ha 
grande  importanza  per  chi  si  occupa  di  incandescenza, 
perchè  è  forse  dallo  studio  di  questi  nuovi  corpi  i  po- 
lonio-radio-attinio,  ecc.)  che  facilmente  sì  perverrà  alla 
composizione  di  quelle  reticelle  ideali,  meta  sospirata 
di  tutti  i  fabbricanti  di  reticelle  ad  incandescenza. 


Die  Gas  maschine  von  W,  Schotti.eu  —  Kditore  Beno 
Goeritz  dì  Braunschweig  iyU2  -i-  Due  volumi.  1  di 
testo  ed  1  d'  atlante  ■*). 


Jonmal  dn  pétrole  et  dee  indnatrles  qui  e'y  retta- 
chent,  paraissant  le  10  et  le '25  de  chaque  mois  Ké- 
dacteur  en  chef  —  Henry  Neuburger  —  'inde  an- 
née.  —  Paris   —   1  fase,  in  4". 


Brevete  d'invention  :  Loi  du  .')  juillet  1811,  ])ubblica- 
zione  in  extenso  —  1S99  yj  Partici  —  Paris,  Im- 
primerie  Nationah-ì,  11)01  —  1  voi.  in  8"  i  ^). 


;*    o  presso  Ulrico  Hoepli  -  Editore  •  Milano. 


!*)  o  presso  Tlrico  Hoepli  -  Kditore  -  Milano. 

IL  CONGRESSO  i\AZIO.\ALE 

DELLE  LEGHE  FRA  GLI  ADDETTI  ALLA  PRODUZIONE  DEL  GAZ. 

Il  giorno  ir>  Agosto  ha  avuto  luogo  in 
Torino,  nella  sodo  dcirAssodaziono  goiUM'alo 
degli  oporai,  la  seduta  inauguralo  del  Cnn- 
f/n'sso  iinzionale  (felle  Ia'(jIh'  fra  f/U  addetti 
alla  proti  azione  del  Gaz,  Vi  intei-vennero  i 
rappresentanti  delle  Leghe  di  Alessandria, 
Ancona,  Bari,  Bologna,  Como,  Firenze,  Gè- 
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nova,  Livorno,  Mantova,  Milailo,  Modciìa, 
Pah»nno,  Padova,  Pavia,  Ravenna,  Roma, 
Spozia  e  Torino.  Dopo  un  saluto  indirizzato 
ai  Congressisti  dal  Si«rnor  Nccciii,  del  Comi- 
tato (-(Mitrale  della  Federazione,  scadente  in 
Milano,  e  dal  Consigliere  provinciale  e  Ciazi - 
sta  Sij^nor  Daglietto,  in  nome  della  Camera 
del  Lavoro  di  Torino,  il  Congresso  iniziò  i 
lavori  sotto  la  presidenza  del  Signor  Aetis 
rappresentante  la  Lega  di  Torino.  AssunnMìdo 
la  i)residenza  ringraziò  i  (*(>lleghi  degli  aiuti 
morali  e  materiali  inviati  ai  gazisti  torinesi 
in  occasione  dell'  ultimo  sciopei-o  ;  aggiunse 
che,  se  materialmente  tu  una  sconfitta  i^er  i 
gazisti,  moralmente  riusci  una  vittoria  defila  j 
classe  operaia  torinese.  Quindi  su  proposta 
di  Frullini  di  Firenz(*,  e  di  Necchi  di  Milano, 
l'Assemblea  approvò  un  ordine  del  giorno  di 
biasimo  alle  Autorità  per  la  loro  condotta  in 
oc<-asione  dello  sciopero  e  di  plauso  al  Dis- 
putato Morgari  i*d  a  coloro  cln^  gli  furono 
compagni  in  qu<»i  giorni  di  lotta. 

I  lavori  di  questo  Congresso,  del  (luab* 
dovremo  parlare  più  diffusamente  in  altri 
numeii  della  nosii'a  Rivista,  proseguirono 
nei  giorni  10  e  17,  sotto  la  presidenza  del- 
l'()n.  Morgari. 

Dopo  la  approvazione  d(»lla  relazione  mo- 
rale fatta  dal  Signor  Nocchi  e  quella  finanzia- 
ria prtvsentata  dal  Signor  Vittori,  sul  comma 
e  A(jitnzifme  prr  la  caììqiiinta  de/le  otto  ore  * 
e  <  Parìficazìoìte  della  taano  d'oprìui  »  ;  udita 
la  relazione  deirAvv.  Sincero  Rugarli  di  Mi- 
lano, il  Congresso  delil)erò  di  rac(H)gliere  da 
nitte  le  Sezioni  i  dati  più  precisi  sulle  con- 
dizioni del  lavoro  nelle  singole  ofìicinc»,  ten- 
dendo poi  ad  ottenere  un  unico  trattanuMito 
d'orario,  di  mercede  e  di  produzione  p(M*so- 
nale  e  per  categorie.  ! 

Sul  comma  «  htilazione  di  hìh(  cassa  j 
(f/)ica  per  scioperi  >,  si  deliberò  la  istitu-  ' 
zionc,  ma  limitatamente  per  ora,  a  scopo  di  , 
propaganda,  lasciando  al  Comitato  centi-ale 
(la  cui  residenza  venne  riconfermata  in  ìli-  ! 
lanoì  il  provvedere,  di  voltn  in  volta,  in  caso  j 
di  scioperi  imi)ortanti.  ! 

Sulla  «  Tattica  da  tenersi  in  caso  di  scio-  \ 
peri  a  difesa  della  riolata  neiftrftlilà  da  j 
parte  delV autorità  *  il  Congresso  delil)erò  ' 
la  presentazione  al  (jOV(»rno  di  uiui  relazione  : 
dimostrante  la  disparità  di  trattanuMito  vi-  » 
pente  nelle  diverse  Otìicinc  e  di  un  voto  di 
neghiamo  airosservanza  delle  promesse  fatte, 
interessandone  airuopo  i  deputati   popolari;  ; 


deliberò  di  intensificare  la  propaganda  per 
la  uiunicii)alizzazione  dei  servizi  i>ubblici, 
ottenendo  intanto  la  istituziom»  di  una  Com- 
missione d'arbitri  cIk»,  in  unione  ai  diretti 
rap|>r(»sentaiiti  disila  Federazione,  possa  con- 
s(»guire  la  i)arif1cazione  ddla  mano  d'op(M\a 
d(»gli  addetti  al  gaz  di  tutta  Italia,  p<'r  evi- 
tare dannosi  conflitti  fra  capitale  e   lavoro. 

Circa  la  «  Accetta zìoììc  o  nieno  der/li  im- 
pier/ati  nelle  Lcffhe  »  si  decise  di  las<-iare 
libertà  di  azione  i\\W  singole  Sezioni,  restando 
inteso  però  che  non  potranno  essere  ac<'olti 
ii(*lla  Fedei'azione  i  dirigenti,  gli  annnini- 
stratori  e  gli  ispettori-capi  delle  ofticiiu». 

CoiiK»  «  Sede  del  prossimo  ('(najresso  » 
venne  scelta  Roma  (*  «  nel  t<'rmine  di  un 
anno  dal  Congresso  pr(»sentc». 

La  «  Proposta  di  an  segretario  pertna- 
nente  cmi  retriUnzitme  »  vciiiK»  accettata  in 
massima,  riconoscendosene  la  n<M-(»ssiià,  de- 
lib(Mandosi  di  intcrpellan»  i»cr  rcfercndtim 
1(»  sezioni  sul  paganuMilo  della  maggior  quota 
iiidisjKMisabile  alla  bisogna. 

Sullo  «  SI  ad  in  del  dejtet'itnento  fìsicif  de- 
(jli  ffddetti  alle  ()//ieine  »,  dopo  la  relazione 
del  dottor  Pi^trini  di  Milano,  approvata  al- 
runanimità,  si  deliberò  di  continuare  la  rac- 
colta di  dati  statistici  riflettenti  la  salute 
degli  operai  e  l'igieiK»  delle  officine,  i)ronui<)- 
vendo  intanto  la  costituzione  i)resso  le  Ca- 
mere del  lavoro,  di  Ufììci  dì  consulenza 
mcMlico-legale  per  la  protezione  e  difesa  de- 
gli infortuni  sul  lavoro,  e  dei  colpiti  da 
malattie  originate  dal  lavoro   stesso. 

Sulla  situazioin»  degli  op<M*ai  gazisti  col- 
piti dallo  sciopero  di  Torino  si  approvò  il 
seguente  ordine  del  giorno: 

*  Il  Congr(*sso  nazionale  degli  addetti  al 
gaz,  esaminando  la  situaziom^  dei  compagni 
disoccupati  della  s(»zioiie  di  •Torino,  doi)0  il 
recente  sciopero,  in  onta  alla  sentenza  del 
Collegio  arbitrale; 

<  Consid(»rando  che  pende  tuttora  la  que- 
stione davanti  al  Collegio  dei  Probiviri  ; 

*  D(»libera  di  attenderne  la  sentenza. 

«  La  Federazione  per  i)orr(^  fine»  ad  una 
situazione  insostenibile,  s'augura  che  la  sen- 
tenza del  Collegio  arbitrale  sia  rispettata  : 
persuasa  che  il  Collegio  dei  i)robiviri  V(M'rà 
a  dare  forza  all'  osservanza,  da  parte  delle 
Soci<»tà  del  gaz,  al  lodo  suddetto. 

*  E  nutre  liducia  che  pn^sto  sia  chiusa 
questa    vertenza    secondo    diritto,    evitando 
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nuove  possibili  complicazioni .  por  la  tutela 
dc^li  interessi  dei  fcd(Tati  e  della  dignità 
della  Fcdcivìzione. 

«  Fa  ai)p(»llo  a  chi  di  ragione  perchè  si 
provveda,  in  caso  di  violazione  della  sen- 
tenza, a  tutela  del  diritto  onde  la  Federa- 
zione gazisti  non  si  trovi  (»ventualiMente  co- 
stretta a  provvedere  colle  proi)rie  forze  >. 

Si  ai)provò  ancora  un  voto  di  plauso  al- 
l'opera d(^l  Comitato  centrale  :  un  volo  di 
protesto  contro  l'istituto  del  domicilio  coatto, 
dopo  di  che  il  Congresso,  già  salutato  da 
parecchi  telegrammi  d'  augurio  e  di  solida- 
rietà, si  sciolse  con  la  generale  soddisfazione 
per  il  lavoro  compiuto. 


MERCATO  DEI  SOTTOPRODOTTI 


Venesia  —  Coke  (ìtti'esfipld  a  L.  :)^)  —  Anfntcife  in- 
(fleae,  (/rossUj  seeltn  n  45  —  iih'iii  ('ai)fes  n  47  —  idom 
XcH'ì  a  40,  por  lOUO  Cg.   franco    sul    vagone    Venezia 


—  netto  contanti. 


*  * 


Bel^o  —  Mercato  fermo  con  tendenza  però  a  qual- 
che ril)jiS!SO.  1  cnr])oni  di  Fióna  hì  quotano  ancora  a 
fr.  11  -  la  polvere  \'v.  1.-]  —  i  louts-ceimnia  a  15.  1 
carboNÌ  ind  usi  rial  i  a  fr.  9  —  il  minuto  a  fr.  11.  Le 
mattcpiielh  da  14.50  a  18.  —  Coke  a  18  fr. 


Elenco  dei  brevetti 


L. -s.  -d. 

Catrame 0      0',.;    par  gali. 

Acque  animoiìiacali  :l-0  «V.r  1       '<i    -0      »    10  H)  gali. 

Solfato  di  ammoniaca  al  3  »  ^  '\^  1110  0  »  to:n. 
Beiìzolo  50  %,  .  .  .  .007*  gali, 
IH)  '\,,  .  .  .  .008»;..»» 
Nafta  solvente  .  .  .  .  0  0  8  ^  » 
Acido  carbon.  come  disinf.  .0  18  »  » 
Nafta  80  ",.,  .  .  .  .003»» 
Naftalina  (pres.sata)  .         .250»     tono. 

»  (sciolta     .         .         .     1     10    0      »      » 

Antracene  30  ^„  ujualitA  .4)  .0      0    2      »     nnità 
*      (        r.       n    .001»^ 

Creosoto 0      0    1  »,  »     gali. 

Catrame  raffinato     .         .         .     0     11     0      >•     botta 
»  bollito         .         .         .     0     10    0      ^       » 

Pece  Forti  dell' Est  .        .        .     2      G    0      »    tonn. 
n      Porti  dell'Ovest       .         .230** 
l*er  la  pece  vi  è  una  maj^i^ior  donmnda,  anche  per 
consegne  ripartite.  Per  gli  altri  sottoprodotti  ricerche 
limitate. 


RIVISTA  DEI  CARBOXI 


Cardiff  —  Ihloiia  domanda  nei  ntrhoni  da  rapare. 
^-  I  grossi  ìttif/liori  sono  tenuti  a  15  .s  G  <l,  ed  i  mi- 
nuti ad  8,  U  ;  secondari  per  tutte  le  consegne  1  s 
nu'uo. 

Montmoushire  migliori-quotati  da  13.3  a  14  ed  i 
fjitaminosi  Bhonda  da  11.3  a  14.3;  Coke  da  lij  a  22.6 
secondo  la  qualità. 


(Vnìiniiicazioiii  del  sig.  I(t(/.  rtiv.  Kv- 
genio  G.  lì.  Cmctttt,  U Ilici o  IiitcM'iiazio- 
iialc  per  Brevetti  (riuveiizioni  e  Marcili 
(li  P'abbrica,  Via  Monte  di  Pietà,  8, 
Torino. 

Lista  dei  br(»vetti  (l'inv(»iiziouc  relativi  al 
cOaz>  rilasciati  in  Italia  dal  1"  gennaio 
1902  al  30  giugno  1902  e  di  cui  si  può  avere 
copia. 

21  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  155  —  N.  G  —  anni  1 

—  Storni  Giuseppe  di  Antonio:  «Generatrice  per  of- 
ficina centrale  a  gaz  acetilene  ■ . 

23  Giugno  —  Mi^^,  Att.  Voi.  155  —  N.  49  —  anni  1 

—  Kaftanj^ki  Julius,  a  Dusseldorf  -Germania)  :  x  Re- 
golatore economico  per  la  consumazione  del  gaz  ». 

23  Giugno  —  \ÌQ\!:.  Att.  Voi.  155  —  N.  50  —  anni  2 

—  Crivelli  Achille  a  Milano  :  «  Innovazioni  negli  ap- 
parecchi per  la  produzione  del  gaz  acetilene  ». 

25  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  155   -  N.  <i4  —  anni  6 

—  Pntaky  Cari  a  Berlino:  t  IVrfezionements  aux 
générateurs  d'àcétylène ». 

25  Giugno  -  Reg.  Att.  Voi.  155  —  N.G5  —  anni  (> 

—  Compagnie  pour  la  fabrication  <les  Compteurs  et 
Matèrici  d'Usine»  à  Gaz,  a  Pnrigi  :  «  Nouveau  di- 
spositif  de  régulateur  d'emission  de  gnz  k  chargeur 
automati<iue  » . 

2G  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  155  —  N.  105  — 
anni  15  —  Hishop  David  Wolfe  a  henox,  Mass  iS.  U. 
d'A.;:  f  Appareil  génératcur  d'ncètyl^ne  ». 

27  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  155  -  N.  142  — 
anni  1  —  Jiirs  Paul  a  Berlino  :  «  Becco  Bunseu  per 
acetilene  ». 


Dkmin  Pietro j  f/erente  rcs/t07tsafjilc. 


Venezia  —  Stabilimento  Tip.  F.  GAKZIA  &  C. 


Anno  P 


Venezia,  1  Ottobre  1902 
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IL 


RIVISTA  MENSILE  TEC^VICA  -  INDUSTRIALE  -  CO]VLVIERCIALE 

Direttore  Cap.  VITTORIO  CALZA  VARA 


Abbonamento  annuo  L.  SO  —  Unione  Postale  L.  SCJ  —  Un  Numero  separato  L.  fi 


CI  sentiamo  In  dovere  di  ringraziare 
vivamente  tutte  le  Riviste  che  ebbero 
parole  di  encomio  e  di  Incoraggiamen- 
to per  noi. 

COLLABORATORI 

Pkóf.  Dott.  ViviAN  B.  I^RWKS  —  Chiiiiioo  —  Soprain- 
tcndonte  Capo  della  Corporazione  degli  Esamina- 
tori del  gaz  della  città  di  Londra. 

Dott.  Ugo  St^achb  —  Professore  di  eliiniica  nel  Po- 
litecnico di  Vienna. 

Dott.  G.  Morelli  e  Prof.  E.  Coloxxa  —  del  Labo- 
ratorio di  chimica  docìsmatica  della  II.  Scuola  di 
applicazione  per  gli  ingegneri  in  Torino. 

Ix(}.  Piero  Lanino  —  Redattore  capo  della  Rivista 
Tecnica  Emiliana  di  Bologna. 

Ino.  Antonio  Burzio  —  Ispettore-capo  della  illumina- 
zione pubblica  di  Torino. 

Dott.  Arturo  Miolati  —  Professore  di  chimica  nella 
R.  Università  di  Torino. 

Marcii.  Ottorino  Dott.  Lixardo  —  Professore  di 
chimica  e  Preside  del  R.  Istituto  Paolo  Sarpi  di 
Venezia. 

Dott.  Michelangelo  Scavlv  —  Professore  di  chimica 
Tecnologica  nel  R.  Museo  Industriale  di  Torino. 

Dott.  GirsKPPB  Bettanini  —  Professore  del  R.  Isti- 
tuto Paolo  Sarpi  di  Venezia. 

In(;.  Dino  Chi aiu viglio  —  Ingegnere  industriale. 

Dott.  IJao  Ros,si  —  Professore  di  chimica,  Varese. 

Prof.  B.  a.  Bovi  —  Ingegnere  Industriale  di  Torino. 

In<i.  Otto  Klempt  —  Ingegnere  gazista  di  Duisburg. 


j<fi  Sigg.  J)ireffon  delle  Officine  a  Qaz 

in  Italia 

Il  sig.  Charles    W.   Hastings    editore    del 

The  Gas  Engineer's  Magazine 

organo  ufficiale  della  Società  The  Gas  Jùi- 
yiftrrrìru;  di  Londra,  pubblica  un  Bollettino 
del  i)ei*8onale  addetto  alle  officine  a  gaz 
(Directory  of  Gas  Uìt(ìertakhigs)  in  tutto  il 
mondo.  Per  quelle  di  Italia  ne  pubblica  solo 
alcune,  ed  errate,  per  cui  si  rivolge  col  no- 
stro   mezzo   ai  sig.   Direttori   delle   officine, 


sig.  Hastings. 
cosi    ant*he    il 
sta  i)reparando 
Manuale    sul- 


affine  sieno  compiacenti,  rimettere*!  le  rispo- 
ste al  questionario  (jui  sotto  indicato,  che 
sarà  nostra  cura  inoltrarle  al 

Questo  lavoro  faciliterà 
compito  dello  sciivente,  che 
la  seconda  edizione,  del  suo 
l'Industria  del  Gaz.  » 

Siamo  certi  che  i  sig.  Dii'cttori  di  tutte 
le  Officine  a  Gaz  vorranno  rimett(M*ci  quanto 
sopra,  con  una  qualche  sollecitudine,  liberi, 
ben  inteso,  di  omettere  quelle  risposte  del 
questionario,  che  per  loro  ragioni  non  intcn- 
d(\ssero  di  rendere  pubbliche. 

Ringraziando  anticipatamente  anche  a  no- 
me del    «  The  Gas  Engineer's  Magazine.  » 

Venezia.  1  ottóbre  190"J, 

V.  CalsaTara. 

Questionarlo 

1.  Nome  della  città. 

2.  Propi'ietario  dell'officina. 

3.  Nome  e  titolo  del  Direttore. 

4.  Popolazione  della  città. 

5.  Numero  delle  azioni  emesse. 

6.  Importo  ultimo  dividendo. 

7.  Consumo  di  carbone  fossile  (in  tonnellate). 

8.  Consumo  di  olio  (per  le  officine  a  gaz  ricco). 

9.  Consumo  e  quale  carburante  i)er  le  officine 
a  gaz  i)overo. 

10.  Produzione  annua  in  mc^ti'i  cubi  di  gaz. 

11.  Vendita  annua  in  metri  cul)i  di  gaz. 

12.  Potere  illuminante  del  gaz  (in  candele). 

13.  Prezzo  di  vendita  Al  metro  cubo  per  illu- 
minazione (tassa  governativa  comi)resa). 

13  a.         >  »  »  per  riscaldamento. 

13  b.         »  »  »   i)er  foi-za  motrice. 

13  e.  Prezzo  annuo  per  fanale  pubblico. 

14.  Numero   dei   contatori   ordinari    posti    in 
opei-a. 

15.  Numero  dei  (contatori    a  pagamento  anti- 
ci])ato  posti  in  opera. 

IG.  Numero    doi    contatori  a    secco    posti    in 
opera. 

17.  tìe  vi  ha  illuminazione  elettrica  in  concor- 
renza al  gaz. 

18.  Se  rilluniinazione  elettrica  è  di  propiictà 
dell'officina  a  gaz. 

Nelle   risposte  sarà    sufficiente    hidicare  i 
numeri  progressivi  del  questionario. 


—  114  — 


PARTE  JTECNICA 

Sulla  ÉlìllaÉDe  M  lìtraotrace  i  Italia 

Nel  primo  Congresso  nazionale  di  Chimica 
Appliciita,  tenutosi  testé  in  Toi'ino,  e  del  quale 
diamo  in  questo  numero  un  esteso  resocon- 
to, il  chiarissimo  Dott.  Arturo  Mlolatl, 
Pì'ofessore  di  Elettrochimica  nel  R. Museo  In- 
(lastriale  di  Torino,  ben  noto  fra  gli  studiosi 
gazisti  per  le  sue  interessanti  ricerche  su 
quanto  riflette  la  nostra  industria,  presentava 
questa  importantissima  memoria,  che  troviamo 
superfluo  richiamare  airattenzione  dei  nostri 
lettori. 

Air  Egregio  Professore,  che  ci  promise  al- 
tri suoi  lavori  riflettenti  V  industria  del  gaz, 
rinnoviamo  qui  pubblicamente  i  nostri  ringra- 
ziamenti. 


*  * 


Tra  i  libri  che  mi  sono  sempre  dilettato, 
non  dico  di  studiare,  ma  a  scorrere,  si  tro- 
vano anche  i  bollettini  ufficiali  delle  impor- 
tazioni e  delle  esportazioni.  La  loro  lettura  è 
oltremodo  interessante,  perchè  essi  non  solo 
fanno  conoscere  la  ricchezza  di  una  nazione,  ma 
sono  anche  un  indice  della  sua  cultura.  Con 
rammarico  noi  dobbiamo  pur  troppo  consta- 
tare che  il  nostro  paese,  almeno  per  quanto 
riguarda  V  industria  chimica,  non  fa  certa- 
mente una  molto  bella  figura. 

Sarebbe  interessantissimo  ed  utilissimo  an- 
che, di  poter  entrare  in  particolari,  ma  per 
limitarmi  ad  un  sol  punto  ricorderò  che  ri- 
lalia  iìiìpoì*ta  per  circarenticinque  milioni  di 
materie^  la  produzione  delle  quali  si  collega 
direttaìnenle  alla  distillazione  del  carbon 
fossile. 

Aggiungerò  anche  che  il  consumo  di  ma- 
terie tintorie  artificiali  supera  la  produzione 
della  Francia  e  quella  dell'Inghilterra  ed 
uguaglia  quasi  quella  della  Svizzera,  di  modo 
che  è  perfettamente  logico  il  domandarsi 
quali  siano  le  cause  di  questa  nostra  dipen- 
denza dair  industria  estera,  e  se,  in  certe 
condizioni,  ci  sarebbe  possibile  di  emanciparci 
da  essa. 

Dato  che  in  Italia  sorgessero,  come  sa- 
rebbe opportuno,  le  industrie  chimiche  orga- 
niche, potrebbero  queste  trovare  facilmente 
da  noi  le  materie  prime  occorrenti  ? 

Sarebbe  quindi  da  noi  opportuna  V  indu- 
stria della   distillazione    del   litantrace,   che 


fornisce  alle  industrie    organiche    il  prezioso 
catrame  ? 

Ecco  le  domande  che  si  presentano  a  tutta 
prima. 

È  quasi  inutile  di  ricordare  che  la  produ- 
zione del  catrame  per  l' industria  organica, 
si  collega  colla  preparazione  del  coke  me- 
tallurgico. 

Fino  a  pochi  anni  or  sono,  nessun  impianto 
di  forni  a  coke  esisteva  in  Italia,  ora  vi  è 
un  impianto  a  Savona,  che  fornisce  il  coke 
metallurgico  a  tutti  i  principali  stabilimenti 
metallurgici  dell'Alta  Italia  ed  un  altro,  di 
recente  ultimato,  air  isola  d'  Elba  per  uso  e 
consumo  della  Società  Alti  Forni  colà  stabi- 
lita e  che  non  prende  sensibilmente,  almeno 
per  ora,  parte  al  mercato. 

Il  mercato  di  vendita  in  Italia  raggiunge 
e  supera  probabilmente  le  100,000  T.  cui  non 
si  contrappongono  di  produzione  interna,  che 
circa  40,000  dell'  officina  di  Savona. 

Bisogna  poi  notare  che  se  si  pensasse  a 
fabbricare  in  Italia,  il  fabbisogno  di  tutte  le 
tintorie  e  stamperie,  sarebbe  necessario  che 
la  produzione  ed  il  consumo  del  coke  metal- 
lurgico diventasse  almeno  il  quadruplo  di 
quella  che  è. 

Alcuni  credono  senz'altro  impossibile  que- 
sto aumento  di  produzione,  e  ciò  per  varie 
ragioni. 

Prima  di  tutto  le  fonderie  e  gli  stabili- 
menti metallurgici  consumatori  di  coke  si 
trovano  sparsi  su  di  una  vastissima  zona,  per 
cui  le  gravi  spese  per  i  trasporti  ferroviari 
rendono  impossibile  di  poter  stai'e  in  concor- 
renza col  coke  estero  che  arriva  ai  molti 
scali  marittimi  d'Italia. 

Lo  stabilimento  di  Savona,  che  funziona 
da  4  anni,  e  che  da  solo  produce  quasi  la 
metà  del  coke  che  si  vende  attualmente 
in  tutta  Italia,  ha  un'  ubicazione  felicissima, 
perchè  trovasi  nel  centro  più  importante  del 
l'industria  metallurgica,  che  è  la  Liguria,  ed 
a  relativa  breve  distanza  dalla  Lombardia 
e  dal  Piemonte,  altri  due  centri  di  maggior 
consumo  ;  eppure  deve  strenuamente  lottare 
colla  concorrenza  estera,  inglese  e  tedesca, 
e  specialmente  con  quest'  ultima. 

In  Germania  i  produttori  di  coke  metal- 
lurgico sono  contemporaneamente  produttori 
di  ghisa,  essi  sono  uniti  in  sindacato,  (Bochum) 
di  modo  che  ai  consumatori  italiani  della 
loro  ghisa,  oftrono  il  coke  ad  un  prezzo  in- 
feriore del  suo  costo  reale,  avendo  la  possi- 
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bilità  di  compensare  la  perdita  col  vendere  nel 
loro  paese  i  loro  prodotti  al  prezzo  che  voglio- 
no. Essi  godono  perciò  in  modo  larvato  di  un 
vero  e  proprio  premio  d'esportazione,  ciò  che 
li  mette  in  condizioni  favorevoli  di  fronte  ai 
produttori  italiani. 

Alcuni  non  credono  possibile  che  a  tale 
stato  di  cose  si  possa  in  parte  lìmediare 
con  forti  dazi  di  protezione,  perchè  la  cosa 
si  complicherebbe  e  diverrebbe  di  difficile 
attuazione.  E  necessario  considerare  che 
dalla  Francia  e  dall'  Inghilterra,  oltre  al 
coke  di  fonderia  si  importa  pure,  ed  in  for- 
tissime quantità,  massimamente  quando  V  in- 
verno è  rigido,  il  coke  di  gaz  per  uso  di 
riscaldamento  domestico,  e  sarebbe  impossi- 
bile, non  essendo  facile  di  distinguere  a  prima 
vista  le  due  qualità,  di  poter  colpire  il  coke 
da  fonderia  e  non  quello  ordinario  di  gaz. 

Per  le  ragioni  suesposte,  alcuni  ritengono 
che  lo  sviluppo  dell'  industria  della  distilla- 
zione del  litantrace,  possa  essere  da  noi  limi- 
tatissimo e  che  ben  difficilmente  potrebbero 
altri  impianti  essere  convenienti,  a  meno  che 
il  produttore  del  coke  non  sia  nel  medesimo 
tempo  consumatore,  oppure,  io  aggiungo,  a 
meno  che  il  produttore  non  possa  fondare 
gli  utili  della  propria  industria  su  altri  cespiti, 
concomitanti  alla  produzione  del  coke  stesso. 

La  combinazione  più  conveniente  sarebbe 
quella  che  permettesse  Taccoppiamcnto  della 
preparazione  del  coke  metallurgico  e  del  ca- 
trame per  r  industrie  chimiche,  colla  prepa- 
razione del  gaz  illuminante. 

Rendiamoci   prima  conto    a   larghi  tratti 

Qaz  dei  forni  a  Coke 


come  tecnicamente  possa  condursi  questa  fab- 
bric'azione. 

In  principio  la  fabbricazione  del  gaz  illu- 
minante e  quella  del  coke  metallurgico  rap- 
presentano il  medesimo  processo  coi  mede- 
simi prodotti  e  solamente  V  una  si  differenzia 
dair  altra  per  la  bontà  e  la  quantità  del  pro- 
dotto principale. 

Alla  difierenza  del  prodotto  principale  cor- 
risponde una  differenza  nella  grandezza  delle 
storte  e  nella  durata  dell'  operazione. 

Le  storte  a  gaz  contengono  dai  140  ai  180 
chilog.  di  carbone  ;  i  forni  a  coke  (almeno 
quelli  considerati  ora  come  i  migliori)  circa 
7000  ;  nelle  prime  la  gazifìcazionedura  4-6  ore, 
nei  secondi  almeno  24  e  generalmente  3G  o  più. 

I  vantaggi  che  si  hanno  di  poter  lavorare 
in  una  sol  volta  una  quantità  di  carbone  dalle 
40  alle  50  volte  maggiore  sono  evidenti,  (si 
pensi  solamente  alle  operazioni  di  carico  e 
scarico  che  per  grossi  forni  si  possono  fare 
con  mininia  spesa  meccanicamente),  ciò  che  ha 
indotto  a  studiare  la  questione  della  produzione 
del  gaz  illuminante  nei  forni  a  coke,  questione 
che  fu  risolta  in  modo  soddisfacente  dalla  Uni- 
ted Gas  and  Coke  Company  New-Yorck  ed  alla 
cui  soluzione  prese  gran  parte  il  Dj\  ScJuiieirind. 

I  tecnici  considerano  la  soluzione  del  sud- 
detto problema  come  un  progresso  veramente 
notevole  e  di  grandissima  importanza. 

Se  noi  consideriamo  la  gaziflcazione  del 
litantrace  dal  ])unto  di  vista  speciale  della 
produzione  di  un  buon  gaz,  noi  dobbiamo  li- 
conoscere  che  le  grandi  storte  dei  forni  a 
coke  sono  dannose. 

con  carbone  del  ])ominium 


Ore  della 
carica 

Cn  Hm 

CH. 

H, 

CO 

CO, 

0, 

N, 

Pot.  ili. 

Pot.  Cai. 

1 

5.8 

40.3 

34.2 

6.8 

3.9 

0.2 

8.7 

18.4 

6290 

5 

5.7 

41.5 

34.8 

5.8 

3.9 

0.3 

8.0 

15.4 

6310 

10 

4.9 

37.4 

41.2 

5.9 

3.2 

0.3 

7.1 

13.3 

5930 

15 

4.4 

35.3 

42.1 

6.2 

3.3 

0.4 

8.3 

12.1 

5680 

20 

3.4 

35.1 

42.7 

6.5 

3.0 

0.4 

8.4 

10.6 

5550 

25 

2. 

30.3 

50.5 

5.7 

2.0 

0.3 

9.2 

9.0 

4950 

30 

0.6 

15.2 

66.4 

5.6 

0.8 

0.2 

11.2 

3.2 

;5920 

34 

0.2 

9.6 

66.7 

6.4 

1.3 

0.2 

15.6 

2.5 

2770  cale. 

Composizione  me- 
dia di  un  gaz  iUu- 
miraante  tedesco 

Id.  gaz  di  Torino 

(Soc.  Ital.)     .    . 


3,25 


34        49 
31.1     55,8 


8 
6.3 


4 
3.8 


15 


5300 
5700 
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Come  ognuno  può  facilmente  vedere  il  gaz 
elle  si  ottiene  da  principio  dai  forni  a  coke 
è  un  buon  gaz  illuminante  e  rimane  tale  an- 
che durante  il  l'iscaldamento  della  massa  del 
caiboue.  Circa  dopo  9  ore  comincia  la  vera 
e  propria  cottura,  che  si  propaga  sempre  più 
vei'so  rinterno,  aumentando  sempre  più  lo 
strato  di  coke  inc^andescente  che  i  gaz  devo- 
no attraversare,  e  rendendo  sempre  maggiore 
la  decomposizione  che  subiscono  gV  idrocar- 
buri pesanti. 

Questi  col  tempo  vanno  diminuendo  nel 
gaz,  mentre  invece  va  aumentando  V  idro- 
geno. 

Come  nella  fabbricazione  del  gaz  illumi- 
nante il  coke  viene  considerato  come  pro- 
dotto secondario  e  serve  a  riscaldare  le  storte, 
cosi  anche  nella  fabbiìcazione  del  coke  una 
parte  dei  gaz  serve  al  riscaldamento  dei 
forni. 


1  tomi,  di  carbone  dà  ; 

Eccesso  di  gu 

Sai  per  riscaldar}  la  storta 

Volumi 

Quantità 
di   calore 

126 
157 

0/ 
HI 

44.5 
55.5 

cai. 
799100 

726750 

0/ 
IO 

54.3 
45.7 

288 

1525850 

S(»  si  tiene  ora  i)resente  che  le  prime»  fra- 
zioni del  gaz  hanno  un  forte  potere  illuminan- 
te e  si  considera  V  eccesso  che  se  ne  ha, 
viene  ad  ognuno  in  mente  di  adoperare  que- 
sto eccesso  (*ome  mezzo  d'illuminazione. 


Ciò  che  viene  fatto  per  esem])io  ad  Eve- 
rett  nelle  vicinanze  di  Boston  negli  U.  S.  A., 
dove  vi  è  un  impianto  di  400  forni,  sistema 
Otto-Hoffmann,  destinato  a  somministrare  il 
gaz  luce  alla  città  ed  il  quale  funziona  senza 
interruzione  dall'  autunno  1898. 

Il  ga^  ricco  in  carburi  pesanti  proveniente 
dal  primo  periodo  della  cottura  viene  con- 
dotto a  parte  e  trattato  come  il  gaz  illumi- 
nante ordinario,  cioè  raffreddato,  liberato  dal 
catrame,  lavato  per  ricavare  V  ammoniaca, 
e  liberato  dallo  zolfo,  dal  cianogeno,  dall'ani- 
dride carbonica  per  mezzo  delFidrato  di  feiTo 
e  della  calce. 

Il  gaz  pnrcro  invece  6  solamente  liberato 
dairammoniaca  e  dal  beiìzolo,  serve  a  riscal- 
dare i  forni  ed  a  fornire  tutta  V  energia 
necessaria  alle  diverse  operazioni  meccaniche 
e  chimiche  che  si  eseguiscono  neirofficina, 

Tanto  come  informazione,  il  carbone  ado- 
perato ad  Everett  è  fornito  esclusivamente 
dalla  Dominium  Coal  Company  di  Cap.  Bre- 
ton  ed  è  condotto  per  mare  dii'ettamente  al- 
l' officina. 

Il  coke  prodotto  si  vende  molto  facilmente. 
Circa  la  metà  è  usata  per  le  locomotive, 
specialmente  lungo  le  linee  sotterranee  ;  circa 
V  j  per  il  riscaldamento  di  caldaie  fìsse  ed  il 
rimanente  per  il  riscaldamento  domestico. 

Si  noti  già  qui  la  differenza  negli  usi  del 
coke   tra  noi  e  T  America. 

Il  catrame  ammonta  a  4.99  7o  del  carbone 
distillato. 


COJMLI^OSiajIOJVB 


Uemp. 

Catrame  dei  forni  Otto  }(offmcrìn 

Catrame  di  gaz 

Dominium-Carbone 

Wesiftilia 

Tedesco 

Americano 

Everett           Sidney 

Olio  legjgcro 

80- 170 

1.26       1        1.38              6.55 

3 

2.5             1.65 

»  medio 

170-2:30 

14.73       !      11.46            10..^4 

7.5 

2.5          10.66 

»  posante 

230-270 

7.07             8.56             7.62 

33.5 

2.50         8.18 

»  d'antraccno 

sopra  270 

21.38            20.63 

44.35 

10.5 

10         14.05 

Pece 

53.03            53.68 

30.55 

45.5 

60         61.26 

Acqua 

— 

1.52              1.93 

tracce 

— 

—          1.81 

Perdita 

— 

1.01              2..36 

0.39 

— 

—           24.9 

La  pece  è  di  buona  qualità  e  rammollisce 
a  87  87'\ 

L'  ammoniaca  allo  stato  di  solfato  d'  am- 
monio 6  circa  1  "l^  del  carbone  distillato. 


I  buoni  risultati  ottenuti  ad  Everett  hanno 
fatto  sorgere  in  America  una  serie  di  impianti 
analoghi. 


L  r  ()  (;  n 


Anno 

di  fondazione 


:/', 


IT   »4  <>       <l   e?   1 


^v>: 


1.   Culli l)ri;i   Steel   Co 

1.   I*irtsl)urg-  Gaz  i^  Coke  Co 

.•^.   New  En^l;iii«l        »  » 

4.  DoiDinion  Iroii  A;  Stccl  Co 

5.  Huiuilton  .Otto  k  C. 

G.  Lackawanna  Iron  k  Steel 
Co 

7.  .     .     .     Idem      .... 

8.  Soath  Jersey  Gas,  Elvetic 

and  Traction  Co 

9.  Maryland  Steel  Co 

10.  Micliigan  Alkali  Co 


Jolistown  Pa 
(ilassj)ort  Pa 
Kvcrett.    Mass 
Sidney  CB 
Hamilton  O 
Lebanon  Pa 

Buffalo  NY 
Caniden  NY 

Sparraws     Point 

Md. 
Wvandotte  Mieli 


l.Sl)r)-iKS     KJO 

i.sìh;    '  vii) 


i  1898 

400 

1900 

400 

PJOO 

r>o 

1901 

2.J2 

1901 

r>()4 

1901 

100 

1901 

200 

1901 

15 

Alti  forni 

Alti  t'orni  -  l'so  doni. 

Loeomotive.  Rise.  dom. 

Alti  forni 

P'ondcria.  Uise.  dom. 

Alti  forni 


Fonderia  -  Risc.  dom. 
Alti  forni 

Prop.  della  cale. 


Riscaldamento 

Illuminazione 
RiscaldanuMJto 
Illuminazione 
Uiscaldamento 


Illuminazione 
Riscald.  e  illuni. 

Riscaldamento 


Volendo  usare  una  parte  dei  gaz  dei  forni 
a  coke  come  mezzo  d'illumintizione,  bisogna 
tener  presente  il  fatto  che  nei  mesi  invernali 
si  ha  un  consumo  di  gaz  talvolta  doppio  che 
nei  mesi  estivi. 

In  America  si  è  trovato  opportuno  di  as- 
sicurare coi  foi*ni  a  coke  il  minimo  del  con- 
sumo, e  di  coprire  il  maggior  consumo  inver- 
nale con  gaz  generatore  o  gaz  d'  acqua. 

Questo  gaz  può  venir  aggiunto  al  gaz  ricco 
o  può  essere  usato  per  il  riscaldamento  dei 
forni,  utilizzando  per  il  maggior  consumo  il 
gaz  povero  proveniente  dal  secondo  periodo 
della  distillazione;  la  qual  cosa  avrebbe  per 
noi  anche  il  vantaggio  di  continuare  a  man- 
tenere nel  gaz  venduto  la  percentuale  di  CO, 
che  gli  igienisti  ci  hanno  concesso,  quasi  che 
quella  non  fosse  sufficiente  ad  avvelenare. 

Xeir  un  caso  e  nell'altro  il  gaz  che  si  ag- 
g:iung(»  al  gaz  ricco  del  primo  periodo  di  di- 
stillazione deve  essere  carburato  per  compen- 
sare l'abbassamento  del  potere  illuminante. 

A  questo  scopo  serve  il  benzene,  che  si 
ottiene  come  sotto  prodotto  nella  distillazione 
del  catrame,  fr  questo  appunto  uno  dei  grandi 
vantaggi  del  sistema,  quello  di  adoperare  cioè 
ijuantità  rilevanti  di  questo  prodotto,  che  anche 
n(ù  paesi  dove  fiorisce  l'industria  delle  materie 
coloranti,  finisce  per  diventare  ingombrante. 

8i  deve  anche  ricordare  che  questo  gaz 
ausiliario,  sia  gaz  generatore,  sia  gaz  acqua, 
può  essere  prodotto  con  matei'iali  di  poco  va- 
lore, con  polvere  di  coke  o  con  altro  car- 
bone difficilmente  vendibile. 

Nell(*  officine  della  New-England  Gas  & 
Coke  Company  l'impianto  è  fatto  in  modo 
che  può  servire  tanto  per  gaz  generatoi'c  co- 
me per  gaz  d'acqua  o  per  gaz  misto. 


Bisogna  anche  ricordare  il  non  lieve  van- 
taggio che  l'impianto  per  la  produzione  di 
questo  gaz  ausiliario  può  fornire  durante  i 
periodi  di  rincaro  del  carbone,  nonché  quello 
prov^eniente  dal  lavoro  molto  minore  e  molto 
meno  faticoso,  cui  questo  sistema  obbliga  gli 
operai. 

Il  dott.  8chniewind,  che  fu  uno  degli  in- 
troduttori della  nuova  forma  d' industria  in 
America,  crede  che  questa  si  estenderà  rapi- 
damente in  tutte  le  grandi  città  nord-ameri- 
cane e  che  sostituirà  i  forni  a  coke  ordina- 
rio, tanto  più  che  essa  è  ormai  in  America 
uscita  dallo  stato  primitivo. 

Rendiamoci  ora  un  po'  conto  del  come  essa 
si  troverebbe  in  Italia. 

È  facile  farsi  un'  idea  degli  utili  di  que- 
sta combinazione  quando  si  coiisiderino  le  con- 
dizioni di  equilibrio  del  mercato,  qualora  il  con- 
sumo del  coke  corrispondesse  alla  quantità 
di  catrame  necessario  alla  fabbricazione  delle 
materie  coloranti  adoperate  da  noi. 

E'  bene  qui  notare,  che  la  produzione 
maggiore  di  coke  non  si  farebbe  aumentando 
rimportiizione  del  carbone  fossile,  ma  con 
una  parte  di  quello  che  viene  attualmente 
importato.  Partendo  dal  dato  su  esposto,  il 
consumo  del  coke  dovrebbe  essere  in  cifra 
tonda  500.000  T.  le  quali  prodotte  in  forni 
moderni  a  ricuperazione  dei  sotto  prodotti  e 
dei  gaz  (p.  es.  Otto-IIoff'mann)  richiedono 
circa  700000  T  di  litantrace  (70  V,  di  (»oke) 
supposto  che  si  lavori  con  un  carbone  un  po' 
grasso,  e  portano  con  sé  la  produzione  di  circa 
20.000  T  di  catrame 
7.000  T  di  solfato  d'ammonio 
70.000.000  di  m'  di  gaz  ricco 
disponibili  e  pronti  per  rilluminazionc. 
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Le  7000  T  di  solfalo  d'am monto  servireb- 
bero a  coprire  solamente  ora  T impoitazione 
d'ammoniaca  sotto  le  diverse  forme. 

11  catrame  darebbe  largamente  la  materia 
prima  non  solo  per  la  fabbricazione  della  quan- 
tità di  materie  coloranti  che  si  consuma  oggi 
in  Italia,  ma  airindustria  delle  vernici  isolanti, 
a  quella  della  protezione  dei  legni  per  inie- 
zione, alla  fabbricazione  delle  mattonelle  di 
carbone  ed  a  tutte  le  altre  industrio  che  si 
servono  di  pece. 

Riguardo  al  gaz  è  da  notarsi  che  questa 
quantità  costituisce  una  piccola  percentuale 
della  somma  di  gaz  consumato  nei  maggiori 
centri  hidustriali  italiani,  e  che  quindi  ripar- 
tita in  varie  ofiRcine  di  coke  metallurgico  si- 
tuate nei  maggiori  centri  tecnici  non  porte- 
rebbe nessuna  perturbazione  sul  mercato  del 
gaz. 

A  pro])osito  del  coke  è  bene  notare  già  a 
questo  punto  che  il  consumo  in  Italia  può  facil- 
mente assorbire  la  quantità  suddetta  tolti  che 
siano  una  scile  di  pregiudizi  e  quando  si  sia 
imparato  ad  ai)prczzare  il  valóre  di  questo 
combustibile  anche  per  scopi  non  metallurgici. 

È  interessante  però  rendersi  un  po'  conto 
delTutile  che  la  vendita  di  questo  eccesso  di 
gaz  può  ai)portare  al  coke, 

Questo  gaz  è  (*aricato  unicamente  dalle 
spese  provenienti  dairimpiego  di  una  quan- 
tità di  materia  prima  alquanto  maggiore 
(circa  8  'V,,  dipendente  dalla  ditterenza  tra 
carbone  grasso  e  magro)  e  dalla  sua  purifi- 
cazione, sicché  vendendolo  anche  a  soli  8  o 
9  centesimi  darebbe  largamente  4  o  5  cente- 
simi di  guadagno,  che  riferito  ad  una  T.  di 
coke  prodotto,  dà  in  media  per  lo  meno  6 
franchi.  Quindi,  ])ur  astraendo  da  tutti  gli  al- 
tri guadagni  provenienti  dai  prodotti  se- 
condari, (compresi  quelli  della  depurazione 
del  gaz)  il  coke  resta  in  questo  modo .  natu- 
ralmente difeso  contro  rimportazione  estera 
da  un  utile»  di  circa  6  franchi. 

Si  potrebbe  opporre  che  questi  medesimi 
vantagi»!  li  potrebbero  avere  anche  i  produt- 
tori est(M'i:  ma  ciò  non  è  per  ora  possibile,  per- 
chè i  produttori  esteri  non  hanno  adottato 
che  in  ])iccola  parte  i  nuovi  sistemi.  Comun- 
que sia  però  biso.i::na  osservare  che  V  odier- 
na produzione  iutei'nf,ì,  che  tiene  solamente 
(*onto(lel  solfato  d'ammonio  e  di  un  po' di  benzo- 
lo, può  tcMìer  testa  airimportazioneini>lese,  ma 
non  a  quella  tedesca  protetta  dal  ricordato 
sindacato.  L'utile  di  6  lire  circa,  di  quasi  \'^ 


del  valore  della  merce,  potrebbe  essere  una 
arma  efficace  contro  razione  dei  sindacati, 
qualora  anche  non  si  volesse  ricorrere  ad 
una  tariffa  di  difesa  nazionale,  non  contro 
l'industria  di  un  paese  straniero,  ma  contro 
una  coalizione  artificiale  di  alcuni  produttori 
di  quel  paese  cui  le  cattive  condizioni  di  so- 
vraproduzione  del  loro  mercato  obbligano  a 
fare  sacrifizi  pur  di  conquistare  un  mercato 
straniero  ed  ancora  contro  il  poco  patriotti- 
smo di  qualche  commerciante  che  da  questo 
stato  patologico  del  mercato,  trae  utili  con- 
siderevolissimi. 

Ai  vantaggi  ricordati  si  può  aggiungere 
anche  che  il  coke  è  migliore  e  si  può  ven- 
dere ad  un  miglior  prezzo,  e  lo  stesso  può 
dirsi  del  catrame  che  contiene  tutti  gli  ele- 
menti preziosissimi  per  l'industria  delle  ma- 
terie tintorie. 

Ma  un  vantaggio  notevolissimo  è  quello 
di  avere  un  campo  di  scelta  più  esteso  i)er 
l'acquisto  dei  carboni  e  di  non  doversi  limi- 
tare alle  qualità  speciali  di  carbone  per  gaz. 
Siccome  il  gaz  viene  diviso  in  una  piima 
parte  a  potere  illuminante  forte  ed  in  una 
parte  a  potere  illuminante  debole,  cosi  si  può 
usare  anche  un  carbone  mediocre,  basta  che 
il  coke  prodotto  sia  buono. 

La  prima  parte  dei  gaz  che  si  ottengono 
non  presenta  alcun  svantaggio  di  fronte  al 
gaz  illuminante  ordinario  e  può  venire  usato 
in  tutti  i  casi  nei  quali  viene  usato  quest'ultimo. 

Ricordiamo  anche  che  se  l' industria  ac- 
cennata si  potesse  estendere  noi  poti-emmo 
usare  in  molti  casi  il  coke  invece  del  litan- 
trace cosi  ad  esempio  nel  riscaldamento  delle 
caldaie,  ovviando  ai  grandi  inconvenienti  pro- 
dotti dal  fumo. 

Nelle  grandi  città  aventi  un'industria  e- 
stesa,  l'eliminazione  del  fumo  è  una  questione 
importantissima.  In  America  e  nei  paesi  più 
ricchi  in  combustibili  del  nostro,  si  è  risolta 
talvolta  coll'usare,  invece  del  carbon  fossile, 
la  costosa  ed  incomoda  antracite,  anche  quando 
il  primo  è  più  facile  ad  aversi.  Per  l'elimi- 
nazione o  per  lo  meno  la  diminuzione  del 
fumo  vi  possono  essere  tre  mezzi,  o  miglio- 
rare gli  apparecchi  a  combustione,  un  mezzo 
che  finora  ha  dato  solamente  risultati  limi- 
tati e  che  fa  perdere  i  prodotti  secondari 
della  distillazione  del  caibon  fossile  ;  o  bru- 
ciare con  eccessi  grandi  d'  aria  a  tutto  sca- 
pito dei  rendimenti  o,  ciò  che  ò  più  razionale, 
usare  il  coke  invece  del  litantrace. 
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Come  ho  più  su  ricordato,  in  America  si 
usa  il  coke  anche  per  il  riscaldamento  delle 
locomotive,  e.  ognuno  capisce  facilmente  che 
da  noi  con  questo  mezzo  si  potrebbe  p.  es. 
risolvere  il  problema  della  ventilazione  delle 
gallerie.  (*) 

Dairesposizione  fatta,  per  quanto  incom- 
pleta ed  affrettata,  si  può  facilmente  de- 
durre i  vantaggi  che  Tintroduzione  dell'indu- 
stria della  dislillazione  del  litantrace,  come 
vien  fatta  ad  Everett  in  America,  porterebbe 
al  nostro  paese. 

Le  industrie  del  gaz  illuminante  e  del  coke 
metallurgico  sarebbero  cosi  intimamente  le- 
gate fra  loro  da  non  potersi  dire  quale  dei  due 
prodotti  debba  considerarsi  come  principale. 

Naturalmente  anche  in  questa  questione 
Taiuto  del  governo  centrale  potrt^bbe  essere 
decisivo.  Non  mi  par  troppo  il  domandare  che 
i  produttori  di  ghisa  e  di  coke  della  Westfalia 
siano  messi  di  fronte  ai  consumatori  italiani 
nelle  medesime  condizioni  dei  produttori  no- 
strani od  inglesi,  ed  è  secondo  me  per  lo  meno 
ingenuo  usare  riguardo  verso  chi  cerca  di  fare 
sopra  ogni  altra  cosa  il  proprio  interesse. 

Il  governo  non  ha  solamente  i  mezzi  do- 
ganali per  proteggere  Tindustria,  mezzi  cer- 
tamente artificiali  ed  alcune  volte  svantag- 
giosi per  i  consumatori;  un  buon  ordinamento 
nei  trasporti  e  nella  legislazione  industriale 
(brevetti  ecc.)  possono  raggiungere  più  rapida- 
mente e  più  naturalmente  lo  scopo,  come  s'in- 
comincia a  riconoscere  anche  in  altri  paesi 
(Belgio  ed  Inghilterra)  e  come  fa  da  molto 
tempo  la  Germania. 

Ma  io  non  voglio  entrare  in  questo  argo- 
mento, che  esce  completamente  dal  campo 
dei  miei  studi,  ricorderò  soltanto  che  il  Le- 
vi ns  tei  n,  presidente  della  Society  of  Chemi- 
cal Industry,  in  un  notevole  discorso  di  data 
recente,  dice  esplicitamente  che  tra  le  cause 
del  grande  sviluppo  deirindustria  chimica  in 
Germania,  deve  porsi  in  prima  linea  l'oppor- 
tuna legislazione  dei  brevetti.  Ciò  per  dimo- 
strare che  una  previdente  legislazione  può  de- 
cidere dello  sviluppo  di  tutto  un  ciclo  di  in- 
dustrie. 

Ma  su  questo  punto  come  ho  detto  non  mi 
voglio  dilungare,  voglio  invece  soffermarmi 

(*)  Vedi  a  qiiCHto  riguardo  l'articolo  inserito  nel 
N.  2  di  questo  periodico  (pag.  106).  Data  la  quan- 
tità di  carbone  incombusto  contenuto  nel  fumo  ri- 
spetto al  carbone  consumato  nel  focolare,  è  facile  cal- 
colare la  perdita  che  si  ha  p.  e.  in  Italia. 


alquanto  a  discorrere  di  certe  obbiezioni  che 
possono  venir  mosse  a  chi  sostiene  la  possibi- 
lità dello  sviluppo  delle  industrie  organiche  in 
Italia. 

Si  dice  che  il  nostro  paese  non  è  adatto  al 
rindustria  chimica.  La  mancanza  di  carbone, 
il  regime  fiscale  del  sale,  fanno  si  che  V  indu- 
stria del  cloro,  degli  acidi,  degli  alcali,  la  gran- 
de industria  cioè,  dalla  quale  dipendono  tutte 
le  altre,  e  fra  queste  anche  quella  dei  colo- 
ranti artificiali,  non  può  da  noi  svilupparsi, 
tanto  più  che  questa  industria  è  solamente  vi- 
tale purché  lavori  per  Tesportazione. 

In  riguardo  poi  all'industria  chimica  orga- 
nica si  parla  dell'enorme  concorrenza  che  lo 
fabbriche  nostrane  dovrebbero  sostenere,  mal- 
grado anche  buoni  dazi  di  protezione,  colle 
colossali  fabbriche  estere,  specialmente  tede- 
sche, esistenti  da  anni,  ricche  di  capitali,  e, 
quel  che  più  vale,  di  esperienza. 

Bisogna  riconoscere  specialmente  la  gra- 
vità di  quest'ultima  osservazione,  mentre  in- 
vece la  prima  mi  pare  molto  meno  impor- 
tante. 

Infatti,  se  noi  studiamo  i  paesi  produttori 
di  sostanze  organiche,  vediamo  che  la  nostra 
vicina,  la  Svizzera,  ci  dimostra  che  anche  da 
noi  l'industria  chimica  organica  sarebbe  sotto 
certe  condizioni  possibile. 

Per  la  sua  posizione  geografica  ed  econo- 
mica, la  Svizzera  si  trova  in  condizioni  molto 
poco  favorevoli  allo  sviluppo  dell'  industria 
chimica  in  genere. 

Non  avendo  né  miniere  dì  carbone,  né  ma- 
terie prime  a  sua  disposizione,  essa  é  obbligata 
a  ricorrere  al  mercato  straniero;  per  di  più 
essa  si  trova  isolata  nel  bel  mezzo  del  conti- 
nente, non  possiede  nessun  corso  d'acqua  na- 
vigabile che  la  possa  mettere  in  comunica- 
zione coi  porti  di  mare,  nei  quali  potrebbe 
provvedersi  di  carbone  e  di  prodotti  dei  paesi 
tropicali  (minerali,  nitro,  piriti,  legni  tinto- 
riali  ecc.).  Date  queste  condizioni  non  era  pos- 
sibile che  la  grande  industria  chimica  si  svi- 
luppasse, come  infatti  non  si  sviluppò.  Ciò  non 
ostante  però  l'industria  chimica  organica  che 
in  Isvizzera  conta  ora  45  anni  di  vita,  é  diven- 
tata non  solo  una  delle  prime  tra  le  industrie 
nazionali,  ma  occupa  il  secondo  posto  per  la 
sua  produzione  assoluta,  tra  le  industrie  simi- 
lari degli  altri  stati  ed  il  primo,  se  si  riferisce 
questa  produzione  alla  superficie  ed  alla  popo- 
lazione del  paese. 

Infatti  intorno  al  1896  si  poteva  stimare 
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la  produzione  universale  dei  colori  d'anilina 
a  125  milioni  di  franchi  ripartiti  nella  ma- 
niera seguente  : 

Germania  90  Milioni 

Svizzera  16        > 

Francia  8-10 

Inghilterra       8-9        » 

La  Svizzera  produceva  quindi  la  quinta 
parte  della  produzione  tedesca,  .malgrado  però 
che  la  Germania  sia  circa  20  volte  più  po- 
polata. In  modo  assoluto  produceva  quanto 
la  Francia  e  V  Inghilterra  prese  assieme  e 
ciò  malgrado,  come  dissi,  le  poco  favorevoli 
condizioni  geografiche  ed  economiche. 

Perchè  mai  l'industria  dei  prodotti  estratti 
dal  catrame  del  carbon  fossile,  industria  di 
origine  francese  ed  inglese,  ha  emigrato  e  si 
è  potuta  sviluppare  nella  Svizzera  ? 

Le  cause  sono  diverse  e  variano  a  se- 
conda del  punto  di  vista  da  cui  uno  si  mette. 
Lo  spirito  pratico,  il  talento  d'organizzazione, 
r  abitudine  alla  disciplina  del  popolo  sviz- 
zero, la  legislazione  sui  brevetti,  sono  cause 
che  secondo  gli  uni  o  gli  altri  hanno  più  o 
meno  favorito  lo  sviluppo  dell'  industria  or- 
ganica. 

Ma  tutti  però,  senza  eccezione,  ricono- 
scono prima  di  ogni  altra  cosa,  l' influenza 
felice  esercitata  dalla  scuola  politecnica  fe- 
derale di  Zurigo. 

La  Svizzera  fu  una  delle  prime  nazioni 
che  ha  compreso  tutta  V  importanza  che  ha 
per  r  industria  paesana  la  creazione  di  forti 
scuole  tecniche  superiori.  La  scuola  politecni- 
ca di  Zurigo  apri  le  sue  porte  alla  gioventù 
studiosa  ai)punto  quando  cominciavano  a  sco- 
prirsi le  prime  materie  coloranti  artificiali. 

Le  autorità  federali  hanno  saputo  già  al- 
lora creare  un'  istituto  modello  ed  organiz- 
zarlo con  una  sollecitudine  una  larghezza  di 
vedute  ed  una  liberalità  fino  allora  sconosciute. 

Lo  scoi)o  della  scuola  federale  non  era  so- 
lamente quello  di  rilasciare  pergamene,  di 
creare  dei  graduati,  o  di  dare  aiuto  a  piccoli 
inter(\ssi  locali  sia  pure  d'ordine  tecnico,  ma 
bensì  d' iniziare  i  giovani  studiosi  alla  pra- 
tica defila  chimica  e  sopratutto  a  svegliare 
in  essi  lo  spirito  di  ricerca  e  stimolare  la  loro 
iniziativa  nella  via  delle  scoi)erte. 

E  nessun'altra  industria,  come  <iuella  delle 
sostanze»  organiclK»  esige  un'  armata  di  chi- 
mici istruili,  fainigiiarizzali,  con  tutti  i  me- 
todi dei  lal)oratori  scientifici  e  ])rovvisti  di 
spirito  d'  iniziativa  ! 


Del  resto  an(*he  lo  sviluppo  dell'industria 
chimica  tedesca  devesi  attribuire  in  gran 
parte  alla  medesima  causa. 

«La  guerra  economica >,  grida  il  Lauth, 
il  noto  industriale  «  fu  preparata  dai  nostri 
«  vicini,  collo  stesso  genio  col  quale  avevano 
«anni  prima  organizzata  la  guerra  militare; 
«  essi  hanno  adoperato  sia  nella  preparazione 
«  del  loro  personale,  come  nell'  istallazione 
«dei  loro  laboratori  un  metodo  ed  una  pre- 
«  cisione  che  non  si  potrebbe  mai  troppo  am- 
«  mirare.  Non  è  solamente  il  numero  dei  chi 
«  mici  tedeschi  che  fanno  la  forza  della  loro 
»  industria,  ma  è  lo  spirito  da  cui  sono  ani- 
«  mati  e  che  la  natura  dell'  insegnamento  ri- 
«cevuto  ha  sviluppato  in  essi>. 

Parole  ammirevoli,  parole  coraggiose  ed 
al  tempo  stesso  piene  di  rammarico,  e  di  cui 
noi  troviamo  l' eco,  tanto  in  alcuni  scritti  di  uno 
dei  più  brillanti  matematici  francesi,  il  Duheni, 
quanto  nel  discorso  sopracitato  dell'  inglese 
Levinstein. 

Se  noi  vogliamo  in  Italia  un'  industria 
chimica  italiana,  noi  dobbiamo  più  che  a  mo- 
dificare il  regime  fiscale  e  doganale,  pensare 
a  ben  organizzare  il  nostro  insegnamento  chi- 
mico. 

E  la  discussione  fatta  nel  primo  congresso 
italiano  di  chimica  applicata,  che  riunì  per  la 
prima  volta  i  produttori  ed  i  consumatori 
dei  chimici,  indica  nettamente  che  ciò  si  co- 
mincia a  capire  anche  da  noi. 

Dott.  Arturo  Mlolati 


L'AGGIMA  DILL'ARU  AL  GAZ  IMPURO 


Il  chiarissimo  Ing.  Otto  Klempt  di  Dui- 
sburg  ci  trasmette  un  notevole  sciitto  intorno 
a  qu(\sto  im])oi'tante  argomento  di  attualità. 
Ci  è  grato  farlo  conoscere  ai  nostri  lettori, 
mentre  ringraziamo  il  valente  Ingegnere  te- 
desco per  averci  onorato  della  sua  collabo- 
razione. 

* 

He  * 

Già  da  molto  tem])o  l'esperienza  ha  dimo- 
strato che  l'aggiunta  di  aria  nella  ])roporzion(» 
di  2  0|o  al  gaz  impuro  )io/t  diitu/iuisrr  i/  po- 
Icre  illnminante  drl  gaz  stesso  ;  e  ciò  perchè 
l'aria  subisce  un  processo  di  caiburazionc  per 
opera  degli  idrocarburi  volatili  contenuti  ìw\ 
gaz  in  modo  da  essere  conv(M-tita  in  un  v(m-o 
gaz  illuminante. 
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Il  40  Oio  circa  doirossii^c^no  contenuto  n(M- 
l'arici  aggiunta  al  gaz  passa  nel  dopuratoi'o, 
o  agisce  sulle  masse  depuranti  in  modo  da  ri- 
genei'arle  in  eerto  modo  continuamente.  Come 
conseguenza  di  ciò  (ed  è  in  questo  che  con- 
siste il  vantaggio  principale  dell'aggiunta  di 
aria  al  gaz  impuro)  le  masse  dejìuranti  ])os- 
sono  esstM-e  (^ambiate  meno  frequentcnnente. 

Questo  porta  con  sé  un  notevole  l'isparmio 
nella  mano  d' opera,  mentre  è  sperimental- 
mente assodato  che  coirap])licazione  di  que- 
sto sistema  la  quantità  delle  masse  depuranti 
da  l'icambiare  si  ridusse  a  solo  l\4c  —  li3  di 
qui^llo  che  era  prima. 

Certe  officine,  provvedute  di  depuratori 
tropi)o  i)iccoli  o  di  tubazioni  troppo  strette,  le 
quali  solo  con  grande  difficoltà  erano  in  gra- 
do di  dare  durante  V  inverno  una  quantità 
sufficiente  di  gaz  impui'o,  poterono  provviso- 
riamente dispensarsi  dall'  ingrandire  i  loro 
dc])uratoi-i.  Il  risparmio  in  salari  di  un  im- 
pianto di  media  grandezza  (\)cr  citai*e  un 
rsem])io)  si  elevò  in  84  giorni  di  esercizio  a 
(•ir<a  280  marchi  (pari   a  circa  350  lire).^ 

Ancoi'a  maggiori  sono  i  vantaggi  del  si- 
stema (ìal  punto  di  vista  igieìiico, 

Inftitti  r  introduzione  e  V  estrazione  delle 
masse  depuranti  è  una  fra  le  operazioni  più 
insalubri  neir  industria  del  g^iz,  cosi  che  gli 
op(M*ai  i  quali  vi  sono  addetti  (esigono  salari 
molto  alti.  È  certo  quindi  che  le  imprese  ac- 
coglieranno con  piacere  un  sistema  che  di- 
minuisce tanto  notevolmente  questo  lavoro, 
e  riesce  favorevole  igienicamente  agli  openii. 

vSe  si  vuole  tener  conto  di  tutti  i  vantaggi 
economici  del  sistema,  bisogna  considerare 
non  solo  il  risparmio  in  salari,  ma  anche  la 
diminuzione  nelle  perdite  di  gaz  che  si  hanno 
in  occasione  del  ricambio  debile  materie  de- 
liranti. 

Infine  non  si  deve  dimenticare  T aumento 
della  quantità  di  gaz,  auuKmto  non  trascura- 
bile, per  quanto  non  raggiunga  il, 2  Oio  d(*l 
gaz  ])i-odotto,  in  cons(^guenza  del  fatto  che  una 
parte  dell'aria  introdotta  resta  nel  depuratore. 

Su  questo  ultimo  punto  i  pan^'i  non  sono 
ancora  ])ieiìiimente  (*oncordi,  però  è  certo  che, 
r(\stando  costante  la  qualità  del  carbone,  si 
otterrà  una  maggiore  pi'oduzione. 

La  massa  depurante  deve  avere  una  strut- 
tura tale  da  poter  sopportare  una  peinianenza 
più  lunga  nei  depuratori.  Serve  molto  bene 
un  minerale  ferroso  e  ricco  in  idrato  di  ferro, 
e  contenente  la  minima  possibile  quantità  di 


])articelle  sabbiose.  A  tali  reqnisiti  corrisponde 
il  cosi  detto  minei'ale  di  Daubei*,  che  contiene* 
una  grande  quantità  di  idrato  di  fcMTo;  è  avi- 
dissimo per  il  solfo,  e  ha  una  struttura  po- 
rosa per  la  presenza  naturak*  di  elem(»nti  yc- 
getali  (radici  di  i)iante  ecc.);  insomma  (\sso 
])Ossiede  le  propi'ietà  fisicht»  e  chimiche  più 
opportune»  per  fungere  da  massa  de])urante 
quando  sia  applicato  il  sistema  dell'  aggiunta 
di  aria. 

Tutte  le  officine  che  adottarono  tale  siste- 
ma poterono  constatare  i  risultati  vantaggiosi 
ottenuti  con  questo  minerale,  risultati  dei  quali 
ebbero  ripetutamente  ad  occupai^si  le  riviste 
tecniche  e  i  congrc^ssi  t(»:-nici  in  (lermania. 

Si  crede  da  molti  che  \)cv  ottenere  V  ag- 
giunta dell'aria  al  gaz  im])uro  occoi'ra  il  va- 
pore. Ciò  è  un  errore.  Ragguardevoli  ])erso- 
nalità  tecniche  nell'industria  del  gaz  combat- 
tono il  vapore  come  forza  motrice  degli  ap- 
l)aiecchi  destinati  ad  inti'odurre  l' aria  nel 
gaz,  e  ciò  perchè  il  vapore  si  mescola  al  gaz 
impuro.  Questo  miscuglio  è  cagione  di  molti 
inconvenienti  (riscaldanunito  inutile  del  gaz 
imi)uro,  de(*omi)osizione  della  naftalina  ecc.), 
inconvenienti  che  restano  completamcMite  sop- 
])ressi  quando  si  aggiunga  al  gaz  solo  dell'aria 
pura.  Insomma,  l'impiego  del  vapore  ò  dal  punto 
di  vista  tecnico  tanto  irrazionale  quanto  l'aj)- 
plicazione  di  un  iniettore  per  l't^sercizio  di  un 
acqirc^dotto. 

L'aria  deve  essere  introdotta  nel  gaz  prima 
che  questo  arrivi  nel  refrigerante. 

Esi)erienze  recenti  haimo  dimostrato  essiM'e 
indiffei'ente  che  l'aria  sia  aggiunta  in  un  punto 
0  nell'altro,  purché  si  faccia  in  modo  ch'essa 
formi  un  intimo  miscuglio  col  gaz. 

Nelle  officine  provvedute  di  aspiratore  l'in- 
troduzione dovrebbe  farsi  prima  chi»  il  gaz 
arrivasse  ad  esso,  api)unto  i)erchè  nc^ll'  a- 
spiratore  il  gaz  e  l' aria  possono  in(»scolai*si 
intimamente  fra  loro.  Nelle  piccole  olficine 
non  i)rovvedute  di  aspiratore  l' aria  dovrà 
esscM'c  introdotta  prima  che  il  gaz  arrivi  nei 
refrigeranti  o  subito  dojjo  il  baiùletto  —  poi- 
ché in  questo  caso  la  miscela  deve  ettettuarsi 
nei  diversi  ai)pai'ecchi.  K  i)OÌ  dannosa  l'intro- 
zione  dell'  aria  presso  il  dei)urat()r(^  :  la  me- 
scolanza è  incompk»ta  e  l'aria  non  viene  a  con- 
tatto se  non  che  con  una  ])arte  delle  sostanze 
depuranti.  Ing.  Otto  KlI':mi'T. 

A  complemento  di  questo  aiticelo  descrivia- 
mo gli  apparecchi  per  ottenere  l'aggiunta  dell  a- 
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ria  al  gaz  iinpul'o  costruiti  dalla  ditta  KIrmi>t  &  \ 

15oini(»t,  V  d(»i  quali  div(M'si  tra  i  più  conipc^tonti  ; 

t(^(nìci  t(»d(»schi  i)arlano  con  molta  lode.  Tali  ap-  i 

pai'(»cchi  si  distinguono  dagli  altri  cong(Mieri|>or  | 

la  loro  semplicità  e  la  sicurezza  del  loro  tun-  j 

zionanunito  ;  essi  furono  adottati  in  i)arecchie  . 

ofticini*  di  gaz  disila  Germania,  le  quali  si  di-  ; 

chiarano  assai  soddisfatte  d(»i  risultati  ottenuti.  : 

Gli  ap])ar(H'chi  della  Casa  Klc^mpt  e  Bon- 
net  sono  di  3  tipi  : 

/.  Tipo 


I.  tipo  \)rì'   le   grandi   ofiRcine   provvedute 
di  asi)iratore. 

II.  tijiO  per  le  officine  che»  dispongono  come 
foi-za  motrice  dell'  acqua  sotto  pressione. 

III.  tipo  per  le  piccole  officine. 

Ecco  una  desciizione  sommaria   di  questi 
vari  tipi. 


//.  Tipo 


U  apparecchio  consta  di  un  ventilatore, 
di  un  robinetto  r(^golatore  delT  aria,  di  un 
contatore  e  di  una  valvola  d'ammissione. 
11  ventilatore  è  assai  opportunamente  azio- 
nato dall'  alb(»ro  motore  dair  aspiratore,  cosi 
che  la  quantità  dell' aria  introdotta  viene  re- 
golata in  relazione  alla  quantità  di  gaz  aspi- 
ralo. La  corrente  d' aria  aspirata  dal  ven- 
tilatore, attraverso  il  regolatore  arriva  nel 
contatore,  e  poi  per  la  valvola  di  ammissione 
viene  condotta  in  contatto  del  gaz  caldo.  E 
diciamo  «del  gaz  caldo»,  poiché  è  noto  che 
l'aria  aggunita  del  gaz  caldo,  ha  un'azione 
carburatrice  notevolmente  più  energica  che 
r  aria  aggiunta  al  gaz  già  raffreddato. 

11  regolatore  viene  disposto  in  modo  da 
lasciar  passare  nel  contatore  una  quantit^\  di 
aria  eguale  a  1-2  "„  (Iella  quantità  di  gaz 
contata  in  litri  j^or  ora  o  quarto  d^ora.  Ogni 
(|uai'lo  d'ora  si  rileva  la  quantità  di  gaz  se- 
gnata e  la  quantità  di  aria  introdotta,  e  si 
dispone  T'indice  in  modo  da  introdurre  ap- 


punto 1  o  2  7o  di  aria.  Tale  operazione  non 
deve  farsi  che  una  sola  volta,  e  l'operaio  dopo 
poco  tempo  capisce  a  qual  punto  deve  met- 
tere l'indice  per  una  certa  produzione  oraria. 

Del  resto  anche  la  posizione  della  valvola 
di  ammissione  secondo  che  è  più  o  meno 
aperta,  indica  approssimativamente  la  quan- 
tità di  aria  introdotta. 

11  robinetto  regolatore  è  costruito  in  modo 
che  r  apertura  di  passaggio  non  può  mai 
essere  completamente  chiusa. 

La  valvola  di  ammissione  si  apre  e  si 
chiude  già  alla  pressione  ordinaria.  Se  per 
effetto  di  un  funzionamento  irregolare  dell'a- 
spiratore la  pressione  del  gaz  si  eleva,  la 
valvola  si  chiude,  in  modo  da  impedirne  ogni 
fuga  di  gaz. 

Per  controllare  la  quantità  di  aria  ag- 
giunta complessivamente  ogni  giorno,  è  op- 
portuno notare  ogni  ora  in  uno  speciale  re- 
gistro il  numero  di  metri  cubi  d'aria  segnati 
dal  contatore. 
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//  trpo. 

Le  officine  che  non  sono  provviste  di  a- 
spiratore  lavorano  con  una  pressione  più  alta 
nei  tubi  dì  produzione,  e  di  .solito  non  vi  si  tro- 
vano disponibili  motori  a  vapore  od  altri  : 
quindi  come  forza  motrice  non  vi  si  può  di- 
sporre che  deir  acqua  sotto  pressione  delTac- 
quedotto. 

Orbene,  la  Ditta  di  cui  parliamo,  costi- 
tuisce degli  apparecchi  i  quali  permettono  di 
ottenere  V  aggiunta  dell'  aria  al  gaz  impuro 
anche  in  queste  officine,  adoperando  come 
forza  motrice  appunto  V  acqua  sotto  pres- 
sione. 

L'  apparecchio  con  motore  ad  acqua  con- 
sta di  una  pompa  intermittente  automatica  ad 
aria  e  di  un  rubinetto  al  quale  è  aggiunto 
il  contatore  per  la  misura  dell'acqua  intro- 
dotta. La  pompa  ad  aria  è  messa  in  azione 
per  mezzo  del  motore  idraulico  colla  distribu- 
zione. L'acqua  sotto  pressione  giunge  alla  val- 
vola per  il  tubo  e  nel  cilindro  solleva  lo  stan- 
tutfo.  Cosi  la  campana  del  serbatorio  viene  sol- 
levata e  aspira  l'aria.  Quando  la  campana  ha 
raggiunto  la  massima  altezza,  il  contrappeso 
cade,  e  chiude  la  valvola.  Allora  l'acqua  sot- 
topressione può  definire. 

A  questo  punto  la  campana  discende  e 
comprime  U  aria  e  la  spinge  nel  contatore, 
dal  quale  essa  è  immessa  nel  gaz  impuro. 

Quando  la  campana  ha  raggiunto  il  punto 
più  basso  della  sua  corsa,  il  contrappeso 
produce  una  nuova  inversione  del  movimento, 
dovuta  al  fatto  che,  per  mezzo  di  un'  asta 
dentata  fissata  alla  carrucola  il  contrappeso 
si  muove  ora  in  una  direzione,  ora  nell'  ai- 
tila. La  contropressione  del  gaz  viene  vinta  per 
mezzo  dei  pesi  fino  a  200  o  300  '"/.a. 

Se  si  adopera  poca  aria,  l' apparecchio 
funziona  più  lentamente,  e  si  regola  cosi  an- 
che il  consumo  d'  acqua,  il  quale  è  assoluta- 
mente minimo  arrivando  a  circa  I  o  2  litri 
al  minuto. 

8e  r  acqua  ha  una  pressione  piuttosto  alta, 
la  si  può  far  risalire,  e  adibirla  ad  altri  usi. 
11  controllo  si  esercita  nello  stesso  modo  che 
neir  apparecchio  con  aspiratore. 

in  tipo. 

Da  ultimo  diciamo  una  parola  sull' ap- 
parecchio a  mano  per  piccole  officine.  Esso 
consiste  come  l'altro  ad  acqua,  in  una  pompa 
ad  aria,  somigliante  ad  un  gazometro.  Le  val- 


vole di  aspirazione  e  di  emissione  sono  poste 
esternamente  e  in  modo  da  essere  visibili, 
perchè  ne  sia  più  facile  il  controllo. 

La  pressione  può  essere  elevata  fino  a 
300  "\\n  (d'  acqua). 

In  un'  officina  la  cui  produzione  non  oltre 
passasse  i  1200  m.  e.  ogni  24  ore,  per  otte- 
nere un'  aggiunta  d'  aria  del  2  O/o,  con  uno 
di  questi  apparecchi  a  mano  della  capacità 
di  óOO  litri,  basterebbe  metterlo  in  moto  due 
volte  all'ora  durante  T  inverno  :  e  durante 
r  estate,  quando  la  produzione  diminuisce,  solo 
una  volta  ogni  ora  o  ogni  due  ore. 

Tutti  gli  apparecchi  descritti  furono  assai 
favorevolmente  accolti  in  Germania,  e  in  poco 
tempo  furono  adottati  in  numerose  officine. 


musi  MICROSCOPICHE  E  MICROCHIMICHE 

delle  reticelle  Auer 


Impianti  a  gaz  povero  ad  aspiraziona  diretta  e  motrici  ad  aria  calda 

Nel  numero  del  28  giugno  scorso  del 
«  8chlling'  s  Journal  fui*  (xasbt^euchtung  und 
Wasserversorgung  >  il  Dr.  C.  Killing  ha  pub- 
blicato i  risultati  di  alcune  sue  ricerche  nii- 
ci'oscopiche  sulle  reticelle  per  la  incande- 
scenza a  gaz,  già  presentati  nel  42*^  Congresso 
dei  gazisti  tedeschi  a  DQsseldort.  Vi  ò  detto 
fra  l'altro  che  runico  che  prima  di  lui  si  sia 
occupato  di  studi  analoghi  è  il  sig.  Clnus.  E. 
John  (Wiedemann'  s  Annalen,  1895).  Mi  sem- 
bra doveroso  rettificare  questa  asserzioni*  in 
favore  di  un  italiano,  e  precisanuMite  del 
dott.  ing.  Enrico  Clerici,  il  quale  fin  dalla 
fine  del  1895.  esegui  dei  lavori  interessantis- 
simi in  tale  campo,  lavori  che  fecero  poi  og- 
getto di  relazioni  inserit(»  negli  atti  della 
Reale  Accademia  dei  Lincei  (vedi  voi.  V., 
V  seni.,  serie  V.,  1890).  11  Clerici  fc^ce  un 
gi-an  numero  di  esi)erienze  intese  a  si)iegaie 
il  modo  con  cui  avviene  il  fenomeno  della 
ti-asformazione  del  tessuto  di  tìbi'c  vegc^tali 
in  uno  sch(4etro  di  ossidi  ;  montò  in  balsamo 
molte  prei)ai*azioni  assai  ingegnosamente  scelt(\ 
sia  di  tessuti  che  di  sezioni  sottili  ottiMuite 
col  microtomo  da  legni,  (»ce.,  e  giunse»  a  con- 
cludere che  col  procedinu^nto  Auei*  si  ottiene» 
una  vera  e  propria  pietrificazione  delle  fibre 
vegetali.  Quello  che  è  l'imarehevok»  si  è  che 
le  veduti»  d(»l  dott.  Clerici  su  questo  argo- 
mento coincidono  perfettamente  colle  idee 
che  in  proposito  ha  sempre   nutrito   Tinven- 
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tore  del  sistema,  dott.  Carlo  Auer  von  Wel- 
sbacli.  Questi  in  una  riunione  privata  dei  di- 
rettori delle  varie  tìoeic^tà  Auer  del  mondo, 
tenutasi  il  25  ottobre  1895  in  Vienna,  espo- 
neva ehe  secondo  lui  il  procedimento  di  for- 
mazione della  reticella  6  molecolare  ;  che  le 
mol(M*ole  di  ossido  formandosi  sposano  inti- 
mamcMite  le  singole  più  minute  fibi'ille  del 
tessuto  vegetale  originario,  i  vasi,  ecc.,  ri- 
pi-oducono  in  una  parola  nei  suoi  più  mi- 
nuti particolari  e  nella  sua  struttura  V  edi- 
fìcio prima  costituito  dalle  molecole  organi- 
che —  pei'  Tappunto  quello  che  il  Clerici 
ha  ossei'vato  —  tanto  che,  concludeva  il  dott. 
Ancv,  sì  può  dire  che  la  reticella  di  ossido 
di  toìio  è  una  pseudomorfosi  di^l  tessuto  di 
cotone,  una  fossilizzazione  rai)idissima  e  per 
mezzo  del  calore. 

Tornando  allo  studio  del  dott.  Killing,  ho 
rilevato  in  esso  un  altro  passaggio,  che  mi 
l)are  meritevole  di  appunto.  11  dott.  Killing 
ha  cercato  di  rendersi  ragione,  sulla  base 
delle  sue  osservazioni,  dell'origine  d(»l  defor- 
marsi delle  reticelle,  che  spt\sso  pi*esentano 
infatti  dopo  aver  funzionato  qualche  tempo, 
un  incurvamento  verso  l'interno  che  i  tede- 
schi chiamano  «  Taillenbildung.  »  Nella  re- 
gione corris])ondent(*  alla  tempcM-atura  più 
elevata  della  fiamma  nel  senso  verticale,  e 
quindi  anche  al  richiamo  più  veloce  di  aria 
comburente  secondaria  dal  di  fuori  (Mìa  re- 
ticella ed  atti-averso  questa,  la  reticella  si 
restringe,  cioè  si  forma  una  leggera  conca- 
vità tutto  airhitoi'no,  il  che  ha  i)er  effetto 
di  diminuire  alquanto  l'effetto  luminoso,  i)er- 
chò  la  r(^tici»lla  non  si  trova  più  esattamente 
collocata  nella  zona  più  calda  della  fiamma. 
^3i  è  osservato  da  tempo  che  le  reticelh»  pre- 
parate con  tessuto  di  cotone,  a  parità  di  con- 
dizioni, si  deformano  assai  più  che  le  reti- 
celle fatte  a  base  di  ramió  {Ur/ica  tciuicis- 
siiìtcì),  ed  il  Killing  conclude  che  ciò  dipende 
esclusivamente  dal  maggiore  spessore  delle 
febrille  unitarie  del  ramiè  in  confronto  di 
quelle  del  cotone  ;  egli  ha  trovato  in  media 
per  la  fibra  del  cotone  Makò  del  n.  70  un 
diameti-o  medio  di  16  micron  (millesimi  *  di 
millimetio)  e  per  la  fibra  del  ramié  del  n.  60 vi 
una  media  di  82  micron.  L'analisi  delle  j-i- 
spettive  ceneri  lo  porta  invece  ad  escludere 
che  la  diversa  loro  composizione  ìniluisca 
sul  compoitarsi  della   reticella  nella  fiamma. 

Prima  di  tutto,  dai  j'isultati  delle  misure 
niicros(*oi)iche  fatte  dal  Killing   api)are   evi- 


dente che  non  è  del  ramié  vero  e  proi)i'io 
{Boehincria  ufilis  o  [orfica  ten  adissi  ma)  cIk» 
ha  servito  a  tessere  il  filo  con  cui  egli  ha 
fatto  le  sue  pi*ove  :  ma  del  Chinagi*ass,  pure 
volgarmente  chiamato  i*ami6.  La  fibra  del 
ramié  infatti,  (vedi:  Schlesìnger,  Emme  ìnicro- 
scopico  e  ìiìicrochimico  delle  fibre  fes.^ili) 
ha  uno  spessore»  ai)i)ena  eguale  a  quello  del 
cotone,  cioè  da  13  a  16  micromillimetri  ; 
eguali  indicazioni  dà  il  Wiesner  (Rohsfoffe 
der  Pflanzenreichs)  cioè  12,  6  a  16  mmm.  \mn\- 
tre  è  il  Chinagrass  {Boehmevia  nivea  o  Ur- 
tila nivea)  che  ha  una  fibra  molto  più  grossa 
(Schlesìnger:  da  40  a  110  mmm.;  Ilohnel, 
Miki'oskopie  der  ieclinisc/i  renreìuleleìì  Va- 
serslo/fe:  massimo  80,  media  50  mmm.  ;  IIcmz- 
feld ,  Tecìinische  Pi'tfang  der  Game  and 
Geayehe  da  25  a  110  mmm.)  Ma  io  sono  d'av- 
viso che  non  è  unicamente  nella  maggiore 
grossezza  delle  fibrille  unitarie  del  Chinagrass 
e  ramié  che  sì  può  trov^are  la  spiegazioiu»  del 
fenomeno  più  sopra  indicato.  Lifatti,  prove 
fatte  con  cotone  asiatico,  il  quale  arriva  a 
uno  spessore  di  fibra  più  che  doppia  di  quello 
egiziano  o  Makò  (vedi  Hohnel  nel  lìbi*o  suc- 
citato, fino  a  40  nnnm.)  mosti*ano  che  la  reti- 
cella si  deforma  nell'identico  modo.  Secondo 
me,  è  ])ìuttosto  da  una  parte  la  maggiore 
ampiezza  del  lamea  o  cavità  interna  disile 
fibrille,  e  dall'altra  la  minore  ^quantità  di 
magnesia  nelle  ceneri  che  daimo  luogo  alla 
minore  deformazione  delle  reticelle  i)reparate 
a  base  di  tessuto  i-amié  in  confronto  di  qu(»lle 
fatte  con  tessuto  di  cotone. 

Nel  cotone  (vedi  Schlesinger,  libro  suc- 
citato) il  lumen  va  da  1.4  a  2/3  dello  sjx^s- 
sore  della  fi)n*a  unitaria,  in  media  non  ar- 
riva alla  metà;  nel  l'amìé  invece,  (sìa  nel- 
rUrtica  tenacissima  o  ramié  vei'o,  che  nel- 
rU.  nivea  o  Chinagrass)  il  lumen  rappresenta 
i  4/5  dello  spessore  ;  quindi  a  parità  dì  gros- 
sezza di  fibra,  nel  ramié  il  canale  interno, 
dove  è  per  capillarità  assorbita  la  soluzione 
di  terre  rare,  è  assai  più  ampio,  e  dì  ciò  si 
intuiscono  facilmente  le  conseguenze  favo- 
revoli dal  punto  dì  vista  della  preparazione 
delle  reticelle  Auer. 

L'analisi  delle  ceneri  di  cotone  poi,  riportata 
dal  dott.  Killing,  ìndica  11,2  "  ^  di  magnesia 
contro  10,1  7o  nelle  ceneri  di  ramié  :  io  ho 
trovato  spesso  un  i)o'  più  pel  cotone  e  molto 
meno  pei*  il  ramié,  che  scende  a  8  e  anche 
7  ""^  dì  magnesia.  Ora  è  nota  (vedi  anche  in 
proposito  lo  studio   pubblicato   dal   dott.   W. 


—  125 


Bruno  nel  1899  noi  Zìitschrift  l'Qr  B(4eiich- 
tunirswosen)  l'azione  deleteria  della  magnesia 
quando  entri  a  far  parte  dello  scheletro  della 
rc^ticella.  La  magnesia  induee  appunto  una 
tendenza  marcata  alla  deformazione,  all'  in- 
curvarsi della  reticella  vcm\so  l' interno,  e 
quindi  io  credo  di  non  errare  attribuendo, 
in  pai-te  almeno,  anche  alla  minor  percen- 
tuale di  magnesia  nelle  reticelle  confezionate 
partendo  da  un  tessuto  di  ramié  la  minore 
loro  deformabilità  nella  fiamma. 

* 

aie    4: 

In  questi  ultimi  tempi  gli  impianti  a  gaz 
povero  sono  venuti  diffondendosi,  grazie  so- 
pratutto ai  notevoli  miglioi-amenti  introdotti 
dai  costruttori  negli  ai)parecchi,  e  in  Germania 
e  in  Inghilterra  rattenzione  degli  industi'iali 
e  dei  tecnici  è  oggi  specialmente  rivolta  a 
(pici  tipo  di  installazione  a  gaz  povei-o,  che 
si  può  chiamare  ad  aspirazione  diretta  (Saug- 
gasanlage,  Sauggasmotor),  e  cht^  immaginato 
dal  Benier  (1891)  e  perfezionato  dal  Taylor, 
ha  trovato  nelle  grandi  case  costruttrici  te- 
di'sche  (Deutz,  Kòrting,  Pintsch)  chi  ha  sa- 
l)uto  i)ortarlo  ad  un  elevato  grado  di  perfi»- 
zione,  compatibilmente  colle»  deficienze  insite 
nel  sistema.  La  grande,  attraente  caratteri- 
stica di  questi  impianti,  dei  quali  oggi,  a 
mio  i)arere,  il  complesso  i)iù  rispondente  è 
qu(^llo  dovuto  al  Pintsch  di  Berlino,  è  la 
semplicità  deirinsieme  per  la  mancanza  di 
^azometro,  di  caldaia  e  di  ventilatore.  E'  il 
niotoi'e  stesso  che  aspira  una  miscela  d'aria 
(»  vapore  o  dell'aria  soltanto  attraverso  al 
combustibile  incandescente  incolonnato  nel 
i::<'neratore  e  poi  attraverso  uno  o  più  scrub- 
ì)ers  o  lavatori.  —  Ora  io  ignoro  se  l'atten- 
zione» di  altri  si  sia  già  rivolta  a  considerare 
ranalogia  completa  che  un  impianto  a  gaz 
povero  ad  aspirazione  diretta  presenta  con 
le  moti'ici  ad  aria  f-alda,  del  tipo  più  pro- 
priamente detto  :  motrici  a  fuoco  (Feuerluft- 
inaschinen)  di  cui  il  modello  i)iu  noto  è  ap- 
j)unto  dovuto  al  Benier  (1889).  Queste  motrici 
hanno  un  ciclo  teorico  assai  simile  a  quello 
(lei  motori  a  gaz  a  compressione,  con  com- 
bustione graduale  senza  esplosione,  ora  del 
tutto  abbandonati  ;  nella  Benier  il  focolare 
sta  in  basso  del  cilindro  motore  verticale,  il 
cui  stantuttb  trasmette  il  movinuMito  all'albero 
motore  mediante  un  bilanciere.  L'albero  mo- 
tore aziona  pure  la  pomi)a  d'aria,  che  è  oriz- 
zontale ;  l'aria    injettata    dalla   ])onipa    passa 


sotto  la  graticola,  attiva  la  combustione  nel 
focolare,  poi  viene  compressa  nel  cilindi'o, 
ove  i  pi-odotti  di  combustione  insieme  all'aria 
riscaldata  agiscono  direttamente  sullo  stan- 
tuffo motore,  scaricandosi  poi  nell'atmosfera. 
E'  evidente  che  una  stessa  idea  ha  guidato 
il  Benier  nell'immaginare  questi  due  sistemi 
di  motrici,  e  che  coU'abolizione  del  gazometro, 
della  caldaia,  ecc.  un  apparecchio  a  gaz  po- 
vei'o  ad  aspirazione  diretta  è  venuto  via  via 
ravvicinandosi  alla  vecchia  motrice  a  fuoco, 
apei'ta  con  focolare  chiuso. 

Ing.  Federico  Gentili. 


RUBRICA  INDUSTRIALE 


Il  prin  CoDpesso  Maio  lì  CUilca  Applicata 

Il  primo  Congresso  Italiano  di  Chimica  Ap- 
plicata, tenutosi  a  Torino  dal  4  all'  8  Set- 
tembre di  quest'anno,  l'iuscl  un'alta  e  solenne 
manifestazione  dell'ingegno  italiano,  sia  pei- 
il  numero  e  il  valore  degl'intei-venuti  e  degli 
aderenti,  sia  per  l'importanza  degli  argomenti 
trattati  e  delle  deliberazioni  prese. 

L'inaugurazione  ebbe  luogo  la  mattina  del 
4  Settembre  nella  grande  aula  dell'  Istituto 
chimico  dell'  Università,  sotto  la  presidenza 
provvisoria  del  prof.  Cossa,  dir(»ttore  della 
Scuola  d'applicazione  del  Valentino.  Notati, 
tra  i  presenti,  l'on:  Cortese,  sottosegretario  di 
Stato  per  l'istruzione  pubblica,  l'on.  Fulci,  sot- 
tosegretario di  Stato  per  V  agricoltura,  indu- 
stria e  commercio,  i  senatori  professori  Pa- 
terno, Cannizzaro  e  Frola,  il  senatore  Badini, 
pro-sindaco  di  Torino  ;  il  Rettore  dell'  Uni- 
versità prof.  comm.  Filetti,  il  prof.  Kòrner 
del  Politecnico  di  Milano,  l'ing.  Sclopis,  pre- 
sidente del  benemerito  Comitato  organizza- 
tore del  Congresso  ;  i  professori  Miolati,  Zam- 
belli,  Pagliani;  il  cav.  Trincheri,  in  ra])])i*e- 
sentanza  del  pretetto,  il  comm.  Giordano  pre- 
sidente della  Deputazionfj  provinciale,  l'avv. 
Bocca,  rappresentante  della  CanuM-a  di  Com- 
mercio, parecchi  Consiglieri  comunali  della 
città,  ecc. 

Il  presidente  provvisorio  prof.  comm.  Cos- 
sa, dopo  aver  rivolto  un  saluto  ai  Congressi- 
sti, ced(^  la  parola  al  pr(\sid(Mite  del  Comi- 
tato esc^cutivo  ing.  cav.  Sclopis  che  comunica 
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un  t<»h'^ran)iiia  del  Dura  d'Aosta  col  <|ual<^ 
S.  A.  S4usa  la  .sua  assenza  per  j-a^ioni  di 
servizio  :  <|uindi  il  softosegn^faiio  di  Stato  on. 
Fulri,  a  nome  del  R(*,  dichiara  a|>(»rto  il  Con- 
prresso. 

Il  prof.  Cossa  propone  di  acclamare  a  pre- 
sidente effettivo  d<»I  Conj^r(»sso  il  senatore  Can- 
nizzitro:  ma  l'illustre  pioft^ssore  deir  Ateneo 
romano,  onore  e  vanto  defila  scienza  italiana, 
pre<(a  di  ess(»rc»  disp(»nsato  dal  fcravoso  com- 
pito. Allora,  su  proposta  dello  stesso  senatore 
Cannizzaro,  viene  conftM'mato  per  acclama- 
zione» a  presidente  effettivo  il  pi*of.  Cossa. 

Nel  pomeriggio  dello  .stesso  giorno  il  Con- 
gresso incominciò  i  suoi  lavori.  Ecco  Telenc^o 
dei  temi  discussi  : 

—  L'insegnamento  della  chimica  nelle  U- 
niversità  (*  n(»gli  Istituti  superiori  —  rela- 
tore prof.  L.  Gabba  del  Politecnico  di  Milano. 

—  Controllo  degli  strumenti  per  labora- 
tori (*  misure  di  capacità  —  relatore  Zambelli  ; 

—  Unificazione  dei  metodi  di  analisi  delle 
mat(»rie  pi-ime  e  dei  prodotti  industriali,  su 
proposta  d(»lla  Società  Chimica  di  Milano  ; 

—  Fabbricazione  catalitica  delTacido  sol- 
jorir'O  —  prop.  e  rei.  ing.  Dino  Chiaraviglio; 

—  Distillazione  d(»l  litantrace  in  Italia  — 
prop.  e  relatore  prof.  Arturo  Miolati  ; 

Suir  industria  dello  zucchero  in  Italia 
proj).  e  n^latore  prof.  Felice  Garelli  ; 

—  Sulle»  cause  che  impediscooo  lo  svilup- 
po delle  industrie  in  Italia  —  prop.  e  rei. 
dott.  Cesare  Jerono  ; 

—  Ace^ue  di  fognatura  dei  centri  abitati, 
loro  depurazione  —  prop*.  e  rei.  prof.  Luigi 
Pagliani. 

Fia  (juesti  meritano  particolare  menzione 
quello  suir  ins(»gnamento  della  Chimica  nelle 
Università  (»  negli  Istituti  superiori,  alla  cui 
discussione  i)resero  parte  le  principali  illu- 
strazioni defila  Chimica  italiana,  quali  il  Can- 
nizzaro,  il  Pat(»rnò,  il  (labba  (relatore),  il 
KoriHT,  il  Picolti,  il  Cossa,  il  Rotondi,  il 
porro,  il  Zecchini,  Nnmias  ed  altri,  o  che 
tciinijiò  col  voto  che  nelle*  v^cuole  suj)eriori 
r  insegnamento  defila  (1n*mie-a  così  te'oricache 
j)ratìca  ve^nga  e'steso  e  comph'tato  -  e»  ejuello 
sulla  distillazione  de»!  litantrace  in  Italia, 
e'gregiamente»  svolto  dal  prof.  A.  elidati.  Dob- 
biamo alla  s(|uisita  cortesia  eli  (lue^sto  valente 
e  Miode'sto  scicMiziato  il  piae-ere»  eli  j)e)ter  pub- 
blicare^ in  e'XteMiso  in  eiuesto  stesso  nunu»ro  la 
sua  elotta  eel  aenita  monografia,  se)mmaniente 
inte're^ssante*  l)ei'  1'  inelustria  del  gaz. 


Ad  intei*mezzare  i  loro  lavori  i  Congres- 
sisti fecero  parecchie  gite  ed  escursioni,  splen- 
didamente organizzate  dal  Comitato  esecutivo 
presieduto  dalP  ing.  Sclopis.  Cosi  furono  vi- 
sitati : 

rimpianto  idro-elettrico  di  Pont  St.  Mar- 
tin in  Val  d'  Aosta  ; 

le  miniere  di  pirite  della  ditta  Scloi)is 
pi-(\sso  Brosso  sopra  Ivrea,  con  annessa  fab- 
brica di  acido  solforico  dove  i  Congressisti 
furono  accolti  con  la  signorile  cortesia  di 
casa  Sclopis  ; 

il  Caseificio  di  Cavallerraaggiore  ; 

lo  Zuccherificio  di  Sa  vigliano  ; 

gli  Stabilimenti  della  Società  Nazionale 
delle  Officine  di  Savigliano,  Stabilimenti  la 
cui  importanza  e  sapiente  organizzazione  si 
imposero  air  ammirazione  dei  Congre»ssisti. 

Questa  Società,  costituita  nel  1881,  andò 
svolgendo  ed  allargando  continuamente  la 
sua  sfera  d' azione,  cosi  da  primeggiare  fia 
le  altre  consimili  d' Italia.  Oltre  alle  offleine 
di  Savigliano,  che  occupano  una  superficie 
di  40,000  meti'i  quadrati  e  danno  lavoro  con- 
tinuo a  oltre  1200  operai,  essa  possiede  dal 
1889  nn'  altra  vasta  ofBe'ina  a  Torino  presso 
la  Bariiera  di  Lanzo,  officina  destinata  parti- 
colarmente alle  costruzioni  meccaniche  e  alla 
fabbii(*azione  delle  macchine  elettriche  in  ge- 
nere. Numerose  ed  importanti  sono  le  opc^re 
pubbliche  eseguite  dalla  Società  :  notevoli  il 
grande  viadotto  sulFAdda  presso  Paderno,  il 
ponte  suir  Adda  presso  Trezzo  ;  gP  impianti 
elettrici  di  Lanzo  —  Ala  Ceres  —  Tirino  ne- 
gli Abruzzi,  i  gazometri  di  Fei-rara,  Cuneo, 
Bergamo,  la  vasca  in  lamiera  del  gazonu^tro 
di  Torino,  della  capacità  di  35  mila  meti'i 
cubi. 

E  Torino,  la  città  cortese,  esercitò  e*on  si- 
gnorile distinzione  i  suoi  doveri  di  ospitalità 
verso  i  Congressisti,  che  furono  oggetto  di 
ogni  più  aftettuosa  dimostrazione  di  simi)atia 
l)er  i)arte»  debile»  Autoi-ità  tutte  e  eh»i  e-ittaelini. 
Il  Congre^sso  si  e-hiuse»  r8  settembre  pro- 
e'iamando  Milane)  la  futura  sede  dv\  li.  Con- 
gre^sso  Nazionale^  di  Chimica  applie*ata  \)vv 
ranno  1905. 

Cosi  ebbe  te»rmine  questa  geniale  festa 
della  seienza,  la  eiuale  dimostrò  e*on  quale» 
seM'ietà  d'inte'iìti  e»  maturità  di  i)eMìsie»ro  veMiga 
e'eìltivata  in  Italia  la  e-hiniie-a  apj)lie-ata,  e-osì 
da  dare»  un  e-e)nfe)rtante  affìdaiìiento  e*ht»  ane-lie» 
in  epiesto  ramo  dello  scibile»  umano  l'inge»gno 
italiane)  elarà  eli  sé  prove»  luminose  e  degnc\ 
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Ma  il  morite  i)rincipalo  della  riescita  eli 
tal(»  Congrosso  lo  si  dove»  alla  ProsidcMiza 
della  Associazione  Chimica  Industriale»  di  To- 
rino il  di  cui  Presidente,  un  niodt^sto  ma  va- 
lentissimo industiiale,  s(*])pe  dimostrare  an- 
cora una  volta  come  i  Piemontesi  non  sieno 
i  degeneri  figli  di  chi  roUe,  seinpre  rolle,  for- 
fè tu  ni  fé  volle. 

E  r  egregio  cav.  Sclo])ls  vorrà  scusarci  se 
tacciamo  uno  strappo  alla  sua  modestia,  i)ub- 
blicando  la  sua  biografia,  ma  è  doveroso  che 
It»  persone  che  tanno  onore  air  Italia  sieno 
ben  conosciute  da  tutti. 

E  poi  non  è  forse  giusto  che  Egli  cht» 
vuole  unire  in  un  sol  fascio  tutti»  le  in- 
dustrie, che  nella  chimica  hanno  la  loro  sor- 
gente, e  pei*  conseguenza  pi-imi  fra  tutti  i 
i;azisti,  sia  an(*he  da  questi  conosciuto  V 


solamente  per  la  fabbricazione  del  solfato  di 
t(MT0  (vetriolo  verde)  prodotto  sul  luogo  d(»lla 
miniera,  (*olla  torrefazione  della  pirite».  Dal 
1885,  ejìoca  in  cui  cominciò  doj)o  molti 
st(»nti  e  difficoltà,  ad  utilizzarsi  la  pirite  j)er 
la  fabbricazione  dell'acido  solforico  nello  sta- 
bilimento di  Torino,  la  coltivazione»  delle  mi- 
nie»re  di  Brosso  prese  sempre  svilupi)0,  dando 
luogo  anche  a  not(»voli  esportazioni  ih  Fran- 
e-ia  ed  in  Inghilte»rra. 

Consigliere  e-omunale  della  città  di  Torino 
dal  1896  al  1899,  consigliere  della  Came»ra 
di  Commercio  fin  dal  1880,  Presid(»nte  dalla 
sua  fondazione  (1899)  dell' assoeùazione  chi- 
mica Industriale  Italiana  Vincer/nere  Viflorio 
Sclopis  seppe  in  tutti  questi  onorifie-i,  ma  pur 
gravosi  incarichi,  manifestare  degnamenti»  la 
sua  intelligenza  e»  la  sua  attività  non  e*omuni. 

Un  solo  augurio  noi  gli  face*iamo,  che  rie- 
se*a  cioè  nel  nobile  se:*opo  prefissosi  di  legare 
tutte  le  industrie  chimiche  in  una  sola  asso- 
ciazione. 

E  quando  il  car,  Vittorio  Sclopisj  ci  si 
mette  in  un'  idea,  e'oadiuvato  e'ome  ò  da  quei 
suoi  e'onsiglieri,  (*he  rispondono  al  nome  di 
Zeccliini  ing.  car,  doti.  Mario,  Serono  doti, 
car.  Cesare  e  Poh  sani  dolt.  Vittorio,  ci  rie- 
sce, avendoci  dato  non  poche  prove. 

«C.  » 


DISEGNO  DI  LEGGE 

presentato  alla  Camera  dei  Deputati  dal  Hloistro  deirioterno  Giolìtti 

AsBunilone  diretta  del  pnbbllGl  servizi 
da  parte  dei  Oomnni 


Nato  neirage)sto  del  1844  a  Rivoli,  a  soli 
vcntielue'  anni  Vittorio  Srl(fj)is  si  lauree;  in- 
gcgiHM'e  ne^lla  K.  Sequoia  d' ap])lie*azieme  di 
Torino.  In  s(»guito  a  dee-e»sso  de»gli  zii  Igna- 
zio e  Camillo,  rimase  ne^l  1869  e'apo  dello 
Stai>ilimento  Pre)dotti  Chimie*i  Frati»lli  Scloi)is, 
e-hc  e'ra  stato  fondato  nel  1812  dal  nonno  cav. 
Vittorio  Felie*e  8e-lopis.  A  que»sta  fabbrica 
sjie'tra  il  vanto  d'aver  impiegato,  i)er  la  prima 
in  Italia,  la  pirite  di  fe»rro,  e'ome»  sueu'celane'o 
eh'llo  zolfo  neUa  fabbrie-azione  in  gi'ande*  se-ala 
de^ilae-ido  se)lfe)rie-e).  Le'  miiiieM'e»  eli  Hrosso, 
debile»  quali  la  famiglia  Se-lopis  e»  pre)prie'taria 
da  te»mpo  antie'o,  fe)rnii*<)no  epie^sta  materia 
prima,  che  fino  a  ejue^l   te'inpe)   ave^va  seM'vito 


(Coni,  redi  ìnnìnwo  lìrecedeiito 


RELAZIONE 
della  Commissione  composta  dei  deputati  Fa- 
se-e,  presidente;  Bertetti,  segretario;  Brunialti, 
De  Marinis,  Pantano,  Perla,  Pozzi  Domenie-o, 
Torrigiani  e  Majorana  Angelo,  relatore. 

Del  resto,  essendo  stata  quest'ultima  am- 
messa da  noi,  non  solo  facoltativamente,  ma 
con  la  maggiore  copia  di  cautele,  si  i)uò 
confidare  che  la  non  si  attuerà  nei  Comuni 
che  non  abbiano  a  ciò  le  condizioni  prò 
l)izie. 

La  spee-ializzazione»  pere)  ne)n  elovreOìlu» 
usarsi  soltanto  [)ei  Comuni,  ma  anehe  pe'r 
i    servizi    i)ubblici.    E    fu    e[ue»sto    un    punto 
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assai  discusso,  in  seno  alla  Commissione 
vostra. 

Fi'a  i  servizi,  che  ordinariamente  sono  o 
possono  essere  municipalizzati,  corrono  grandi 
diversità.  In  alcuni  prevale  il  carattere  indu- 
striale, in  altri  quello  sociale  e  politico.  Al- 
cuni richiedono  maggiore  investimento  di 
capitali  e  sono,  nella  loro  gestione,  più  sot- 
toposti alle  vicende  del  mercato  ;  altri  go- 
dono, più  e  meglio,  di  un  sostanziale  carat- 
tere monopolistico,  che  sminuisce  Talea  del- 
l' impresa.  In  questi  è  ampio  il  margine  del 
reddito,  cosi  da  compensare  sicuramente  la 
minor  diligenza  e  le  maggiori  spese  della 
pubblica  amministrazione,  in  confl-onto  della 
privata  ;  in  quelli  occorre  una  più  strenua 
ed  oculata  vigilanza,  per  pareggiare  il  bi- 
lancio dell'azienda;  né,  al  di  là  di  un  ragio- 
nevole interesse  e  di  una  modesta  quota  di 
ammortamento,  vi  si  può  prevedere  un  so- 
prareddito, da  destinare  a  sgravio  dei  con- 
sumatori 0  a  miglioramento  tecnico  dell' a- 
zienda. 

Oltre  che  per  le  loro  intrinseche  qualità, 
i  vari  servizi  diflferenziansi,  secondo  che 
sieno  assunti  da  Comuni  più  o  meno  popo- 
losi. Ritorna  il  primo  criterio  di  specializ- 
zazione :  si  comprende  —  per  dare  un  esem- 
pio estremo  —  un'  azienda  speciale  per  le 
affissioni  in  Roma  o  Milano  ;  non  la  si  in- 
tende in  un  comuncllo  di  montagna.  Alcuni 
servizi,  come  quelli  delle  tramvie  o  della 
illuminazione,  è  bene  che  dovunque  e  sempre 
abbiano  una  gestione  speciale,  distinta  dalla 
ordinaria  amministrazione  comunale  ;  altri 
potranno,  anzi  dovranno,  essere  assunti  di- 
rettamente dai  Comuni,  quando  sian  piccoli, 
con  un  esercizio  in  economia,  anziché  con 
un  lusso  di  aziende  popolose  e  ingombranti. 
In  questo  caso  si  commetterebbe  il  grave 
errore,  logico  non  meno  che  economico,  di 
istituire  un  mezzo  più  complesso  del  fine  : 
propfrr  caassam  rivendi  perdere  vitam! 

* 

Tutte  queste  ragioni  consigliano,  senza 
dubbio,  di  distinguere  diverse  categorie  di 
servizi  pubblici,  raggruppandoli,  non  sola- 
mente per  le  loro  intrinseche  ed  assolute 
caratteristiche,  ma  anche  in  rapporto  alle 
diverse  specie  di  Comuni.  Nondimeno  le  dif- 
ficoltà, acclamiate  dianzi,  jkm  Jlunicipi,  rifini- 
scono aiiclK*  sui  servizi. 

Non    può    istituirsi    l' una    classificazione 


senza  V  altra.  E  noi,  che  avremmo  voluto 
stabilire  varie  specie  di  aziende,  secondo 
i  diversi  gruppi  di  servizi,  accrescendone 
0  diminuendone  gli  organi,  gli  ingranaggi, 
le  clausole  e  le  garanzie,  in  ragione  della 
loro  maggiore  o  minore  importanza,  abbiamo 
dovuto  fermarci,  convinti  che  in  ogni  caso 
avremmo  fatto  opera  peggio  che  incompiuta. 
Siamo  stati  costretti,  quindi,  ancora  una 
volta,  ad  attenerci  al  sistema  ministeriale, 
più  semplice  ed  uniforme,  che  tratta  ad 
unica  stregua  tutti  i  servizi  da  munici- 
palizzare ;  salvo  a  far  voti,  fin  da  ora,  che, 
anche  su  questo  punto,  l'esperienza  che  oggi 
iniziamo  ci  ponga  in  grado,  quanto  prima,  di 
emanare  quelle  provvidenze  che  ora  sareb- 
bero intempestive.  Del  resto  cosi  impone  il 
sistema  sperimentale  ;  la  grande  dottrina  di 
Erberto  Spencer,  nella  parte  che  i  suoi 
poderosi  critici  non  sono  riusciti  a  scuotere, 
insegna  che  dall'  integrazione  si  passa  alla 
differenziazione. 

Avvertasi  poi  che  la  uniformità,  onde  il 
disegno  di  legge  considera  tutti  i  servizi 
municipalizzabili,  é  temperata  da  due  con- 
dizioni, che  crediamo  destinate  alla  più  am- 
pia e  fruttuosa  applicazione. 

Da  un  canto  il  primo  capoverso  dell*  ar- 
ticolo 2  dispone  che  «  quando  si  tratti  di 
servizi  di  non  grande  importanza  o  di  tal 
natura  da  potersi  riunire  convenientemente, 
possa  essere  costituita  un'  azienda  sola,  che 
provveda  a  più  servizi  >.  Dall'altro  l'arti- 
colo 16  ammette  che  «  possano  eseiritarsi 
ad  economia  i  servizi  di  tenue  importanza, 
pei  quali  non  sia  il  caso  di  assumere  Tcser- 
cizio  nelle  forme  e  colle  garanzie  stabilite 
dalla  presente  legge  ».  Sui  quali  punti  a- 
vremo,  fra  non  guari,  a  discoiTcre  di  pro- 
posito. 

* 
*  * 

Tuttavia,  pur  non  avendo  potuto  distri- 
buire in  diverse  categorie  i  vari  servizi 
publ)lici,  con  norme  a  ciascuna  propiic  e 
particolari,  la  vostra  Commissione  ha  cre- 
duto conveniente  —  non  foss'altro  per  intio- 
durre  un  germe  fecondo,  per  gli  ulteriori 
auspicati  progressi  legislativi  —  di  modifi- 
care Tordinc»  col  quale  essi  sono  segnati  nel 
disegno  ministeriale. 

A  vero  dire,  un  tale  ordine,  lìieraniente 
empirico,  è    ispiiato    dal    solo   criterio    della 
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loro  maggiore  o  minore  diffusione  ed  im- 
portanza economica,  presso  i  più  popolosi 
Comuni.  Cominciasi  infatti  con  gli  acquedotti, 
gli  impianti  per  l'illuminazione,  le  tramvie 
e  gli  omnibus,  continuasi  immediatamente 
con  la  produzione  e  distribuzione  di  ener- 
gia idraulica  ed  elettrica,  coi  telefoni,  forni, 
mercati,  nettezza  urbana,  fognature,  tra- 
sporti funebri,  affissioni,  bagni  e  lavatoi, 
macelli,  asili  notturni,  e  finiscesi  coi  semen- 
zai e  vivai. 

In  tal  modo  sono  confusamente  annove- 
rati servizi  per  indole  assai  diversi,  spe- 
cialmente perchè  variamente  vi  predomina 
r  elemento  industriale  e  quello  sociale.  A 
noi  è  parso  invece  che  si  debbano  adottare 
criteri  più  razionali,  e  segnatariiente  quelli 
che  sono  segnati  dalla  notissima  tripartizione 
fra  il  demanio  fondiario,  fiscale  ed  industriale 
dei  Comuni.  Meglio  ancora:  qui  deve  appli- 
carsi ciò  che  dicemmo  dianzi,  al  capitolo  III 
sui  monopoli  di  fatto  e  di  diritto. 

Più  logica  è  la  municipalizzazione  in  quei 
servizi  che,  supponendo  necessariamente  la 
concessione  del  suolo  e  del  sottosuolo  comu- 
nale, hanno  in  sé  qualche  cosa  di  monopoli- 
stico, e  perciò  debbono  avere  la  precedenza. 
Gli  altri  servizi,  invece,  più  veracemente  in- 
dustriali e  per  so  stessi  liberi,  possono  bensì 
essere  assunti  dai  Comuni,  ma  più  diffìcil- 
mente, ma  col  concorso  di  circostanze  pecu- 
liarissime,  ma  con  più  ricercate  cautele.  I 
primi,  in  sostanza,  non  possono  essere  con- 
dotti, dalla  industria  privata,  se  non  grazie 
ad  una  concessione  municipale,  che  ha  tutti  i 
caratteri  giuridici  (checché  ne  creda  la  scuola 
esageratamente  privatista)  della  delegazione, 
I  secondi,  invece,  per  intrinseca  natura  loro, 
sono  rimessi  alla  libera  attività  dei  cittadini, 
e  solo  per  un  vero  e  proprio  jus  exceptionis 
possono  essere  assunti  dalla  pubblica  auto- 
rit/i.  In  altri  termini,  mentre  nei  servizi  mo- 
nopolistici, per  chiamarli  cosi,  i  privati  pren- 
dono il  posto  dei  Comuni,  viceversa  in  quelli 
non  monopolistici  i  Comuni  si  surrogano  ai 
privati. 

Ciò  imporrebbe,  a  rigore,  crit(TÌ  differen- 
ziali per  gli  uni  e  per  gli  altri,  cosi  da 
rendere  più  agevole  la  municipalizzazione 
d(ù  primi  e  più  difficile  quella  dei  secondi. 
Ma  non  consentendo  ancora  lo  stato  della  no- 
stra legislazione  tale  netta  classificazione, 
n(*  abbiamo,  se  non  altro,  voluto  preparare 
gli  elementi,  con  una  più   razionale»   gradua- 


zione ;  nella  quale  abbiamo  dovuto  aitche 
tener  conto  dell'  elenco  dei  servizi  che  la 
legge  comunale  e  provinciale  dichiara  al- 
l'articolo 175  obbligatori,  e  che  hanno,  an- 
ch' essi,  un  indiscutibile  carattere  di  prefe- 
renza. 

In  base  a  questa  graduazione,  che,  se- 
condo noi,  per  le  ragioni  fin  qui  svolte,  non 
ha  mera  importanza  formale,  noi  abbiamo 
assegnato  ai  servizi  da  municipalizzare  l'or- 
dine che  ora  verremo  spiegando. 

VII. 
KI«^iiro  ilei  N«*rviKl  iminicipalixzabill. 

(Art.  1.) 

Proponiamo,  nell'  intestazione  del  primo 
capo  del  disegno  ministeriale,  di  sopprimere 
la  frase  :  «  assunzioiìe  diretta  dei  pubblici 
servizi  da  parte  dei  Comuni  »,  che  sarebbe 
ripetizione  inutile  del  titolo  di  tutta  la  legge, 
lasciando  bensì  la  successiva  frase  *  costitu- 
zione ed  amministrazioiìe  delle  aziende  spe- 
ciali »,  che  esprime  il  particolare  obbietto 
di  questa  prima  parte». 

Quanto  all'articolo  T,  che  è  senza  con- 
trasto il  più  importante  fra  tutti,  la  Com- 
missione, conservandone,  in  base  alle  osser- 
vazioni di  massima  svolte  dianzi,  il  carat- 
tere facoltativo,  propone  di  dire,  nel  primo 
comma,  che  i  Comuni  possano  assumere  Vim- 
pifoito  e  reserclzio.  Dappoiché,  per  evidente 
dimenticanza,  nel  testo  ministeriale  parlasi 
solo  d'esera'ziOy  mentre  più  tardi,  lungo  Te- 
numerazione  dei  servizi,  è  tassativamente 
detto,  per  la  maggior  parte  di  essi,  che  i 
Comuni  possano  assumerne  or  \ti  rosfrnzioììe 
ed  or  l'iniplanlo.  Così,  ad  esemi)io,  per  gli 
acquedotti,  le  fognature,  le  tramvie,   i   forni, 

i  ]m.UTati,  ecc. 

* 

Siamo  stati  tutti  concordi  nel  ritenei-e  e 
dichiarare  che  la  enumerazione  di  servizi 
onde  all'articolo  1^  valga  demonstì'atioìiis, 
anziché  taxationis  rrinsstt;  che  cioè  non  com- 
prenda tutti  i  servizi  municipalizzabili,  ma 
soltanto  ne  indichi  i  principali,  lasciando  ai 
Comuni  la  facoltà  di  assumere  quegli  altri 
che,  per  locali  condizioni,  possano  ad  essi 
tornare,  meglio  confacenti  e  i)iù  rennmerativi. 
Per  guisa  che,  pui*  avendo  la  ConunissioiK» 
aggiunto  altri  servizi  a  quelli  ministeriali, 
come  le  farmaci(%  gli  autonìobili,  il  ghiaccio, 
il    granturco    per    la    pellagi*a,   essa    non  ha 
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inteso    niiniinamento    precludere    il  campo  a 

tutti    quegli    altri    fecondi    sviluppi    che,    in 

vista  di  peculiari  condizioni  locali,  i  Comuni 

possano  es])licare. 

Scendendo  ora   air  esame  particolare    dei 

vari     servizi    muni(*ipalizzabili,    brevemente 

distingueremo    le    nostre    osservazioni,    per 

ciascuno  di  essi. 

(conthììin). 


fede  meritino  i  dati  pubblicati  da  S.  E, 

nel  suo  disegno  di  legge 
per  la  municipalizzazione  del  pubblici  servizi 


Dairegregio  Dir(»ttore  dell'Officina  Comu- 
nale d(*l  Gaz  di  Udin(»,  riceviamo  1(^  seguente 
lettera  : 

Pregiatissimo  Sig.  Direttore 

del  Giornah»  «  //  Ga:^  » 

Venezia 

Rilevo  dalla  i)ubì)licazione  fatta  nel  N.  2 
d(^l  Suo  giornale»  sul  prog(»tto  di  legge  sulla 
municipalizzazione  doì  ])ubblici  servizi  che 
tra  le  «  Notizie  Statistiche  sulh*  Officine  a  gaz 
municipalizzate  in  Italia  a  tutto  Tanno  1901  » 
sono  esposti  alcuni  dati  relativi  air  Officina 
del  gaz  di  Udini»    assolutamente   errati. 

Così  il  capitale  imi)i(»gato  dal  Comune»  non 
ò  di  L.  270000  lìia  a  fine  d(»l  1901  ora  in- 
V(»ce  di  L.  :>r)469r).08  comprese  in  (|u<\st()  tanto 
la  somma  di  i)rim()  acquistf),  che»  V  importo 
dei  lavori  di  sistemazione  dell'Officina  e  d(»lle 
condutture  urbane,  non  ancora  a  quc^U'epoca 
ultimati.  Il  bilancio  aimuo  dell'azienda  indu- 
striale non  è  già  di  L.  14000  come  esposte, 
ma  è  s(»mpi'(»  suj)(»rioi(»  alle»  L.  100.000  e  pre- 
cisamenti»  iì(»1  1001  si  chiuse  con  una  sp(\sa 
di  L.  104.2r)8,2()  e  con  una  entrata  di  Lire 
12r).9r)4,82.  La  ditfiMvnza  attiva  di  L.  21.701,56 
venne  poi  d(»stinata  al  i)agamento  degli  inte- 
l'cssi  ed  ammortamento  del  capitale^  impiegato. 

Le  sarei  molto  grato  se  nel  prossimo  numero 
d(»l  Suo  gìoi'uale  Ella  avesse»  la  cortesia  di  retti- 
ficare le  cifre  (»sposte,  mentiv  d'  altro  canto 
j)r(>cur(»r()  di  otten(»re  le  stesse  rettifiche  an- 
elli» n(»l  docum(»nto  Minist(»riale. 

L;ì  ringrazio  (»cc. 

7/  Dire/ fare 
Ing.    A.    Cahdin-Fontana 


MQQiclpalmazMe  èì  piilìci  mlzi 

ed  aumento  dei  debiti  comunali 


11  Tiiìics  sta  pubblicando  una  serie  di  ar- 
ticoli nei  quali  con  molta  acutezza  e  grandt» 
imparzialiti\  d'indagine,  cerca  di  determinare 
le  più  salienti  conseguenze  che  derivano  dal- 
l' assunzione  dei  pubblici  servizi  per  parte 
degli  Enti  pubblici  locali. 

Com'è  noto,  la  municipalizzazione  dei 
pubblici  servizi  ha  preso  negli  ultimi  decenni 
una  grande  estensione  nel  Regno  Unito,  tanto 
che  qualcuno  prevedeva  non  lontano  il  suo 
trionfo  definitivo  :  a  sentire  certi  entusiasti 
pareva  che  Y  intrapresa  privata,  fosse  desti- 
nata a  breve  scadenza  restare  sgominata  dal- 
l' Ente  pubblico  nella  somministrazione  dei 
pubblici  servizi,  e  che  nulla  avrebbe  potuto 
arrestare  il  cammino  ascendente  di  quello 
che  fu  chiamato  e  non  ha  torto  il  socialismo 
municipale.  I  fautori  di  questo  facevano  ba- 
lenare allo  sguardo  del  volgo  il  miraggio  sc»- 
ducentc  di  benefizi  incalcolabili  :  riduzione 
nel  prezzo  dei  servizi  pubblici,  diminuzioni», 
anzi  addirittura  soppressione  dei  tributi  lo- 
cali. Insomma  l'acqua,  il  gaz,  l'energia  elet- 
trica forniti  da  un  Municii>io  anziché  da  So- 
cietà privata  sembravano  destinati  a  lenire» 
ogni  mis(»ria  sociale,  a  redimere  il  contri- 
buente accasciato  sotto  il  peso  eccessivo  dei 
carichi  tributari,  a  instaurare  un  Eden  no- 
vello su  questa  terra  di  sofferenze  e  di  la- 
crime. 

Ma  non  sempre  i  fatti  corrisi)osero  alle 
speranze  :  i  benefici  attesi  e  promessi  furono 
lenti  a  venire,  spesso  anzi  non  apparvero 
affatto  :  in  quella  verte,  i  danni  di  questo  si- 
stema di  produzione  non  tardarono  a  farsi  ri- 
sentire. 

Ed  uno  di  questi,  che  l' articolista  del 
Times  mette  in  evidenza  in  uno  degli  ultimi 
numeri  di  quel  giornale  è  l'aumento  enorme 
dei  debiti  delle  città  inglesi.  L'articolista 
tien  conto  della  giustificazione,  comunemente 
addotta,  che  gran  parte  di  tali  debiti  si  rife- 
risce ad  imprese  rimunerative,  ma  avveite 
giustamente»  che  cpiesto  è  un  ben  magro  con- 
forto i)er  il  contribuente  che  vede  crescere 
il  carico  ti-ibutario  gravante  sopra  di  lui.  P(»r 
quanto  le  imprese»  assunte  dai  municipi  siano 
rimunerative,  esse  non  migliorano  le  condi- 
zioni di  vita  del  contribuente.  Ma  poi,  come 
giustamente    fa    ossi^rvan»    l' aiticolista,    c'è 
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spesso  ragione  di  dubitare  assai  della  realtà 
dei  profitti  municipali.  I  bilanci  non  sono 
prove  conviventi,  poiché  spesso  le  spese  sono 
dissimulate  mediante  opportuni  artifici  con- 
tabilistici.  (1)  Cosi,  gran  parte  delle  spese  per 
la  conduttura  del  gaz  sono  spesso  inscritte 
nel  capitolo  della  manutenzione  delle  vie  : 
del  pari  le  spese  necessarie  di  ampliamento 
delle  vie,  unicamente  per  il  servizio  tram  viario, 
possono  facilmente  essere  dissimulate  inscri- 
vendole nella  partita  dei  miglioramenti  edi- 
lizi. Quando  poi  si  passi  alle  relazioni  esi- 
stenti fra  una  Commissione  per  la  fornitura 
deir  energia  elettrica,  una  Commissione  sa- 
nitaria ed  altre  egualmente  interessate  a  in- 
gannare il  contribuente,  chi  può  dire  sotto 
quali  speciose  parvenze  si  nasconderà  il  de- 
ficit ?  Quando  poi  si  tien  conto  delle  tasse 
che  colpiscono  i  beni  appartenenti  ai  muni- 
cipi e  si  aggiungono  agli  altri  risultati  del- 
l' impresa  municipalizzata,  si  vede  che  in  ge- 
nerale il  pubblico  guadagnerebbe  assai  se 
quelle  proprietà  fossero  nelle  mani  di  pri- 
vati. 

Ma  anche  supponendo,  continua  lo  scrit- 
tore del  Times,  che  una  proprietà  munici- 
pale fosse  realmente  rimunerativa,  non  vuol 
dire  perciò  che  il  contribuente  ne  debba  in 
ogni  caso  ritrarre  un  beneficio.  Il  reddito  de- 
rivante può  esaere  devoluto  a  diminuire  le 
perdite  di  un'  impresa  passiva,  o  impiegato 
per  qualche  scopo,  a  cui  Y  autorità  munici- 
pale non  potrebbe  legalmente  provvedere  per 
mezzo  di  tasse.  «V'è  una  grande  città,  si 
«  legge  in  queir  articolo,  in  cui  i  profitti  ri- 
«  tratti  dai  prezzi  indebitamente  elevati  del 
«  gaz  furono  consacrati  alla  costruzione  di 
«  una  costosa  scuola  tecnica,  la  quale  viene 
>  cosi  a  rappresentare  il  risultato  di  una 
«  tassa  speciale  sopra  i  (consumatori  di  gaz  ». 
Se  d'  altra  parte  si  approfitta  dei  profitti  del- 
l' impresa  municipale  per  ridurre  le  imposte, 
si  arriva  spesso  a  procurare  dei  benefici  im- 
meritati a  certe  classi  di  cittadini,  come  av- 
venne in  un'  altra  città  inglese,  dove  i  nego- 
zianti di  lana,  che  praticamente  non  consu- 
mano gaz,  ma  sono  relativamente  forti  con- 
tribuenti, godono  dei  profitti  forniti  dai  con- 
sumatori di  gaz,  senza  contribuire  in  nulla 
alla  formazione  di  tali  profitti.  Forse  T esem- 
pio di  questa    partecipazione    alla    riduzione 


(1)  V(»*ir«fasi    ili    proposito  l'articolo    <i  Sul  costo  fH 
fjfiz  (di' officina  M  unici  inde  di    ]'iccnza  » 


delle  tasse  per  opera  di  coloro  che  non  la 
meìitano,  6  in  parte  la  causa  dell'  aperto 
esclusivismo  di  classe  dei  rappresentanti  della 
classe  operaia  i  quali  confessano  di  dar  la 
scalata  ai  Consigli  municipali  per  favorire 
quanto  più  potranno,  la  classe  eh'  essi  rap- 
presentano. Né  lo  scrittore  inglese  dimentica 
le  esagerate  spese  di  viaggio  d(^lle  d(»puta- 
zioni  municipali,  spese  (*he  si  considerano 
come  un  mezzo  essenziale  perchè  i  consiglieri 
apprendano  il  modo  di  compiere  le  loro  fun- 
zioni. «  In  ogni  direzione  si  scorge  come  la 
tendenza  alle  spese  eccessive  sia,  in  gran 
parte,  la  conseguenza  del  socialismo  muni- 
cipale ;  ma  il  denaro  viene  dalle  tasche  dei 
contribuenti  ». 

Ed  ò  veramente  cosi,  aggiunge  il  Jounìal 
of  Gas  Lùjhthig,  sebbene  si  faccia  ogni  sforzo 
per  tener  nascosto  come  veramente  vanno  le 
cose. 


SI7L  COSTO  DEL  GAZ 

all'  Officina  municipale  di  Vicenza 

Dal  giornale  Ld  Provincia  di  Vicenza  d(4 
27  settembre  a.  e.  togliamo,  senza  fai'vi  alcun 
comm(*nto,  il  seguente  articolo.  YA  (vsscmkIo 
che  ring.  Anti  non  appartiene  ad  alcuna  So- 
cietà di  gaz,  cosi  le  osservazioni  da  lui  nioss.» 
non  ])otranno  essere  certamente  tacciate  di 
Cicero  prò  domo  sua: 

«  Si  passa  a  discutere  sulla  riduzione*  del 
prezzo  del  gaz  —  da  cent.  25  a  "22  -  atti- 
vata dal  R.  Commissario  col  suo  pi'ovvcdi- 
mento  li  nuirzo  1902. 

La  Giunta  osserva  nella  sua  relazione  che 
il  R.  Commissario,  trattandosi  di  cosa  tanto 
d(»licata,  doveva  lasciare  al  Consiglio  la  ta- 
coltà  di  d(H'id(^i'e,  tanto  più  che  sarà  dif- 
ficile poter  mantenere  quella  riduzione. 
Sottopone  però  quella  deliberazione*  alla  rati- 
fica del  Consiglio,  ma  limitandola  solamente 
al  31   dicembre  1902. 

Anti,  premettendo  ch(*  voterà  la  ratifica 
proposta  dalla  Giunta,  osserva  che  i  van- 
taggi riscontrati  negli  esercizi  scorsi 
sulla  gestione  del  gaz  e  sui  quali  si 
basò  la  diminuzione  nel  prezzo  di  con- 
sumo non  sono  effettivi,  perciiò  non 
furono  addossate  a  questa  speciale  am- 
ministrazione tutte  le  spese  che  le  de- 
vono essere  caricate.  Si  ^'-ocli-€3l>l>e» 
oltr"im<3iiLti     ol^e'     fii^<>i-(i.      Il 
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Rìuìior  caldeggia  il  progetto  p(M'  la  pos- 
sibilità (li  introduzione  del  gaz  nelle  ease  de- 
gli operai,  e  si  augura  che  a  fin  d'anno  il  bi- 
lancio sia  cosi  florido  da  perni(»tt(M'e  di  con- 
tinuare nella  fatta  diminuzione,  e  di  a(*cen- 
tuarla. 

Parlano  ancoi'a  brevemente  Faccio  e  Zi- 
Icrij  quindi  il  Consiglio  aj)pi*ova  la  proposta 
della  Giunta. 


X^ avvenire  dell* industria  del  pefrolio 

Molti  produttori  di  gaz  cominciano  seria- 
mente a  pensare  -alla  quantità  di  petrolio  di- 
stillato, che  le  officine  del  Regno  Unito,  aventi 
impianti  di  gaz  d'  acqua  carburata,  avranno 
presto  a  loro  disposizione  ;  e  noi  nelle  note, 
qui  ajìpresso,  diamo  una  relazione,  basata 
sulle  più  recenti  e  migliori  informazioni  dei 
campi  di  petrolio  dal  quale  questo  gaz  può 
essere  estratto. 

Trascurando  pel  momento  rAmerica,  fer- 
miamo la  nostra  attenzione  sulla  variabile  e 
discutil)ile  quantità  che  le  altre  sorgenti,  alle 
quali  fa  capo  la  Russia,  possono  provvedere. 
Prima  del  1901,  l'industria  deirolio  minerale 
russo,  si  manteneva  a  prezzi  alti,  ma  durante 
quell'anno  i  ])rezzi  precipitarono,  ])roducendo 
una  crisi  della  quale  se  ne  risentirono  gran- 
demente tanto  i  i)roduttori  che  i  raffinatori. 
Questo  tracollo  di  valori  è,  secondo  l'opinione 
del  Console  inglese  di  Batum,  da  attribuirsi 
all'  eccesso  di  produzione,  risultante  dall'  e- 
norme  deposito  di  petrolio  nei  depositi  d'im- 
barco per  essere  poi  esportato.  Alcuni  riten- 
gono che  recc(^sso  di  deposito  derivò  in  parte 
dall'  insufficienza  dei  trasporti  della  ferrovia 
trans-caucasica  ;  ma  il  Console  predetto  nega 
ciò,  asserendo  invece  che  vi  furoi:io  sempre 
grandissime  quantità  di  petrolio  giacenti  e 
da  molti  anni,  nel  porto  di  Batum;  per  cui 
è  evidente  che  non  ò  già  alle  ferrovie  che  si 
debba  atti*il)uire  tale  colpa. 

Negli  Stati  Uniti  invece  dove  questo  ec- 
cesso di  produzione  non  ha  luogo  a  manifestarsi, 
i  prezzi  si  mantennero  per  tutto  l'anno  piut- 
tosto elevali,  ed  anzi  in  parecchie  riprese», 
tanto  il  petrolio  greggio,  che  quello  per  illu- 
minazione, furono  pagati  quasi  il  doppio  di 
quanto  i)er  la  stessa  qualità  si  pagava  in 
Russia. 


L'eccesso  di  produzione  del  petrolio  russo 
fu  provocato  dall'  azione  del  governo,  che 
apri  una  nuova  vastissima  estensione  di  ter- 
ritorio, ricca  di  petrolio,  a  i)rezzi  molto  ele- 
vati, per  cui  il  prezzo  dell'  olio  greggio  salì 
a  prezzi  favolosi  negli  anni  1898  a  1900.  — 
I  contratti  d' affittanza  fui'ono  subito  avida- 
mente conclusi  :  i  concorrenti  si  obbligarono, 
oltre  a  sostenere  tutte  le  spese,  di  pagare  inol- 
tre al  governo  da  0.G25  a  0.875  centesimi  per 
Cg.  16,329  di  olio  greggio  ricavato.  Il  prezzo 
del  petrolio  greggio,  alla  sorgente,  costava 
quindi  già  cent.  0.625,  a  0.875  per  Cg.  16.329; 
riesce  cosi  facile  a  formarsi  un'  idea  delle 
gravissime  perdite,  che  incontrarono  quei  pro- 
duttori, che  non  diminuirono  la  loro  produ- 
zione. Lo  stesso  Console  assevera,  che  molti, 
fra  questi  produttori,  trovarono  il  loro  torna 
conto  col  far  cessare  completamente  il  lavoro. 

Gli  attuali  mezzi  di  trasporto  sono  più  che 
sufficienti  per  fornire  giornalmente  alla  fer- 
rovia il  quantitativo  di  petrolio  occorrente 
per  i  310  vagoni-cisterne  di  cui  essa  dispone  : 
nonché  le  88710  tonellate  di  cherosolene^  che 
durante  il  mese  vengono  pompate  lungo  quel 
tratto  di  tubazione  steso  tra  la  stazione  di 
Miti'ailova  ed  il  porto  di  Batum. 

Questa  tubazione,  che  deve  esser  entro  il 
corrente  aimo  completata  dalle  raffinerie  di 
petrolio  che  circondano  Baku,  servirà  per  far 
scorrere  direttamente  il  cherosolene  prodotto 
in  quelle  officine. 

Contemporaneamente  si  sta  costruendo,  pa- 
rallello  al  tratto  ora  in  attività,  un  altro  tratto 
di  ferrovia  per  poter  in  tal  guisa  trasporta l'e 
ogni  anno  due  milioni  e  mezzo  di  tonnellate 
al  porto  di  Batum. 

In  merito  all'  industria  del  petrolio  di 
Grozny,  dobbiamo  osservare,  che  quello  greg- 
gio, differisce  da  quello  di  Baku,  per  la  gran- 
dissima quantità  di  benzina  che  contiene  e  la 
sua  quasi  mancanza  di  cherosolene.  I  residui 
della  distillazione  della  benzina,  chiamata 
Uyroina,  non  possono  pel  momento  essere 
esportati  causa  una  gravosa  tassa  di  espor- 
tazione. 

Non  fu  ancora  stabilito  il  sistema  di  di- 
stillazione pel  petrolio  di  Grozny. 

I  prodotti  vengono  imbarcati  a  Novoros- 
sisk  —  porto  rivale  di  Batum  pel  petrolio  — 
ed  ammontano  fino  ad  ora  al  20  per  cento 
della  produzione.  Però  bisogna  tener  presente 
che  la  spesa  maggior  che  si  sostiene  ora  a 
Batum,  cesserà,  quando    sarà    completata  la 
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tubixzioiie  cui  sopra  accenniamo  ;  perchè  il 
trasporto  per  ferrovia  non  può  competere  con 
questo  sistema.  Tale  osservazione  però  è  ap- 
plicabile solamente  al  cherosolene,  ma  non  ai 
residui  che  devono  essere  spediti  per  f(MTO- 
via,  e  ciò  è  molto  importante,  perchè  Tespor- 
tazione  dei  residui  (che  altro  non  sono  che 
^li  oli  pel  gaz)  da  Batum  al  Regno  Unito  fu 
di  376,788  barili  nel  1900  e  335.023  nel  1901  ; 
e  si  noti  che  questi  non  costituiscono  che  un 
terzo  della  quantità  di  cherosolene  importato 
in  Inghilterra  negli  stessi  anni. 

La  crisi  neir  industria  del  petrolio  è  una 
delle  più  gravi  che  si  ricordino  ;  il  deprezza- 
mento subito  dalle  compagnie  coinvolte  fu 
del  50  0(0;  e  ben  1047  produttori,  su  2400,  ces- 
sarono di  lavorare.  Commercialmente  par- 
lando la  riserva  di  petrolio  è  ancora  inesau- 
ribile ;  e  tale  industria  è  evidente  che  è  molto 
male  amministrata. 

La  produzione  deirolio  greggio  sembra  li- 
mitata, e  si  hanno  motivi  seri  per  ritenere 
che  r  attuale  produzione,  quantunque  esube- 
rantissima, possa  venir  raddoppiata.  La  do- 
manda locale  per  brucio  è  i-istretta,  e  non  vi 
è  alcun  risveglio.  Furono  perciò  fatte  diverse 
pratiche  per  tentare  di  sviluppare,  nei  limiti 
del  possibile,  il  commercio  deir  esportazione 
d(^l  cheroselene.  A  parte  la  riuscita  di  que- 
sti tentativi,  T  unica  cosa  che  potrebbe  sal- 
vare la  situazione,  sarebbe  l'aumento  di  ri- 
cerca dtù  residui.  Coi  bassi  prezzi  attuali  que- 
sti residui  dovrebbero  prender  il  posto  del 
carbon  fossile  come  combustibile,  nella  mag- 
gior parte  della  Russia  e  cosi  rimediare  al- 
l' eccesso  di  produzione. 

Durante  la  crisi  molti  industriali,  (*he  ave- 
vano modificato  i  forni  per  usare  il  petrolio 
come  combustibile,  trovando  poi  che  il  car- 
bone era  a  più  buon  mercato,  ritornarono  a 
ricostruirli  pel  carbone;  e  non  è  tanto  facile 
ora  il  farli  ritornare  all'  uso  del  petrolio,  per 
che  la  spesa  dei  forni  non  è  tanto  trascura- 
bile. Se  la  domanda  di  petrolio,  come  com- 
bustile, dovesse  aumentare,  si  potrebbe  forse 
salvare  la  situazione;  e  con  prezzi  fermi  la 
maggior  parte  delle  Compagnie  di  Petrolio 
potiebbe  lavorare  con  profitto.  Da  circa  23 
scellini  per  tonnellata,  nel  1900,  il  prezzo  è 
gradualmente  sceso  di  tanto,  che  oggidì,  può 
essere  acquistato  a  5  scellini  per  tonnellata  ! 
Ci  vorrà  molto  tempo  ancora  prima  che  que- 
sti prezzi  salgano  nuovamente  ad  un  livello 
tale  da  permettere  ai  proprietari,  che  hanno 


fatto  contratto  col  governo,  di  commerciare 
con  qualche  profitto;  perchè  se  anche  pel  mo- 
mento si  dovesse  notare  un  rialzo  nei  prezzi 
questo  non  potrebbe  esser  che  fittizio  :  anche 
se  il  valore  del  petrolio  arrivasse  a  10  scel- 
lini per  tonnellata,  i  proprietari  e  gli  affittuari 
delle  terre,  comincierebbero  tosto  a  riprendere 
il  lavoro;  ma  essendo  il  campo  molto  pro- 
duttivo, il  mercato  verrebbe  innondato  por- 
tando di  nuovo  una  caduta  forte  nei  prezzi. 

E  allo  studio  una  proposta  del  Governo 
russo,  per  permettere  che  parte  delle  tasse 
pel  petrolio,  prodotto  da  chi  ha  in  affitto  le 
sue  terre,  sia  pagato  in  natura:  se  ciò  av- 
venisse la  produzione  aunu^nterc^bbe  enorme- 
mente, i  pnv.zi  diminuirel)bero  e  si  avrebbe» 
uno  stato  di  cose  peggiore  di^ll' attuale.  Ciò 
nullameno  a  dispetto  del  rinvilimento  gene- 
rale dei  prezzi  si  costituirono,  con  capitali 
inglesi,  molte  compagnie  per  sviluppare  ancor 
più  il  commercio  del  petrolio,  ed  è  oj)inione 
del  sig.  Forbes,  che  se  queste  compagnie  sa- 
pranno mantenersi  su  basi  ragionevoli,  potran- 
no ottenere  qualche  vantaggio,  anche  ai  jìrezzi 
correnti  ;  perchè  buonissime  proj)rictà  di  i)e- 
trolio  si  potranno  avere  a  molto  buon  mar- 
cato. Per  conseguenza  tutto  dipende  da  (impilo 
che  costerà  a  collocare  il  petrolio  «  Solai*  > 
distillato,  in  carri  nei  magazzini  delle  Com- 
pagnie, in  unione  al  materiale  gi'cggio,  si)esa 
che  non  deve  superare  da  5  a  10  scellini  pcv 
tonnellata. 

Vi  è  però  un  altro  aspetto  sotto  il  quale 
la  questione  va  studiata;  ed  è  quello  di  sa- 
pere come  saranno  danneggiali  i  depositi  di 
petrolio  di  Borneo  e  del  Texas  data  l'esisten- 
za in  Russia  di  questi  fiumi  inesauribili  di 
petrolio,  ch'altro  non  asiu'ttauo  che  un  mer- 
cato favorevole.  Borneo  intanto  è  a  cosi 
grande  distanza  da  non  aver  alcun  timore  ; 
e  gli  afiari  del  Texas  non  godono  pel  mo 
mento  tutto  il  favore  del  pubblico.  Su  que- 
sto proposito  la  Pali  Mail  (hizctle  pubbli- 
cava un  articolo  del  suo  direttone,  che  affer- 
mava come  non  vi  fossero  in  Ingliilterra  tanti 
pazzi  che  avrebbero  arrischiato  il  loro  denaro 
nel  petrolio  del  Texas;  altri  si  limitano  a 
mettere  in  dubbio  la  verità  degli  sph'uditli 
bilanci  presentati  da  quella  Compagnia.  Da 
quanto  esponemmo  possiamo  intanto  dedurre 
che  r  ultimo  rialzo  nel  prezzo  del  petrolio 
per  gaz,  verosimilmente  non  si  ripeterà  con 
tanta  fretta  :  si  avverrà  ciò  solo  nel  caso  che 
gli  esportatori  di  petrolio  russo  trovassero  dei 
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mezzi  più  solleciti  ed  economici  per  traspor- 
tai-e  sul  mercato  europeo  gli  oli  da  gaz,  che 
potrebbero  allora  solo  far  seria  concorrenza 

al  cai'bon  fossile. 

* 
*  * 

A  proposito  dei  petroli  del  Texas,  il  gior- 
nale il  Tir/ìes^  pubblicava,  recentemente,  un 
interessante  relazione  di  un  sopraluogo  ese- 
guito al  famoso  nuovo  centro  dei  grandi  de- 
positi di  petrolio  a  Beauniont.  In  questa  città, 
che  dieciotto  mesi  or  sono  non  era  che  un 
silenzioso  villaggio,  ora  da  sei  mesi  sono  state 
organizzate  oltre  400  compagnie,  sotto  le  leggi 
dello  stato  del  Texas,  con  grandissimi  capitali 
—  quasi  1  miliardo  e  250,000  franchi  — ;  che 
incominciarono  a  raffinare  il  petrolio  greggio 
trovando  subito  da  venderlo  su  larga  scala. 
Questo  petrolio  contiene  qualche  po'  di  zolfo 
e  nafta  e  cherosolene  —  circa  il  20  010 
fra  tutti  e  due  —  di  guisa  che  la  «  Standard 
Oil  Company  >  li  calcola  come  trascurabili, 
(ili  oli  intermedi  e  pesanti  costituiscono  la 
massa  del  nuovo  petrolio,  e  sono  servibili 
solo  per  l)rucio  o  per  produrre  il  gaz  ricco, 
ma  ancln^  per  tali  scopi  bisogna  eliminare 
alcuni  oli  volatili,  e  ridur-re  la  quantità  di  zolfo 
clic*  cont(Migono.  Pare  che  ciò  si  possa  otte- 
ucvo  lìUMliante  un  semplice  processo  di  insof- 
fiamento, dopo  di  che  il  peti'olio  potrà  esser 
venduto  da  I  Fr.  a  2.00  il  barile.  Si  giudica, 
cli(»,  in  (incile  località,  questo  nuovo  (combu- 
stibile abbia  di  già  avuto  TefiFetto  di  far  ribas- 
sare i  prezzi  del  carbon  fossile  da  L.  5. —  a 
L.  7.r)0  p(»r  tonnellata.  Il  suo  commercio  di 
(asportazione  in  Europa  6  ancora  in  uno  sta- 
dio di  studio,  e,  prima  che  ciò  avvenga,  rite- 
niamo i)asserà  del  tempo,  poiché  si  dovrà  in-, 
nanzi  tutto  determinare  Testensione  del  cam- 
po, la  probabile  durata  d(»lle  grandi  riserve, 
provvedere  per  facilitare  il  magazzinaggio, 
garantirsi  una  forte  quantità  alla  superficie, 
p(T  assicurarsi  la  provvista  costante,  e  quello 
che  più  importa  facilitare  i  mezzi  marittimi 
di  trasporto. 

E'  inteiessante  però  noUire,  che  i  campi 
di  petiolio  d(*l  Texas,  sono  fisicamente  oppo- 
sti a  quelli  del  Caucaso;  sono  a  23  piedi  so 
pra  il  livello  del  mare,  e  una  pianura  di  14 
miglia  li  s(»para  da  Port  Arthur,  dove  vi  è 
un  canale  che  mette  nel  Golfo  d(^l  Messico. 
Con  questi  vantaggi  naturali  non  dovrebbe 
passare  molto  tempo  perchè  la  i)Osizione  dei 
petroli  del  Texas  abbia  <id  esser  definita  an- 
che in  Europa. 


SOCIETÀ  DEI  GAZISTI  INGLESI  E  TEDESCHI 


G(Mitilinontc  favoritici  dalle  Società  dei  gasisti  in- 
glesi e  tedeschi  •liaino  per  ora  il  riassunto  delle  t-o- 
munifazioni  fnttcì  in  quelle  asseiiibloe,  riHcrvaiidoci  di 
pubblicare  dettaolintanieiite  i  più  importanti   articoli. 

Il  Gas  lìUHiituie  riunitosi  il  10,  11  e  12  giugno  a 
Southampton,  sotto  la  presidenza  del  sig.  Westall  Dur- 
kin  svolse  le  seguenti  comunicazioni  : 

l.'*  Discorso  inaugurale  del  presidente  sig.  Westall 
Durkin; 

2.^  Le  macchine  a  gaz  di  grande  potenza,  ed  il 
loro  consumo  di  gaz,  per  Dugaid  Clerk  ; 

3.0  La  manutenzione  dei  becchi  ad  incandescenza 
fatta  dalle  Società  del  gaz,  per  H.  Humprys  ; 

4.0  La  fornitura  degli  apparecchi  per  facilitare  la 
vendita  del  gaz,  per  M.  Watson  ; 

5.**  L'elettrolisi  delle  condutture  del  gaz,  per  M. 
Swinburne  ; 

6.*'  La  turbina  a  vapore,  impiegata  come  motrice 
per  gli  estrattori  ecc.,  per  W.  D.  Chìld  ; 

7.**  Il  riposo  domenicale  per  gli  operai  delle  offi- 
cine a  gaz,  per  M.  Shadbolt  ; 

8.**  Il  valore  degli  oli  usati  per  la  fabbricazione 
del  ^az  ricco,  per  J.  P.  Leather; 

9.**  La  distribuzione  economica  del  gaz,  per  Walter 
Hole  ; 

10.0  {^Tjj  nuovo  sistema  per  misurare  il  gaz,  per  T. 
G.  Marsli  ; 

11.0  I)  capitale  impiegato  nelle  imprese  del  gaz 
nel  Ilegno  Unito  è  eccessivo  ?  per  C.  E.  Jones  ; 

12.0  L'accensione  e  spegnimento  automatici  dei 
fanali  pubblici,  per  W\  R.  Mealing. 

La  Deiitsrher  Verein  roti  (ùih  ìiìkI  \V(iìis:^rfach inan- 
ner/t,  si  è  riunita  il  25,  2iì  e  27  giugno  a  Dusseldorf 
sotto  la  presidenza  del  sig.  K.  licer  direttore  dell'i n*- 
tìcina  Idraulica  Municipale  di  Berlino.  Vennero  pre- 
sentate e  svolte  le  seguenti  comunicazioni  : 

1.0  Discorso  del  presidente  K.  Beer  di  Berlino; 

2.0  Le  officine  del  gaz,  dell'acqua,  e  dell'elettricità 
della  città  di  Dusseldorf,  per  Orohmann  ; 

3.0  I  carboni  del  bacino  della  Huhr,  ed  i  carboni 
a  gaz,  per  Grassmann  ingegnere  delle  miniere  di 
Kssf  11  ; 

4.0  Impianto  ed  esercizio  dei  forni  da  gaz  a  stoi||e 
inclinate,  per  E.  Merz,  direttore  dell'  Officina  di  Cas- 
se 1  ; 

5.0  La  distillazione  dei  forni  a  coke,  per  Hilgen- 
stok  di  Dalhausen  ; 

G.*'  I  risultati  d'esercizio  dell'officina  elettrica,  ed  i 
prezzi  di  costo  della  corrente,  ])er  F.  Ross  di  Vienna; 

7.0  Osservazioni  sulla  depurazione  del  gaz,  per  il 
Dott.  H.  Bunte  di  Carlsruhe  ; 

8.0  Apjuinti  suir  illuminazione  ad  incandescenza 
col  gaz  ed  i  beccucci  intensivi,  per  H.  Drehschmidt 
di  Berlino  ; 

l^**  Il  diritto  delle  valli  per  la  fornitura  d'  acqua 
alle  città,  per  il  Dott.  Intze  di  Aix-la-Chapelle  ; 

10.0  i^j^  fornitura  delle  acque  di  sorgente  a  Berli- 
no, per  E.  Beer  ; 

11.0  L'ot'Hcina  elettrica  di  Tilburg,  per  H.  Halbert- 
sman  ; 

12.0  Comunicazioni  varie. 
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NUOVE  INVENZIONI 


Rivoluzione  nell'industria  dell'acido  solforico 

La  Rivista  «  Der  Gastechiiiker  »  parla,  in  termini 
a  dir  vero  un  po'  misteriosi,  di  un  nuovo  processo  di 
fabbricazione  dell'acido  solforico,  processo  ch'essa  dice 
destinato  a  portare  una  vera  rivoluzione  in  questa  im- 
portantissima industria.  Tale  processo,  fu  recente- 
mente adottato  dalla  «  Badische  Anilin  und  Sodafa- 
brìk  di  Ludwigshafen  »  sul  Reno,  e  —  continua  la 
citata  rivista  —  tra  alcuni  anni  le  fabbriche  che  la- 
vorano coll'antiquato  sistema  delle  camere  di  piombo 
dovranno  chiudersi,  a  meno  che  non  si  mettano  in 
*»rado  di  applicare  anch'esse  il  nuovo  processo. 

Come  si  vede,  si  vera  atnif  rei  (ita  si  tratterebbe  di 
lina  trasformazione  «grandiosa  nella  più  ^importante 
tra  le  industrie  chimiche.  Le  consej^uenze  di  essa  sa- 
rei)bero  incalcolabili.  Quello  più  facilmente  prevedi- 
bile è  che  il  centro  dell'  industria  dell'acido  solforico 
si  sposterebbe  dall'  Inj^^hilterra,  che  finora  ha  il  pri- 
mato in  questo  ramo  di  produzione,  verso  la  Germa- 
nia :  sarebì)e  un  nuovo  e  più  clamoroso  trionfo  della 
in<lustria  tedesca  su  quella  britannica  (!>. 


MOTOSI  A  GAZ 

che  fiinzionano  tanto  col  gaz  di  carbone  che  col  gaz  povero 

La  Società  dei  Motori  Niel  di  Parigi  lia 
iii(\sso  rocontenioiite  in  conimercio  un  nuovo 
iuo(l(MIo  del  Motore  Niel  (Modèle  llK)2j  il  quale 
j)uò  funzionare  tanto  col  gaz  di  (•arl)one  quanto 
col  gaz  povero.  Tale  inipor-tante  pert'eziona- 
nu*nto  non  è  pei'ò  una  novità,  poiché  da  molto 
riempo  esso  era  stato  ai)plicato  al  motore  Cros- 
si (\v  dalla  Casa  J.  e  O.  G.  Pierson  la  quale 
indii'izzò  alla  Rivista  francese  Le  Gaz  (nu- 
iiiei-o  del  12  giugno  1902)  le  seguenti  osser- 
vazioni in  proposito. 

<  Da  molti  anni  i  nostri  motori  funzionano 
indifferentemente  col  giiz  povero  o  col  gaz  di 
cnrbone:  molti  di  tali  motori  si  trovano  in 
servizio,  e  anche  ultimamente  ne  abbiamo 
fornito  un'  installazione  di  400  cavalli  a  gaz 
povero  air  officina  del  gaz  di  Tunisi  per  la 
stazione  elettiìca  recentemente  fondata  in 
queir  officina.  I  motori  che  abbiamo  torniti 
funzionano  sia  col  gaz  povero  sia  col  gaz 
di  carbone,  secondo  le  cii*costanz(»,  e  si  i)uò 
l)assare  dall'  uno  all'  altro  gaz  con  un  sem- 
plice giuoco  di  robinetti. 


Da  circa  quindici  anni,  tutte  le  macchine 
dell'  officina  Ci'ossley  sono  costi'uite  in  modo 
da  potere  funzionare  indiffei*(Mitemente  col- 
r  uno  o  coir  altro  di  questi  gaz.  Quando  si 
tratta  di  provare  dei  grandi  motori,  e  quindi 
il  consumo  di  gaz  povero  diventa  molto  ele- 
vato, i  motori  dell'  officina  si  fanno  agire  per 
qualche  ora  col  gaz  di  carbone.  » 

Il  giuoco  di  robinetti  che  permette  que- 
sto cambiamento  di  alimentazione  è  installato 
in  modo  che  si  i)uò  passare  per  cosi  dire 
istantaneamente  da  un  gaz  all'  altro,  senza 
che  il  motoi'e  debba  essere  arrestato.  È  un 
vantaggio  sulla  cui  importanza  è  inutile  in- 
sistere. 


V  A.  i«  I E^  o:^  À 


ili  Possiamo  a^gfiiingcro  clic  anchr  in  Italia  si 
fanno  importanti  sludi  per  rinnovare*  radicalmente  i 
processi  di  prodii/Jone-  dell'acido  solforico.  Tali  studi 
furono  iniziati  e  già  condotti  a  buon  punto  da  du(» 
egregi  chiniici  nostri  collaboratori,  l'ing.  Cbiaraviglio 
ti  il  prof.  Miolati, 


L'assicurazione  contro  gli  scioperi. 

Riassumiamo  dal  Monitetir  Industricl  un 
articolo,  che  dovrebbe  interessare*  tutti  gli  in- 
dustriali, ed  in  isi)ecie  i  gazisti. 

Dagli  ultimi  recenti  esein])i  di  sciopei'o  si 
potè  constatare  come  gli  opeiai  si  siano  or- 
ganizzati conti-o  il  capitale,  e  perchè  il  capi- 
talt*  non  deve  fare  altrettanto  V  Qualora  una 
So:*iv*tà  Mutua  di  Assicurazioiu»,  b(Mi;*visa  al 
pubblico,  slanciass;»  una  taW  id(Vì,  è  c:'rto  clic 
tutti  indistintanu^nte  gli  industriali  italiani  vi 
aderirebbero.  Che*  sr  pni  taW  idea  V(Miiss(* 
proi)osta  da  qualche»  grande»  Officina  da  gaz 
agli  altri  industriali,  il  beneficio  clic  ncMleri- 
verebbe  alla  nostra  industria  sai-(»l)b(»  enorme» 
e  non  dal  solo  lato  (economico. 

1  grandi  industriali  gcM'manici,  da  due»  anni 
circa,  formarono  una  Associazione,  che»  tut- 
tora funziona,  allo  scopo  di  assicurare  le  loro 
industrie  dai  danni  d(»gli  sciopiMi.  Quantun- 
que questa  organizzazione  del  capitale»  sia  di 
cremazione  troppo  recente  pe»r  formarsi  un  giu- 
dizio preciso  sui  suoi  i-isultati,  tuttavia  è  in- 
teressante i'ic(»rcare»  con  (piali  nu»zzi  de»tti  in- 
dustriali riuscirono  a  i)ortare  nel  e*ampo  |)ra- 
tico  la  loro  ide»a. 

Dal  1900,  a  Lii)sia,  si  costituì  una  Società 
per  la  deti»rminazion(»  delle»  indennità  in  caso 
di  se-iopero.  Il  suo  i)rincii)io  è  la  nmtualità. 

Preme\sso  che  i  fondatori  dichiararono  che 
essi  non  contestano  a  e'hicche»ssia  il  diritto  eli 
sciope»rar(»,  ma  e-he  pe»re),  e-ome*  essi  non  si 
opi)ongono  acche  gli  oj)erai  si  coalizzino,  etosi 
tale    diritto   spetta   pure    anche   al   capitale. 
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Scopo  quindi  (lolla  Soci(»tà  si  è  quello  di  dare 
agli  assicurati  i  mezzi  necessari  per  difen- 
dersi, permettendo  loro  di  sopportare  i  danni 
dovuti  da  una  non  giustificata  cessazione  di 
lavoro.  Non  si  manomettono  i  diritti  degli 
operai,  ma  neppure  quelli  del  capitale. 

L'indennità  che  ò  accordata  all'assicurato, 
ha  per  iscopo,  a  tei'mini  di  statato,  di  com- 
pensare non  già  la  totalità  ma  solamente  una 
])ai't(»  d(^l  danno  prodotto  dallo  .sciop^^ro  ;  la 
base  d(41a  tai-ifta  è  di  un  marco  per  ogni 
mille  mai'chi  di  salario  annuo  dichiarato.  Se 
lo  sciopei'o  è  pai'ziale,  l'indennizzo  si  riduce 
r.d  una  f/azion;^  di  questa  somma,  corrispon- 
dente alla  i)roi)orzione  d(*gli  scioperanti  in 
rapi)oi-to  all't^ftcttivo  totale  degli  operai  ad- 
dititi allo  stabilimento. 

La  durata  di^ll'indennizzo  è  limitata  ad  un 
massimo  di  cento  giorni. 

Questi  dati  possono  subire  dei  sensibili  au- 
UKMìti,  ed  anzi  in  tal  senso  furono  avanzate 
debile  proposte.  Ma  giustamente  i  fondatori 
(ìcUa  Società  non  le  accettarono,  innanzi  tutto 
perchè  essi  non  devono  dare  rindcnmizzo  che 
quale  risarcimento  del  danno  effettivo  ;  e  poi 
piM'chè  essi  desiderano  evitare  che  1'  assicu- 
razioni^ non  sia  causa  per  resping(n*e  delle 
giuste  domande  dc^gli  operai  ;  oi)pure  per  pro- 
lungare» uno  scio])ero  ingiustificato,  che  dagli 
()l)ei-ai  poti'cbbe  (^sser  stato  abbandonato.  E' 
di4  resto  prc^visto  per  una  graduatoria  di 
premi  da  sostituirsi  al  tasso  fisso  più  sopra 
enunciato. 

1  dati  che  devono  dare  gli  assicurati  alla 
vSoci(*tà  sono  molto  limit^iti  :  devono  indicare 
la  località  d(»iroffìcina,  il  genere  dell'  indu- 
stria, il  numero  efifettivo  di  operai,  il  reale 
salario  di  ogmino  di  essi,  la  somma  effettiva 
i'ìw  si  vuole  assicui^are.  In  caso  di  sciopero 
sono  obbligati  di  notificarlo  alla  Società  entro 
tre  giorni  e  jxm*  lettera  raccomandata. 

1  primi  fondatori  di  questa  Società  furono 
ahuni  metallurgisti,  ai  quali  poi  si  unirono 
altri  industriali.  Si  convenne  quindi  che  ogni 
industi'ia  formasse  in  seno  alla  Società  un 
gruppo  autonomo  dal  punto  di  vista  della  ge- 
stione finanziaria  e  p(M-  le  indennità  da  pa- 
gare, soggette  i)erò  agli  statuti  della  Società. 
Si  osservò  che  se  il  raggruppamento  per  pro- 
fessioni oftì'c  din  vantaggi  emergenti  dalla 
perfetta  conoscenza  delle  condizioni  econo- 
miche inerenti  alle  industrie  associate,  il  rag- 
gruppamento per  territorio  presenterebbe  una 
base  più  larga  e  renderebbe  possibile  la  com- 


pensazione delle  cause  sfavorevoli  ad  una  in- 
dustria colla  pros])erità  delh»  alti*e  industrie 
unite  alla  Società.  L'(\sperienza  deciderà  sulla 
scelta. 

Questa  associazione  non  i-ichiede  nessun 
capitale  di  impianto  ;  gli  assicurati  sono  so- 
lamente obbligati  a  pagare  una  Uissa  di  (en- 
trata di  25  pfennigs  i)ei'  ogni  milk»  mai-chi  di 
annuo  salario  dichiarato.  Il  prodotto  di  que- 
sti versamenti  ò  destinato  ad  un  fondo  di  ri- 
serva, che  raccoglie  pure  il  quarto  delle  ec- 
cedenze annuali  dichiarate  ;  gli  altri  tre  quaiti 
sono  versati  alla  riserva  per  i  danni  che  co- 
stituisce il  capitale  di  esercizio.  Il  massimo 
statutario  del  fondo  di  riserva ,  non  può 
in  alcun  modo  servire  pel  pagamc^nto  (Un 
danni,  (^he  v(Migono  i)agati  solo  che  coi  i)r(Mni 
annui  incassati  ;  quello  della  ris(M'va  pei 
danni  è  il  triplo  di  questo  impoi'to.  Le  ecc(»- 
denze  nette  ottenute  in  seguito  servono  i>el 
rimborso  proporzionale  di^i  premi  pagati.  Le 
risorse  nec(\ssarie  pel  funzionamento  dc^ll' as- 
sicurazione sono  inoltre  date  dai  pi*emi  che 
gli  Statuti  fissarono  in  una  piM*centual(*  del- 
l'uno per  mille  dei  salari  di(*hiarati. 

Si  è  inoltre  previsto  il  modo  di  salvaguar- 
dai-si  nell'eventualità  di  un  eccesso  di  uscita 
in  (*aso  di  scioperi,  sia  aumentando  pi-oi)or- 
zionalmente  i  i)renii,  sia  diminuendo  il  tasso 
di  indennizzo. 

Un  punto  molto  delicato  da  regolare  nel- 
Torganizzare  una  assicui-azione  di  questo  g(^- 
nere,  e  che  ò  tuttavia  indispensabile  pel  suo 
buon  funzionamento,  consiste  nello  studiare 
con  uno  spirito  di  assoluta  imparzialità  le 
circostanze  nelle  quali  si  svolge  il  conflitto 
di  interessi  fra  capitale  e  lavoro.  Prima  di 
pagare  qualsiasi  indennizzo,  devesi  ben  va- 
gliare che  non  vi  sia  da  parte  deirassicurato 
alcuna  colpa.  Per  statuto  lo  studio  di  tale 
questione  è  aflfìdato  ad  un  Consiglio  di  sorve- 
glianza composto  di  nove  membri,  eletti  di 
tre  anni  in  tre  anni,  dalla  assemblea  gene- 
rale. 

Kel  1901  si  è  costituita  a  Vienna  una  con- 
simile Società,  che  ])ei'ò  si  circondò  di  garan- 
zie molto  più  complicate.  Per  dar  agio  alla 
Società  di  detei'minaiT  le  cause  dello  scio- 
pero, le  condizioni  generali  di  polizza  facol- 
tizzano  la  Società  di  procedere  ad  una  in- 
chiesta sul  luogo  e  se  del  caso  di  esaminare 
pure  i  lilni  di  contabilità  nonché  i  fogli-paga. 
Si  estende  un  processo  verbale  dell'inchiesta 
in  seguito  al  quale  la  Direzione  della  Società 
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deve,  entro  otto  giorni,  decidere  se  accorda 
o  meno  l'indennizzo,  in  quale  tasso,  se  V  in- 
dustriale deve  o  no  accordare  delle  conces- 
sioni, ed  in  caso  affermativo,  la  portata  di 
queste.  L'assicurato  può  ricorrere  in  caso  di 
rifiuto,  alle  vie  legali  :  una  legge  speciale 
venne  anzi  a  tal  uòpo  votata.  E'  previsto  il 
c-aso  di  dolo,  nonché  tutte  le  altre  cause  per 
le  quali  rassicurato  può  cadere  nelle  infra- 
zioni di  polizza. 

Tali  le  idee  di  massima  che  regolano  que- 
sto nuovo  ramo  di  Assicurazione. 

*  * 

Elettrolisi  dei  tubi  del  gas. 

Leggiamo  uelhi  Rivista  «  Scientific  American  »  ohe 
la  città  di  Baltimora  lia  conchiso  una  convenzione 
colla  Compagnia  delle  Tramvie  per  il  collocamento  di 
un  conduttore  in  rame  del  diametro  di  5  cm.,  nel  sotto 
suolo  del  territorio  municipale  col  patto  di  un  corre- 
spettivo  annuo  di  250  fr.  L' installazione  di  tale  con- 
duttore costerà  circa  100,000  franchi,  ma  si  ritiene  che 
questa  somma  sarà  in  breve  ricuperata  per  la  dimi- 
nuzione dei  fenomeni  di  elettrolisi  che  si  verificano 
nelle  condutture  del  gaz  e  dell'acqua  ed  inoltre  per- 
chè il  nuovo  conduttore  rappresenta  un  eccellente 
mezzo  di  ritorno  per  l'elettricità  e  procurerà  una  no- 
tevole riduzione  nell'energia  che  oggi  va  inutilmente 
dissipata. 

*  * 

Z  consumatori  di  gas  di  Manchester  ed  i  loro  lagni. 

La  officina  municipale  del  gaz  a  Manchester  co- 
mincia a  perdere  la  simpatia  dei  consumatori  di 
questa  città,  i  quali  osservano  come  gli  abitanti  di 
Liverpool,  dove  il  gas  è  prodotto  dall'industria  pri- 
vata, pagano  il  gas  a  minor  presso  e  sono  meno  ag- 
gravati di  tassse.  Essi  giungono  persino  a  sup- 
porre che  l'amministrazione  municipale  aggiunga  del- 
l'aria al  gaz  per  far  aumentare  la  quantità  di  gaz 
consumato  :  ciò  veramente  è  poco  vei-osimile,  però  at- 
testa una  profonda  irritazione  contro  questo  servizio 
municipale. 

Del  resto  non  è  solo  a  Manchester  che  i  consuma- 
tori si  ribellano  contro  l'aumento  delle  loro  tasse  ; 
queste  medesime  lagnanse  vengono  sollevate  contro 
le  amministrasioni  municipali  di  Fert,  di  Salford, 
etc.  ;  a  Perth,  per  esempio,  si  dovette  nominare  un 
Perito  per  calmare  la  popolazione. 

In  seguito  ai  reclami  sovracennati,  il  Consiglio 
municipale  di  Manchester  senti  la  necessità  di  dare 
delle  spiegazioni,  che  qui  riassumiamo  dal  «  Journal 
de  r  Kclairage  au  Gaz». 

Nella  seduta  del  10  luglio  del  Consiglio  municipale 
di  Manchester,  il  consigliere  Gibson,  presidente  della 
Commissione  del  grtz,  ha  preso  la  parola  per  dimo- 
strare che  la  recente  agitazione  derivante  dal  cre- 
Htendo  dei  lagni  non  aveva  alcun  fondamento  serio, 
discorso  che  qui  brevemente  riassumiamo. 

«  Prima  di  tutto  egli  si  domanda  quale  è  il  pubblico 
rhe  maggiormente  si  lagna?  —  In  18  anni  che  il  Gib- 
son è  Presidente  di  quella  Commissione  del  gaz,  ebbe 


a  constatare  che  la  percentuale  dei  reclamanti  fu  solo 
di  4  su  1000  consumatori  !  Negli  ultimi  quattro  mesi 
è  vero  si  ebbe  un  ainnento,  poiché  i  reclami  furono 
dell'  ^  su  1000  consumatori. 

Infatti  su  137  000  consumatori,  vi  furono  1100  re- 
clami:-si  tratta  ora  di  decidere  se  sono  questi  1100 
reclamanti  che  costituiscono  il  pubblico,  o  i  135  900 
che  non  sporsero  mai  alcun  reclamo  ?  Sì  fece  correre 
la  voce  che  si  sarebbe  costituita  una  società  dì  con- 
sumatori di  gaz.  Orbene,  egli  e  la  Commissioìie  ve- 
drebbero con  piacere  la  formazione  di  una  tale  so- 
cietà, che  concorrebbe  a  diffondere  non  fosse  nitro 
delle  nozioni  intorno  al  miglior  modo  dì  utilizzare  il 
gaz  economicamente. 

Sono  già  stati  pubblicati  dei  consigli  per  evitare  i 
lagni  dei  reclamanti,  ma  ò  probabile  che  nessuno  li 
abbia  letti. 

Qual  è  la  causa  dell'aumento  di  lagni  negli  ultimi 
tempi  ?  La  maggior  spesa  incontrata  dagli  utenti  il 
gaz:  spesa  dovuta  al  cattivo  tempo  che  si  ebbe  ne- 
gli ultimi  mesi.  Tutti  ricordano  specialmente  una  do- 
menica di  giugno  in  cni  si  ebbe  un  tempo  straordi- 
nariamente freddo  e  oscuro;  in  quel  giorno  il  consu- 
mo del  gaz  superò  quello  della  domenica  corrispon- 
dente dell'anno  prima  di  ben  1,000,000  di  piedi  cubi 
di  gaz.  Il  giorno  seguente,  pure  assai  buio,  il  consu- 
mo supplementare  fu  di  1,400,000  piedi  cubi.  Cosi  in 
due  soli  giorni  si  ebbe  un  consumo  straordinario  di 
2,400,000  piedi  cubi.  Calcolando  tale  volume  a  :?sh. 
9d.  (3  lire,  40)  per  1,000  piedi  cubi,  si  ottiene  una 
bella  somma  a  carico  dei  consuiriatori.  E  colpa  del- 
l'officina del  gaz  se  si  ebbe  il  tempo  cattivo? 

Passando  all'  osservazione  mossa  sulla  maggior 
pressione  riscontrata,  ricorda  che  le  pressioni  pei  vari 
distretti,  sono  fissate  secondo  un  sistema  definiti vr- 
mente  stabilito,  ne  si  elevò  la  pressione  oltre  il  ne- 
cessario. Sta  il  fatto  che  in  certe  epoche  dell'anno  la 
Commissione  ha  dedicato  tutto  il  suo  tempo  allo  stu- 
dio della  pressione  e  si  convinse  che  aumentando  la 
pressione  oltre  il  necessario,  non  si  fa  che  sprecare 
il  gaz  per  fughe  nelle  condutture. 

Quanto  al  gaz  d'acqua,  esso  è  altrettanto  acre  che 
il  gaz  di  carbone  ordinario  ;  risulta  infatti  dalle  ana- 
lisi che  esso  contiene  solamente  gli  elementi  presenti 
nel  gaz  di  carbone.  Il  volume  e  la  registrazione  dei 
contatori  sono  esattamente  gli  stessi  e,  in  luogo  di 
essere  un  adulterante,  come  alcuni  credono,  esso 
semplicemente  lo  arricchisce,  e,  in  fondo  è  più  van- 
taggioso per  il  consumatore  che  non  il  gaz  di  carbo- 
ne ordinario,  perchè  la  combustione  è  i)iù  perfetta. 

Fu  detto  pure  da  alcuno  che  si  introduceva  dell'a- 
ria nelle  condutture.  E  un  errore  assoluto.  Il  fatto  è 
che  la  Commissione  tiene  in  ogni  officina  dei  chimici 
che  hanno  la  mansione  di  fare  continuamente  degli 
assaggi  sul  gaz  inviato  ai  consumatori,  e  furono  isti- 
tuiti col  fine  di  impedire  che  nelle  condutture  entri 
la  più  ])ìccola  quantità  di  aria,  perchè  5  0(0  di  aria 
signitìcaunadiminuzionedel  50(0  sul  potere  illuminante. 
Per  conseguenza  è  assurdo  pensare  che  s'  inietti  del- 
l'aria nelle  condutture  :  indipendentemente  da  ogni 
questione  di  onestà,  non  vi  sarebbe  alcun  vantaggio 
nel  farlo.  Egli  ed  i  suoi  colleghi  fanno  il  loro  possi- 
bile per  bene  amministrare  un  servizio  tanto  impor- 
tante, in  modo  da  meritare  piuttosto  lode  che  cen- 
sure ». 
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I  progressi  del  combustibile  liquido. 

Il  Console  di  Francia  a  Porto  Said  annuncia  che 
in  rao^ione  dei  progressi  fatti  dal  consumo  del  com- 
bustibile liquido  nella  navig:azione,  la  casa  francese 
Worms  &  C,  che  fornisce  il  combustibile  a  parecchie 
Compagnie  di  navigazione,  si  è  rivolta  alla  Compa- 
gnia Universale  del  Canale  di  Suez  per  installare  a 
Porto  Said,  sulla  riva  africana,  dei  serbatoi  di  petro- 
lio. Una  compagnia  inglese  la  «  British  Port-Said  and 
Suez  Canal  Company  »  si  propose  di  fare  la  stessa 
cosa.  Nello  ste.sso  tempo  si  apprende  che  in  seguito 
alle  esperienze  fatte  eoi  combustibile  liquido  a  bordo 
dei  battelli  della  flotta  americana,  il  sig.  Modez,  se- 
gretario deirAmmiragliato,  ha  recentemente  dato  or- 
dini di  sospendere  la  costruzione  di  depositi  di  carbo- 
ne alle  Filippine  e  ad  Hawai. 


La  produsione  del  coke  americano. 

E  stato  pubblicato  il  rapporto  annuale  del  dipar- 
timento geologico  degli  Stati  Uniti  sulla  produzione 
del  coke  in  quel  paese  nel  1901.  Risulta  da  esso  che 
la  produzione  totale  ammontò  a  tonnellate  21,493,883 
(di  2000  libbre  inglesi),  valutate  a  44,445,348  dollari. 
Nel  1900  la  produzione  era  stata  di  20,533.348  tonnel- 
late valutate  a  47,443,331  dollari  ;  nel  1899  di  19,668,569 
tonnellate  valutate  a  34,670,417  dollari.  L'  aumento 
della  produzione  nel  1901  rispetto  a  quella  dell'  anno 
precedente,  fu  di  tonnellate  1,262.535  o  del  6,14  per 
cento  ;  tale  produzione  è  la  più  grande  che  si  ricordi 
nella  storia  di  questa  industria.  Però  il  valore  del 
prodotto  subì  una  diminuzione  di  dollari  2,997,408,  o 
del  6,3  per  cento. 

*  # 

Società  delle  Conferense  fra  gasisti  d'Italia. 

La  «  Società  delle  Conferenze  fra  gazisti  d' Italia  » 
tenne  l'annuale  sua  seduta  il  20  dello  scorso  mese  a 
Torino  nelle  Sale  della  Società  dei  Consumatori  del 
gaz. 

* 

*  * 

Sul  gas  d'  acqua  carburato  a  Londra. 

Il  Consiglio  della  Contea  di  Londra  decise  che  la 
proporzione  del  14  010  di  ossido  dì  carbonio,  nel  gaz 
consumato  a  Londra,  non  è  punto  dannosa,  ed  a  tal 
uopo  diresse  una  petizione  al  Presidente  del  «  Board 
of  Trade  »  invitandolo  a  far  votare  una  legge  in  tali 
sensi,  alla  prossima  apertura  del  Parlamento,  nel  1903. 


Presso  del  carburo  di  calcio. 

Nella  «  Revue  de  l'éléctricité  de  Berne  »  troviamo 
che  il  prezzo  di  vendita  del  carburo  di  calcio  da  225 
fcs.  la  tonnellata  raggiunse  i  487  fcs. 


ProKliinmo  filiti  i  nowCri  abboiiatl  ohe 
non  ancora  vi  a%'OMf«oro  rimoAMo  r importo 
ilei  loro  abbonamenlo  di  volerlo  wpeiiire 
con  ciiialoiie  Noliepitiiiiine. 

L'AMMINISTRAZIONE 


Sulla    decomposizione    dell'  acetilene 
durante  la  sua  combustione. 

Quando  in  un  becco,  a  fori  finissimi,  si 
brucia  deir  acetilene  tal  quale  è  ottenuto 
dalla  decomposizione  del  carburo  di  calcio 
coiracqua,  non  passa  molto  tempo  che  si 
constata  come  gli  orifici  dai  quali  esce  il  gaz, 
anneriscono,  poi  si  ricoprono  di  un  deposilo 
di  carbone,  che  va  sempre  più  ingranden- 
dosi, fino  a  prendere  le  proporzioni  di  una 
escrescenza  che  assume  le  forme  più  capric- 
ciose. Il  getto  del  gaz  diviene  allora  irre- 
golare, si  dice  che  il  becco  è  sporco. 

Questo  fenomeno  della  decomposizione, 
che  è  stato  il  grande  scoglio  dell'  industria 
deiracetilene  al  suo  debutto,  non  è  mai  stato 
studiato  sistematicamente,  solo  si  cercò  di 
por  rimedio  a  questo  inconveniente  modifi- 
cando nella  forma  più  empirica  V  uso  dei 
due  fattori  in  giuoco  :  il  beccuccio  o  il  bru- 
ciatore. Gli  uni,  attribuendo  il  deposito  di  car- 
bone airinfluenza  decomponente  della  tem 
peratura  elevata  dei  becchi,  pensarono  a  di- 
luire Tacetilene,  sia  con  un  gaz  inerte,  sia 
coiraria  atmosferica,  per  renderlo  meno  sen- 
sibile all'azione  di  questo  calore,  ed  hanno 
perciò  inventato  dei  becchi  speciali  detti  a 
miscela,  a  tiraggio  d'aria,  ecc.  Gli  altri  sup- 
ponendo che  questo  inconveniente  avesse 
origine  dalle  impurità  del  gaz,  pensarono  di 
poterlo  eliminare  depurando  previamente  il 
gaz,  come  si  fa  per  quello  del  carbone  fossile. 

Data  questa  divergenza  d'opinioni,  il  Fer 
nand  Gand  sottomise  la  questione  ad  un  ri- 
goroso  esperimento,   ed   ecco  i  risultati    da 
lui  pubblicati  nei  Comptes  Rendus. 

Cominciò  ad  eseguire  delle  esperienze 
dapprima  su  becchi  che  bruciano  del  gaz  con- 
tenente metodicamente  ciascheduna  delle  im- 
purità ordinarie  ;  il  risultato  ottenuto  dimo- 
strò che  se  in  certe  circostanze,  la  tempera- 
tura alla  quale  arriva  la  materia  del  becco 
può  trasmettersi  al  gaz  e  favorirne  la  sua 
decomposizione,  nei  suoi  elementi,  è  certo 
costantemente  la  presenza  dell'idrogeno  sol- 
forato e  dei  prodotti  tienici  bastano  per  pro- 
vocare questa  decomposizione  fino  dalla  for 
mazione  della  fiamma. 

Traduciamo  quanto  il  Gazza  lesse  all'Ac- 
cademia il  3  gennaio  1902  : 

«  Nella  presente  comunicazione  noi  sta- 
«  biliremo  solamente  la  prima  parte  delle 
«  nostre  conclusioni  : 
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«  Un  solo  autore,  BuUier,  ha  studiato 
scientificamente  il  fenomeno  del  deposito  di 
carbonio  sui  beccucci. 

«  Nella  sua  memoria  sulle  applicazioni 
deiracetilene  airilluminazione  {BulL  de  la 
Sociètè  chi)}},,  terza  serie,  t.  XVII,  p.  646), 
questo  scienziato  attribuì  la  separazione 
del  carbonio,  alla  decomposizione  dei  poli- 
neri  dell'acetilene,  i  quali  polineri,  dice 
Fautore,  si  formano  nell'interno  del  becco 
in  causa  della  loro  analogia  con  dei  tubi 
simili  a  quelli  per  Tanalisi  dei  gaz,  essendo 
la  loro  portata  piccolissima  in  confronto 
della  quantità  del  gaz  accumulato  nella 
testa  di  questi  becchi. 

<  Per  controllare  questa  asserzione  noi 
abbiamo  preparato  deiracetilene  per  quanto 
possibile  perfettamente  puro  sottomettendo 
il  gaz  ottenuto  dal  carburo  industriale  a 
tutti  i  lavaggi  necessari,*  e  Tabbiamo  bru 
ciato  nei  becchi  Manchester  di  30*  ;  becchi 
formati  da  piccoli  cilindri  d'ottone  che  rin- 
cliiudono  una  placca  di  steatina  forata  nel 
suo  spessore  da  due  o  tre  buchi  conver- 
genti :  questi  buchi  avevano  sfogo  al  fondo 
di  una  piccola  tettina  di  I  mm.  di  diame- 
tro e  di  5  mm,  di  profondità.  Abbiamo 
constatato,  che  quando  questi  becchi  erano 
mantenuti  presso  che  alla  loro  pressione 
normale  di  utilizzazione,  il  deposito  di  car- 
bone appariva  sui  punti  delVorlo  della  tet- 
tina lambiti  dalla  fiamma,  e  la  sua  forma- 
zione non  era  veramente  rimarchevole  che 
dopo  12  o  15  ore  che  ardevano  ininterrotta- 
mente. Dopo  100  ore  che  il  becco  funzio- 
nava, il  deposito  acquistava  qualche  cosa 
in  spessore  ed  in  estensione,  ma  senza  mai 
attaccare  gli  orifizi  per  i  quali  sortiva  il 
gaz,  e  che  in  nessun  caso  rimanevano 
osti'uiti,  sebbene  non  vi  fosse  alcuna  solu- 
zione di  continuità  fra  i  loro  orli  e  il  punto 
dove  la  fiamma  nasceva. 

<  Questi  vantaggi  sparivano  se  si  ridu- 
ceva la  pressione  al  punto  di  mettere  la 
fiamma  allo  stato  di  veilleuse.  Sotto  que- 
sta forma  la  fiamma  è  corta  e  spessa  : 
essa  tocca  leggermente  una  superficie  molto 
più  grande  della  testa  del  becco:  basta  qual- 
che minuto  per  vederla  annerire,  e  qualche 
ora  per  veder  emergere  il  filamento  carat- 
teristico ;  ma  coU'acetilene  puro,  noi  non 
abbiamo  osservato  alcun  ingorgo  sensibile 
dei  canali  del  gaz  prima  di  60  ore  di  fun- 
zionameuto.  Noi  abbiamo  ripetuto  le  nostre 


prove  su  parecchi  modelli  del  becco  Man- 
chester e  tutti  ci  hanno  dato  gli  stessi  ri- 
sultati ;  nessun  deposito  finche  il  becco 
brucia  normalmente,  deposito  che  diventa 
rapido  se  la  fiamma  è  ridotta  al  minimo. 
Questa  differenza  nei  risultati  non  ha  niente 
che  possa  far  stupire,  ed  è  facile  metterla 
d'accordo  colla  teoria  BuUier. 

«  E'  generalmente  ammesso  che  la  poli- 
merizzazione deiracetilene  è  possibile  quando 
la  temperatura  è  a  lOO""  ;  ora,  siccome^  se 
condo  la  teoria  Berthelot,  il  deposito  è 
consecutivo  a  questa  polimerizzazione,  ba- 
sterebbe ricercare  se  si  può  constatare  o 
dimostrare  esserci  nel  gaz  un  sensibile  au- 
mento di  temperatura  eguale  o  superiore 
a  100°  dato  il  deposito.  La  prova  contraria 
doveva  esser  fatta.  Noi  non  potevamo  pen- 
sare di  efiettuare  una  misura  diretta  della 
temperatura  del  gaz  nelU  interno  di  un 
becco,  ma  niente  si  opponeva  perchè  po- 
tessimo determinare  quella  del  becco  stesso, 
ed  utilizzassimo  questi  dati  per  calcolare 
il  numero  dei  gradi  acquistati  dal  gaz  du- 
rante la  sua  permanenza  nel  becco.  Que- 
st'ultima temperatura  c'è  data  dalla  for- 
mula del  riscaldamento  stabilita  da  Witz  : 

dove  e  rappresenta  la  temperatura  centi- 
grada del  circuito,  t  quella  deiraria,  v  il  nu- 
mero dei  gradi  saliti  in  un  secondo,  ^  y  dei 
coefficienti  che  per  l'aria  sono  1.48,  0. Il,  e 
0,0019  (noi  ammettiamo  che  la  conducibilità 
deiracetilene  sia  eguale  a  quella  dell'aria). 

«  Considerando  che  la  massa  del  gaz  rin- 
chiusa nella  testa  del  becco  impiega,  per 
passare  totalmente,  un  tempo  che  dipende 
dalla  portata  del  becco,  e  tenendo  conto 
che  il  volume  medio  delle  camere  non  ol- 
trepassa 0,  cm-*  25  e  la  temperatura  della 
loro  parete  i  400",  noi  troviamo  le  cifre 
seguenti  per  la  temperatura  presa  dal  gaz  : 

«  Consumo  orario  . . .  2U'  10'  20'  30'  . 

*  d.  t.  231°  115«  46°  23°  16". 

«  Questi  risultati  mostrano  che  la  poli- 
merizzazione non  è  possibile  che  in  becchi 
costruiti  per  30'  discendendo  al  disotto  di 
5'  ,  vale  a  dire  quando  il  becco  diventa  in- 
feriore ad  un  sesto  del  suo  valon^  normale. 
Ciò  è  quanto  noi  abbiamo  appreso  dall'e- 
sperienza diretta,  ed  è  solamente  con  que- 
sta restrinzione  che  la  teoi'ia  di  Bullicr 
deve  essere  accettata.  » 
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Danni   prodotti    dai  residui   della  fabbricasione  del- 
l' acetilene. 

Il  Consi«>lio  di  Stato  del  Cantone  di  Ginevra  deci- 
se di  aggiungere  un  articolo  5  bis  al  regolamento  del 
1.  luglio  1897  riguardo  la  fabbricazione  e  l'uso  del- 
l'acetilene. 

L'articolo  è  cosi  concepito  :  «  I  residui  del  carburo 
di  calcio,  che  servirono  per  la  fabbricazione  dell'  ace- 
tilene devono  esser  posti  con  le  spazzature  all'aria 
aperta.  È  proibito  di  gettarle  nei  fossi,  canali  pub- 
blici o  privati  ». 

Questa  decisione  fu  presa  in  seguito  ad  una  grave 
esplosione  avvenuta  nel  corso  Mail. 


Le  origini  dell'incandeacenia  a  gas. 

Una  rivista  tedesca  pubblica  un  interessante  arti- 
colo su  questo  argomento,  articolo  dovuto  alla  penna 
dello  stesso  dr.  Auer  von  Welsbach,  che,  com'è  noto, 
è  r  inventore  di  questo  sistema  il  quale  ha  portato 
una  rivoluzione  nell'industria  dell'illuminazione  a 
gaz. 

Il  punto  di  partenza  della  scoperta  dello  insigne 
scienziato  austriaco  fu  l'osservazione  della  proprietà 
che  presenta  l'erbina,  di  emettere  delle  radiazioni 
verdi  quando  sia  sottoposta  all'azione  di  una  fiamma 
molto  calda. 

In  seguito  a  tale  osservazione,  l'Auer  si  pose  a 
studiare  queste  terre  rare,  e,  per  aumentare  il  potere 
di  emissione  di  tali  corpi,  pensò  di  sottoporli  all'azio- 
ne della  fiamma,  fissati  sopra  uno  scheletro  formato 
con  cotone  imbevuto  della  soluzione  del  sale  da  esa- 
minare, e  preventivamente  calcinato.  Invece  per  l' in- 
nanzi queste  terre  rare  erano  studiate  sotto  la  forma 
di  perle. 

Col  suo  nuovo  metodo,  l'Auer  scopri  che  1'  ossido 
di  lantano  ha  un  potere  emittente  considerevole  :  fu 
appunto  questo  corpo  che  suggerì  all'Auer  l'idea  di 
utilizzare  le  terre  rare  per  produrre  la  luce  su  gran- 
de scala. 

Ma  le  reticelle  fatte  con  ossido  di  lantano  si  con- 
sumavano assai  rapidamente,  riducendosi  in  polvere. 
L'Auer  pensò  di  aumentare  la  stabilità  dell'ossido  di 
lantano  mescolandolo  con  della  magnesia.  Questo  pro- 
dotto non  sì  riduceva  in  polvere,  ma  diveniva  tran- 
slucido e  v^etroso  dopo  70-80  ore  di  esposizione  alla 
fiamma. 

Più  fortunati  furono  gli  esperimenti  col  zirconio  : 
anche  il  torio  aumi^ntava  notevolmente  il  potere  lu- 
minoso del  miscuglio. 

liisogna  tenere  j)resente  che  non  si  trattava  di 
trovare  un  processo  che  permettesse  di  dare  una  for- 
ma determinata  a  un  composto  infusìbile.  Ciò  che 
forma  la  base  dell'  incandescenza  a  gaz  è  il  fatto, 
provato  da  numerose  esperienze,  che  i  miscugli  di 
certi  ossidi  presentano  delle  proprietà  che  non  si  pos- 
sono dedurre  da  quelle  dei  loro  componenti. 

Incoraggiato  da  questi  risultati,  l'Auer  tenne  una 
conferenza  alla  stampa  viennese,  e  fu  un  giornalista 
che  battezzò  la  scoperta  col  nome  di  «  incandescenza 
a  gaz  y> . 

Sorse  tosto  un'  impresa  industriale  per  sfruttare  la 
scoperta  del  l'Auer,  però  i  successi  di  essa  non  dura- 


rono a  lungo,  perchè  il  potere  di  emissione  delle  re- 
ticelle, allora  in  uso,  decresceva  rapidamente.  Perciò 
l'Auer  dovette  fare  nuove  e  lunghe  esperienze,  un 
poco  a  caso,  perchè,  come  si  disse,  non  si  può  a 
priori  dedurre  alcuna  proprietà  dai  miscugli  di  terre 
rare. 

Nel  corso  di  queste  esperienze  egli  riuscì  ad  otte- 
nere l'ossido  di  torio  quasi  puro  e,  contrariamente 
alle  sue  prime  esperienze,  constatò  che  quanto  più 
puro  è  questo  corpo,  tanto  meno  esso  eccita  il  potere 
emittente  delle  altre  terre  rare.  Allora  egli  giunse  alla 
conclusione  che  non  era  l'ossido  di  torio  che  gode  di 
questo  potere  emissivo,  ma  un  altro  prodotto,  il  cerio 
al  quale  l'ossido  di  torio  si  trova  sempre  mescolato. 

In  tal  modo  il  chimico  austriaco  giunse  ad  otte- 
nere la  reticella  a  9901o  d'ossido  di  torio  e  1010  di 
ossido  di  cerio  che  è  in  uso  anche  attualmente. 

Non  fu  ancora  possibile  spiegare  scientificamente 
questa  singolare  proprietà  del  miscuglio  di  99  OjO  d'os- 
sido di  torio  e  1  0[0  di  ossido  di  cerio.  Il  grande  po- 
tere emissivo  di  cui  esso  è  dotato  non  può  dedursi 
da  quello  del  torio,  che  ne  è  quasi  privo,  né  si  giun- 
se a  dare  una  interpretazione  esatta  della  proprietà 
che  ha  il  cerio  di  intensificare  il  potere  emissivo  : 
senza  dubbio  tale  spiegazione  si  farà  aspettare  ancora 
lungo  tempo. 

Nazionalizzazione  delle  industrie. 

In  Europea  finora  si  parla  di  municipalizza- 
zione di  pubblici  servizi:  in  Australia  si  vuole 
andare  molto  più  in  là  su  questa  via  perigliosa,  e 
si  tende  a  nazionalizzare  l'industria  del  ferro. 
Com'è  noto,  questa  industria  manca  quasi  affatto 
in  Australia  :  ma  da  qualche  tempo  l'opinione 
pubblica  comincia  ad  agitarsi  nel  senso  di 
volere  una  industria  indigena  del  ferro  :  si 
cercano  giacimenti,  si  fanno  progetti  di  fon- 
derie e  si  discute  se  siano  da  impiantare  in 
Tasmania,  o  Melbourne,  o  a  Sidney,  ecc.  Sic- 
come però  si  lasciava  sussistere  —  almeno 
finora  —  1'  esecuzione  daziaria  per  le  forni- 
ture ai  governi  federali,  che  sono  i  maggiori 
consumatori  di  ferro,  cosi  bisognava  trovare 
dei  metodi  di  incoraggiamento  artificiali  per 
r  augurata  industria,  e  si  pensò  quindi  alla 
creazione  dei  premi. 

11  relativo  progetto  fu  recentemente  di- 
scusso al  Parlamento  Federale;  dopo  lunga  e 
animata  discussione  fu  approvato  un  emen- 
damento proposto  dal  partito  operaio  portante 
che  i  i)remi  sarebbero  accordati  soltanto  s(» 
la  fabbricazione  fosse  fatta  da  uno  dei  go- 
verni federati. 


Vendesi  un  regolatore   di  }ìressione   da   50 
beccueci. 
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TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


Giudizi  arbitrali 

La  Corte  di  Cassazione  di  Firenze,  in  ma- 
tei-ia  di  arbitri  (Clausola  compromissoria.  Com- 
promesso. Estremi.  Pretore.  Competenza.  De- 
l)osito  di  atti)  ha  emesso  recentemente  Sen- 
tenza colla  quale  stabilisce  quanto  segue  : 

«La  clausola  compromissoria  può  essere 
ritenuta  dal  giudice  del  merito  come  un  vero 
compromesso  quando  le  controversie  siano 
di^terminate  (anche  in  modo  generico  e  com- 
plessivo) e  sia  nominato  V  arbitro.  Il  pretore 
non  ha  (competenza  di  esaminare  il  mei-ito 
del  lodo  e  del  compromesso,  ed  6  tenuto  a 
darvi  V  esecutoiietà  previo  il  solo  esame  so 
siano  state  osservate  le  formalità  prescritte 
dalla  legge.  A  norma  di  legge  è  necessario 
il  deposito,  presso  il  pretore  soltanto  del  lodo 
0  del  compromesso.  » 

G-iudizio    seguente  all'  annullamento 
di  lodo  arbitrale 

La  Corte  di  Appello  di  Firenze  in  materia 
di  api)alti  (Giudizio  arbitrale.  Annullamento 
del  lodo.  Autorità  giudiziaria.  Fatti  nuovi, 
^lodiftcazione  dell'oggetto  della  controversia. 
Alti'o  giudizio  arbitrale.  Cessazione  della  ra- 
gione del  contendere)  con  sua  recente  sen- 
tenza ha  ritenuto  quanto  segue  : 

«  Dichiarata  la  nullità  del  lodo,  la  que- 
stione di  merito  non  può  essere  prpposta  al- 
l' autoritìi  giudiziaria  se  non  nei  precisi  ter- 
mini coi  quali  fu  proposta  al  giudizio  arbi- 
trale ;  e  quando  per  un  fatto  nuovo  venga  a 
nioditìcarsi  T  oggetto  della  controversia,  e 
questo  sia  compenetrato  in  altri  quesiti  suc- 
cessivamente sottoposti  ad  altri  arbitri,  cessa, 
anch(»  per  connessità,  la  ragione  del  conten- 
dere intorno  alla  prima  domanda  davanti  al- 
l' Autorità  giudiziaria.  » 

Facoltà  di  denuncia  delle  contravven- 
zioni alla  legge  sugli  infortuni  sul 
lavoro  (Cass.  di  Roma). 

La  Cassazione  di  Roma  in  materia  di  in- 
fortuni sul  lavoro,  ha  emesso  recentemente 
sentenza  con  cui  la  facoltii  di  denunciare  le 
contravvenzioni  alla  legge  per  gli  infortuni 
sul  lavoro,  attribuita  esclusivamente  al  Pre- 
fetto deir  art.  96  del  Regolamento  20  Settem- 
bre 1898,  ò  circoscritta  alle  sole  conti-avven- 


zioni  in  detto  articolo  determinate  ;  mentre 
per  tutte  le  altre  ricori-ono  le  norme  di  com- 
petenza com\iui. 


BIBLIOGRAFIA 

L'éclairage  et  le  chanffag'e  par  l'Acétylène  —  Studio 

teorico-pratico  di  Edoardo  Capelle. 

Un  grosso  volume,  in  8.*^  di  515  pachine,  con  307 
ligure,  L.  12.  —  Editore  Victor  Retaux  —  Rue  Bona- 
parte,  82,  Parigi  (1). 

L'  illustre  Régnault,  in  una  recente  seduta  del- 
l'Accademia  delle  scienze,  parlando  dell'A.,  cosi  si 
esprimeva  : 

«  Il  nome  solo  di  Capelle  è  la  migliore  raccoman- 
dazione che  si  possa  fare  dì  quest'oi)era.  Nessuno  i- 
gnora  in  Francia  quanto  la  scienza  e  l' industria  del- 
l'Acetilene debbano  al  Capelle.  Il  suo  lavoro  è  vera- 
mente un'opera  colossale,  dove  raccolse  i  suoi  studi 
di  questi  ultimi  otto  anni  (che  tanti  ne  trascorsero 
dairapplicazione  pratica  di  questa  scoperta).  Dal  lato 
teorico  nulla  lascia  da  desiderare,  avendo  colla  scien- 
za e  pazienza  dello  studioso  fatta  una  raccolta  com- 
pleta di  tutti  i  documenti  riflettenti  l'Acetilene  ». 

Questo  libro  riescirà  grato  e  prezioso  non  ai  soli 
ingegneri,  ma  per  chiunque  si  sìa  dedicato  a  tale  in- 
dustria. Tutto  è  previsto,  sino  ai  più  piccoli  incidenti 
che  possono  eventualmente  accadere  per  colpa  o  tra- 
scuranza  del  domestico,  o  della  persona  incaricata  a 
sorvegliare  l'apparecchio,  e  che  si  possono  facilmente 
evitare. 

Qualunque  che  possieda  una  installazione  ad  Ac<'- 
tilene,  dovrebbe  provvedersi  di  questa  importante  o- 
pera. 

All'  illustre  A.  porgiamo  i  nostri  più  sinceri  ralle- 
gramentìi. 

Die  Oaaxnaechinen  del  prof.  Ai.beuto    von    Iheki.vo, 
Consigliere  del  Governo  Imperiale  e  membro    del 
1'  Ufficio  Imperiale  Germanico  dei  Brevetti  —  Lip- 
sia —  VV.  Engelmann,  1901  [ì). 

* 

Sulla  Rivista  Tecnico-Iiegale  che  si  stampa  a  Paler- 
mo l'avv.  Alessandro  Vn)ARi  pubblica    la    prima 
parte  di  un  suo  interessantissimo  studio  sulla  : 
Municipali  juizione  dei  pubblici  servizi  in  Italia. 
A  studio  completo  ne  riparleremo. 


(1)  o  presso  Ulrico  Hoepii  —  Milano. 

GOflCOt^SO  1902-1903 

della  «  Socióté   Technique    de    T  Industrie   du 
Gaz  en  Franca» 

Il  numei'o  del  20  Agosto  della  Rivistn 
fraiieese  Joariial  des  i'siues  à  gaz,  organo 
della  tìociété  Technique  de  llndustrie  du  Gaz 
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en  France,  porta  il  Programma  di  un  con- 
corso bandito  da  questa  Società,  per  invenzioni, 
perfezionamenti,  pubblicazioni,  ecc.,  relativi 
air  industria  del  Gaz.  Tra  i  varii  premi  me^ssi 
a  concorso  (ve  ne  sono  alcuni  di  10,000  fran- 
chi) ne  segnaliamo  air  attenzione  degli  inte- 
ressati italiani  uno  al  quale  possono  concor- 
i-ere  anche  i  non  francesi.  Ecco  gli  estremi 
relativi  a  questo  premio,  quali  risultano  dal 
detto  pi'ogi'amma. 

lò^emio  di  8000  franchi  —  Una  somma 
di  8000  franchi  sarà  consacrata  a  diversi 
I)i'emi  che  potranno  essere  decretati  agli  au- 
toi'i  delle  migliori  Memorie  sopra  un  soggetto 
qualuiKiue  che  interessi  V  industria  del  Gaz. 

11  numero  e  l'importo  di  questi  premi  fino 
a  concorrenza  della  somma  suindicata,  saranno 
determinati  in  relazione  all'importanza  delle 
Memoi-ie  che  sai-anno  giudicate  degne  di  ri- 
comj)ensa. 

Possono  (^oncorrei'vi  tanto  i  francesi  che 
gli  straniei'i. 

Le  Jlemorie  devono  essere  inedite  e  scritte 
in  trancese.  Non  dovranno  ])ortare  il  nome 
dell'  autore.  In  testa  sai'à  scritto  solamente  un 
motto  che  sarà  riprodotto  in  una  busta  sug- 
gellata, nella  quale  1'  autore  dovrà  mettei*e  il 
suo  nome,  dichiarare  che  la  sua  Memoria  è 
inedita,  e  obbligarsi  a  non  fare  alcun'  altra 
puì)blicazione  sullo  stesso  soggetto  nel  termine 
di  un  anno. 

I  manosci'itti,  accompagnati  dalla  busta 
suggellata  contencMite  il  nome  deirautoi*e,  do- 
vranno essere  indirizzati  alla  sede  della  So- 
cietà (Paris,  i-ue  Saint  Lazare,  105)  prima  del 
1  febbi'aio  1903:  il  termine  ò  perentorio. 

I  manoscritti  non  saranno  restituiti,  ma 
resteranno  negli  archivi  della  Società. 

ASSEMBLEE 


25  SottcMiibre,  ore  10  —  Bruxelles  —  Société  pour 
r  incandescciice  par  le  ^az  (sistéme  Auer)  en 
Italie  —  Bilancio  e  nomine. 

27  Settembre,  ore  14,30  —  Torino  —  Società  piemon- 
tese per  la  fabbricazione  del  carburo  di  calcio  e 
prodotti  alKni  —  Bilancio  e  nomine. 

30  Settem])re,  ore  15  —  Torino  —  Società  proprietaria 
della  miniera  di  carbone  Bacu-Abis  —  Bilancio 
e  nomine. 

.'30  Settembre,  ore  15 
Lanii'en  e  Wolf 


-    Milano    —    Società   Italiana 
Bilancio  e  nomine. 


I  beccucci  originali  per  Acetilene  della 
casa  I.  von  Schwarz  di  Noi*imb(M'ga  si  trovano 
solo  dal  signor  G*.  Fagenstecher,  Milano 
—  Via  Vincenzo  Monti,  36. 


Il*  UNiofi  des  gaz 

E  OLI  ADDETTI  ALLA  PRODUZIONE  DEL  GAZ 

Dal  num.  125  del  20  settembre  p.  p.  del 
giornale  socialista  di  Modena,  La  Giustizia^ 
stralciamo  il  seguente  articolo  : 

«  La  lega  degli  addetti  alla  produzione 
del  Gaz  di  Modena  inviò  ai  ])rimi  dello  scor- 
so agosto  un  memoi'iale  alla  Direzione  rc^cla- 
mando  modesti  miglioramenti,  che  spettavano 
di  diritto,  anche  perchè  quando  fu  formato  il 
concordalo  8  agosto  1902  era  sottintesa  la 
riserva  di  fare  airofficina  di  Modena  quel 
trattamento  che  le  altre,  pure  alle  dipenden- 
ze deir  «  Union  des  Gas  »  avrebbero  otte- 
nuto. 

Ebl)ene  :  dopo  45  giorni  di  grave  ponde- 
razione, la  Direzione  di  Modena  ha  risposto 
col  respingere,  sem])licemente  in  blocc'o  tutte 
le  domande  degli  operai,  sotto  pi*etesto  che 
essi  sono  pririlegiati  di  fronte  ai  loro  com- 
pagni della  piazza  e  che  ottennero  già  note- 
voli miglioramenti,  come  ad  es.  L.  5760  etc. 
concesse  agli  operai  attualmente  in  pensione. 

Per  ora  non  entriamo  nel  merito  della  i*i- 
sposta  data  dalla  Direzione  dell'  «  Union  des 
Gaz  »  al  memoriale  degli  operai,  il  che  fa- 
remo a  tempo  opportuno  e  quanto  prima. 

Ricordiamo  solo  che  dopo  lo  sciop(M'o  di 
Milano,  Genova  ed  Alessandria,  si  assicurò  e 
a  Modena  e  a  Milano,  dal  signor  Solanges, 
che  le  condizioni  ottenute  dagli  operai  delle 
altre  officine  si  sarebbero  tatte  anche  a  quelli 
(li  Modena.  —  Ora  invece  si  nega  non  solo 
quello  che  è  verità  indiscutibile  e  che  servi 
appunto  ad  illaderej  in  quei  gioi-ni,  il  nostro 
l)ei'8onale,  ma  si  dice  che  esso  è  già  privile- 
giato e  che  non  deve  conseguire  alcun  mi- 
glioramento. —  La  lezione  servirà  a  coloro 
che  vorrx^bbei'o  fidarsi  esclusivamente  del 
buon  volere  e  delle  promesse  dei  superiori. 
—  Occorre  coscienza  ed  organizzazione.  — 
Jlilano,  Genova  ed  Alessandria  insegnino  a 
tutti,  come  hanno  insegnato  a  noi.  Ed  oi^a  at- 
tendiamo Topera  del  Comitato  Centrale  della 
Federazione  » . 


MERCATO  DEI  SOTTOPRODOTTI 


L.  -  8.  -  d. 


Catrame 0 

Acque  ainmoniacali  (10  ^/o)     .     1 

Solfato  di  ammoniaca  al  3  '/g  ^o  1^ 

Benzolo  50  <>  ^  ....    0 

90  0 0  ....     0 

Nafta  solvente  ...         .0 

Acido  carbon.  come  disinf.     .     0 

Nafta  30  «/o       ....     0 

Naftalina  (pressata)  .         .     2 

»  (sciolta     .         .         .1 

An tracene  30  ^^  (qualità  A)  ,    0 

»      (        »       U)  .    0 

Creosoto    .         .         .         .         .     0 

Catrame  raffinato     .         .         .0 

»  bollito         ...     0 

Pece  Porti  dell'Est.        .        .     2 

»     Porti  dell'Ovest      .        .    2 


0  Vi6    pw  g«ll. 

9    0      »    1000  gali. 


0  0 

0  l^U^ 

0  8V2» 

0  8V2» 

1  8  » 
0  3» 
5  0» 

10  0      » 

0  13/.,» 

0  1» 

0  IV.» 


11     0 
10    0 


toon. 
gali. 


tono. 

QDJtà 
gii. 

botU 


tono 


J 


—  143 


VALORE  AL  31  AGOSTO  1902  \    ^.^'' 

delle  Azioni  delle  Società  del  Gaz  aventi  officine  in  Italiì 


e 


e         ce 

B  a  0 
2     I 


C 


c  2 


Corso   del   mese 


NOME  DEI  VALORI 


55.— 

20.000 

500 

tolto  renato 

Genn.-LQelio 

55. — 

30.000 

500 

id. 

id. 

22.50 

8.000 

500 

id. 

id. 

22.50 
20.- 

G.OOO 

500 

id. 

id. 

20.- 
17.50 

— . — 

— 

— 

Bor>(SOL  di  T^ektri^l 


L'Union  dei  Gas-: 

Azioni  di  priorità     I.  serio. 
»  »  II.       » 


()bì)li;»azioiii 


ll2  0(0  18H8 

ll2  0(0  1892 

—  OiO  189G 

—  OiO  1900 
ll2  oio  1890 


1200.- 

1130.- 

1150.- 

1140.- 

r)07.*- 

50().— 

— . — 

505.- 

505.- 

504.— 

480.— 

480.50 

75. — 
25.— 
GO.— 

3.000 
2.400 
9.000 

50Q 

tutto  venato 
id. 
id. 

31  Mano 
id. 
id. 

Boi'iseà  ci!  rviorxo 


Gaz  di  Firenze  —  Nuove  azioni.  .  . 
»  di  Verona  —  Az.  da  450  fes.  pagate 
»  di  Venezia  —  Nuovi^  azioni  .  . 
»     di  Padova  e  Vicenza   in  liquidaz. 


1328. 
800*. 


1251.- 
750*.- 


IG.— 

30.-- 

8.282 

GOO 

tatto  venato 

fienD.-LDriio 

20.- 

5.W>1 

500 

id. 

id. 

!Bor>s»o.  di  Oli'àO'vr'O- 


Gai  di  Napoli: 

Azioni 

Obblicrazioni  1892  5  0|0 . 
»  1893  4  OiO  . 


150.000 

— 

— 

11  Loglio 

75.000 

— 

— 

12  BiQgDO 

182.380 

16  Gennaio 

Boi'isa  di  rvorrdi^a 


Caf»:liari  Limited     .     . 
Malta  &  Medn.  Limited 
Tuscan^Limited      .     . 


Boi:*(SO.  di  !Romo. 


1200.— 
1150.- 
507.— 
507.- 
505.— 
504.— 
480.50 


1295. 

8(>o! 


240.- 

220.- 

G25. 

G21.- 

49G.- 

490.- 

239.40 
G20.- 
495.  - 


179.37 
137.88 
1G2.50 


Tal.  nom'n. 
500 


Tal.  Ten. 
500 


1  Inolio 


Società  anglo-romana  del  Gaz 


1039.- 


1050.—  I  1050.— 


Tal.  nemin. 

Tal.  Ten. 

200 

200 

— 

— 

200 

200 

BojrjSCà  di  Toi-iiao 


Società  Italiana  dì  carburo,  Konia  .     . 
Soc.  Piemontese  del  carburo  di   calcio 


713. 
130. 


715.- 
140.— 


715.- 
14U.- 
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MERCATI  MINERARII  E  METALLURGICI 

(Dalla  Rassegna  Mineraria  del  21  settembre  1902) 


GHISA  DI  SCOZIA 

Prezzo  al  contante 

per  tonn. 

con  2  %  in  più 

PORTO  DI  CARICAMENTO 

più  favorevole  (1) 

N.  1                N.  3 

Coltnoss.     .     .     .     ( 

(rRrtshorrio. 

Sceil.  den. 
69.6 
66.0 
66.0 
68.6 
70.0 
61.0 
65.0 

69.6 
61.6 
61.0 

60.0 
60.0 

Sceil.  den. 
59.6 
58.6 
58.0 
58.6 
59.0 
56.6 
58.0 

59.6 
57.0 
56.6 
58.6 
56.0 
55.6 

Glas«2fow-Leith  6  denari     in  più 
>       1  scellino      » 

Calder 

»       2        »           » 

Shotts               

>       3        »            » 

SunimorltM*                 

»       4        »            » 

Cnrnbroo 

»       5        »            » 

Clvde      

»        6        »            » 

(xo^■ftn               

»        2        >         e  6  denari  in  più 
:>        1        »         in  più 
)o        2        »            -p 
»        1        »            » 
»        0        >            » 

Moiikln.nd 

Glcnijrfirnock 

Dahnellin»>ton 

Et'iinton      .     .                

Gl('nj»arnoek 

Dnhnollington 

Ko'liiiton      .           

Ardrossan,  Troon  6  denari  in  più 

Ayr       1  scellino  in  meno 
Troon 

CARHONI  DI  NEWCASTLE-ON-TYNE 

(Prezzo  nf^ffo  —  Scellini)  (2) 


Carboni  da  ft^ax 


New-Pelton     . 
Loudonderrv  . 
Pelton      . 
IVlaw-Main 
Lanibton 
IVareth   . 
Boldon     . 
Mickley   . 
Holniside 

Dean's  Prinirose     . 
Burnhope 
East  Pontop  . 
South  Pontop.         , 
West  Leverson 
Heblnirn. 
Fellino^    . 
Walker   . 
Washington    . 
Waldridg'e 

Carlioiil  da  ooRe 

Tanfield  . 
Mickley  . 
Marleyhill 
Stella  . 
Burnhope 

New  Brancepeth     . 
East  » 

South  » 

North  s> 

Consett   . 

Victoria  Garesfield 
Old  » 

Weardale 


10.6 
11.0 
10.6 
10.3 
10.3 
10.3 
10.6 
10.6 
10.6 
10.3 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 


9.9 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
96 
9.9 
9.9 
9.9 


Coke  da  fonderia 

Mickley  ....... 

20.0 

Brancepeth     . 

22.0 

Old  Garesfield 

20.0 

Marievhill 

20.0 

Victoria.  Garesfield 

20.0 

Franiwellorate . 

19.6 

Cowen's  Garesfield 

19.6 

Consett   . 

19.6 

South  Medonesley . 

.     19.6 

South  Garesfield    . 

.     19.6 

Edniondsley    . 

.     19.6 

Weardale 

.     20.0 

Carbone  ro»«il«^  a  Cienova  (3) 

Cardiff  I da  L. 

29.-  i 

i  29.50 

Newport » 

27.-  J 

>  27.50 

Newcastle > 

— .—  1 

►  — . — 

Best  Hamilton  Splint  ...» 

21.25  ) 

>  21.75 

B^st  Hamilton  EU        ...        » 

21.25 

►  21.75 

Scozia » 

19.50 

►  20.— 

Newpelton,  Holmside,  Town  Hill        > 

22.-  1 

►  22.50 

Buone  qualilà  da  gaz  oono«ciul< 

5 

Rusky  Parck        .        .        .        .    da  L 

25.-  i 

a  25.50 

Strangways » 

—.— 

h  — . — 

Coke  Garesfield   ....        » 

37.-  1 

►  38.— 

Antracite  cobbles.        ...» 

42.— 

»  43.— 

»         grossa  ....        » 

36.- 

p  37.— 

Carboni  americani  da 

Kn« 

Perkins,   Worthington, 

Medison 

da  L 

24.- 

a  25.- 

(1)  Si  può  caricare  in  altri  i)orti  mecUaiite  un  supplemento 
di  trasporto  ^generalmente  compensato  dal  nolo. 

(2)  La  lassa  di  1  scellino  la  lonn.  è  a  carico  del  compratore. 

(3)  Prezzi  per  loimellata  sul  vagone  Genova. 


Demin  Pietro,  gerente  responsabile. 
Venezia  —  Stab.  Tip.  F.  Garzia  &  C. 
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Venezia,  1  Novembre  1902 
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Orkor-ifloeinflco. 

Fra  coloro  che  con  maggiore  efficacia  coa- 
diuvarono lo  sviluppo  deir  industria  del  gaz 
un  posto  d'  onore  spetta  agli  uomini  che  ri 
volsero  la  loro  attività  e  la  loro  intelligenza 
a  promuovere  la  diffusione  dei  motori  a  gaz 
neirindustria,  ed  a  farli  trionfare  sui  loro  con- 
correnti. La  lotta  fu  lunga  ed  aspra  e  diffi- 
ficile,  ma  alla  fine  fu  coronata  dal  successo 
e  dalla  vittoria. 

Il  Governo  dello  Stato  sarebbe  venuto 
meno  al  suo  compito  di  supremo  moderatore 
di  tutte  le  manifestazioni  della  vita  nazionale 
se  non  avesse  riconosciuto  e  consacrato  uffi- 
cialmente le  singolari  benemerenze  che  di 
fronte  all'industria  italiana  acquistarono  que- 
gli operosi  che  seppero  dotarle  di  quel  pre- 
zioso ausilio  eh'  è  il  motore  a  gaz. 

Perciò  non  possiamo  che  plaudire  all'atto 
del  Ministero  di  Agricoltura,  Industria  e  Com- 


mercio il  quale  faceva  pervenire  in  questi 
giorni  la  gran  medaglia  d'oro  alla  Ditta  Lan- 
gen  e  Wolf,  cosi  favorevolmente  nota  non 
solo  ai  gazisti,  ma  a  tutti  gì'  industriali  ita- 
liani. 

All'  Ingegnere  Smith,  V  intelligente  e  sim- 
patico Direttore  della  Società  Italiana  Lan- 
gen  e  Wolf,  a  tutti  i  suoi  collaboratori,  primo 
fra  tutti  r  egregio  Ing.  Zanetti,  le  nostre  più 
vive  e  cordiali  congratulazioni.  C. 


PARTE  j;^ECNICA 

L'ANALISI  CHIMICA 

QUALE  CONTROLLO  DEL  GJIZ  D' ILLUMINAZIONE 

Nelle  convenzioni,  che  i  Municipi  stabili- 
scono, o  rinnovano  colle  Società  private  per 
l'esercizio  dei  più  importanti  servizi  pubblici, 
vien  data  sempre  più  larga  parte  alle  garan- 
zie ed  ai  metodi  di  controllo,  che  debbono 
provare  costantemente  la  bontà  della  produ- 
zione ed  il  retto  andamento  deiresercizio. 

I  Municipi,  i  Governi  delle  nazioni  più  ci- 
vili, hanno  istituito  a  questo  scopo  appositi 
laboratori  e  gabinetti,  per  ricerche  scientifi- 
che d'indole  specialissima  ;  e  d'altra  parte  uo- 
mini di  scienza  hanno  atteso  costantemente 
a  migliorare  i  metodi  di  ricerche  e  d'analisi 
nel  pubblico  interesse,  ed  anche  in  quello 
delle  stesse  Società  esercenti,  a  garanzia  di 
ogni  possibile  frode,  come  da  qualsiasi  inde- 
biti! contestazione. 

Fra  i  servizi  più  importanti,  evvi  senza 
dubbio  la  pubblica  illuminazione  col  gaz  di 
litantrace,  ed  a  questa  industria  la  scienza  si 
applicò  specialmente,  facendola  oggetto,  nel 
l'ultima  metà  dello  scorso  secolo,  di  molti 
studi,  di  grandi  scoperte,  di  incessanti  pcrfe- 
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zionamenti,  non  solo  nella  produzione  del  gaz 
e  della  luce,  ma  pur  collo  stabilire  le  norme 
ed  i  dati,  che  permettessero  anche  di  esercitare 
un  severo  controllo  sul  gaz  per  quanto  riguarda 
il  potere  luminoso  ed  i  rapporti  coirigiene. 

Nei  primi  tempi  d'esercizio  delle  grandi 
Società,  che  si  fondarono  per  sfruttare  l'indu- 
stria del  gaz,  colossale  fra  tutte  V  «  Imperiai 
Continental  Gas  Association  » ,  erano  frequenti 
i  dissidi  coi  consumatori  per  il  cattivo  gaz 
fornito  ;  e  quindi  litigi,  perizie,  prove,  contro- 
prove, che  il  più  sovente  riuscivano  poco  con- 
cludenti, 0  non  erano  accettate  dalle  parti, 
perchè  fondate  su  metodi  non  puramente 
scientifici,  né  rigorosamente  esatti,  e  troppo 
diversi  a  seconda  dei  paesi. 

Una  potente  Società  si  fondò  a  Parigi  nel 
1855,  riunendo  altre  minori  sotto  il  nome  di 
«  Compagnie  Parisienne  »,  ed  ottenne  dal  Mu- 
nicipio il  privilegio  di  illuminare  la  città  me- 
diante un  contratto,  che  per  nuova  conven- 
zione del  1861,  le  accordava  il  monopolio  fino 
al  1905. 

Nel  1861  era  a  capo  deiramminisirazione 
comunale  parigina  il  celebre  fisico  Dumas  ; 
e  questi  per  il  primo,  in  collaborazione  col 
Régnault,  introdusse  nei  capitolati  d'  appalto 
colla  Società  del  gaz  quelle  garanzie  di  con- 
trollo, che  l'avanzamento  della  scienza  per- 
metteva allora  di  stabilire. 

Era  in  quel  tempo,  fra  gli  scienziati,  og- 
getto di  accurate  investigazioni  e  studi  la 
«  Fotometria  »  ;  quel  ramo  di  scienza  fisica, 
che  ha  per  iscopo  di  misurare,  di  confron- 
tare le  intensità  relative  delle  sorgenti  lumi- 
nose. Il  Bougner  aveva  costrutto  il  primo  fo- 
tometro e  pubblicato  i  suoi:  Essai  cVoptiqiie 
sur  la  gradation  de  la  lumière,  nel  1789;  e 
d'allora  in  poi  le  continue  scoperte  di  nuovi 
sistemi  ed  apparecchi  di  illuminazione  ave- 
vano dato  occasione  a  sempre  nuove  ricer- 
che fotometriche.  11  Dumas  ed  il  Régnault, 
modificando  un  apparecchio  di  Foucault,  fe- 
cero dal  Deleuil  costruire  un  nuovo  fotome- 
tro, che  porta  il  loro  nome  ;  e  che,  per  la 
convenzione  stipulata  allora,  fu  e  continua 
ad  essere  adottato  dall'Ufficio  fotometrico 
principale  di  Parigi  (1). 

(1)  Istruzione  pratfieji  della  via  da  seg^iire  per  le  e- 
sperieiize  relative  alla  determinazione  <!:iornaliera  del 
potere  luminoso  e  della  purificazione  del  gaz  della 
Comi>a'inia  parij;ina,  Amiaks  de  chimie.  et  de  physique, 
HI.  serie,  t.  Lxv,  p.  423,  1862. 

Kialon  léy<d  un  mesiire  tt/pe  dujwucoir  éclairant  du 


In  Italia  la  prima  compagnia  per  l'illumi- 
nazione a  gaz  fu  attivata  a  Torino  nel  1838; 
nel  1839  Venezia  stipulava  un  contratto  colla 
Società  lionese  per  illuminare  alcune  arterie 
principali  della  città  nel  1840  Torino  aveva 
già  qualche  migliaio  di  beccucci  in  attività; 
nel  1845  Milano  illuminava  le  proprie  vie,  e 
cosi  Verona  ;  e  quindi  Genova,  Firenze,  Li- 
vorno, Palermo,  ultima  Roma  nel  1853. 

Incominciava  allora  nei  tempi  del  nostro 
risorgimento  nazionale,  quella  lenta,  ma  si- 
cura e  minacciosa  invasione  di  capitali  stra- 
nieri, che  attende  ancora  un  nostro  riscatto 
economico  ;  e  compagnie  francesi  ed  inglesi, 
ma  sopratutto  francesi,  anche  con  nomi  ita- 
liani, assunsero  nelle  principali  città  nostre 
il  servizio  della  pubblica  illuminazione.  Per 
questo  fatto,  in  tutti  i  contratti  conchiusi  al- 
lora, e  rinnovati  in  questi  ultimi  anni  tra  i 
Municipi  italiani  e  le  Società,  si  copiarono 
per  grandissima  parte  i  capitolati  della  città 
di  Parigi,  sopratutto  per  quanto  si  riferisce 
ai  metodi  da  seguirsi  per  stabilire  il  valore 
del  gaz  prodotto.  Parigi  e  Dumas  facevano 
il  resto. 


* 


Riporto  a  questo  proposito,  quanto  nei  ca- 
pitolati della  città  di  Torino  si  riferisce  al 
controllo  mnnicipale  del  gaz  luce  (2). 

«  Art.  6.  —  Qualità  del  gaz.  —  Il  gaz 
dev'  essere  puro,  intieramente  scevro  da  gaz 
idrogeno  solforato,  né  deve  essere  inquinato 
dall'acido  carbonico  od  ammoniaca  in  pro- 
porzioni superiori  alla  tolleranza  ammessa 
nella  pratica.  La  fiamma  prodotta  dalla  com- 
bustione del  gaz  dev'essere  ovunque  e  costan- 
temente senza  fumo  e  senza  odore  (nelle  con- 
dizioni normali  di  esperimento),  come  quella 
che  deve  essere  il  prodotto  della  combustione 
del  gaz  proveniente  dalla  distillazione  delle 
migliori  qualità  di  carbon  fossile,  preparato 
e  purificato  secondo  i  migliori  sistemi  di  fab- 
bricazione. 

«  Art.  7.  —  La  pressione  nelle  condotte 
stradali  non  deve  mai  essere  minore  di  20 
mm.,  anche  tenuto  conto  che  debba  attra- 
versare contatori. 


gaz  d'après  le  iravanx  de  MM.  Dumas   et    Régnault, 
2e  édition,  Paris,  Diirand,  1869. 

(2)  L'appalto  della  pubblica  illuminazione  è  andato 
in  vi«iore  col  l*'  gennaio  181)9,  ed  avrà  la  durata  di 
cinque  anni  ;  il  Municipio  si  riserva  però  la  facoltà  di 
poterlo  risolvere  dopo  tre  anni,  mediante  preavviso  di 
sei  mesi. 


y 
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«  Art.  8.  —  La  qualità  del  gaz  e  la  pres- 
sione saranno  determinate  e  misurate  con 
quei  mezzi  ed  in  quei  luoghi,  che  Tufììzio  di 
ispezione  municipale  crederà  più   opportuni. 

«  Art.  9.  —  II  Municipio  si  riserva  il  di- 
ritto del  più  ampio  controllo,  tanto  sulla  ma- 
teria prima  destinata  alla  fabbricazione  stessa, 
quanto  sugli  apparecchi  e  sostanze  di  qua- 
lunque natura,  siano  essi  destinati  alla  fab- 
bricazione del  gaz,  od  alla  sua  condotta  nei 
luoghi  di  consumo. 

«Art.  28.  —  Norme  pei  contatori  e  con- 
sumo medio  delle  fiamme  con  un  limite  di 
tolleranza  del  5  0(0  in  meno  del  consumo 
medio. 

«  Allegato  N.  3.  —  Istruzione  per  le  ope- 
razioni da  eseguirsi  nel  gabinetto  municipale 
di  controllo  del  servizio  deir  illuminazione 
pubblica. 

Determinazione  del  potere  illuminante  del 
gaz  ; 

Descrizione  del  becco  a  gaz  tipo  ; 

Descrizione  delle  unità  di  luce  che  il  Mu- 
nicipio per  ora  si  riserva  di  impiegare  :  Lam- 
pada Carcel  —  Candela  normale  inglese  di 
spermaceti  —  Unità  Heffner-Altenek  (lam- 
pada all'acetato  di  amile)  —  Candela  di  pa- 
raffina dell'Unione  tedesca  (Vereinskerze)  — 
Fotometro  di  Dumas  e  Régnalt  —  Fotometro 
di  Foucault  e  Bunscn  ; 

Titolo  del  gaz  t 

Verifica  della  depurazione  del  gaz. 

«  I  metodi  che  s'indicheranno  per  accer- 
tare la  presenza  nel  gaz  dell'acido  solfidrico, 
dell'acido  carbonico  e  dell'  ammoniaca  sono 
quelli  che  il  Municipio  intende  per  ora  di 
adoperare  colla  riserra  di  usare  per  l'arre- 
nire  quegli  altri  migliori  sistemi  di  controllo 
che  si  trovassero  in  progresso  di  tempo. 

<  Accertamento  dell'  acido  solfidrico  coi 
provini  all'acetato  di  piombo,  che  si  anneri- 
sce colla  formazione  di  solfuro  di  piombo.  Le 
cartoline  di  prova,  impregnate  nella  soluzione 
deiracetato  di  piombo,  verranno,  dopo  esser 
state  bagnate  nell'acqua,  collocate  ogni  mat- 
tina fra  le  10  e  le  11  nell'interao  delle  cam- 
pane e  dei  tubi  di  vetro  dei  provini,  e  la- 
sciate fino  al  giorno  appresso  alla  stessa  ora, 
coll'avvertenza  però  d'inumidire  nuovamente 
tali  cartoline  nell'  ora  dell'  accendimento  del- 
rillurainazione  pubblica. 

«  Accertamento  dell'acido  carbonico  e  del- 
Tammoniaca.  Per  constatare  la  presenza  di 
acido  carbonico  si  farà  gorgogliare  il  gaz  in 


acqua  di  calce  contenuta  in  una  bottiglia  di 
Woulf,  e  se  l'acqua  di  calce  diventerà  latti- 
ginosa, se  ne  darà  avviso  all'Ufficio  d'igiene 
per  la  parte  di  controllo  che  ad  esso  spetta. 

«  Per  quanto  riguarda  la  presenza  di  am- 
moniaca, si  farà  uso  della  carta  di  tornasole; 
la  quale  carta,  debitamente  inumidita,  si  la- 
scierà  a  contatto  del  gaz,  ed  a  seconda  che 
la  colorazione  di  detta  carta  si  conserverà 
inalterata,  o  si  modificherà  assumendo  una 
tinta  bleu,  si  avrà  una  norma  per  decidere 
se  nel  gaz  vi  sia,  o  non,  un  contenuto  in 
ammoniaca,  ed  occorretido  poterne  dare  av- 
viso all'Uffizio  d'igiene  per  la  parte  di  con- 
trollo che  ad  esso  spetta. 

«  Determinazione  della  densità  del  gaz. 
L'apparecchio  che  verrà  per  ora  impiegato 
sarà  quello  dello  Schilling  ;  il  Municipio  si  ri- 
serva di  impiegare  pure  per  lo  stesso  scopo 
la  Bilancia  di  Lux. 

«  Controllo  della  pressione  del  gaz  nelle 
condotte  stradali.  Sarà  fatto  cogli  indicatori 
grafici  settimanali  della  casa  F.  Richard  di 
Parigi,  e  con  un  manometro  ad  acqua,  collo- 
cati nelle  località  scelte  dal  Municipio  ». 
* 

Come  appare  dai  dati  suesposti,  è  ancora 
sempre  riservata  alla  fotometria  la  parte  più 
importante  fra  i  metodi  di  controllo  del  gaz, 
giusta  le  norme  stabilite  dal  Dumas  nel  1861. 

Riguardo  ai  sistemi  proposti  per  la  veri- 
fica della  depurazione  del  gaz,  è  agevole 
l'osservare,  anche  da  chi  conosce  poco  la 
chimica,  che  si  tratta  di  apparecchi  sicura- 
mente semplici  e  di  uso.  corrente,  ma  di  nes- 
suna esattezza,  né  assoluta,  nò  relativa,  fon- 
dati sul  cambiamento  di  colore  di  cartine, 
passibili  di  ogni  errore,  aventi  un  ipoteti(*o 
grado  di  umidità,  ecc.  ecc.,  capaci  solo,  in- 
somma, di  contrassegnare  una  enorme  alte- 
razione del  gaz. 

I  processi  fotometrici  in  generale,  consi- 
stono nel  determinare  sopra  uno  schermo  di 
carta  bianca,  o  di  vetro  smeriglio,  due  gradi 
di  luce,  dovuti  esclusivamente  l'uno  alla  sor- 
gente luminosa,  della  quale  si  vuol  misurare 
Fintensitii,  e  V  altro  alla  soi'gente  unitaria  o 
sorgente  campione  ;  in  modo  che,  poste,  per 
esempio,  le  sorgenti  di  luce  a  distanze  di- 
verse dallo  schermo,  esse  detenniiiino  su 
questo  effetti  luminosi  uguali,  o  che  almeno 
possano  essere  apprezzati  tali  dall'  occhio  del- 
l'esperimentatore.  Ottenuta  la  stessa  intensità 
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di  luce,  su  due  punti  dello  schermo,  si  può 
stabilire  il  potere  illuminante,  relativo,  delle 
due  sorgenti  luminose,  fondandosi  sulle  ben 
note  leggi  di  ottica: 

I.  Quando  una  sorgente  luminosa  è  po- 
sta successivamente  a  differenti  distanze  da 
uno  schermo,  la  quantità  di  luce  che  essa 
manda  su  di  questo,  varia  in  ragione  inversa 
del  quadrato  delle  distanze  (legge  di  Ke- 
plero) ; 

IL  Col  variare  deir  angolo  fatto  dallo 
schermo,  col  raggio  centrale  del  fascio  lumi- 
noso, la  quantità  di  luoe  ricevuta  daUo  scher- 
mo varia  proporzionalmente  al  coseno  del- 
l'angolo, che  la  normale  allo  schermo,  fa  col 
raggio  luminoso  centrale. 

La  legge  di  Keplero  non  è  rigorosamente 
vera,  se  non  quando  lo  schermo  si  dispone 
sempre  secondo  superflci  sferiche,  concentri- 
che al  centro  d'irradiazione.  Sulla  prima  sol- 
tanto o  su  tutte  e  due  le  leggi  enunciate  si 
fondano  i  fotometri  più  in  uso. 

Però  dal  1861  in  poi,  vennero  mosse  molte 
e  serie  critiche  a  questi  apparecchi,  in  quanto 
che,  allo  stato  attuale  della  scienza,  essi  sono 
ancora  assai  imperfetti,  benché  fondati  su 
leggi  rigorose  ;  ed  hanno  il  massimo  incon- 
veniente di  essere  subordinati  a  quell'organo 
cosi  variabile  e  capriccioso  che  è  1'  occhio 
dell'uomo.  «  L'  osservatore  —  come  disse 
l'Humphreys  (1),  è  assolutamente  l'interprete 
dei  risultati  .ottenuti  col  fotometro  »  ;  ed  il 
Verstraeten,  benché  animato  dal  proposito  di 
scagionare  i  metodi  fotometrici  dalle  troppe 
critiche  ad  essi  rivolte,  pur  cosi  imparzial- 
mente si  esprimeva  (2)  :  «  L'  écran  de  la  lu- 
«  nette  permet-il  de  justes  appréciations  ?  Le 
«  deux  jflammes  à  comparer  n'ont  pas  absolu- 
«  ment  la  méme  teinte,  et  c'est  dója  une  cause 
«  d'erreur.  Et  puis  il  y  a  l'oeil  humain,  que 
«  les  observateurs  les  plus  scrupuleux  jugent 
«  trés  défavorablemont  pour  fixer  les  degrés 
«  de  nuances,  do  teintes,  d'eclairements. 

«  La  fatigue,  l'indisposition,  l'humeur,  l'in- 
«  térét  lo  dérangent,  V  altérent,  le  compro- 
«  mettent.  Dos  oxperts  apprécient  mois  bien 
«  le  jour  que  le  soir.  D'autres  prcférent,  pour 


(1)  Comunicazione  fatta  al  Congresso  annuale  della 
«  American  Gasli'>;ht  Association  y  sul  valore  indu- 
striale della  Fotometria.  Journal  du  Gaz  et  ih  V  élec- 
Mrifé,  1H95) 

(•2)  <'  La  Fhotometrie  industrielle  de  Dumas-Ró- 
gnault.  Communication  faite  k  l'Association  du  <>azicrs 
belges  » ,  Journal  du  Gaz  et  de  rélecfrlcité,  1894. 


«  les  écrans,  telle  translucidité  à  telle  autre. 
«  Il  en  est  qui  sont  troublés  par  la  moindre 
«  oscillation  des  flanimes....  » . 

Per  queste  ed  altre  ragioni,  presso  le  più 
importanti  città  dell'estero,  e  nella  stessa  Pa- 
rigi, alle  ricerche  fotometriche  si  andò  via 
via  associando  l'analisi  chimica  del  gaz  illu- 
minante ;  tanto  che.  pur  continuandosi  a  mi- 
surare, secondo  le  norme  del  Dumas,  il  va- 
lore delle  luci,  per  tradurlo  in  numeri  rap- 
presentanti una  certa  somma  di  unità  tipiche, 
si  concluse  esservi  maggior  sicurezza  nel  de- 
terminare la  percentuale  di  ciascuno  dei  com- 
ponenti del  gaz-luce.  Col  variare  di  essi,  re- 
stando uguale  la  pressione,  varia  nello  stesso 
rapporto  il  potere  illuminante  del  gaz.  Per- 
ciò la  misura  della  pressione,  e  l'analisi  chi- 
mica di  parte,  o  di  tutti  i  principali  compo- 
nenti del  gaz,  sono  dati  assolutamente  atten- 
dibili, tali  da  escludere,  anche  con  vantaggio, 
la  determinazione  quotidiana  della  densità 
del  titolo  (1)  e  del  potere  illuminante  del  gaz. 

I  professori  Paterno,  Kòrner  e  Nasini,  in 
una  loro  accuratissima  relazione  sul  gaz  della 
città  di  Palermo  (2),  fecero  notare  come  non 
si  possa  far  troppo  calcolo  sulla  determina- 
zione della  densità  di  un  gaz,  del  suo  peso 
specifico  cioè  rispetto  all'aria,  che  si  ammette 
generalmente  non  debba  oltrepassare  i  limiti 
da  0,480  a  0,520. 

Si  sa  di  fatto  che  il  gaz  illuminante  (con- 
sta dall' 80  al  90  0[0  di  gas  non  luminosi 
quando  abbruciano,  che  si  chiamano  trasmet- 
titori di  luce,  e  che  sono  l'idrogeno,  il  metano 
e  l'ossido  di  carbonio.  Questi  sviluppano,  a 
seconda  delle  loro  proporzioni,  più  o  meno 
calore  ;  e  per  conseguenza  influiscono  sul  po- 
tere luminoso  del  gaz  ;  ma  da  essi  non  si  se- 
para il  carbonio,  che  colla  sua  incandescenza 
dà  la  luce.  Questa  proprietà  hanno  invece  gli 
altri  componenti,  che  si  trovano  nelle  pro- 
porzioni del  3  sino  al  10  e  più  per  cento  nel 


(1)  Per  titolo  del  gaz  s'intende  il  quoziente,  che  si 
ottiene  dividendo  il  consumo  teorico  del  becco  a  <r«*iz 
Bengel  (fissato  in  105  litri  di  gaz,  quando  la  fiannna 
prodotta  da  detto  becco  ha  la  stessa  intensità  lumi- 
nosa di  una  lampada  Carcel,  la  quale  consumi  42  ^rr. 
d'olio  di  colza  all'ora),  per  il  consumo  effettivo  del 
becco  Bengel.  Se,  per  es.,  il  consumo  effettivo  è  di  li- 

105 
tri  103,50,  il  titolo  del  gaz  sarà  ^.yfrT)  =  ^fi^  ;  ^*'oè  di 

V(XK)  superiore  all'unità,  che  si  assume  come  titolo  nor- 
male. 

(2j  Perizia  nel  giudizio  arbitrale  tra  il  Municipio  di 
Palermo  e  l'impresa  Favier,  1897. 


gaz  illuminante,  e  che  si  chicimano  compo- 
nenti luminosi,  o  datori  di  l>'r<\  ir\\  idrocar- 
buri ])csaiiti  cioc,  clu^  consistono  in  idrocar- 
buri ^'assosi  (etilene,  propilene,  ed  in  idrocar- 
buri allo  stato  di  vapore  (benzene,  toluene, 
naftalina,  ecc.).  Secondo  la  loro  natura,  è  di- 
versa la  quantità  di  carbonio  che  da  essi  si 
separa,  e  diverso  quindi  anche  il  potere  lu- 
minoso. Più  grande  lo  possiedono  i  vapori 
degli  idrocarburi  aromatici. 

I  componenti  che  costituiscono  le  impu- 
rità del  gaz  (anidi'ide  carbonica,  azoto,  am- 
moniaca, combinazioni  dello  zolfo  e  del  cia- 
nogeno), si  hanno  solo  in  piccola  quantità  nel 
gaz  illuminante  depurato  ;  alcuni  ne  abbas- 
sano il  potere  luminoso  (ranidride  carbonica 
e  Tazoto),  altri,  come  le  combinazioni  solfo- 
rate, danno  prodotti  nocivi. 

Gli  idrocarburi  pesanti,  i  datori  di  luce, 
hanno  un  peso  specifico  più  elevato  dei  tra- 
smettitori di  lu<ie  ;  cosi  Tetilene  0,9674,  il  pro- 
pilene 1,4512,  il  benzene  2,694,  Tidrogeno  in- 
vece 0,0692,  il  metano  0,553  (1),  mentre  però 
r ossido  di  carbonio  ha  pure  un  peso  speci- 
fico assai  elevato,  0,9671. 

Questa  è  la  ragione  per  la  quale  si  è  pen 
sato  che  il  peso  specifico  del  gaz  dovesse 
stare  in  rapporto  col  suo  potere  luminoso,  la 
qual  cosa  è  solo  fino  ad  un  certo  punto  e- 
satta. 

Naturalmente,  prescindendo  anche  dalla 
anidride  carbonica  e  dall'azoto,  il  peso  spe- 
cifico di  un  gaz  può  essere  aumentato  per 
una  forte  produzione  di  acido  carbonico,  tra- 
smettitore di  luce,  invece  che  dalla  presenza 
di  idrocarburi  pesanti,  datori  di  luce  ;  come 
pure,  se  havvi  poco  idrogeno  e  molto  metano, 
si  potrà  avere  un  gaz  assai  pesante,  ancor- 
ché sianvi  pochi  idi'ocarburi. 

Non  può  perciò  asserirsi,  in  genere,  che 
al  gaz  tipico  a  0,500  di  densità,  spetti  un  de- 
terminato potere  luminoso,  perchè  di  gaz  a 
0,500  ve  ne  son  molti,  e  posson  esservene 
moltissimi,  tutti  dififerenti  gli  uni  dagli  altri. 

Gli  stessi  professori  Paterno,  Kòrner  e  Na- 
sini, sebbene  non  fosse  loro  stato  imposto 
dalla  sentenza  arbitramentale,  pure  hanno 
creduto  necessario  di  sottoporre  air  analisi  i 
gaz  sui  quali  ebbero  ad   esperimentare,   per 


(1)  «  Sulla  determinazione  degli  idrocarburi  pesanti 
nel  gaz  d'illuminazione.  Osservazioni  e  nuove  ricer- 
che ».  Dr.  M.  ScAViA,  La  Chimica  industriale  anno 
HI,  p.  3. 


acquistare,  dissero,  un'idea  sempre  più  chiara 
sulla  natui'a  del  i;az  in  csauK*,  e  \)vv  potere 
anche  coiistatai-e  cvcnniali  variazioni,  e  ve- 
dere in  quali  relazioni  esse  stessero  col  peso 
specifico. 


* 


Ora,  dalle  indagini  fatte,  risulta  che  nes- 
snna  delle  pia  importanti  città  italiane  sta- 
bilisce fra  le  garanzie  di  controllo  de'  suoi 
capitolati,  anche  più  recenti,  V  analisi  chi- 
mica quantitativa  del  gaz  d' illuminazione. 
Al  più  alcune  città,  fra  le  quali  Torino,  hanno 
fatta  ampia  riserva  di  poter  determinare  la 
qualità  del  gaz,  oltre  che  coi  metodi  pre- 
scritti, anche  con  tutti  quei  sistemi,  che  pos- 
sono essere  creduti  più  opportuni. 

In  generale  però,  sembra  che  da  noi  non 
ci  si  sia  accorti  del  tempo  trascorso  dal  1861 
in  poi  ;  nel  qual  lasso,  Tanalisi  chimica  dei 
gaz,  nata  coi  <  Gasometrische  Methoden  »  di 
Roberto  Bunsen,  è  ora  pervenuta  a  rigorosa 
esattezza  di  scienza,  ed  a  vera  praticità  di 
risultati,  colle  opere  del  Winkler,  del  Bunte, 
del  Lunge,  dell'Hempel. 

Dai  semplici  apparecchi  deirHonigmann  e 
del  Winkler,  si  passò  a  quello  di  Orsat-Lunge, 
di  esattezza  però  ancora  molto  relativa;  poi 
a  quelli  di  Fischer,  Drehschmidt,  Jaeger,  ed 
infine  alla  buretta  di  Bunte  ed  alla  pipetta  di 
Hempel  per  le  ricerche  generali  sui  princi- 
pali componenti  del  gaz-luce  ;  apparecchi  tutti 
nei  quali  si  misura  per  difi'erenza  il  volume 
d'un  gaz  assorbito  da  una  sostanza,  avente 
tale  affinità  chimica  con  esso  da  farlo  entrare 
in  reazione,  e  sottrarlo  alla  miscela  primitiva 
degli  altri  gaz.  Molti  altri  metodi  poi  sono 
stati  proposti  per  speciali  determinazioni  del 
benzene  e  di  minime  traccie  di  gaz  deleterii 
in  quello  illuminante  ;  e  si  è  ormai  ben  lon- 
tani dalle  semplici  cartine  di  tornasole,  od  al- 
l'acetato di  piombo,  prescritte  per  il  riscon- 
tro dei  vapori  ammoniacali,  o  dell' idrogeno 
solforato. 

Nelle  città  di  maggiore  importanza,  d'In- 
ghilterra, e  sopratutto  di  Germania,  si  crea- 
rono, particolarmente  presso  istituti  scienti- 
fici, laboratoìH  speciali  per  le  ricerche  chi- 
miche sui  gaz  d'illuminazione.  In  essi,  oltre 
ad  esperienze  di  indole  puramente  scientifica, 
olti'e  alle  analisi  del  gaz  cittadino,  si  insegui- 
scono anche  perizie  chimiche  sui  campioni  di 
gaz,  che  vengono  inviati  periodicamente  dai 
ciMitri  minori  della   provincia,    dove    non    si 


—  150  — 


possono  eseguire  serie  prove  tli  controllo.  In 
questi  laboratori  si  rivolse  [uirp  con  profitto 
il  campo  di  studi  e  d'indagini  alla  grande  in- 
dustria; cosicchò  ormai  il  controllo  più  si- 
curo del  buon  andamento  di  molte  lavora- 
zioni, si  riduce  ad  una  semplice  analisi  di 
gaz  nei  diversi  stadi  e  mementi. 


Nello  acorso  anno  ho  eseguito,  pei*  inca- 
rico del  professore  E.  Rotondi,  nel  laboratorio 
di  cliiinica  del  Musco  Industriale,  l' analm 
ffel  fjnn-luco  prndnflo  dalie  Sncietà  forinesi, 
stabilendo  la  media  de'  suoi  principali  com- 
ponenti nel  mese  di  luglio  ;  alla  quale  epoca, 
pel  diminuito  consumo  e  per  la  più  alta  tem- 
peratura ambiente,  si  può  supporre  corrisponda 
la  miglior  qualità  di  gaz  dell'annata. 


CITTÀ   DI    TORINO 
Gaz  fornito  al  Museo  Industriale  dalla  Società  Italiaìia. 


ELEMENTI 

DETERMINATI 


Composizione  centesimale  volumetrica  del  Gaz 

da  analisi  fatte  nel  luglio  1900 

nei  giorni 

14  16  18  10  ao  ai 


Anidride  carbonica  COj 

Idrocarburi  pesanti  C^H^ 
CjHj.  CjH, 


Ossigeno  0 

Ossido  di  carbonio   CO 

Azoto  N 

Idrogeno  H  

Metano  CH, 


1.8 

3.2 
0.5 
4.7 
3.4 
55.04 
32.07 


1.5 

3 

0.2 

4.9 

4.4 

54.6 

31.5 


1.6 

3.3 
0.7 
6.01 

0.46 

56.1 

31.94 


1.4 

3.5 
0.5 
9.45 
0.94 
54.84 
29.31 


1.3 

3.3 
0.6 
6.27 
0.23 
58.96 
30.46 


1.4 

3.2 
0.6 
6.57 
1.4 
55.55 
31,11 


100.71 


100.1 


100.02 


99.94 


101.12 


99.83 


Gaz  fornito  al  Museo  Industriale  dalla  Società  Coiìsumatori. 


1.50 

3.25 
0.52 
6.31 
1.8 
55.83 
31.0o 


100.27 


ELEMENTI 

DETERMINATI 


Composizione  centesinnale  volumetrica 

del  Gaz,  da  analisi  fatte  nel  luglio  1900 

nei  giorni 

as  25  ae  a7  as 


Anidride  carbonica  COj.     ...     . 

Idrocarburi    pesanti    C^H^.  C^Hj. 
CjH, 

Ossigeno  0 

Ossido  di  carbonio  CO   .... 

Azoto  N 

Idrogeno  H    

Metano  CH, 


1.2 

3 

0.9 
4.4 

5 
56 
30 


1.2 

3.1 

1.1 

5.55 

4.62 
54.62 
29.6 


1.2 

2.9 
0.6 
3.2 
4.6 
55.6 
31.7 


l.p 

3.1 
1.2 
4.4 

6.2 
56.4 

28.4 


1.1 

2.9 

1 

4.3 

5.2 
55.8 
30.2 


100.5 


99.79 


99.8 


100.7 


100.5 


1.14 

3 

0.9 

4.37 

5.12 

55.68 

29.9 


100.11 


Dai  dati  suesposti  si  potè  dedurre  appros- 
simativamente, seguendo  i  calcoli  indicati  dal 
Lunge  (1),  che  un  metro  cubo  di    gaz   della 


ili  LcNOE,  Chnm.  Techn.  Unìtrsuchunt/s  Methoden, 
Il  Band,  pag.  (il9. 


Società  Italiana  sviluppa  circa  5700  calorie: 
ed  un  metro  cubo  di  gaz  della  Sooietà  Con- 
sumatori, calorie  5500  ;  valori  molto  prossimi 
a  quelli  ottenuti  (1)  dal  prof.  G.   Morelli,    il 

(1)  //rt  chimica  iiidttstriale,  ii,  13. 
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quale  determinò  direttamente  il  potere  calo- 
rifico dei  gaz  di  Torino  còli' apparecchio  di 
Malher. 


* 


Per  confronto,  ed  a  maggior  prova  della 
generalizzazione  deiranalisi  chimica  dei  gaz, 
vengono  qui  pubblicate  alcune  delle  risposte 
fatte  ad  un  mio  questionario  inviato,  col  cor- 
tese appoggio  del  R.  Ministero  degli  Aff'ari 
Esferi,  ai  municipi  di  alcune  grandi  città 
estere. 

Città  di  Berlino 

«  Le  officine  municipali  per  le  produzione 
del  gaz  hanno  un  laboratorio  per  le  ricerche 
sul  potere  luminoso  del  gaz  depurato,  e  per 
la  determinazione  del  suo  contenuto  in  acido 
carbonico,  ammoniaca  e  zolfo  ;  viene  inoltre 
in  esso  dosata  la  percentuale  in  ammoniaca 
del  gaz,  nel  corso  della  sua  tabbricazione,  Si 
fanno  pure  nel  laboratorio  ricerche  e  prove 
sulle  calze  dei  becchi  ad  incandescenza. 

«  Si  eseguiscono  periodicamente,  ed  a 
brevi  intervalli,  analisi  chimiche  per  la  de- 
terminazione della  composizione  generale  del 
gaz,  e  se  ne  stabilisce  anche  il  suo  potere  ca- 
lorifico. La  media  dei  risultati  ottenuti  negli 
ultimi  tempi,  è  la  seguente  : 

«  Composizione  centesimale  volumetrica 
del  gaz  depurato  delle  condotte  stradali  : 

Anidride  carbonica    ...  3.0  p.  7o 

Idrocarburi  pesanti    ...  4.2  » 

Ossigeno 0.4  » 

Ossido  di  carbonio.    ...  10.1  » 

Azoto 2.6  » 

Idrogeno 50.3  > 

Jletano 29.4  » 

<  In  100  metri  cubi  di  gaz  depurato  sono 
contenuti  circa  30  grammi  di  zolfo  e  grammi 
0,1  di  ammoniaca. 

«  Un  metro  cubo  di  gaz  a  +  10°  cent,  e 
760  mm.  di  pressione,  sviluppa  da  5100  a 
5300  calorie. 

«  Il  gaz  venne  venduto  al  prezzo  di  pfen- 
nig 10,  12  e  16  al  metro  cubo.  Non  v'  è  im- 
posta governativa. 

Berlin,  12  marzo  1900. 

Hamslau,  Stadtraht. 

Trasmesso  dal  caDcelllere 
dell'Ambasciata  d'Italia  Cav.  C.  Cicero 


Città  di  Zurigo 

«  Il  servizio  del  gaz  è  municipalizzato. 

«  Il  prezzo  del  gaz  d'illuminazione  è  di 
L.  0.25  al  m.c.  ;  per  quello  ad  uso  di  cucina, 
riscaldamento,  terza  motrice,  L.  0.17.  Non  vi 
è  imposta. 

«  Finora  le  indagini  chimiche  si  limita- 
rono alla  ricerca  deir  ammoniaca  nel  gaz. 
Ora  si  sta  istituendo  presso  la  nuova  officina 
di  Schlieren  un  laboratorio  chimico,  nel  quale 
verranno  fatte  giornalmente  ricerche  sulla 
composizione  chimica  del  gaz. 

«  Per  metro  cubo  il  gaz  sviluppa  in  me- 
dia 5200  calorie.  » 

Ziirich,  23  ottobre  1900. 

//  R.  Console  di  Zurigo, 


Città  di  Monaco  (Baviera) 

«  Il  servizio  del  gaz  è  municipalizzato  fin 
dal  1.  novembre  1899. 

«  Il  prezzo  è  stabilito  in  pf.  23  al  m.c.  pel 
gaz  d'illuminazione;  in  pf.  17  74  P^^  produ- 
zione di  forza  motrice  ;  in  pf.  14  per  gli  usi 
di  cucina. 

«  Non  esiste  tassa  governativa. 
«  La  composizione  centesimale  media  in 
volume  del  gaz,  determinata  nel  laboratorio 
chimico  annesso  alle  officine   di   produzione 
del  gaz,  è  la  seguente  : 

Anidride  carbonica    ....    2.3  0{0 
Idrocarburi  pesanti    ....    4.5  » 

Ossigeno 0      » 

Ossido  di  carbonio    ....    8.6  » 

Azoto    .    , 2.8  » 

Idrogeno 49.4  » 

Metano 32.4  » 

«  Un  metro  cubo  di  gaz  a  0°  e  760  mm. 
di  pressione  sviluppa  circa  5400  calorie  » . 

Miiuchen,  12  ottobre  1900. 

Stadt  Gasanstanlt 
W.    R  I  E  s,    direhtor. 
Il  R.  Ministro 
A.  De  Foresta 


Città  di  Budapest 

«  Il  gaz  d'illuminazione  è  fornito  dalla  Oe- 
sterreich  Allg,  Gas-Gesellschaft,  con  una  pro- 
duzione annua  di  circa  30.000.000  di  metri 
cubi. 

«  Il  prezzo  di  vendita  ai  pi*ivati  è  di  20 
centesimi  al  m.c.  per  gli  usi  di  illuminazione 
e  di  U)  centesimi  per  quelli  di  riscaldamento  ; 
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per  rilluminazione  degli  edìfizi  pubblici  è  di 
14,84  cent,  al  m.c,  però  la  città  ha  diritto  di 
avere  gratuitamente  il  23,4  per  cento  del  con- 
sumo totale  annuo  dei  privati. 

«  Non  esiste  tassa  governativa. 
«  Media  di  analisi  eseguite  nel  laborato- 
rio chimico  deirUniversità  : 

Anidride  carbonica    .     .  cm.    2,33  OiO 
Idrocarburi  pesanti    .     .    »       4.88  » 

Ossigeno »       0,20  » 

Ossido  di  carbonio.     .     .     »       5,88  » 

Azoto »       0,71   » 

Idrogeno »     51,32  » 

Metano »     34,68   » 

Budapest,  20  ottobre  1900. 

li.  Consolato  Generale  d' Italia 
in  Ungheria 


Città  di  Berna 

«  L'officina  di  produzione  del  gaz  è  di 
proprietà  del  Municipio. 

«  Bilancio  preventivo  pel  1901  : 
«  Spese  tv.  1,024,800;  Entrate  fr.  1,229,050; 
Provento  netto  fr.  204,250. 

«  Non  v'  è  imposta  governativa. 
«  Al  metro  cubo  il  gaz  costa:  per  illuipi- 
nazione  fr*  0,225  ;  per  riscaldamento,  cucina  e 
forza  motrice  fr.  0,175. 

«  Nel  laboratorio  chimico  annesso  alle  of- 
ficine, venne  stabilita  la  seguente  composi- 
zione media  del  gaz  : 

Anidride  carbonica    .     .     .    2,5  p.  0[0 
Idrocarburi  pesanti    ...     4,5      » 

Ossigeno traccie 

Ossido  di  carbonio     da    6  a     7  p.  0|0 

Azoto 3      » 

Idrogeno 47      » 

Metano      ....     da  35  a  37      » 
Traccie  di  zolfo  ed  ammoniaca. 
«  Un  metro  cubo  di  gaz  sviluppa  da  5500 
a  5700  calorie. 

Berna,  20  tioveiiibre  1900. 

Gaswerk  Bern 
R  o  T  H,    direhlor 

Trmunenso  dal  R.  Miniutaro 
devli  AfTarl  Elster! 


Città  di  Parigi 

«  Il  gaz  d'illuminazione  e  di  riscaldamento 
è  fabbricato  dalla  Compagnie  Parisienne^  la 
quale  ne  ebbe  privilegiata  coiutessione  dal  Mu- 
nicipio per  la  durata  di  anni  50,  cioè  fino  al 
1905. 


«  Il  gaz  è  venduto  a  L.  0,30  al  m.c.  ai  pri- 
vati, ed  a  L.  0,15  al  m.c.  al  Municipio. 

«  La  Società  esercente  paga  al  Comune 
una  tassa  di  L.  0,02  per  ogni  metro  cubo  di 
gaz  consumato  neirinterno  della  città.. 

«  Dalle  analisi  eseguite  all'  officiua  speri- 
mentale della  Villette^  si  ebbe  la  seguente  me- 
dia composizione  del  gaz  : 

Benzene ccm.  1,06  p.  0[0 

Anidride  carbonica  .        »      1,79      » 
Idrocarburi    pesanti 

(esclusoli  benzene)        »      3,88      » 

Ossigeno »      0  » 

Ossido  di  carbonio    .        »      8,21      » 

Azoto »      2  » 

Idrogeno »    50,10      » 

Metano »    33,03      » 

«  La  potenza  calorifica  di  un  metro  cubo 
di  gaz  è  in  media  di  5300  calorie. 
Paris,  12  novembre  1900. 
L' Inspecteur  General  chargé  du  Service 
technique  de  la  Vote  Publique. 

Tranniesso  da  8.  E.  l'Ambasciatore 
€out«  Tornlelll 


Città  di  New  Yokk 

«  La  fabbricazione  del  gaz  è  monopoliz- 
zata da  grandi  Società,  quali  la  Consolidated 
Gas  Co..  VEquitable  Gas  Co.y  la.  Ne  tv  Amsterdam 
Gas  Co.,  riunite  in  trust  contro  la  concorrenza. 
«  I  termini  particolari  del  contratto  tra  le 
compagnie  stesse  e  la  municipalità  non  furono 
mai  resi  pubblici. 

«  Il  prezzo  attuale  del  gaz  illuminante  è  di 
dollari  1,05  per  ogni  1000  piedi  cubici  (un  me- 
tro cubo  essendo  pari  a  35,31  piedi  cubici), 
cioè  L.  it.  0,19  al  m.c;  detto  prezzo,  nel  quale 
sono  pur  comprese  le  tasse  comunali,  è  il  mas- 
simo che  le  compagnie  possano  pretendere  dai 
privati. 

«  Ecco  la  composizione  percentuale  media 
del  gaz  ; 

Anidride  carbonica    .  ccm.     2,5  p.  0[0 
Idrocarburi  pesanti    .     »      15,5      » 

Ossigeno »        0,5      » 

Ossido  di  carbonio  .     .     »      27,0      » 

Azoto »        2,0      » 

Idrogeno >      35,0      » 

Metano »      17,5      » 

«  Da  questi  dati  appare  evidente,  una  for- 
tissima carburazione  del  gaz  (idrocarburi  pe- 
santi ccm.  15,5  p.  OiO)  ed  un  larghissimo  im- 
piego di  gaz  povero  (ossido  di  carbonio  ccm. 
27  p.  0[0). 


«  Il  gaz  illuminante  aincMicano  svila])pa  in 
media  circa  IM)  unirà  t(M*niiclic  in.^hvsi  per 
oirni  pi(Hl(»  cuho  *. 

N.'w  York,  10  dii-ciiibrc   1900. 

//  Preaideiìfe 
della  Camera  di  Conmiercio  Italiana 


Città  di  Londra 

Dalla  relazione  comunicata  dal  London 
Connty  Council  alla  locale  Camera  di  Coni- 
niercio  Italiana j  nel  novembre  1900,  appare 
che  il  servizio  della  pubblica  illuminazione  di 
Londra  è  2iffidato  a  tre  Società  private,  e  che 
esiste  un  laboratorio  municipale  di  controllo. 

Riguardo  al  gaz  fornito  dalla  South  Metro- 
politan Gas  Company^  ho  potuto  avere  i  se- 
guenti dati  analitici  : 

Media  di  analisi  eseguite  : 

nel  1892  alcnni  anni  dopo: 

Anidride  carbonica    0,79  OiO  0,60  0[0 

Idrocarburi  pesanti    4,38  »  3,47  » 

Ossigeno    .     .     .     .    0,15  »  0,49  » 

Ossido  di  carbonio  .    2,63  »  6,23  » 

Azoto 0,96  »  3,23  > 

Idrogeno    ....  57,08  »  52,22  » 

Metano 33,99  »  33,76  » 

Questi  dati  molto  importanti  confermano 
come,  mentre  si  è  giunti  ad  aumentare  il  ren- 
dimento in  gaz  nella  distillazione  dei  carboni, 
e  conseguentemente  si  è  potuto  abbassare  il 
prezzo  di  vendita,  si  sia  evidentemente  peg- 
giorata la  qualità  del  gaz. 

Questo  fatto  vien  pure  lamentato  in  Italia, 
dove  in  alcuni  paesi  si  potè  constatare,  che  il 
ribasso,  talvolta  fortissimo  nel  prezzo  del  gaz, 
non  fu  che  puramente  nominale,  risolvendosi 
sovente  in  un  maggiore  aggravio  pel  consuma- 
tore ». 

* 

L'industria  del  gaz  in  Italia,  notava  il  Cal- 
zavara  nel  1^98,  comincia  solo  ora  a  prendere 


quello  sviluppo,  che  avrebbe  dovuto  avere  ^ià 
da  parccclii  anni. 

Se  esaminiamo  le  slatisticiie  dcirestero,  o 
le  confrontiamo  colle  nosti'e,  troviamo  quanto 
sia  limitato  ancora  fra  noi  l'uso  di  questo  com- 
bustibile ;  e  la  causa  la  dobbiamo  ricercare, 
più  che  in  altro,  nella  monopolizzazione  fat- 
tane da  pochi,  e  nella  scarsa  diflfusione  dello 
studio  di  questo  cosi  importante  ramo  di 
scienza,  al  quale  pur  troppo,  finora,  si  dedica- 
rono quasi  esclusivamente  gli  addetti  alle  so- 
cietà estere  del  gaz,  le  quali  qui  da  noi  domi- 
nano sovrane. 

In  Francia,  nel  1878,  si  produssero  382  mi- 
lioni di  m.c.  di  gaz,  e  617  milioni  nel  1888.  La 
sola  Parigi,  che  nel  1855  consumava  m.c.  40 
milioni  774.400,  nel  1890  raggiunse  la  cifra  di 
m.c.  307.861.880;  in  Londra  si  consumarono 
nel  1898,  787.873.000  m.c.  di  gaz. 

Dalle  ultime  statistiche  pubblicate  sulla 
Rivista  del  Servigio  Minerario  del  Ministero 
di  Agricoltura,  Industria  e  Commercio,  si  ri- 
cava che  nel  1899  si  ebbe  in  Italia  una  produ- 
zione totale  di  195.379.000  metri  cubi  di  gaz, 
con  117  officine  in  azione,  che  impiegarono 
4500  operai. 

Contro  una  spesa  in  acquisto  di  carboni,  di 
L.  25.052.000  si  ricavarono  dalla  vendita  del 
gaz  L.  38.347.000  ;  e  da  quella  dei  prodotti  se- 
condari (coke,  catrame,  acque  ammoniacali) 
L.  16.868.000  (benché  questi  prodotti  non  sieno 
ancora  utilizzati  in  tutti  i  paesi)  ;  cioè  in  to- 
tale si  ebbero  oltre  a  55  milioni  di  lire  in 
attivo  come  appare  dairaccluso  prospetto. 

Sette  città  in  Italia  hanno  un'officina  co- 
munale per  la  produzione  del  gaz,  tra  le  quali 
Vicenza,  che  chiuse  Tesercizio  finanziario  del 
1899  con  un  attivo  di  L.  208.684  contro  un 
passivo  di  L.  205.425,  vendendo  ai  privati  il 
gaz  a  L.  0.22  il  m.c. 

Tre  città  sole,  Brescia,  Bergamo  e  Parma, 
negli  ultimi  tempi,  esclusi  i  recenti  rincari, 
pagav^ano  il  gaz  per  la  pubblica  illuminazione 
a  lire  0,10  il  m.c.  ;  otto  città  da  L.  0,12  a  L. 
0.13,  tra  le  quali  Torino,  che  consumò  nel 
1899  per  uso  pubblico  e  privato  m.c.  31  mi- 
837.188  di  gaz. 
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Riassunto   dei  dati   esposti   nella    «  Rivista  del   Servizio   Minerario 

sulla  produzione  del  Gaz  illuminante  in  Italia  nel  1899. 


DISTRETTI   MINERARI 

i 

M"^  di  &az  prodotti 

Pel  valore 
di  lire 

ProdotU 

secondari 

tomi. 

Pel  valore 
di  lire 

Operai 
impiegati 

Spese  in  acquisto 

di  carboni 

Lire 

Bolosriia(ÀocoDa-Àicoli-BologDa-Forlì-Macerata-Mo- 
dBDa-Pesaro-RaTBDDa-Reggio  Emilia)    .... 

14 

7,608,000 

2,119,000 

22,000 

839,400 

267 

954,000 

Caltanisetta  (Sicilia) 

7 

10,000.000 

2,052,000 

25,000 

850,000 

366 

1,287,000 

Carrara  (Canova  •  Lucca  -  Massa  Carrara  -  Porto 
Maurizio) 

18 

17,789,000 

2,562,000 

52,000 

1,:)80,000 

490 

1,603,000 

FirenietAreiio-Firense-Brossetto-LivorDO-Pisa-Siena 

5 

11,400,000 

3,103,000 

'30,000 

999,500 

162 

1,681,000 

Iglesias  (Sardegna) 

3 

1,423,000 

366,000 

3,000 

114,000 

50 

151,000 

Milano  (Bergamo  -  Brescia  -  Como-  Cremona  -  Milano- 
Parma-Pavia-Piacenza-Sondrio)  

«9 

58,609,000 

10,444,000 

189,000 

5,420,000 

1352 

8,905,000 

NapoU  (lUIia  inferiore) 

16 

19,082,000 

4,000,000 

49,000 

1,116,000 

402 

1,828,000 

Roma  (Àquila-Chieti-Perugia-Roma-Teramo)  .    . 

6 

16,806,000 

4,053,000 

41,000 

1,252,300 

;382 

1,758,000 

Torino  (ilessandria-Cuneo-loTara-Torino).    .    . 

:30 

39,9r)0,000 

6,646,000 

117,000 

3,600,000 

822 

5,364,000 

Vicensa  (ielluno-Perrara-Mantofa  -  Rovigo  -  Padova 
Treviso-Odine-Tenezia-Terona-Ticenza)  .... 

9 

12,712,000 

3,022,000 

29,000 

1,297,000 

220 

1,521,400 

Totali 

117 

195,379,000 

38,347,000 

557,000 

16,868,200 

4513 

25,052,400 

Pei  pi-ivati  a  Torino  il  prezzo  fu  nel  1899  di 
L.  0,15  al  m.c.,  più  L.  1,02  di  tassa  (1);  a  Mi- 
lano il  prezzo  si  manteneva  noi  1898  a  Lire 
0,14  con  una  produzione  totale  di  m.e.  46  mi- 
lioni 141.855;  tutte  le  altre  città  pagavano 
prezzi  superiori  :  Roma,  con  cinque  altre,  L. 
0,18;  Messina  lire  0,20;  Palermo  0,22;  Na- 
poli, Bologna,  Firenze  0,25  ;  e  cosi  via,  fino 
ad  un  massimo  per  città  minori  di  L.  0,35  al 
metro  cubo. 

A  ciascuna  di  queste  cifre  non  è  però  si- 
curamente detto  che  corrisponda  sc^mpre  la 
stessa  qualità  di  gaz;  anzi  per  alcune  cittA, 
tenuto  conto  della  qualità  del  gaz  prodotto 
attualmente,  si  troverebbero  più  convenienti 
i  prezzi  ed  il  gaz  di  una  volta,  quando  cioè, 
quindici  o  venti  anni  or  sono,  lo  si  pagava 
anche  il  triplo  del  prezzo  attuale,  ma  con  un 
consumo,  in  rapporto  airefifetto,  assai  minore. 

Intorno  alle  condizioni  attuali  ed  airavve- 
nire  dell'industria  del  gaz  il  prof.  Bunte  del 
Politecnico  di  Karlsruhe  (2),  ha  fatto  notare 


(1  )  Nella  relazione  dell' in  «^eg:nere  Burzio  siili'  illu- 
minazione pubblica,  allenita  al  conto  consuntivo  del 
1S99  della  (Mttà  di  Torino,  è  detto  come  le  perdite 
verìticantisi  nella  distribuzione  del  gaz  ascendano  al 
15,3  j).  e.  della  produzione  totale;  ciò  cbe  ha  vera- 
mente un'influenza  assai  notevole  sul  prezzo  del  gaz. 

(2)  «  Journal  fiir  Gas-beleuehtung  »  L'  Industria^ 
Milano  1900. 


come  siano  rimasti  stazionari  i  metodi  per 
ottenei-e  il  gaz  illuminante,  mentre  che  la 
scoperta  del  becco  Auer  ha  prodotto  una  non 
indifferente  e  profittevole  trasformazione  nei 
processi  di  illuminazione.  Non  è  che  in  qu(^- 
sti  ultimi  anni  che  è  stata  richiamata  1'  at- 
tenzione del  pubblico  sui  vantaggi  che  pre- 
senta il  processo  Dellwik  per  la  produzione 
del  gaz  d'acqua,  e  che  si  incominciano  a  di- 
scutere i  cambiamenti  che  produrranno  pros- 
simamente le  officine  a  gaz  attuali. 

L'utilità  invero  della  carburazione  del  gaz, 
del  suo  artifìziale  arricchimento  cioè  in  idro- 
carburi pesanti,  è  scemata  dopo  rintroduzione 
delle  lampade  ad  incandescenza,  nelle  quali 
la  luce,  per  gran  parte,  non  è  più  data  sem- 
plicemente dalla  lenta  combustione  di  quegli 
idrocarburi,  ma  dairincandescenza  di  ossidi 
di  metalli  rari,  innalzati  dalla  combustione 
del  gaz  ad  elevatissima  temperatura.  Perciò 
gli  studi  sono  ora  diretti  ad  ottenei'e  un  gaz 
che  abbia  un  elevato  potere  calorifico.  vSolto 
questo  aspetto  il  gaz  d'acqua,  a  gaz  povero, 
prodotto  dalla  decomposizione  del  vapoi*  ac- 
queo a  contatto  del  coke  rovente,  si  pi'cseiita 
di  molto  inferiore  al  gaz  ordinario  di  litan- 
trace, perchè  il  primo  non  svilu])pa  che  da 
2400  a  2G00  calorie,  mentre  quest'  ultimo  ne 
sviluppa  da  4800  a  5000. 

Però  non  dovendoci  preoccupare  del  pò- 
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tere  illuminante,  della  ricchezza  cioè  in  idro- 
carbiu*i,  e  non  essendo  perciò  legati  alla  qua- 
lità del  carbone  da  gazificare,  coni?  per  Tad- 
dietro,  il  problema  si   riduce    a   produrre    il 
maggior  volume  di  gaz.  A  questo  lùguardo  il 
gaz  di  acqua,  dopagli  ultimi  perfezionamenti, 
si  ripresenta  il  più  promettente,    essendo  di- 
mostrato che  sì  rendono  necessai'i    sdIo    600 
k-^r.  di  coke  per  ottenere  1000  m.c.   di  gaz  ; 
mentre  che  per  lo  stesso  volernie  di  gaz  or- 
dinario occorrono  kgr.  3500  di    litantrace.  È 
opinione  del  Bunte,  che  il  gaz  d'  acqua   non 
tarderà  ad  essere  accolto  favorevolmente  dalle 
officine,  che  oggi  ricorrono  alla  distillazione, 
ancorché  il  rendimento  termico  non   sia  che 
del  70  7o  nspetto  al  sistema  antico,    quando 
si  tiene  conto  dei  prodotti  secondari    che   si 
ottengono.  A  favore  però    del    gaz   d' acqua 
stanno  altri  vantaggi,  che  consistono  nella  mi- 
nore spesa  di  mano  d'opera,  ed  in  un  lavoro 
meno  penoso;  tanto  più  che  tutto  fa   preve- 
den»,  che  neiravvenire  gli  attuali  stabilimenti 
si  troveranno  obbligati  a  produrre  del  gaz  di 
bassissimo  prezzo,  atto  sopratutto    al   riscal- 
damento, e  perciò  in  condizione  di  abbruciare 
altresì  nelle  lampade  ad  incandescenza,   per 
una  assai  economica  illuminazione. 

Senonchè,  l'introduzione  del  gaz  povero, 
solo,  od  in  mescolanza  col  gaz  di  litantrace, 
quale  agente  di  riscaldamento  e  di  illumina- 
zione, è  osteggiata  in  Italia  anche  dagli  igie- 
nisti, i  quali  ritengono  che  un  gaz, '^  il  quale 
contenga  oltre  al  20  p.  e.  di  ossido  di  car- 
bonio, sia  veramente  pericoloso  per  la  pub- 
blica igiene  ;  potendo  esso,  o  per  malo  ab- 
bruciamento  nei  becchi,  o  per  V  apertura  di 
qualche  rubinetto,  o  guasto  avvenuto  nella 
tubazione,  produrre  rapidamente  l'asfissia. 

Questo  fatto  è  verissimo,  ma  un  tale  pe- 
ricolo esiste  già,  benché  in  minor  proporzione, 
pel  gaz  di  litantrace  ;  sicuramente  ogni  in- 
novazione, in  qualsiasi  campo  essa  avvenga, 
vuole  purtroppo  le  sue  vittime,  ma  i  pericoli, 
presentati  dal  gaz  povero,"  non  sono  poi  ve- 
ramente tali  da  sconsigliarne  l'impiego,  pri- 
ma come  forza  motrice  e  poi  p?r  il  riscalda- 
mento, per  la  pubblica  e  privata  illumina- 
zione. 

L'(\sempio  citato  dalla  città  di  New  York, 
almeno  per  ciò  che  riguarda  V  igiene,  è  più 
eloquente  di  qualsiasi  altra  argomentazione 
in  favoi'c. 

Considerata  dunque  l'importanza  sempre 
maggiore,  che  va  prendendo  l' industria  del 


gaz,  dato  il  suo  avvenire  ed  il  durevole  rin- 
caro dei  carboni,  appare  evidente  la  neces- 
sità che  si  segua  con  frutto,  anche  da  noi,  il 
progresso  degli  studi  intorno  a  questo  argo- 
mento; e  che  da  tutti  i  Municipi  si  faccia 
sempre  più  vigile  ed  attenta  la  sorveglianza 
su  questo  pubblico  servizio,  adottando  ne^ll'iiì- 
teresse  di  tutti,  anche  delle  stesse  Società  ap- 
paltatrici,  quei  metodi  di  controllo  più  sicuri, 
che  trovt'ìno  nell'analisi  chimica  del  gaz  il 
loro  fondamento. 

Torino,  R.  Museo  Industriale  Italiano 

Dr.  Michelangelo  Scavia 

Fedeli  al  nostro  programma,  pubblichiamo 
integralmente  1'  articolo  che  ci  rimette  1'  e- 
gregio  Pi'of.  M.  Scavia,  lieti  di  vedere  le  no- 
stre colonne  onorate  da  studi  di  tanto  auto- 
l'evole  scienzato. 

Ma  il  chiaro  Pi-ofessore  voiTà  senza  dub- 
bio scusarci  se  esprimiamo  pubblicamente  il 
nostro  rincrescimento  nel  vedere  che  anch'E- 
gli  accetta  una  credenza  erronea,  pui'  troppo 
assai  diffusa  nel  gran  pubblico,  cioè  che  le 
Società  abbiano  interesse  a  distribuire  ai  con- 
sumatori del  gaz  impuro. 

Voglia  r  egregio  Prof.  Scavia  tener  pre- 
sente che  per  ottenere  un  buon  coke,  primo 
e  più  impoi-tante  cespite  dei  sottoprodotti,  oc- 
corre usare  del  buon  litantrace,  di  quel  li- 
tantrace chiamato  appunto  carbone  da  gaz, 
il  cui  costo  può  dirsi  pari  a  quello  del  car- 
bone usato  in  quasi  tutte  le  altre  industrie 
—  voglia  tener  conto  del  fatto  che  il  pi*imo 
e  i)iù  forte  consumatore  è  appunto  il  forno 
del  gaz,  nel  quale  occorre  coke  di  buona 
qualità  —  tenga  presente  che  il  gazista  si 
accontenta  di  una  resa  media  di  25  me.  di 
gaz  per  100  cg.  di  fossile  distillato  (e  non  di 
28  */?  com'  egli  calcola)  —  che  quanto  me- 
glio il  gaz  è  depurato,  tanta  maggiore  è  il 
ricavo  dalle  masse  depuranti,  dalle  acque 
ammoniacali,  etc.  —  e  poi  ci  dica  quale  inte- 
resse po^sa  avere  il  gazista  a  fornire  un  gaz 
che  sottoposto  all'  analisi  chimica  non  corri- 
sponda ai  dettami  della  sci(Miza. 

Noi  siamo  certi  che  l'egregio  Pj'of.  Scavia, 

con  quella  lealtà  che  lo  distingue,  e  lo  rendc^ 

così  caro  ai  suoi  colleghi  od    ammiratori  ac- 

cett(M-à  le   nostre^    modeste    osservazioni,  o  si 

!  adopiHM'à  a  coìììbattcre  n(*iruì)inioue  pubblica 

i  tale  illusion(  . 

La  nostra  industiia  ha  appunto  bisogno  che 
uomini  dotti  ed  autorevoli  non  appartenenti 
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alla  cerchia  dei  gazisti,  facciano  comprendere 
al  pubblico  come  dopo  tutto  i  gazisti,  massi- 
me oggidì  che  i  carboni  sono  assai  rincarati, 
ed  i  prezzi  di  vendita  del  gaz  hanno  subito  for- 
tissime falcidie,  non  ricavano  dalle  loro  offi- 
cine che  un  utile  limitato,  molto  ma  molto 
inferiore  a  quello  di  tante  altre  industrie. 

Ciò  sarà  assai  utile  ai  gazisti,  e  sarà  an- 
che un  omaggio  alla  verità.  C. 


SULLA  COMPOSIZIONE 
9  sul  potere  aalotifieo  ié  gm  iMmsLmU 


Si  lamenta  generalmente  che  il  consumo 
del  gaz  necessario  per  ottenere  nelFeconomia 
domestica  un  dato  effetto,  a  parità  di  circo- 
stanze, sia  ora  maggiore  di  quello  di  una 
volta. 

Non  voglio  indagare  se  queste  lagnanze 
siano  più  0  meno  conformi  al  vero  ;  mi  limito 
solo  ad  occuparmi  in  modo  generico  delle 
cause  che,  in  grado  diverso,  influiscono  sul 
consumo  del  gaz. 

Queste  cause  si  possono  ridurre  a  tre  : 

1.  L'introduzione  nella  pratica  di  nuovi 
modelli  di  contatori; 

2.  Le  variazioni  nella  pressione  del  gaz; 

3.  La  diversa  qualità  del  gaz. 
Quiinto  alla  prima  causa  si  ha  poco  da  dire. 

I  contatori  prima  di  essere  messi  in  uso  sono 
contrpllati  da  agenti  appositi  dell'Ufficio  go 
vernativo  di  verificazione  dei  pesi  e  misure, 
per  cui  questo  controllo  è  presumibile  che 
possa  offrire  una  garanzia  sufficiente  della  loro 
esattezza. 

E'  ben  vero  che  i  contatori  non  sono  im- 
muni da  difetti,  e  non  comportano  grande 
precisione,  tantoché  la  legge  concede  loro  una 
tolleranza  di  due  litri  per  cento  di  gaz,  in 
più  od  in  meno  ;  ma  questi  due  litri  di  tolle- 
ranza possono  essere  di  vantaggio  tanto  al 
produttore  di  gaz,  quanto  al  consuAatore. 

Come  i  contatori,  neppure  le  variazioni  nella 
pressione  possono  avere  una  grande  infiuenza 
sul  consumo  del  gaz.  Per  lo  più  il  gaz  arriva 
ai  becchi  ad  una  pressione  capace  di  far  equi- 
librio ad  una  colonna  d'acqua  dai  20  a  50 
millimetri,  ciocché  equivale  ad  una  colonna 
da  1"-"S48  a  ;)""",69  di  mercurio. 

Si  supponga  pure  che  la  pressione  del  gaz 
venisse  elevata  di  200  mm.  d'acqua,  un  me- 
tro cubo  di  gaz  si  ridurrebbe  a  circa  998  litri 


e  cosi  per  reintegrare  il  metro  cubo  occorre- 
rebbero due  altri  litri  di  gaz.  Siccome  le  ca- 
lorie di  combustione  di  un  metro  cubo  di  gaz 
sono  in  media,  come  si  vedrà  in  seguito, 
5200  (1),  ogni  litro  di  gaz,  bruciando,  svilup- 
perebbe 5,2  calorie  e  per  conseguenza  un  me- 
tro cubo  di  gaz  alla  pressione  aumentata  di 
20  millimetri  d'acqua  produrrebbe 

5200-f(5,2X2)=;5210,4  calorie. 

Quindi  la  differenza  di  calore  sviluppata  da 
un  metro  cubo  di  gaz,  alla  pressione  aumen- 
tata di  20  mm.  d'acqua,  sarebbe  appena  di 
10,4  categorie,  quantità  quasi  trascurabile  ri- 
spetto al  calore  sviluppato  da  un  metro  cubo 
di  gaz.  Constatata  cosi  la  poca  infiuenza  che 
può  esercitare  la  pressione  sul  consumo  del 
gaz,  vengo  ora  allo  studio  della  terza  causa, 
cioè  della  qualità  del  gaz. 

Una  volta  che  il  gaz  veniva  quasi  esclusi- 
vamente impiegato  per  ottenere  direttamente 
luce,  si  ammetteva  che  esso  fosse  tanto  mi- 
gliore quanto  più  ricco  di  carburi  d'idrogeno 
delle  serie  Cn  H-in,  Cn  H211-2,  Cn  Hin-e.  Invero 
si  sa  che  la  luminosità  di  una  fiamma  dipen- 
de in  gran  parte  dalla  presenza  in  essa  di 
particelle  solide  di  carbonio  allo  stato  incan- 
descente ;  ora  i  carburi  d'idrogeno  delle  serie 
accennate  essendo  ricchi  di  carbonio,  ne  ce 
dono  facilmente  alla  fiamma,  che  per  tal  modo 
si  rende  luminosa. 

Ma  al*presente  solo  più  in  circostanze  ec- 
cezionali si  adopera  il  gaz  per  ottenere  diret- 
tamente luce  ;  lo  si  adopera  abitualmente  o 
per  ottenere  direttamente  calore  (cucine  a  gaz, 
motori  a  gaz,  stufe  a  gaz),  oppure  per  avere 
luce,  ma  per  via  indiretta.  In  questo  caso  il 
gaz  serve  a  ilscaldare  le  reticelle  (luce  Auer), 
le  quali  per  l'elevata  temperatura  emettono 
intense  vibrazioni  luminose. 

Per  conseguenza  si  può  dii^e  che  il  gaz  al 
presente  viene  quasi  esclusivamente  impie- 
gato per  generare  calore,  e  siccome  la  quan- 
tità di  calore  prodotta  da  un  gaz  è  una  fun- 
zione della  sua  composizione,  ò  evidente  che 
ha  molta  impoi'tanza  questa  nozione. 

La  composizione  del  gaz  varia  notevolmente 
secondo  divei'se  circostanze,  la  prima  fra  tutte 
la  qualità  del  carbon  fossile  impiegato  nella 


(1)  La  caloria  della  quale  si  fa  cenno  in  questa 
nota,  è  sempre  la  grande  caloria,  cioè  la  quantità  di 
calore  richiesta  per  innalzare  da  0^  ad  1^  centigrado 
la  temperatura  di  un  chilogrammo  di  acqua  liquida. 
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fabbricazione.  La  seguente  tavola  serve  a  di- 
mosti-arlo. 

Analisi  di  Scaar  (su  100  volumi) 

0*ftid»      Eilleiì^    Anidride 
Idrogeno    HelAAo         di  0  ^  AKoly 

«rbonio  propilene '^^''Di'2» 

Bo^head   .  ,  .  10,54  58,38  6,58  24,50      —        — 

Cnnnel  Coal  .  26,84  42,01  14,18  16,31  0,66      — 

»          ,  .  25,87  51,20  7,85  ta,06  0,13     1,94 

Carbone  ìngL  50,05  32,97  12,80  3,87  0,3^2  traccìe 

»                47,00  41,60  7,32  3,05  0,63  traccio 
Carbone  dì 

Ve^tfalln .  .  39,80  43,12  4,66  4,75  3,02     4,66 

Il  Wrìght  poi  ha  rimareato  vhe  la  compo- 
sizione dei  gaz  varia  moltissimo  nei  diversi 
periodi  della  distillazione  secca  del  litantrace. 
Ecco  i  risultati  dì  qualche  analisi  : 

1»  ora  2«  ora  3"*  ora  4*  ora  &•  ora 

Idrogeno  ,,..,.      0,0        8,8      16,0      21,3  60,0 

Metano  ..,...,    82,0      72,0      58,0      56,0  20,0 

Ossido  di  carbonio,      3,2        1,9      12,3      11,0  10,0 

Etilene  e  propilene  .     13,0      12,0      12,0        7,0  0,0 

Azoto..  ,.,.,..      1,8        5,3        1,7        4,7  10,0 

Riconosciuta  cosi  la  variabile  composizione 
del  gaZj  resta  a  vedere  quale  è  la  sua  impor- 
tanza nella  produzione  di  calore*  Dai  dati 
della  termochimica  m  apprende  che  le  calorie 
di  combustione  dell'idrogeno  sono  Mfi  od  in 
altri  termini  che  bruciando  gr.  1  d'idrogeno 
in  quantità  .sufficiente  d'ossigeno^  si  sviluppano 
34,5  calorie  ;  le  calorie  di  combustione  di 
gn  1  di  t*arbonio  sono  invece  8,08.  Partendo 
dal  principio  che  Tidrogeno  ha  un  potere  ca- 
lori  fero  superiore  a  quello  del  carbonio,  ò 
creduto  erroneamente  da  molti  e  si  trova  an- 
che espresso  da  diversi  autori,  che  il  gaz  ab- 
bia un  potere  calorifico  tanto  più  elevato 
quanto  maggiore  è  la  proporzione  d'idrogeno 
in  c\sso  contenuto. 

Ciò  sarebbe  esatto  quando  si  considerasse 
il  gaz  sotto  Tunità  di  peso  :  se  si  ha,  ad  esem- 
pio, un  chilogrammo  di  un  dato  gaz  illumi  ^ 
11  ante  ed  un  chilogrammo  di  un  altro  ga2  di 
diversa  composizione^  produrrà  più  calore, 
bruciando^  quel  chilogrammo  di  gaz,  che  con- 
terrà maggior  copia  d'idrogeno.  Mail  gaz  non 
si  acquista  a  peso,  bensì  a  volume  e  quindi 
i  calcoli  vanno  rettificati. 

Dei  diversi  materiali  esistenti  nel  gaz  evi- 
dentemente  Tazoto  e ranidiide  carbonica  non 
producono  calore  nelFatto  della  combustione, 
anzi  ne  assorbono  in  certa  quantità  per  essere 
portati  alla  temperatura  della  fiamma.  Perciò 
non  è  il  caso  di  prenderli  in  t-onsiderazione  ; 
tutti  sono  d'accordo  nell 'ammettere  che  essi 
dinìlnuiscono  il  valore  del  gaz.   L'ideale  .sa- 


rebbe di  ottenere  del  gaz  privo  affatto  degli 
accennati  componenti. 

Per  rincontro  ì  veri  generatori  del  calore 
sono  ridrogeno,  il  metano,  Fossido  di  carbonio, 
l^etilene  ed  il  propilene,  che  unendosi  coll'os* 
"sigeno,  danno  luogo  al  fenomeno  della  com- 
bustione. 

Ma  ognuno  di  essi,  bruciando,  produce  quan- 
tità diverse  di  calore  come  risulta  dalla  se- 
guente tavola  : 

Idrogeno  (HJ     ....    69     calorie 
Metano  (CHJ,     .    .    ,    ,  213,5 
Ossido  di  carbonio  (CO).    68,2        * 
Etilene  (C.HJ    .     .     .     ,  341,4 
Propilene  (C3H,)     .     ,     .  507,3        » 

Queste  quantità  di  calore  si  riferiscono  ad 
una  molecola  di  ciascun  compcmentc  calco- 
lata in  grammi  od  in  altri  termini  ad  un 
grammo-molecola. 

Ma  dalla  legge  di  Avogadro  si  sa  che  vo- 
lumi eguali  di  diversi  gaz,  presi  nelle  stesse 
condizioni  di  temperatura  e  di  pressione^  con- 
tengono lo  stesso  numero  di  molecole,  ossìa 
che  le  molecole  dei  corpi  allo  stato  gazzozo, 
sotto  le  medesime  temperature  e  pressioni, 
occupano  lo  stesso  volume. 

In  dipendenza  di  questa  legge  un  grammo- 
molecola  d'idrogeno  (gr.  2)  occupando,  alla 
temperatura  di  0"  ed  alla  pressione  di  760^^™ 
lo  spazio  di  litri  22,3272,  un  grammo-molecola 
di  metano  (gr,  16),  un  grammo-raolecx)la  di 
ossido  di  carbonio  (gr.  28),  un  grammo-mole- 
cola di  etilene  (gr,  28),  un  grammo-molecola 
dì  propilene  (gr,  42)  occuperanno  pure  il  vo- 
lume di  litri  22,3272, 

Con  questi  dati  sarà  facile  di  arrivare  a 
conoscere  le  calorie  di  combustione  per  ogni 
litro  dei  divci*si  gaz  combustibili  esistenti  nel 
gaz  luce.  Basterà  dividere  il  numero  di  ca- 
lorie dato  dalla  oombustionc  di  un  grammo- 
molecola  di  ciascun  gaz  per  la  costante 
22,3272  per  ottenere  il  numero  di  calorie  cor- 
l'ispondente  alla  combustione  di  ciascun  litro 
di  essi,  cioè  per: 

l'idrogeno 3,090 

il  metano  ',,,,,,_,      9,562 
Tossido  di  carbonio    .    *    ,    -      3,054 

retilene .     .    ,     15,300 

il  propilene    ,.,,.,_    22,721 

Resta  ora  a  vedere  quante  sono  le  calorie 
che  si  assegnano  al  gaz  luce. 

Gli  autori  che  si  sono  occupati  eli  questo 
argomento,  per  lo  più  hanno  t*alcolato  il  pò- 
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tere  calorifico  del  gaz  in  funzione  della  sua 
composizione  media,  ma  sono  arrivati  a  risul- 
tati molto  divergenti  : 

Calorie  per  m^ 

Secondo  Grashof    ....  6000 

RUhlmann     .     .     .  G390 

Devillez    ....  6100 

Resal 9004 

Schòttler  ....  6000 

Staby 4875 

G.  Richai'd    .     ,     .  8000 

Una  volta  si  era  convenuto  di  prendere 
(*om(»  termine  medio  6000  calorie,  ma  nel 
1885  Aimé  Witz  ha  pubblicato  negli  .4??;2r//<^5 
de  Chiiìiie  et  de  Pliysique  un  interessante  la- 
voro sulla  determinazione  del  potere  calorifico 
del  gaz.  L'autore  adottò  nel  suo  lavoro  il  me- 
todo (*alorimeti*ico  di  Berthelot,  apportandovi 
però  delle  convenienti  modificazioni.  Ecco  le 
conclusioni  del  diligente  e  scrupoloso  lavoro 
di  Witz.  Il  potere  calorifico  di  un  metro  cubo 
di  gaz  depurato,  a  volume  costiinte  a  0^  ed 
alla  pressione  di  760  nini,  di  mercurio,  oscilla 
da  4719  a  5425  calorie,  il  vapor  d'acqua  for- 
mato essendo  completamente  condensato. 

In  media  si  ritiene  che  un  metro  cubo  di 
gaz  sviluppa  5200  calorie. 

Si  supponga  ora  di  avei-e  un  gaz  di  una 
determinata  composizione,  il  quale,  l)ruciando, 
sviluppi  5200  calorie  per  ogni  metro  cubo; 
vi  si  tolga  il  5  per  100  d'idrogeno,  ossia  50 
litri  per  ogni  m^,  e  vi  si  sostituisca  il  5  per 
100  (50  litri)  di  gaz  metano.  Si  avi-à  un  gaz, 
il  cui  potere  calorifico  sarà  rappresentato  da 
5200  calorie,  meno  le  calorie  di  50  litri  d'i- 
drogeno, più  le  calorie  di  50  litri  di  metano: 

5200— (3,090X50)-|-i9,562X50)=5523  cai. 

Se,  partendo  dallo  stesso  gaz  tipo,  si  sosti- 
tuiscono a  50  litri  d'idrogeno  altrettanti  litri 
di  gaz  etilc^ne,  di  gaz  propilene,  di  ossido  di 
carbonio,  si  avrà  : 

5200— (3,090X r)0 )-f  (1 5,: JOOX 50 1=58 10  cai. 
5200— (3,090X50)+(22,72lXì>0)=6181    » 
5200— (3,090X50)+(  8,054X50)=5198   » 
Come  si  vede,  la  sostituzione  del  5  per  100 
d'idrogeno  coi  tre  primi    gaz    accennati   ap- 
porta delle  differenze  in  più   di  calore,    rap- 
presentate rispettivamente  : 

per  il  metano       5523—5200=323  cai. 
per  l'etilene  5810—5200-610    » 

per  il  propilene    6181—5200=981     » 
mentre  che  la  sostituzione  con  ossido  di  car- 


bonio diminuisce»  di  alcun  poco  il  potere  ca- 
lorifico del  gaz  : 

5198— 5200=— 2  calorie. 
Evidentemente  le  variazioni  nel  potei-e  ca- 
lorifico del  gaz  si  taranno  tanto  più  sensibili, 
se  invece  di  sostituire  solo  il  5  OjO  d'idrogeno 
coi  predetti  carburi  d'idrogeno,  se  ne  sosti- 
tuisce una  quantità  maggiore. 

Da  ciò  ne  emerge  la  grande  importanza 
che  ha  lo  .studio  della  composizione  del  gaz 
sotto  il  punto  di  vista  del  suo  potere  calori- 
fico e  quindi  anche  del  suo  potere  luminoso. 
Per  l'esame  del  gaz  illuminante,  per  lo  più 
si  ricorre  a  metodi  indiretti,  quali  sono  le  ri- 
cerche fotometriche  e  la  determinazione  della 
densità. 

Rispetto  ai  metodi  fotometrici  si  può  dire 
che  essi  sono  utilissimi,  quando  si  tratta  del- 
l'impiego del  gaz  come  sorgente  diretta  di 
luce,  poiché  le  fiamme  sono  tanto  più  lumi- 
nose quanto  più  ricche  di  carburi  di  idroge- 
no. Però  non  tutti  i  carburi  d'idrogeno  con- 
corrono nella  stessa  misura  nel  potere  lumi- 
noso. Cosi,  mentre  i  (*arburi  d'idrogeno  della 
serie  Cn  H^n  (etilene),  d  T^zw-i  (acetilene), 
C,i  H2n-fi  (benzina)  danno  luminosità  alla  fiam- 
ma, poco  o  nulla  prende  parte  alla  lumino- 
sità il  gaz  metano. 

Perciò  le  esperienze  fotometriche,  non  dando 
alcun  indizio  sulla  presenza  del  metano,  non 
possono  servire  per  giudicare  di  un  valore 
di  un  gaz. 

Resta  la  densità,  la  cui  determinazione  rie- 
sce al  presente  molto  semplice  adoperando 
l'apparecchio  di  Bunsen,  modificato  da  vSchil- 
ling. 

La  densità  del  gaz  illuminante  oscilla  da 
0,34  a  0,65;  quella  del  gaz  di  Torino  è  in 
media  0,36. 

Qui  sotto  sono  riportate  le  densità  dei  di 
versi  componenti  del  gaz  riferire  all'aria  : 

Idrogeno 0,069 

lletiino 0,555 

Ossido  di  carbonio  .     .     0,968 
Etilene   ......     0,976 

Propilene 1,472 

Azoto 0,971  . 

Ossigeno 1,105 

Anidride  carbonica.     .     1,520 

Come  appai'c  dalle  cifre  esposte,  mentn^ 
l'idrogene  tende  a  rendere  leggiero  il  gaz  il- 
luminante, i  carbuì'i  d'idrogeno  tendono  a 
renderlo  più  denso. 


Dunque  sotto  quosto  rapi)orto  un  gaz  sa- 
reblM*  tanto  niÌL;lior(^  quanto  mau'gioi'c  toss(' 
la  sua  (ItMisità.  Ma  aiiclic  l'ossido  di  (•arV)oni() 
tender  ad  aumentare  la  densità  dcd  gaz,  ])ei"ò 
senza  migliorarlo,  perchè  tale*  ossido  a  parità 
di  volume,  ha  un  j)otere  calorifico  di  alcun 
poco  inferiore  a  quello  deiridrogeno.  Inoltre 
l'ossido  di  carbonio,  essendo  estremamente 
velenoso,  può  essere  causa,  quando  si  verifi- 
cano delle  fughe  di  gaz,  di  grave  pericolo 
alla  salute. 

Finalmente  Fazoto,  Tossigeno  e  Tanidride 
carbonica  hanno  pur  essi  una  densità  rag- 
guardevole e  tendono,  insieme  coi  carburi  di 
idrogeno,  ad  aumentare  la  densità  del  gaz. 
Ma  questi  corpi  non  sviluppano  calore,  anzi 
ne  assorbono  durante  la  combustione,  per  cui 
la  loro  presenza  nel  gaz  illuminante  è  di  grave 
danno. 

Ne  risulta  pertanto  che  neppure  la  densità 
può  servire  per  Tapprezzamento  della  bontà 
d'un  gaz. 

Fin  qui  si  è  parlato  sempre  di  gaz  prepa- 
rato nelle  condizioni  normali,  ma  anche  que- 
sta derrata,  come  le  altre,  può  essere  sog- 
getta a  sofisticazioni. 

S'immagini  che  le  storte  di  distillazione  del 
carbon  fossile  siano  portate  a  temperatura 
molto  elevata  ;  i  carburi  d'idrogeno  svilup- 
pati si  decomporranno,  dando  luogo  a  forma- 
zione d'idrogeno  con  deposito  del  cosi  detto 
carbone  ìnelallico  o  di  stortay  secondo  le  equa- 
zioni : 

CH,  =  -C  +  4H 

C3  H,  =  3  C  +  6  H 

ila  in  queste  decomposizioni  si  aumenta  il 
volume  del  gaz,  in  modo  che  un  volume  di 
gc'iz  metano  0  di  gaz  etilene  formano  rispet- 
tivamente due  volumi  di  idrogeno  ;  un  volu- 
me di  gaz  propilene  si  trasforma  in  tre  vo- 
lumi d'idrogeno. 

Cosicché  quest'aumento  di  volume,  Mentre 
peggiora  le  qualità  del  gaz,  torna  di  vantag- 
gio ai  fabbricanti  e  li  compensa  largamente 
della  maggior  temperatura,  alla  quale  debbono 
essere  portate  le  storte  di  distillazione  del 
carbone  fossile. 

Il  gaz  può  anche  essere  adulterato  coU'ag- 
giunta  diretta  di  azoto,  o  più  economicamente 
dell'aria  atmosferica. 

Con  questo  mezzo  si  può  aumentare  a  vo- 
lontà il  volume  del  gaz,  ma  a  danno,  oltre- 
ché del  potere   calorifico,    anche    d(d    potere 


luminoso  diretto.  Le  esperienze  fotometriche 
])()ti-<'l)l)(M'()  (|uiiidi  tar  l'icoiìoscerc*  fino  a  un 
I  ccM'lo  ))unlo  tale  adulterazione,  ma  (juesia  si 
'  può  anclu^  v(^lai'e  con  aggiunta  al  gaz  di  i)ic- 
cole  quantità  di  qu(ù  carburi  d'idrogeno  (ace- 
tilene, vapoi'i  di  benzina,  di  naftalina,  (M'c.) 
che  ne  accrescono  il  potere  luminoso. 

Si  potrebbe  obbiettare  che,  coli'  aggiunta 
d'aria,  il  g^iz  diventa  esplodente  :  ma  a  que- 
sto proposito  C.  Von  Than  ha  fatto  delle  in- 
teressanti esperienze,  dalle  quali  si  deduce 
che  il  gaz  può  essere  mescolato  perfino  col 
70  per  100  di  aria,  senza  che  per  questo  dia 
luogo  a  formazione  di  miscele  esplodenti  (1). 

In  riassunto  se  ne  desume  che  sul  mag- 
giore 0  minore  consumo  del  gaz  hanno  poca 
influenza  l'uso  dei  nuovi  contatori  e  la  di- 
versa pressione  del  gaz. 

La  massima  importanza  merita  invece  la 
sua  composizione.  Questa  può  variare  per  di- 
verse cause  : 

a)  per  la  natura  del  carbon  fossile  impie- 
gato ; 

h)  secondo  le  diverse   fasi  della  distilla- 
zione del  carbon  fossile  ; 

e)  per  la  temperatura  più  o  meno  elevata 
dei  forni  di  distillazione  ; 

d)  per  l'introduzione  spontanea  0  ad  arte 
d'aria  atmosferica. 

Nel  gaz  i  componenti  essenziali  che  produ- 
cono calore  sono  il  metano,  l'etilene,  il  pro- 
pilene, ed  in  grado  minore  l'idrogeno  e  l'os- 
sido carbonio.  Gli  altri  componenti,  azoto,  os- 
sigeno, anidride  carbonica,  sono  solo  di  danno. 

I  metodi  fotometrici  hanno  importanza  molto 
relativa  nello  stabilire  il  potere  calorifico  del 
gaz  ;  ancora  minor  fiducia  merita  la  determi- 
nazione della  densità. 

Rimangono  pertanto  la  determinazione  di- 
retta del  potere  calorifico  e  l'analisi  chimica. 

La  determinazione  del  potere  calorifico  ha 
il  vantaggio  di  dare  dei  risultati  attendibili 
nella  pratica,  mentre  l'analisi  chimica  fa  su- 
bito riconoscere  se  vi  sono  state  frodi,  e  porge 
il  mezzo  di  calcolare  il  potere  calorifico.  Però, 
come  si  6  visto  in  precedenza,  il  potere  ca- 
lorifico del  gaz  calcolato  dalla  sua  composi- 
zione oscilla,  secondo  i  diversi  sperimentatori, 
entro  limiti  troppo  elevati,  cioè  da  un  mini- 


(1)  Le  miscele  d'aria,  che  rendono  esplosivo  il  «i^az, 
naturalmente  variano  secondo  la  composizione  del  <^az 
illuminante  ;  nel  caso  predetto  si  tratta  del  gaz  di  Bu- 
da-Pest  negli  anni  18G7  e  IHTG  («  Berichte  der  deuts. 
chemis.  Ciesellscli.  <> ,  t.  XV  . 
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mo  di  4875  calorie  ad  un  massimo  di  9054 
calorie  per  metro  cubo.  Ma  se  Tanalisi  non 
può  fornire  un  criterio  assoluto  sul  potere 
calorifico  del  gaz,  darà  nei  risultati  compa- 
rabili, sempre  quando  si  adoperi  lo  stesso 
metodo  d'analisi  e  si  calcoli  il  potere  calori- 
fico seguendo  le  stesse  norme. 

Prof.  O.  MoreUi. 


Una  seria  ed  importante  proposta 

che  interesserà  Certo  tutti  i  gazisti  italiani,  ci 
viene  fatta  dall'egregio  ing.  Dino  Chiaraviglio, 
che  ebbe  campo  di  esaminare  e  studiare  al- 
Testei-o  molte  officine  a  gaz. 

La  sua  parola  e  quindi  di  speciale  com- 
petenza, e  non  può  i-iescire  che  interessante 
e  gradita  ai  gazisti. 

Nel  porgergli  i  nostri  più  sentiti  ringra- 
ziamenti siamo  lieti  di  assicurare  i  nostri  let- 
tori che  Egli  continuerà  ad  onorarci  della  Sua 
collaborazione. 

Ed  ecco  quanto  ci  scrive  ; 

Egregio  Direttore, 

Sono  grato  air  insieme  di  circostanze  che 
mi  hanno  condotto  a  fare  la  sua  conoscenza, 
perchè  nessuna  pin*sona  meglio  di  lei  è  in 
grado  di  giudicare  di  un  ordine  di  idee  in 
cui  entrai  osserV^ando  durante  vaiii  anni  il 
modo  in  cui  si  Svolgono  le  industrie  in  Italia 
e  fuori.  I  suoi  discorsi  mi  hanno  persuaso  di 
avere  in  lei  un  alleato,  e  ciò  fu  con  tanto 
maggior  piacere,  per  l'autorità  che  le  viene 
dall'  esperienza  :  sono  quindi  ben  contento 
dell'  occasione  che  mi  si  offre  di  porre  sotto 
il  suo  patrocinio  il  mio  modo  di  vedere  ri- 
spetto all'  industria  che  particolarmente  la 
interessa. 

Se  diamo  uno  sguardo  ai  prezzi  pagati  dai 
Municipii  e  dai  privati  per  1  me.  di  gaz  alle 
varie  centinaia  di  officine  italiane,  non  pos- 
siamo fare  a  meno  di  restar  colpiti  dalle  dif- 
ferenze enormi  che  esistono  ;  e  volendo  esat- 
tamente renderci  conto  delle  condizioni  in 
cui  si  svolge  fra  noi  1'  industria  del  gaz, 
dobbiamo  spiegare  quelle  differenze,  e  ve- 
diamo facilmente  che  le  ragioni  di  esse  co- 
stituiscono appunto  la  caratteristica  dell'am- 
biente. 

Ammesso,  il  che  per  quanto  difficile  a  di- 
mostrare, non  ripugna  però  alla  logica  ed  al 
buon  senso,  che  le  officine  che  fanno  pagare 


i  prezzi  minimi  non  siano  passive,  perchè  le 
altre  officine  si  scostano  da  questi  sin  del 
doppio,  del  triplo  e  più?  Se  pensiamo  che 
r  industria  del  gaz  si  svolge,  intorno  alle  va- 
rie officine  italiane,  a  guisa  di  monopolio, 
ossia  al  sicuro  di  qualsiasi  possibile  concor- 
renza nel  prodotto  principale,  il  gaz,  verrebbe 
fatto  di  dire  che  i  prezzi  più  alti  furono  im- 
posti ai  consumatori  dalla  cupidigia  degli  in- 
dustriali ;  bisogna  però  osservare  che  se  que- 
sta ragione  fosse  1'  unica,  l'utile  del  capitale 
impegnato  nelle  varie  officine  dovrebbe  essere 
proporzionale  al  prezzo  suddetto.  Ciò  non  si 
avvera  in  alcun  modo,  poiché  effettivamente 
non  sono  forse  le  officine  che  più  fanno  pa- 
gare il  gaz  quelle  più  fruttifere,  sicché  altre 
ragioni  all'  alto  prezzo  dovremo  trovare  nel- 
r  ambiente  in  cui  si  svolge  l' industria. 

A  noi  interessa  particolarmente  di  consi- 
derare r  ambiente  interno  dell'  officina,  cioè 
r  ambiente  in  cui  si  svolge  la  produzione, 
poiché  esso  in  modo  diretto  e  precipuo  in- 
fluisce sul  prezzo  di  fabbricazione,  mcntie 
r  ambiente  esterno,  quello  cioè  in  cui  si  svol- 
ge la  vendita,  influisce  sulla  cifra  del  con- 
sumo. 

Effettivamente  noi  vediamo,  che,  se  varie 
delle  officine  che  vendono  caro,  vendessero 
ai  prezzi  minimi,  i  loro  guadagni  si  conver- 
tirebbero in  perdite  sensibilissime,  e  questo 
fatto  si  è  reso  manifesto  molto  chiaramente 
negli  ultimi  tempi  in  cui,  per  causa  di  un 
progetto  di  legge  riguardante  l' assunzione 
dei  servizi  pubblici  da  parte  dei  comuni,  sono 
venuti  alla  luce  molti  casi  in  cui  la  munici- 
palizzazione condusse  ad  un  vantaggio  per  il 
consumatore,  ma  insieme  a  questi,  altri,  molto 
istruttivi,  anche  se  fossero  pochi,  in  cui  la 
municipalizzazione  delle  officine  a  gaz  si  tra- 
dusse in  una  perdita  diretta  o  indiretta  per 
il  consumatore. 

La  ragione  di  ciò  va  necessariamente 
cercata  nei  prezzi  di  fabbricazione,  e  poiché 
il  prezzo  della  materia  prima,  il  litantrace, 
tolti  alcuni  centri  specialmente  favoriti  dalla 
posizione,  non  presenta  nei  varii  punti  di  con- 
sumo differenze  tali  da  influir  per  più  di  2  o 
3  centesimi  sul  prezzo  del  gaz,  la  ragione  va 
più  propriamente  ricercata  nelle  spese  della 
lavorazione  cui  il  carbone  viene  sottoposto 
nelle  varie  officine,  e  quindi  nell'organizza- 
zione tecnica,  e  nell'  estensione  di  queste  of- 
ficine stesse. 

Ecco  i  punti  sui  quali  specialmente  voglio 
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attirare  l'attenzione  degli  interessati,  poiché 
li  credo  di  importanza  somma,  sopratutto  in 
questo  momento  in  cui  è  in  discussione  il 
progetto  di  legge  sopra  ricordato,  il  quale, 
per  ciò  che  riguai'da  il  gaz,  tende  diretta- 
mente ad  alleviai^e  i  consumatori  ed  i  Muni- 
cipii,  divìdendo  fra  essi  in  un  modo  qualsiasi 
i  guadagni  non  trascurabili,  ma  generalmente 
ritenuti  favolosi,  dei  capitali  impiegati  in 
tale  industria.  È  naturale  che  questi  capitali 
tentino  di  ricorrer  a  tutti  i  mezzi  i  quali  pos- 
sano assicurare  ad  essi  per  altri  anni  ancora 
il  monopolio  fino  ad  oggi  esercitato.  11  numero 
di  questi  mezzi  è  grande,  però  il  mezzo  più 
diretto,  e  quindi  la  difesa  più  efficace  è  quella 
il  cui  eff'etto  sarà,  da  un  lato  di  diminuire  il 
costo  della  fabbricazione,  dall'altro  di  aumen- 
tare il  valore  dei  sottoprodotti  al  punto  che 
le  officine  a  gaz  entrino  per  mezzo  di  essi 
nel  mercato  libero,  ritraendo  dalle  merci  che 
a  questo  apportano,  non  solo  il  principale 
loro  guadagno,  ma  anche  una  ragione  della 
loro  esistenza  uguale,  se  non  maggiore  di 
quella  che  loro  proviene  dalla  fabbricazione 
del  gaz. 

Fortunatamente  alcune  officine  in  Italia 
furono  già  indirizzale  in  quest'ordine  di  idee, 
e,  con  il  Ibro  prosperare  dimostrano  che  que- 
sti risultati  sono  perfettamente  raggiungibili. 
Del  resto,  per  avere  una  idea  di  ciò  che  an- 
cora si  può  fare  in  Italia  al  riguardo,  vale 
a  dire  dei  frutti  che  uno  studio  accurato  ed 
uno  sviluppo  razionale  dell'  industria  potreb- 
bero dare,  basta  pensare  che  il  consumo  me- 
dio di  coke  nelle  officine  per  tonnellata  di  car- 
bone distillato,  oscilla  intorno  ai  140-150  kg., 
cui  va  aggiunto  il  carbone  necessario  per  la 
produzione  della  forza  motrice  e  del  vapore 
richiesti  sia  dal  movimento  del  gaz  (quando 
questo  è  fatto  meccanicamente)  sia  dalle  la- 
vorazioni secondarie,  mentre  esistono  forni 
che  consumano  forse  meno  di  90  kg.  (vapore 
e  forza  motrice  compresi)  :  basta  pensare  che 
dalla  lavorazione  delle  masse  depuranti  del 
gaz  si  può  ricavare  per  tonn.  di  litantrace 
distillato,  un  valore  di  almeno  L.  4.50,  di  cui 
forse  più  che  3  sono  di  guadagno,  e  che  que- 
sta lavorazione  non  è  fatta  che  di  rado  nelle 
nostre  officine,  e  quando  è  fatto  lo  è  gene- 
ralmente in  modo  molro  rudimentale.  Si  pensi 
ancora  che  siamo  ben  lungi  d.il  vedere  fra 
noi  generalmente  applicati  i  mezzi  meccanici 
di  ogni  specie,  che  tendono  con  buona  riu- 
scita a  diminuire  la  mano  d'  opera,  ed  a  ga- 


rantire la  continuità  di  un  servizio  pul 
cosi    importante   come   quello  dell'  illumina- 
zione. 

I  gazisti  italiani  assistono  spesso  nelle 
loro  piazze  medesime,  con  gran  rincresci- 
mento e  perdita  relativa,  alla  concorrenza 
vittoriosa  del  cok  estero,  e  non  vedrebbero 
mal  volentieri  un  dazio  qualsiasi  di  importa- 
zione che  li  proteggesse.  L'importanza  del- 
l' industria  del  gaz  è  certo  tale  da  esserne  il 
Paese  obbligato  alla  protezione,  ma  prima  di 
ricorrere  a  un  dazio  che  per  riuscire  efficace 
dovrebbe  essere  considerevole,  e  quindi  oltre 
che  artifizioso,  sarebbe  gravosissimo  per  il 
consumatore,  bisogna  vedere  se  proprio  l'in- 
dustria sia  condotta  fra  noi  con  tali  criterii 
tecnici,  per  non  star  che  a  questi,  per  cui  si 
debba  dire  che  essa  già  rende  tutto  quello 
che  può. 

I  gazisti  ^taliani  hanno  la  coscienza  di 
aver  messo  le  officine  in  queste  condizioni  ? 
Io  credo  di  no,  e  siccome  gli  esempii  che  il 
nostro  Paese  ci  offre  mi  hanno  intimamente 
persuaso  che  nelle  nostre  officine  manca  la 
direzione,  o  meglio  il  consiglio  tecnico,  voglio 
vedere  se  è  possibile  introdurre  questa  dire- 
zione o  questo  consiglio,  dove  occorrano, 
senza  troppo  gravare  i  bilanci  delle  singole 
officine. 

Mentre  le  grandi  officine  possono,  per 
quanto  non  sempre  lo  facciano,  permettersi 
il  lusso  di  aver  un  proprio  personale  il  quale 
con  forti  mezzi,  studi  tutti  i  miglioramenti 
possibili,  le  piccole  officine  si  trovano  a  sof- 
frire doppiamente  della  loro  piccolezza.  L'ese- 
guita delle  masse  depuranti  non  permette  di 
impiantare  per  questo  le  lavorazioni  gran- 
diose, generalmente  adottato,  la  piccolezza 
dell'  azienda  impedisce  di  stipendiare  un  solo 
tecnico  di  valore,  il  quale  organizzi  opportu- 
namente i  varii  servizii,  e  segua  per  quanto 
glielo  consentono  i  mezzi  messi  a  sua  dispo- 
sizione i  progressi  dell'  industria,  adattandoli 
al  suo  campo  d'azione  più  ristretto.  Parrebbe 
quindi  a  ])rima  vista  che  poco  avessei'o  da 
sperare  le  officine  minori  ;  ma  cosi  non  è  a 
parer  mio. 

Se  la  piccola  quantità  di  materiali  secon- 
darli non  permette  V  impianto  di  grandi  la- 
vorazioni ,  permette  però  una  lavorazione 
molto  più  accurata,  e  quindi  permette  di  ri- 
cavare i  prodotti  di  maggior  valore,  i  quali, 
'  appunto  perchè  di  commercio  più  limitato,  e 
j  sopratutto  più  suddiviso,  non  sono,  col  mag- 


162  — 


gior  guadagno  che  offrono,  buona  esca  per  le 
grosse  officine. 

Se  ogni  officina  secondaria  non  può  pa- 
garsi un  tecnico  distinto  il  che  d' altronde 
sarebbe  anche  eccessivo,  poiché  esso  non  ver- 
rebbe suflficienteftiente  utilizzato,  possono  bene 
varie  officine  servirsi  di  un  medesimo  tecni- 
co a  guisa  di  consulente,  e  ciò  sarà  con  no- 
tevole risparmio,  e  con  molto  maggior  utile, 
proveniente  dalle  condizioni  in  cui  il  tecnico 
verrà  a  trovarsi.  Infatti  egli  conoscerà  a 
fondo  le  officine  a  lui  affidate,  le  seguirà  mi- 
nutamente nel  loro  esercizio,  per  quanto  non 
vi  abbia  dimòra  stabile,  potrà  approfittare 
invece,  e  appunto  per  questo  fatto,  di  un  am- 
biente industriale  più  largo,  in  cui  pel  con- 
tatto con  altre  industrie,  concepirà  in  modo 
più  completo  lo  svolgimento  possibile  di  quello 
che  lo  interessa  :  le  varie  officine  metteranno 
a  sua  disposizione  una  maggior  somma  di 
mezzi,  e,  non  esistendo  concorrenza  fra  esse 
(circostanza  caratteristica  neir  industria  del 
gaz)  ognuna  trarrà  un  utile  anche  dai  denari 
spesi  dalle  altre. 

E  si  noti  che  questa  usanza  di  ricorrere 
al  sussidio  di  persone  tecniche  estranee  alle 
officine,  specialmente  dell'  industrie  chimi- 
che, per  quanto  in  Italia  appena  appena 
si  vada  delineando,  è  sviluppatissimo  invece 
air  estero  ed  appunto  colà  ove  le  industrie 
stesse  hanno  il  maggior  sviluppo. 

Il  carattere  delle  industrie  chimiche  è 
quello  di  essere  intimamente  collegato  le  une 
alle  altre,  ed  il  carattere  delle  officine  chi- 
miche, è  la  varietà  dei  loro  prodotti  e  degli 
usi  a  cui  questi  sono  destinati  ;  il  che  fa  si 
che  più  che  mai  6  necessario  per  il  buon  an- 
damento di  un'  officina  un  personale  tecnico 
che,  oltre  al  conoscere  V  industria  speciale 
di  essa,  conosca  anche  i  bisogni  e  lo  svolgi- 
mento di  tutte  le  altre  industrie,  officine  e 
mercati  cui  quello  manda  o  può  mandare  i 
proprii  prodotti,  o  da  cui  recava  le  proprie 
materie  prime.  Ora  siccome  il  personale  in- 
terno di  un'officina  deve  essere  in  questa  già 
occupato  tanto  da  mancargli  modo  e  tempo 
di  studiare  e  conoscere  minutamente  tutte 
queste  cose,  dovninno  le  officine  ricorrere  al 
tecnico  sussidiario  del  tipo  su  esposto. 

L' Italia  stessa  ci  off're  esempii  di  questi 
consulenti  tecnici  ;  esempii  più  chiari  e  più 
numerosi  ci  off're  la  Germania,  ove  le  mag- 
giori officine  chimiche,  quantunque  ben  for- 
nite di  ottimo  personale  tecnico,   hanno  an- 


cora consulenti  estranei,  a  retribuzione  fissa, 
cui  ricorrono  nei  casi  importanti,  e  che  dal 
canto  loro  si  sforzano  di  migliorare  il  più 
possibile  le  condizioni  di  sviluppo  dell'  indu- 
stria, sia  seguendo  questo  sviluppo  ove  essa 
è  più  progredita,  sia  approfondendo  la  loro 
conoscenza  dell'ambiente  che  le  circonda,  e 
traendone  profitto. 

Tornando  all'industria  del  gaz,  si  noti  che 
se  i  consulenti  tecnici  possono  portare  alle 
grandi  officine  notevoli  vantaggi,  per  le  pic- 
cole essi  sono  una  necessità,  quando  vogliano 
svilupparsi  e   procedere   in   modo  razionale. 

Io  credo  che  l'assunzione  dei  servizii  pub- 
blici, e  fra  questi  in  modo  speciale  dei  gazo- 
metri  da  parte  dei  comuni,  si  presenti  in 
modo  più  facile  e  lusinghiero  precisamente 
nei  piccoli  centri  ove  esistono  picciolo  offici- 
ne, le  quali  altri  prodotti  non  danno  se  non 
gaz  e  cok,  di  semplice  produzione  e  facile 
smercio  ;  pertanto  alle  piccole  officine  in  ispe- 
cie  si  impone  la  necessità  di  una  economica 
organizzazione  tecnica,  la  quale  diminuendo 
con  studio  razionale  le  spese  di  lavorazione, 
aumentando  il  valore  dei  sottoprodotti,  per- 
metta di  ridurre  il  prezzo  del  gaz  a  quei  li- 
miti cui  un  esercizio  municipale  non  potrà 
mai  giungere  a  meno  che  il  comuRC  non  vo- 
glia entrare  in  un  ordine  di  commerci,  molto 
minuti  ed  intricati,  ai  cui  rischi  certo  è  e 
deve  essere  inadatto,  per  causa  appunto  della 
sua  struttura  ed  in  generale  per  causa  di 
tutto  il  congegno  amministrativo  del  nostro 
paese. 

Ecco,  egregio  Direttore,  esposto  in  breve 
le  ragioni  che  mi  spingono  a  raccomandare 
r  istituzione  di  consulenti  tecnici  fissi,  per  mi- 
gliorare la  vita  delle  nostre  officine  a  gaz,  a 
somiglianza  di  ciò  che  per  ogni  genere  di  in- 
dustrie si  fece  con  molta  fortuna  in  Italia  e 
fuori.  Sarò  ben  lieto  se  qualcuno  tenterà  la 
prova,  e  questa  sono  sicuro,  riescirà  utile, 
non  solo,  ma  servirà  d' incentivo  ed  esempio, 
avviando  cosi  anche  da  questo  lato  il  nostro 
Paese  al  miglioramento  delle  industrie,  ed 
insieme,  ciò  che  forse  è  ancora  più  impor- 
tante, col  dar  modo  ai  tecnici,  che  pur  ab- 
biamo valorosi,  di  lavorare  e  di  perfezionarsi, 
avviandolo  all'  indipendenza  dal  personale 
straniero,  condizione  assoluta  per  il  suo  svi- 
luppo e  la  sua  emancipazione  economica. 

Mi  creda 

suo  dev. 
Chiaraviglio. 


.■^.  _  ì-..J[_^^Aé 


L'estrazione  dei  cianuri  dal  liaz 

leffura  del  sig.  ]^.  (^uillei  al  29"  Congresso  della 
Société  Z^echnique  de  Findusfrie  du  (^az  (giu- 
gno 1902)  pubblicata  dalla  J^ivista  ^Sejyloni- 
teur  de  I  Jndustrìe  du  (^az  et  de  l'-éléctricité. 

In  se«;-nito  a  cirfostinze  che  è  imitile  di  sviluppare 
qui,  sono  stato  attratto  ad  occupaniiì  del  lavaggio  del 
<^az  per  mezzo  di  Holuzioiii  metalliche  dal  punto  dì  vi- 
sta della  fissazione  del  cianogeno,  e  più  specialmente 
per  mezzo  di  una  soluzione  di  solfato  ferroso,  al  mo- 
mento in  cui  il  gaz  che  esce  dai  bariletti  è  ancora  ca- 
rico dì  una  gran  parte  della  sua  ammoniaca  —  que- 
stione sulla  quale  il  dott.  Bueb  ci  ha  intrattenuti  nel 
Congresso  del  1900. 

10  mi  proponeva  di  precisare  1'  alleggerimento  che 
questo  lavaggio  preventivo  potrebbe  apportare  al  la- 
voro dei  lavatori  ad  ammoniaca  e  dei  depuratori,  nel 
nostro  caso  particolare. 

Siccome  non  esisteva  a  Besanzone  un'installazione 
per  il  lavaggio  dei  cianuri,  l'esame  della  questione  si 
doveva  fare  al  di  fuori  di  ogni  apparecchio  industriale. 
Ci  siamo  limitati  a  rappresentare  un  lavatore  a  cia- 
nuri, per  mezzo  di  parecchi  flaconi  lavatori  succes- 
sivi seguiti  da  un  contatore,  e  riceventi  il  gaz  imme- 
diatamente all'  uscita  dall'  apparecchio  nel  caso  pre- 
sonte  un'apparecchio  Servier. 

Cosi  fu  fatta  una  serie  di  esperienze  allo  scopo  di 
vedere  come  andassero  le  cose.  Anzitutto  ricordiamo 
sommariamente  il  procedimento  descritto  dal  dott. 
Bueb  nel  1900. 

11  gaz  sbarazzato  dai  prodotti  di  catrame  traversa 
una  soluzione  di  solfato  ferroso  nella  quale  l'ammo- 
niaca e  una  parte  corrispondente  dell'  idrogeno  solfa- 
rato  sono  immediatamente  assorbite  per  dare  del  sol- 
fato d'  ammoniaca  e  del  sulfuro  dì  ferro  nero  che  ri- 
mane in  sospensione  nel  liquido. 

Questo  sulfuro  di  ferro  è  simultaneamente  attac- 
cato dall'  acido  cianidrico  che  si  unisce  all'  ammoniaca 
ad  un'altra  parte  del  ferro  per  dare  finalmente  un 
ferro-cianuro  doppio  d'  ammonio  e  di  ferro  insolubile, 
di  composizione 

(Pe  Cy")  tu  V)  *  Fa 

ferrocianuro  che   rimane   in   sospensione   nel   liquido 
trasformato  cosi  in  poltiglia. 

L'  esame  delle  poltiglie  saturate  uscenti  dal  lava- 
tore fu  provato  col  procedimento  indicato  dal  Bueb, 
cioè  ebollizione  fino  alla  cessazioue  dello  svolgimento 
dell'  ammoniaca,  quindi  filtrazione. 

Ma  sì  dovette  rinunciare  a  questo  modo  di  proce- 
dere, perchè,  oltre  che  lo  svolgimento  completo  richie- 
de molto  tempo,  si  producevano,  dopo  qualche  ora  di 
ebollizione,  tali  scosse  nel  liquido  che  1'  esperienza 
terminava  generalmente  colla  rottura  dell'  apparec- 
chio o  colla  sua  esplosione. 

Può  darsi  che  negli  apparecchi  industriali  lo  svol- 
gimento dell'  ammoniaca  sia  facilitato  dalia  corrente 
del  vapore  di  riscaldamento,  ma  io  rimango  tuttavia 
persuaso  che  questo  è  il  punto  delicato  del  procedi- 
mento. Come  diceva  il  dott.  Bueb  nel  1900,  bisogna 
bollire  la  poltiglia  che  esce  dal  lavatore,  fino  a  che 
non  si  svolge  più  ammoniaca,  perchè,  se  l' operazione 
non  è  condotta  a  fine,  rimane  del  ferrocianuro  d'  am- 


monio solubile  nella  soluzione  di  solfato  d'ammoniaca, 
e  <jue>t'  ultimo  sale,  dojxì  V  eva])f)razioiie,  sar;\  me- 
scolato a  (lei  cianuri  hlcii  del  iicnere  ilei  l)leu  di  Prussia, 
e  perfettamente  invendibile. 

Intatti,  roj)erazione  nel  lavatore  non  si  compie  in- 
teramente, e  la  poltiglia  che  ne  esce  è  nero- verdastra 
e  contiene  in  dissoluzione  una  quantità  molto  note- 
vole di  ferrocianuro  d'  ammonio  e  nello  stesso  tempo 
del  solfuro  di  ferro  non  attaccato. 

Fu  fatta  un'  esperienza  per  determinare  il  rapporto 
del  cianuro  in  soluzione  al  cianuro  totale  ;  in  un  li- 
quido saturo  il  valore  di  questo  rapporto  è  dato  dal 
numero  22.86. 

Cosi  adunque  la  poltiglia  che  esce  dal  lavatore  con- 
tiene sotto  forma  solubile  (ferrocianuro  d'  ammonio) 
quasi  il  quarto  del  cianogeno  trattenuto. 

Cerchiamo  di  renderci  conto  delle  varie  reazioni. 

Innanzi  tutto  come  punto  di  partenza,  si  ha  forma- 
zione di  solfuro  di  ferro  e  di  solfato  d'ammoniaca  per 
l'azione  del  gaz  contenente  del  solfuro  d'ammonio 
sulla  soluzione  del  solfato  di  ferro 

{')       Fé  SO»  +  (Az  H*)  *  S  =  Fé  S  +  (Az  H*)  SO* 

Solfato  Solfara  Ciajmro  Solforo 

di  farro         d'ammoDio  ferroso       d'ammoniaca 

Il  solfuro  di  ferro  cosi  formato  trovandosi  in  pre- 
senza del  cianuro  d'ammonio  contenuto  nel  gaz  è  at- 
cato  è  dà  del  cianuro  ferroso  e  del  solfuro  d'ammonio 

K')       Fa  S  +  2  (Az  V)  Cy  =  Fa  Cy*  +  Az  H*)  *  S 

Solfato  Cianiiro  CiaDon         Solfara 

di  ferra        d'ammonio  farroso        d'ammonio 


Questo  cianuro  ferroso,  a  sua  volta,  reagisce  su 
una  nuova  frazione  di  cianuro  d'  ammonio  per  dare 
del  ferrocianuro  d'ammonio 

(3)        Fé  Cy*  +  4  (Az  H*)  Cy  =  (Fa  Cy^)  (Az  V)  ' 

Cianuro  Cianara  Ferrocianara 

ferroso  d'ammonio  d'ammonio 

Ma  questo  ferrocianuro  d'ammonio  in  presenza  del 
solfuro  di  ferro  formato  nella  {})  dà  il  sale  doppio  in- 
solubile citato  dal  Bueb  e  del  solfuro  d'ammonio 

{')  (Fa  Cy^)  (Az  V)  ^+  Fa  S  =  (Fa  Cy«)  A7,  V)  Fa  +  Az  V)  *  S 

Pjrrocianoro  Solforo    Farrocianoro  dop-  Solfuro 

d'ammonio  di  ferro      pio  insolobile  d'ammonio 

Reazione  limitata  dalla  reazione  inversa,  azione  del 
solfuro  d'  ammonio  alcalino  che  rende  solubile  una 
frazione  del  ferrocianuro  insolubile  con  rigenerazione 
di  solfuro  di  ferro 

(^)  (Fa  Cy^  (Az  H»)  'Fa  +  (Az  H*)  *S  =  (Fa  Cy^)  Az  H*)  *+  Fa  S 
Femclannro  dop-  Solforo  Farrocianoro         Solforo 

pio  insolobile  d'ammonio  d'ammonio         di  ferro 

Fra  le  due  reazioni  (^)  e  (^)  si  stabilisce  un  equili- 
brio dipendente  dalle  condizioni  di  temperatura  e  di 
composizione  del  gaz. 

Si  comprenderà  da  ciò  che  se  si  fa  bollire  questa  mi- 
scela si  svolgerà  il  solfuro  d'  ammonio  volatile  e  si 
permetterà  ad  una  nuova  quantità  di  ferrocianuro  in- 
solubile di  formarsi,  alle  spese  del  ferrocianuro  solu- 
bile e  del  solfuro  di  ferro,  fino  alla  sparizione  com- 
pleta del  ferrocianuro  d'  ammonio  solubile.  —  La  rea- 
zione (*)  predominerà. 

Ecco  perchè  si  vede,  durante  1'  ebollizione,  cam- 
biare la  tinta  della  poltiglia,  che,  da  nera  verdastra, 
diventa  progressivamente  più  chiara  per  divenire  ran- 
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ciata,  poi  finalmente  di  colore  giallo  verdastro  terroso, 
colore  del  ferrocianuro  insolubile,  nello  stesso  tempo 
che  si  libera  del  solfuro  d'ammonio. 

Si  è  dedotta  questa  maniera  di  vedere  dalle  se- 
guenti esperienze:  Se,  ad  uua  sohizione  di  ferrocia- 
nuro d'ammonio,  si  aggiunge  del  solfuro  di  ferro  pre- 
ci])itato  e  lavato  e  8i  fa  bollire,  si  constata  che  si  li- 
bera del  solfuro  d'  ammonio.  La  miscela  da  principio 
nera,  diviene  bruna,  poi  finalmente  giallo  verdastra, 
il  solfuro  di  ferro  è  completamente  decomposto  ed  il 
liquido  tiene  di  già  in  sospensione  del  ferrocianuro 
doppio  insolubile. 

Se,  d'altra  parte,  si  prenderà  del  ferrocianuro  dop- 
pio insolubile  perfettamente  lavato  e  puro  e  lo  si  di- 
luisce in  una  soluzione  di  solforo  d'  ammonio,  il  suo 
colore  passa  al  nero  verdastro,  e  si  trova  nel  liquido 
filtrato  del  ferrocianuro  d'  ammonio  in  soluzione. 

Le  equazioni  (;*)  e  [^)  non  sono  dunque  delle  ipo- 
tesi. 

Si  comprende  ora  quanto  sia  importante  che  l'ebol- 
lizione sia  condotta  fino  al  momento  in  cui  non  si 
svolge  più  ammoniaca,  perchè  è  allora,  e  allora  sola- 
mente, che  non  vi  è  più  del  ferrocianuro  solubile  in 
soluzione  e  che  si  otterrà  un  solfato  d'ammoniaca  ven- 
dibile. 

Ora,  lo  ripeto,  mi  è  sembrato,  che  nelle  condizioni 
nelle  quali  io  ho  operato  questo  svolgimento  fosse 
molto  laborioso,  la  reazione  è  lunga  a  completarsi  e 
non  ho  potuto  ottenere  la  sparizione  del  ferrocianuro 
solubile,  servendomi  di  utensili  di  metallo,  che  dopo 
un'  ebollizione  di  più  ore,  spinta  più  volte  fin  quasi  a 
secco  in  questi  intervalli.  Ed  ancora  mi  accadeva  di 
ottenere  del  solfato  d'ammoniaca  perfettamente  bianco, 
ma  che  si  sfioriva  in  bleu  dopo  qualche  giorno.  — 
L'  esame  che  ci  proponevamo  non  poteva  riuscire  con 
un'  operazione  di  questa  natura,  ed  ecco  finalmente  il 
processo  al  quale  ci  siamo  arrestati. 

La  poltiglia  che  esce  dal  lavatore  è  resa  acida  ag- 
giungendovi con  riguardo  dell'  acido  solforico  allun- 
gato, fino  al  cambiamento  della  colorazione,  che  da 
nerastra  diviene  bruna  ranciata. 

Si  sviluppa  dell'  idrogeno  solforato,  e  si  compren- 
derà facilmente  che  la  presenza  dell'  acido  solforico, 
ha  lo  stesso  effetto  del  calore,  cioè  la  sparizione  del 
solfuro  d'  ammonio,  salvo  che  la  reazione  è  ben  più 
completa  e  rapida.  Ecco  questa  reazione  : 

(Pe  fif)  (Az  H*)  *  +  Fi  S  +  SO*  H* 

Fdrrociaoiiro  Solfaro         Acido 

d'ammonio  di  fami       solforico 

(Fa  Zf)  Az  l'f  Fa  +  Az  H*)  '  SO^  +  T  S 

Fomciaonro  dop-  Solfato  IdrogiBO 

pio  iosolobils  d'ammoniaca         solfarato 

Il  liquido  è  portato  all'  ebollizione  allo  scopo  di  li- 
berare la  totalità  dell'idrogeno  solforato,  e  questo  gaz 
è  ricevuto  in  una  soluzione  alcalina  dove  è  assorbito 
per  essere  ulteriormente  dosato. 

Nello  stesso  tempo  si  libera  dell'  acido  carbonico 
proveniente  dal  carbonato  d'  ammoniaca  eh'  era  con- 
tenuto nella  poltiglia,  in  seguito  al  passaggio  del  gaz. 
—  Non  si  è  tenuto  conto  di  quest'acido  carbonico  che 
non  interviene  nella  fissazione  del  cianogeno,  e  la  cui 
presenza  è,  per  cosi  dire  accessoria. 

Quando  lo  svolgimento  dell'  idrogeno  solforato  è 
terminato,   si  filtra  la  poltiglia,   che   dapprincipio   è 


giallo-verdastra,  ma  che  al  contatto  dell'  aria  diventa 
rapidamente  bleu.  Tutta  la  materia  cianurata  resta  sul 
filtro,  mentre  passa  un  liquido  limpido,  contenente  del 
solfato  d'  ammoniaca,  e  spesso  del  solfato  di  ferro, 
quest'ultimo  rigenerato  da  una  porzione  di  solfato  di 
ferro,  che  ha  potuto  sfuggire  alla  reazione.  —  In  questo 
liquido  è  dosata  l'ammoniaca  ed  il  farro  in  soluzione- 
La  materia  cianurica  completamente  lavata  è  trat- 
tata a  parte  per  dosare  l'ammoniaca  in  essa  conte- 
nuta. 

Uua  volta  fatte  questo  operazioni,  si  hanno  tutti 
gli  elementi  necessari  per  la  determinazione  quanti- 
tativa del  contenuto  di  una  boccetta,  senz'  altri  er- 
rori che  quelli  delle  analisi. 

Dosatura 

Mentre  si  sottoponeva  la  soluzione  di  solfato  di  ferro 
all'azione  del  gaz,  si  procedeva  di  quando  in  quando 
a  delle  analisi  di  questo  gaz,  col  fine  di  rendersi 
conto  presso  a  poco  di  quello  che  attraversava  le  boc- 
cette. 

I.  Nel  gaz,  —  Si  sono  dosati  nel  gaz  l'ammoniaca, 
il  solfo  ed  il  cianogeno. 

a)  L'ammoniaca  è  stata  dosata  facendo  passare 
un  volume  determinato  di  gaz  attraverso  una  quan- 
tità conosciuta  e  in  eccesso  d'acido  solforico  titolato. 

b)  Il  solfo  è  stato  dosato  facendo  passare  un  vo- 
lume deteruìinato  di  gaz  attraverso  una  soluzione  di 
soda  caustica,  i)oi  ossidazione  per  mezzo  del  bronzo, 
e  precipitazione  allo  stato  di  solfato  di  barite  pesato 
dopo  calcinazione  al  rosso.- 

e)  Il  cianogeno  è  stato  dosato  facendo  passare 
un  volume  determinato  di  gaz  attraverso  una  solu- 
zione di  solfato  ferroso  precipitato  da  un  eccesso  di 
soda  caustica.  Dopo  l'azione  del  gaz,  il  liquido  é  aci- 
dulato  per  mezzo  di  acido  cloridrico,  poi  riscaldato 
fino  ad  ebollizione  per  cacciare  l'idrogeno  solforato.  — 
Si  precipita  del  cianuro  ferroso.  Si  aggiunge  qualche 
goccia  di  percloruro  di  ferro,  che  trasforma  il  cia- 
nuro ferroso  in  bleu  di  Prussia.  Si  filtra  e  si  scioglie 
di  nuovo,  dopo  lavaggio,  il  bleu  di  Prussia  in  un 
po'  di  potassa  caustica.  Si  forma  del  cianuro  giallo 
e  resta  dell'ossido  di  ferro.  —  Si  filtra,  si  lava  e,  nel 
liquido  filtrato,  si  dosa  il  cianuro  col  mezzo  del  pro- 
cedimento di  Haen  con  liquore  titolato  di  permanga- 
nato di  potassa. 

II.  Nella  poltiglia  —  Come  è  stato  spiegato  più  so- 
pra, si  sono  dosati  nella  poltiglia  che  esce  dal  lava- 
tore, r  idrogeno  solforato  liberato  per  mezzo  delT  a- 
cido  solforico  ;  nel  liquido  chiaro  filtrato,  l'ammoniaca 
e  il  ferro  in  soluzione  ;  ed  infine  nella  materia  cianu- 
rata, l'ammcniaca  ed  il  cianuro. 

d)  L'idrogeno  solforato  assorbito  da  una  solu- 
zione di  soda  caustica  è  stato  dosato  allo  stato  di  sol- 
fato di  barite  dopo  ossidazione  per  mezzo  del  bromo, 
nelle  stesse  condizioni  del  solfo  del  gaz. 

e)  L'ammoniaca  del  liquido  filtrato  è  stata  spo- 
stata durante  l'ebollizione  mediante  soda  caustica  e 
ricevuta  in  un  eccesso  d'acido  solforico  titolato  se- 
condo la  pratica  ordinaria. 

f)  Il  ferro  precipitato  nella  soluzione  precedente, 
mediante  la  soda  caustica  era  raccolto  su  di  un  filtro 
lavato,  quindi  ridisciolto  mediante  digestione  con  a- 
cido  cloridrico  concentrato.  La  soluzione  filtrata,  os- 
sidata per  mezzo  di   un'  ebollizione  conveniente   con 
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acido  nitrico  e  non  contenente  che  delle  traccie  di 
8oda,  è  precipitato  mediante  Tammoniaca  ed  il  sesqui- 
ossido  di  ferro  pesato,  dopo  calcinazione. 

Si  evita  cosi  di  avere  un  risultato  inesatto  a  ca- 
>>rione  della  soda  etc,  altrimenti  sarebbe  portato  dal- 
l'ossido di  ferro. 

g)  La  materia  cianurata  che,  dopo  ossidazione 
all'aria,  ha  una  bellissima  colorazione  turchina  e  frat- 
tura rossastra  brillante,  fu  ricevuta  su  di  un  doppio 
filtro  ed  essicata  a  100**.  Si  noti  frattanto  che  essa  è 
molto  igroscopica,  e  che  assorbe  rapidamente,  espo- 
sta all'aria,  fino  a  15  —  20  0(0  del  suo  peso  d'  umi- 
di t«^,  ciò  che  deriva  dalla  sua  natura  porosa. 

h)  L'ammoniaca  contenuta  nella  materia  cianu- 
ricfx  fu  dosata  come  in  e). 

i.  La  soluzione  risultante  dalla  dosatura  prece- 
dente e  che  contiene  del  cianuro  giallo  in  soluzione 
e  dell'ossido  di  ferro  in  sospensione,  è  filtrata,  ed  il 
cianuro  è  dosato  nel  liquido  chiaro  col  liquore  tito- 
lato di  permanganato  di  potassa. 

A  proposito  di  dosature  di  cianogeno,  si  osserva 
che  questo  corpo*  è  sempre  stalo  dosato  allo  stato  di 
tVrrocianuro  di  potassio  o  lianuro  giallo,  corrispon- 
dente alla  formula: 

(Fé  C  f)  r  +  3  H'  0 

Senza  pregiudicare  in  alcun  modo  lo  stato  in  cui 
si  trova  avanti  la  dosatura.  Tutte  le  cifre  citate  si 
riferiscono  a  cianuro  giallo  e  sono  dunque  compara- 
bili. 

Questa  spiegazione  è  necessaria  per  giustificare 
certe  espressioni  che  sembrerebbero  assurde  senza  di 
essa  :  per  esempio,  in  seguito  alle  analisi  del  gaz,  si 
è  dedotta  in  certi  casi  la  quantità  di  cianuro  giallo 
che  aveva  attraversato  una  boccetta.  Ora  il  gaz  non 
contiene  cianuro  giallo  ma  soltanto  il  cianogeno,  ele- 
mento costitutivo.  Egualmente  si  vedrà,  per  mezzo 
dell'analisi  della  materia  cianurica  che  questa  con- 
tiene talvolta  più  di  100  0[0  di  cianuro  giallo,  ma  che 
uno  dei  suoi  elementi,  il  ferrocianogeno  (Fé  C  y  ^) 
combinato  con  della  potassa  in  condizioni  convenienti, 
darà  un  peso  di  cianuro  giallo,  superiore  al  peso  della 
materia  cianurata  impiegata. 

La  prima  questione  che  si  presentava  era  questa: 
se  in  circostanze  determinate,  si  ottiene  una  poltiglia 
di  composizione  costante  facendo  passare  il  gaz  fino 
a  rifiuto  nelle  boccette.  Ecco  i  risultati  di  alcuni  e- 
sperimenti  ; 

Boccetta  B    Boccetta  D    Boccatta  E 
Gaz  che  ha  attraversato  la 
boccetta  al  di  là  della  satura- 
zione approssimativa  (in  litri)  6670»  »  8870»  »  7130  »  » 

Composizione  media)  g^  ^^  '^ij?        ^'^        ^'^l 

del  gaz  (g  per  me)  j  ^^  ^^^        ^^^^        ^— 

Solfo    che   ha   attraversato 
le  boccette  ig) 35.61       40.44      42.92 

Solfo  trattenuto  (g)    ...  1.95        1.27        0.94 

Ammoniaca    che  ha  attra- 
versato le  boccette  (y)  .     .     .        22.01      31.93      20.10 

[  nel  liquido  fil- 
Ammoniaca  )       trato    .     .     .         12.66       12.39      12.86 


trattenuta    \  nella     materia 
f      cianurata 

Totale 


1.48        1.56         1.67 
14.14       13.95       14.53 


Ammoniaca  trattenuta  nel 
liquido  filtrato  calcolato  in 
solfato  d' ammoniaca     .     .     .        49.15      48.10      49.92 

Solfato  di  ferro  impiegato 
Fé  SO*  +  7  IP  0     ....        40.00      40.40      40.00 

Solfato  di  ferro  ritrovato 
nel  liquido  filtrato  Fé  SO'  H«  O  7.40        1 .20       traccie 

Peso  della  materia  cianu- 
rata secca 18.36      20.50      21.55 

Cianuro  giallo  che  ha  attra- 
versato la  boccetta  ....        30.01      42.57      36.00 

Cianuro  giallo  trattenuto  .        18.52      19.51      20.86 

Le  boccette  citate  avevano  ricevuto  ciascuna  ce. 
100  di  una  soluzione  di  solfato  ferroso  al  40  0(0. 

Si  vede  che,  sebbene  queste  boccette  siano  state 
attraversate  da  quantità  notevolmente  differenti  d'am- 
moniaca, le  quantità  che  ne  hanno  trattenute,  sono 
praticamente  identiche.  Lo  stesso  per  il  cianuro  giallo. 

Senza  dubbio,  i  dati  relativi  alle  quantità  di  solfo, 
di  ammoniaca  e  di  cianuro  che  hanno  attraversato  le 
boccette  non  sono  interamente  esatti,  ma  si  può  al- 
meno trarne  una  conclusione  sul  senso  del  fenomeno. 

Nel  caso  presente,  noi  vediamo,  ciò  che  poteva  es- 
sere previsto,  che  la  soluzione  di  solfato  ferroso  trat- 
tata fino  a  rifiuto  per  mezzo  del  gaz,  tende  verso  una 
composizione  costante,  che  sarà  quella  della  poltiglia 
che  esce  da  un  lavatore  convenientemente  regolato, 
e  nelle  stesse  condizioni  di  temperatura  e  di  composi- 
zione del  gaz. 

Os.serveremo  egualmente  che  esiste  un  rapporto  ab- 
bastanza evidente  fra  il  peso  dell'  ammoniaca  tratte- 
nuta ed  il  peso  del  cianuro  giallo  fissato,  essendo  que- 
sto rapporto  rispettivamente  0.76  —  0.71  —  0.69  per 
boccette  che  noi  possiamo  considerare  sature  fino  a 
rifiuto. 

Noi  possiamo  ravvicinare  a  queste  cifre  quelle  di 
una  boccetta  F  che  fu  analizzata  quando  era  seconda 
e  riceveva  solamente  il  gaz  che  aveva  attraversato 
una  prima  boccetta. 

In  questa  boccetta  F  si  trovò: 

(  nel  liquido  11.73 


Ammoniaca  trattenuta 


i  nella  materia  cianurata    0.57 


Totale 
Peso  della  materia  cianurata  secca 
Cianuro  giallo  trattenuto 


12.30 

10.87 

6.66 


Si  vede  che  qui  il  rapporto  del  quale  si  tratta  è 
uguale  1.84  indicante  una  poltiglia  lontana  dal  suo 
peso  di  saturazione. 

Questo  rapporto,  nelle  condizioni  nelle  quali  1'  e- 
sperienze  sono  state  fatte,  sembra  tendere  verso  un 
limite  oscillante  intorno  a  0.60.  Almeno  non  si  è  po- 
tuto arrivare  ad  un  limite  inferiore. 

E'  facile  immaginare  ciò  che  avviene,  poiché  la 
ammoniaca  è  da  principio  assorbita  dal  solfato  di 
ferro  con  grande  energia  in  presenza  dell'  idrogeno 
solforato,  e  l'assorbimento  del  cianogeno  è  reso  diffi- 
cile per  la  mancanza  di  ammoniaca  finche  questa  am- 
moniaca si  trova  in  presenza  del  solfato  di  ferro  non 
ancora  decomposto,  e  d'idrogeno  solforato. 

La  presenza  dell'ammoniaca  in  quantità  sufiiciente 
è  una  condizione  indispensabile  per  il  facile  assorbi- 
mento del  cianogeno.  A  questo  proposito  citerò  un'e- 
sperienza che  tu  fatta    sopra    una    serie    di    boccette 
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nelle  quali  si  fece  passare  il  gaz  a  bella  posta  in  ma- 
niera irregolare. 

L'esperienza  in  questione  servirà  anche  accesso- 
riamente a  mettere  in  evidenza  la  stretta  correlazione 
che  esiste  fra  la  proporzione  dell'ammoniaca,  del  solfo, 
e  la  temperatura  dell'aria  esterna  nella  quale  gli  ap- 
parecchi di  raffreddamento  sono  collocati. 

Ecco  i  fatti  : 

Si  fece  passare  il  gaz  in  una  serie  di  cinque  flaconi 
successivi  messi  l'uno  di  seguito    all'  altro   per    3    al 


massimo  affinchè  la  pressione  fosse  sufficiente  perchè 
il  gaz  passasse. 

Le  epoche  rielle  quali  le  bottigliette  furono  messe 
e  poi  ritirate  sono  indicate  nel  grafico  che  (fig.  l)  di- 
spensa dare  altre  spiegazioni.  —  Le  bottigliette  di 
questa  serie  sono  segnate  G*  a  G^. 

Il  passaggio  del  gaz  era  abbastanza  lento,  perchè 
occorsero  6  giorni  intieri  per  f;ir  passare  un  totale  di 
litri  24.130  di  gaz.  I  flaconi  contenevano  ciascuno  ce. 
100  d'una  soluzione  di  s.lfato  di  ferro  al  400iO. 


««    l< 


•I 


-»l 


r 

0 
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Nel  tempo  in  cui  durò  il  passaggio  del  gaz,  si  fa- 
cevano ogni  giorno  delle  analisi  di  questo  gaz  (mat- 
tina e  sera),  a  circa  12  ore  d'intervallo,  e  gli  elementi 
ammoniaca,  solfo  e  cianogeno  erano  ogni  volta  do- 
sati come  è  stato  indicato  in  a.  6,  e. 

Nello  stesso  tciilpo  (siccome  delle  osservazioni  an- 
teriori nelle  stesse  condizioni,  avevano  mosso  in  guar- 
dia a  questo  proposito),  furono  notati  la  temperatura 
e  lo  stato  meteorologico  al  momento  delle  analisi. 

Ecco  le  cifre  ottenute  in  queste  condizir»nì  ; 

jTnalisi  giorhaliera  del  Qaz  (g  por  me.) 


(continua) 


aa/wyvv^aa/ysaaaaaaaaa^/y\a^/^aa^aaaa 
\aaa/\Ma/\aM/\aaa/\aaaaaaaaaa/^^ 

!>•  ooo^tslormo 

renfìesi  mi   regolatore   di   prcR^ùone   da    50 
beccucci. 


RUBRICA  INDUSTRIALE 


LUCE   MILLENNIO   E   LUCE   ELETTRICA 

La  «  Gazzetta  del  Popolo  di  Torino  »  il  23 
agosto  p.  p.  pubblicava  il  seguente  articolo  : 

«  A  proposito  degli  esperimenti  della  nuova 
luce  a  gaz  «  Millennio  » ,  che  furono  eseguiti 
parecchi  giorni  or  sono  alla  sede  della  So- 
cietà italiana  del  gaz,  (Vedi  n.  2  pag.  J08 
della  nostra  Uirisla  »  ),  e  di  cui  abbiamo  al- 
lora riferito  nella  cronaca,  la  Direzione  della 
Società  anonima  elettricità  Alta  Italia  ci  di- 
rige una  lettera  che  qui  riassumiamo. 

Nella  lettera,  pi-emesso  che  nel  resoconto 
allora  pubblicato  si  accennò  a  dati  di  confronto 
del  costo  della  luce  Millennio  paragonata  ai 
vari  sistemi  in  uso,  si  osserva  che  il  modo 
seguito  nel  fare  questo  confronto  potrebbe 
forse  indurile  in  errore,  pei-chè  esso  non  è 
istituito  sulle  stesse  basi  per  i  vari  termini 
presi  per  paragone,  poiché  infatti  in  esso  si 
considera  un  sistema  moderno  e  perfezionato 
di  illuminazione  a  gaz  e  lo  si  paragona  coi 
sistemi  meno  moderni  di  altre  sorgenti  di 
luce. 

Ad  esempio,  è  noto  che  Y  illuminazione 
elettrica  con  lampade  ad  ar(»o  ha  fatto  recen- 
temente notevolissimi  pi'ogressi  coir  uso  di 
carboni  speciali,  i  quali  danno  un  rendimento 
molto  maggiore  di  quanto  finora  si  potesse 
ottenere. 
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Se  si  prende  ad  esempio  un  impianto  di 
8000  candele  fatto  colla  luce  Millennio,  cioè 
un  impianto  di  una  discretta  importanza,  si 
deduce  dal  citato  articolo  che  la  spesa  è  di 
lire  1,36  all'ora. 

Orbene,  una  illuminazione  di  uguale  po- 
tenza si  può  ottenere  con  otto  lampade  ad 
arco  ad  effetto  da  5,35  ampères,  le  quali  as- 
sorbono caduna  40  watt  al  massimo  compresa 
hi  resistenza.  La  potenza  richiesta  per  queste 
otto  lampade  riesce  quindi  di  5,35  X  40  X  8  = 
1710  watt. 

Il  prezzo  deirenergia  elettrica  per  luce, 
quale  risulta  dalla  tariffa  a  contatore  della 
Società  anonima  elettricità  Alta  Italia,  appro- 
vata dal  Municìpio,  varia  da  lire  0,90  a  lire 
0,60  per  kilovatt-ora.  Se  per  pura  abbondan- 
za si  suppone  che  il  prezzo  sia  sulla  media 
di  lire  0,765,  mentre  in  molti  casi  è  assai  mi- 
nore, si  trova  che  il  costo  dell' illuminazione 
fiitta  colle  8000  candele  nelle  condizioni  so- 
l)ra  citate  risulta  di  1,710  X  0,765  =  lire  1,30 
all'ora,  e  quindi  ancora  inferiore  a  quello  della 
luce  Millennio. 

Gli  scriventi  osservano  inoltre  che  questi 
sistemi  di  illuminazione,  con  compressori  di 
gaz  separati,  richiedono  l'impiego  di  motori 
od  elettrici,  od  a  gaz,  o  ad  acqua,  e,  oltre  a 
presentare  spesso  T  inconveniente  di  dipende- 
re da  altre  sorgenti  di  forza  motrice,  richie- 
dono poi  una  sorveglianza  ed  una  manuten- 
zione speciale,  e  non  sono,  per  le  spese  di 
impianto  e  per  la  loro  complicazione,  adatti 
per  i  piccoli  impianti. 

Abbiamo  riferito  questa  lettera,  come  a 
suo  tempo  si  fece  cenno  degli  esperimenti 
defila  luce  «  Millennio  >,  ritenendo  che  l'argo- 
mento possa  interessare  il  pubblico,  astenen- 
doci però  da  ogni  apprezzamento  sulla  que- 
stione, che  deve  unicamente  essere  giudicata 
dalla  competenza  dei  tecnici.  » 

La  Direzione  per  l' Italia  della  Luce  Mil- 
lennio^ mandava  alla  «  Gazzetta  del  Popolo  » 
la  seguente  risposta,  che  detto  giornale  però 
non  credeva  opportuno  di  pubblicare. 

Trattandosi  di  una  questione  tecnica  e  che 
riguarda  anche  la  nostra  industria,  abbiamo 
messo  di  buon  grado  le  colonne  di  questo  gior- 
nale a  disposizione  della  Luce  Millennio. 

lU.mo  Sig.  Direttore 

della  Gazzetta  del  Popolo 

Torino. 

Ringraziando  codesta  Spett.  Direzione  per 
essersi  cortesemente    occupata    della    nostia 


Luce  Millennio,  dobbiamo  chiedere  alla  Sua 
cortesia  di  volerci  concedere  di  rispondere 
alle  osservazioni  fatte  dalla  Società  Anonima 
Elettricità  Alta  Italia,  colla  lettera  di  cui  la 
«  Gazzetta  del  Popolo  »  n.  233  da  un  esteso 
riassunto  : 

La  Società  Elettrica  nell'  intento  di  smen- 
tire il  nostro  asserto  che  la  Luce  a  Gaz  Mil- 
lenio  è  molto  più  economica  della  illumina- 
zione elettrica,  vorrebbe  dimostrare  che,  con 
la  spesa  di  L.  1,30  all'ora,  si  può  avere  una 
illuminazione  della  intensità  di  8000  candele 
con  8  lampade  ad  arco  ad  effetto,  mentre 
una  illuminazione  di  eguale  potenza  col  Gaz 
Millennio  costerebbe  L.  1,36  all'ora. 

Ma  per  arrivare  a  questa  conclusione  essa 
parte  da  una  lampada  ad  arco  ad  effetto  da 
5,35  Ampère,  che  assorbe  40  volt  compresa 
la  resistenza  e  che  dà  una  intensità  luminosa 
di  1000  candele.  Ciò  ammesso,  il  calcolo,  sulla 
base  del  prezzo  dell'energia  elettrica  di  lire 
0,765  per  kilo  wattora,  sarebbe  esatto.  Ma  gli 
è  precisamente  il  punto  di  partenza  che  è 
sbagliato.  Una  lampada  ad  arco  che  consuma 
40  X  5,35  =  214  watt,  ben  lungi  dalle  1000 
candele,  asserite  dalla  Società  Elettrica,  non 
può  dare  che  250  candele  !- 

Non  creda  l'Alta  Italia  che  nel  fare  il  con- 
fronto dei  prezzi  di  costo  dei  vari  sistemi  di 
illuminazione  ci  siamo  di  proposito  fermati, 
riguardo  alla  luce  elettrica,  a  sistemi  meno 
moderni  di  quello  che  non  sia  il  nostro  del 
Gaz  Millennio.  Conosciamo  perfettamente  tutti 
i  progressi  fatti  dall'arco  a  partire  dalla  sua 
scoperta  fatta  dal  dott.  Watt  sul  finire  del 
secolo  decimosettimo,  e  passando  dall'arco  di 
Davy  (1800)  con  batteria  Volta  di  150  ele- 
menti, dall'arco  fra  carboni  di  De  la  Rive 
(1820)  con  batteria  di  2000  elementi,  dagli  ar- 
chi di  Foucault  ed  altri  (1840),  dalle  candele 
JablochkofiF  (1876),  dalla  lampada  di  Jamin, 
di  Werner  von  Siemens,  di  Marks  (1894)  sap- 
piamo arrivare  alle  ultime  lampade  di  Rapieff 
e  di  Bremer.  Ed  è  appunto  basandoci  sugli 
ultimi  risultati  ottenuti  colle  più  recenti  lam- 
pade ad  arco,  che  possiamo  dimostrare  l'esat- 
tezza della  nostra  asserzione  che  la  Luce  a 
Gaz  Millennio  ha  un  prezzo  di  gran  lunga  in- 
feriore a  quello  dell'  illuminazione  elettrica. 

Le  lampade  ad  arco  ad  effetto  (EfiFekt-Bo- 
genlampen)  citate  dall'Alta  Italia,  sono  lam- 
pade speciali  per  ottenere  dati  effetti  (lampa- 
de a  projettore  per  teatro,  ecc.)  e  probabil- 
mente non  è  di  queste  ch'essa  voleva  parla- 
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re.  Riteniamo  ch^essa  volessf^  invece  a(H*ennare 
alle  lampade  ad  ai'co  a  fiamma  (Flammenbo- 
genlampen)  per  le  quali  si  adopei^ano  i  car- 
boni ad  effetto  (effekt-Kohlen),  e  più  precisa* 
mente  alle  lampade  ad  arco  intensive  a  fiam- 
ma (  intensi  v-flammenbogenlarapen).  Queste 
lampade  che  hanno  i  carboni  inclinati  colla 
punta  rivolta  al  basso,  sono  state  messe  ulti- 
mamente in  commercio  dalle  principali  fab- 
briche e  ne  esaltano  i  pregi  ma  non  si  ag- 
giunge che  i  famosi  carboni  ad  effetto  danno 
delle  esalazioni  tali  che  rendono  in  un  am- 
biente chiuso,  Tarla  irrespirabile  dopo  qual- 
che minuto  :  devesi  poi  fare  una  c^onsidera- 
zione  importantissima  e  cioè  che  esso  esigono 
un  voltaggio  del  15  010  superiore  alle  lampa- 
de normali.  La  Casa  Siemens  in  una  sua  re- 
cente circolare  asserisce  anzi  che  ì  migliori 
risultiiti  per  corrente  alternata  si  ottennero  a 
55  volt,  cioè  coir  80  010  di  aumento  di  foraa 
elettromotrice,  il  che  farebbe  sparire  il  de- 
cantato maggior  effetto  utile. 

Ma  veniamo  al  confronto  dei  prezzi  e  per 
essei'e  esatti  considei'iamo  la  lampada  ad  ar- 
co intensiva  a  fiamma  tanto  per  corrente  con- 
tinua quanto  per  corrente  alternatii.  Prima  di 
tutto  bisogna  distinguere  nella  mtensità  lumi- 
nosa di  un  arco,  V  intensità  massima  o  nomi- 
nale dair  intensità  media  sforica  o  effeltir^a, 
che  è  data  da  li3  a  2\b  deW  intensità  nomi- 
nale. Quella  che  si  deve  considerare  pratica- 
mente è  r  intensità  effettiva. 

Colle  lampade  ad  arco  solite  per  avere 
1000  candele  effettive  occorrono  : 

a)  a  corrente  continua  :  12  ampère  e  45 
volt  ai  morsetti  :  praticamente  colla  resisten- 
za 50  volt. 

Questa  lampada  assorbe  quindi  :  12  X  ^  =^ 
600  Watt. 

b)  a  corrente  alternata  :  20  ampère  e  35 

volt  (compresa  la  resistenza). 

Questa  lampada  assorbe  quindi:  20  X ^5^^ 
700  Watt. 

E  colle  lampade  ad  arco  intensive  a  fiam- 
ma, ammesso  Un  maggior  rendimento  del 
50  010  in  luce,  per  avere  1000  <'andele  eff'et- 
tive  occorrono  : 

e)  a  corrente  continua  :  9  ampère  e  55 
volt,  quindi:  9Xo»^>  =  495  Watt. 

Per  avere  il  costo  delle  H^XK)  candele  ef- 
fettive ])er  un'ora,  dovi-emo  moltipHrare  i  con- 


sumi a,  6,  e,  rf,  per  8  (numero  delle  lampade) 
e  per  il  prezzo  di  L.  0,765  (costo  di  1  Kilo- 
wattora  di  energia)  ci  risulta  f 

a)  L.  3,67. 

b)  L.  4,28. 
e)  L.  3,06. 
d)  L.  3,43. 

L'Alta  Italia  asserisce  che  può  dare  8000 
candele  eff'ettive  per  L.  1,30  alPora  colla  ta- 
riffi! di  L.  0,765  per  K.  W.  0.  Con  quali  lam- 
pade non  sappiamo,  perchè  la  lampada  da 
essa  citata  che  consuma  5,35  ampère  e  40 
volt  compresa  la  resistenza,  non  può  dare  con 
lampade  normali,  come  dicemmo,  che  una  in- 
tensità eff'ettiva  di  250  candele  in  luogo  delle 
1000  dei  suoi  calcoli.  Occorrerebbero  quindi 
32  lampade  invece  di  8  per  avere  le  8000 
candele  ed  il  costo  alFora  sarebbe  di  L.  5,20. 

Ed  anche  supponendo  che  si  tratti  di  una 
lampada  ad  arco  intensiva  a  fiamma,  ammet- 
tendo un  rendimento  maggiore  del  50  0i0  in 
luce,  si  avrebbe  un  intensità  effettiva  di  375 
candele  e  però  occoi^rerebbero  21  lampade 
per  avere  le  8000  candele  con  una  spesa  di 
L.  3,41  airora. 

Ci  sembra  inutile  di  insistere  maggior- 
mente perchè  anche  senza  cifre,  risulta  evi- 
dente che  se  V  illuminazione  a  gaz  Auer,  è, 
come  tutti  sanno,  più  economica  dell'  illumi- 
nazione elettrica,  a  più  forte  ragione  ed  in 
maggior  proporzione  sarà  la  luce  elettrica  i)iù 
costosa  della  luce  a  gaz  Millennio  la  quale 
dà  un  forte  risparmio  di  gaz  a  pari  intensità 
deirAuer. 

Non  vogliamo  poi  rispondere  alle  osserva- 
zioni non  scientifiche  ììta  di  pura  concorren- 
za che  fa  la  Società  Elettrica  sui  pretesi  in- 
convenienti dei  sistemi  a  compressione.  Ci  li- 
mitiamo ad  accennare  come  per  la  Luce  Mil- 
lennio basta  una  sola  sorgente    di    illumina- 
zione e  di  forza  motrice,  il  gaz    comune  ;    e 
come  i  nostri  impianti  esistenti  a    Torino    e 
lii^lle  altre  principali  città  italiane  ed  estere^ 
dimostrano  che  nessun  inconveniente  ne   de — 
riva  e  sia  sufficente  una   semplice    ed    oi^di — 
naria  manutenzione* 

Con  distinto  ossequio 

La  DirexioDB  dalla  SociaU  Italiana 
Luce  Millennio 
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DISEGNO  DI  LEGGE 

presentato  alla  Camera  dei  Deputati  dal  Ministro  deirinterno  Giolitti 

Assunsione  diretta  dei  pubblici  serrisi 
da  parta  dei  Comuni 


(Cont.  vedi  numero  precedente) 


RELAZIONE 

della  Commissione  composta  dei  deputati  Fa- 
sce, presidente;  Bertetti,  segretario;  Brunialti, 
De  llarinis,  Pantano,  Perla,  Pozzi  Domenico, 
Torrigiani  e  Majorana  Angelo,  relatore. 


1. 


Illuminazione. 


É  un  servizio  obbligatorio  pei  Comuni. 
Anch'esso  richiede  occupazione  di  suolo  pub- 
blico. Non  può  gestirsi  senza  una  conces- 
sione ed  offre  redditi  cospicui,  non  solo  per- 
chè universale  ed  imprescindibile  è  il  bisogno 
cui  provvede,  ma  perchè,  nella  intrinseca 
oua  natura,  esso  costituisce  un  monopolio. 
L'esperienza  dimostra  infatti  che  le  otficine 
del  gaz  non  patiscono  concorrenza.  Sono  po- 
chissime le  óittà,  in  tutto  il  mondo,  che  ab- 
biano più  di  un  gazometro  ;  dove  si  è  ten- 
tato di  farne  sorgere  un  secondo,  tosto  la  coa- 
lizione è  sopravvenuta.  E  quando  la  giovane 
luce  elettrica  è  sorta  minacciosa,  il  vecchio 
gaz  è  riuscito,  sollecitamente,  quasi  dovun- 
que, a  sposarsi  con  lei,  in  danno  dei  con- 
sumatori. 

Per  (jneste  ragioni,  molti  Comuni  delle 
più  progredite  città  hanno  cercato  di  assu- 
mere direttamente  V  esercizio  delF  illumina- 
zione pubblica  ed  anche  privata,  quantun- 
que a  prima* giunta  non  debba  incoraggiar 
troppo,  nel  far  ciò,  Y  indole  tecnicamente 
industriale  dell'  impresa  (molto  diversa  da 
quella  degli  acquedotti)  richiedente  rapporti 
continui  col  mercato,  sia  per  la  provvista 
delle  materie  prime,  sia  per  lo  spaccio  degli 
importantissimi    residui   della   fabbricazione. 

« 
*  * 

Anche  qui  Tlnghilterra  dà  il  primo  esem- 
pio. La  stessa  legge  del  1870  {Gas  and  Wa- 
terioorks  Acl^  che  concesse  libertà  e  como- 
dità di  iniziativa  per  gli  acquedotli,  fu  fatta 
anche  pel  gaz.  Per  la  luce  elettrica  lo  Elec- 
tric Lighting  Ad  del  1882  (454.'),  Vici.,  56) 
diede  ai  Comuni  molte  agevolazioni,  e  sta- 
bili savie  norme  alle  quali,  in  gi*an  parte, 
devesi  il  successivo  svolgimento  di  questo 
servizio  pubblico. 


È  certo  che  in  Inghilterra  la  tendenza, 
pel  gaz,  è  a  far  crescere  le  officine  comu- 
nali, in  confronto  delle  private  ;  quantunque 
queste,  in  senso  assoluto,  abbiano  ancora  la 
prevalenza.  Infatti  nel  1897  le  officine  comu- 
nali erano  il  32,72  per  cento  rispetto  alle  pri- 
vate; nel  1898  salirono  al  33,50;  nel  1899 
al  34,02.  Ed  in  quest'ultimo  anno  le  comu- 
nali erano  232  e  le  private  450. 

Si  è  calcolato  che  nel  1898  la  media  del 
prezzo  del  gaz  per  ogni  1000  piedi  cubi 
nelle  maggiori  città  inglesi  era  pei  gazo- 
metri  comunali  di  2  s.  3  li2  p.,  e  pei  pri- 
vati di  2  s.  4  p.  Il  che  significa  che  i  primi 
chieggono  un  minor  prezzo  di  mezzo  penny 
(cinque  centesimi)  per  10(X)  piedi  cubi,  con 
evidente  vantaggio  dei  consumatori.  Ciò  è 
tanto  più  notevole,  in  quanto  il  potere  me- 
dio illuminante  privato  del  gaz  si  raggua- 
glia a  16, 4  candele  e  quello  numicipale 
a  18.9. 

Il  profitto  netto  dei  gazometri  conumali 
d'Inghilterra  si  è  valutato,  in  questi  ultimi 
tempi,  complessivamente,  in  591,904  sterline 
Tanno  :  cosa  che  ha  permesso  a  molte  città 
di  diminuire  i  carichi  pubblici.  Citeremo,  per 
esempio,  Halifax,  che  ha  potuto  fare  una  ri- 
duzione (sempre  in  sterline)  di  lire  12,500; 
Boston  di  20,000  ;  Leicester  di  27,.n34  ;  Sai 
ford  di  32,513  ;  Manchester  di  52,000. 

Quanto  alle  officine  elettriche-,  appunto 
perchè  venute  più  di  recente,  si  ha  il  fe- 
nomeno inverso  :  le  comunali  sono  più  delle 
private.  Nel  1900  erano  124  le  prime  e  59 
le  seconde.  Nel  1898  —  con  un  calcolo  che 
meriterebbe  di  essere  rifatto,  non  sembrando 
molto  esatto  —  si  aveva  nei  borghi  muni- 
cipali un  capitale  complessivo,  investito  per 
impianti  elettrici,  di  sterline  3,213,654  con 
un  medio  profitto,  lordo  di  interessi  ed  aiji- 
mortamento,  di  133,392. 

Negli  Stati  Uniti  il  confronto  fra  i::li  im- 
pianti privati  e  pubblici,  pel  gaz  e  per  la 
luce  elettrica,  segna  forte  prevalenza  dei 
primi  rispetto  ai  secondi.  Pel  gaz  nel  1899 
avevansi  951  impianti  privati  e  14  pubblici; 
per  l'elettricità  2bl2  e  460.  La  percentuale 
del  capitale  investito  era,  per  le  aziende 
private  e  pubbliche,  rispettivamente,  99,42 
e  0,58  pel  gaz  e  95,36  e  4.64  pei  privati. 
Molto  ha  influito,  sovra  tali  risultati,  la  sfi- 
ducia contro  le  pubbliche  amministi-azioiìi 
e  le  violente  accuse  di  corruttela,  non  sem- 
pre   ingiustificate,    che    sono    cosi    caì*att(»ri 
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sii  che  nella  vita  pubblica  americana,  FJ  certo 
però  che,  anche  colà,  sebbene  molto  meno 
che  in  Inghilterra  la  munieipalìxzazrone  ai  è 
fatta  strada,  per  i  mezzi  di  illuminazione^  e 
che  gcueralmente  ne  han  tratto  vantaggio  i 
cittadini  e  le  città. 

Né  ci  indugiamo  in  altri  rapporti  inter- 
nazionali ;  notiamo  soltanto,  per  la  Germa- 
nia^ che  la  municipalizzazione  del  gaz  e, 
sopra  tutto,  della  luce  elettrica^  vi  ha  dato 
risultati  soddisfacenti.  La  città  di  Dresda 
impiantò  un  primo  gazometro  con  un  mutuo, 
e  coi  proventi  dì  tale  azienda  Istituì  poco 
dopo  un  altro  gazometro  ed  un'officina  elet- 
trica. A  Colonia  rilluminazione  elettrica  mu- 
nicipale rimonta  al  1891  ;  in  un  decennio  le 
lampade  salirono  da  10,700  a  95,317  e  gli 
utili  netti  in  otto  anni  da  marchi  141,354  a 
531,050.  In  moltissime  altre  città,  dopo  la 
municipalizzazione,  si  sono  potute  ribassare 
notevolmente  le  tariffe  pei  consumatori.  In 
assai  poche  11  servizio  può  considerarsi  pas- 
sivo. 

Venendo  ora  air  Italia  noteremo  come  fino 
al  giorno  d'  oggi  fra  noi  abbiano  municipa- 
lizzato il  gaz  quindici  Comuni  e  la  luce  elet 
trica  ventiquattro. 

Assai  notevoli  sono  i  risultati  del  ga^,  nei 
rapporti  coi  consumatori.  Limitandoci  al  gaz 
dato  ai  privati,  per  iscopo  di  Illuminazione, 
ricorderemo  come,  dopo  la  municipalizzazio- 
ne, il  suo  prezzo  per  metro  cubo  aia  sceso 
in  Ascoli  da  45  centesimi  a  30;  in  Livorno, 
da  una  media  di  20-28  a  19-26;  in  Padova 
da  38  a  20;  in  Pavia  da  25  (e  fiìio  a  pochi 
anni  addietro  era  molto  più)  a  13;  in  Reggio 
Calabria  da  48  a  28  ;  in  Udine  da  32  a  27; 
in  Vicenza  da  40  a  27.  E  notisi  che  in  tutti 
questi  Comuni,  esclusa  Pavia,  V  azienda  è 
attiva,  0  per  Io  meno  in  pareggio. 

Ma  non  è  solo  per  rilluminazione  priva- 
ta, e  neanche  per  la  pubblica,  ma  per  gli 
altri  usi  cui  possono  essere  destinati  il  gaz 
e  la  energia  elettrica  —  riscaldamento,  forza 
motrice,  appli</azionì  industriali  svariate  e 
tuttodì  crescenti  ^  che  noi  crediamo  doverne 
tornare  proficua  la  municipalizzazione,  in 
Italia  più  che  in  altri  paesi.  Riflettasi  alla 
gnuide  quantità  dei  nostri  Comuni  ancora 
illuminati  a  petrolio,  e  che  pur  potrebbero 
fruire  di  vicine  preziosissime  cadute  d'acqua. 
Riflettasi  alle  onerose  concessioni  pel  gaz,  lìit- 


te  per  tempo  così  lungo  da  potersi  definire 
immemorabile  :  concessioni  che  oramai  i  pi^j- 
gressi  tecnici  della  scienza  e  quelli  morali 
della  pubblica  coscienza  impongono  di  risol- 
vere, pur  indennizzandone,  come  di  ragione, 
gli  aventi  causa.  Riflettasi  infine  alle  copiose, 
ma  sopite,  ma  latenti,  energie  economiche  del 
nostro  paese;  che  finalmente  occorre  si  de- 
stino e  con  gagliarda  prontezza  si  dedichino 
al  pubblico  bene. 


«  * 


Fu  discusso  in  Commissione^  a  questo  pro- 
posito, se  non  convenisse  dire  che  i  Comuni 
possono  assumere  il  servizio  della  illumina- 
zione, anche  con  diritto  tlì  priraiìva. 

Parve  a  taluno  che,  anche  avuto  riguar- 
do air  indole  intrinsecamente  monopolistica 
del  servizio,  sia  bene  dare  la  garanzia  al 
Comime,  dopo  che  T  abbia  assunto  e  vi  abbia 
investito  ingenti  capitali,  di  non  essere  di- 
sturbato dalla  privata  concorrenza.  Altri 
invece  replicarono  che,  appunto  perchè  trat- 
tasi di  monopolio,  non  è  presumibile  che, 
senza  il  consenso  del  Comune,  chicchessìa 
possa  impiantare  un  qualsiasi  largo  sistema 
di  illuminazione.  Ed  infatti  non  si  dovrebbe 
occupare  il  suolo,  e  quel  che  sta  al  di  sopra 
e  al  di  sotto  del  suolo  pubblico,  per  collo- 
care tubulature,  Impiantare  pali,  attaccare 
fili?  Ancora  non  si  ha,  nella  scienza,  un  si- 
stema di  illuminazione  elettrica  senza  fili  : 
quando  lo  si  potesse  attuare  —  e  sarebbe 
il  benvenuto  !  —  lion  mancherebbe  il  modo 
di  provvedere,  in  tempo,  con  una  nuova 
legge, 

D'  altro  canto  —  si  soggiunse  da  parecchi 
Commissari,  —  non  è  bene  ammettere  per  la 
Uhmmiazione  puòhUca  e  privata  una  priva- 
tiva, che  potrebbe  far  credere  si  vincoli  il 
diritto  dei  cittadini  di  fare  in  casa  propria 
tutto  ciò  che  più  e  meglio  credano  e  ve- 
gliano. 

Per  questi  motivi  la  Commissione,  con- 
vinta da  un  canto  che  la  disponibilità  del 
suolo,  del  sottosuolo  e  del  sovrassuolo  spetti 
al  solo  Connme,  e  che  dair  altro  non  possa 
farsi  nulla  che,  anche  lontanamente,  pre- 
giudichi il  diritto  de'  privati  entro  le  loro 
case,  concluse  non  esser  conveniente,  per  ril- 
luminazione, di  aggiungere  la  clausola  della 
privativa. 
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IX. 

specialità  delle  aziende 
.Art.  2) 

Cardine  fondamenlale  del  sistema  che  vi 
proponiamo  di  approvare  è,  co!ne  avvertim- 
mo al  Cap.  V,  la  sperialifà  delT  azienda  :  e 
ciò  dispone  V  artieolo  2. 

Abbiaoìo  creduto  però  opportuno,  fin  dai 
principio  di  tale  articolo,  apporre  la  riserva: 
«  salvo  ciò  che  è  disposto  all'  articolo  16  >, 
consacrando  in  tal  modo  quel  concetto  dL'ì- 
V  esercizio  in  eeonumia^  che  è  cosi  commen- 
devole pei  servizi  i  quali  appaiono  di  lenue 
iaiporlanm,  vuoi  per  il  loro  intrinseco  con- 
tenuto, vuoi  per  la  picciolezza  dei  Comuni  in 
cui  sieno  gestiti.  Chi  potrebbe  approvare, 
anche  in  tali  casi,  un  organismo  ingombrante 
e  costoso  V 

Ed  opportnnamcnt*'  lo  stesso  articolo  2 
concede,  nel  secondo  comma,  dì  riuiiii'e  in 
unica  azienda  più  servizi,  quando  a  ciò,  per 
la  loro  natura  o  per  la  loro  non  grande  im- 
portanza, si  prestino. 

La  sperialità  dell'  azienda  non  significa 
autonomia,  e  molto  meno  autarchia.  *SÌ  ha,  è 
pur  vero,  gestione  a  pai'te,  con  bilanci  e  conti 
separati,  ma  non  distìnta  personalità  giu- 
ridica, con  proprio  patrimonio.  Nella  com- 
plessa personalità  dell'  unico  ente  —  il  Co- 
mune —  adagiansi  e  svolgonsì  le  aziende 
municipalizzate:  è  necessario  che  lo  loro 
vicende  finanziarie  ritiettausi  sul  bilancio 
comunale. 

(Hi    esempi    stranieri,    e   specialmente   di 
Inghilterra,    mostrano    come    diversi    sistemi 
I  si  adoperino,    i>cr    V  investimento   degli    utili 
fche  possano  rendere  i  servizi  muniriijalizzati. 
iln  alcuni  Comuni   essi   sono   destinaii  a  mi- 
[gliorare  i  servìzi  stessi,  dappi-ima  dal  riguar- 
[do  tc<!nico  ed  economico,   impiegandovi  cioè 
una  maggior  somma  di  capitale,  e  di  poi  di- 
mirmcndouc  le  taritìc,    a  vantaggio  dei   con- 
sumatori, ossia  (h'I  piihbIi<'o.  In  altri  invece, 
sono  destinati  a  di  ni ìj mi  re  le   imposte  comu- 
nali- In  idtrì   vanno,   genericamente,   a   van- 
taggio del  bìlam'io  municipale,  salvo  a  farne 
quella  distribuzione,   sotto  forma  di  rinuncia 
ad  imposte  o  di  aumento  di  s|>esa,   che    nel- 
r  interesse  della  città  appaia  più  conveniente. 
Il    diseguo    ministeriale    segue    V  ultimo 
sistema;  che  è,  per  le  condizioni  delUa  mas- 
sima parte  dei  Comuni  italiani,    il    migliore. 


Questi,  infatti,  versano  in  condizioni  finan- 
ziarie cosi  difficili  e  complicate,  che  è  bene 
dar  loro  facoltà  di  investire  gli  auspicati 
nuovi  introiti,  in  quelle  qualsiasi  furme  che 
dalle  loro  specialissime  condizioni  sieno  ri- 
chieste. 

Ma  se  la  Commissione  ha  approvato  l'ul- 
timo comma  dell' articolo  2,  con  cui  si  di- 
spone, in  genere,  che  gli  utili  dell'  azienda 
sieno  devoluti  al  bilancio  e  versati  alla  Cassa 
comunale,  non  ha  creduto  opportuno  di  ta- 
cere sulla  ipotesi  delle  perdite.  La  stessa 
relazione  ministeriale  non  si  dissimula  che 
perdite  possano  verificarsi,  nelle  future  azien- 
de mmiitnpalizzate.  Né  di  t*iò  ù  a  stupirsi  ; 
del  resto  è  sempre  bene  ricordare  che  taluni 
servizi  , pubblici  han  carattere  obbligatorio, 
[tome  r  illuminazione,  i  trasporti  funebri,  la 
nt^ttezza  urbana;  epperò,  se  l'assunzione  di- 
retta dei  medesimi  da  parie  del  Comune  può 
intiusti'ialmente  significare  un  danno,  rappi^e- 
scìita  pur  senìpre  lo  adempimento  di  una  ne- 
cessità di  legge,  che  lìcr  altre  vie  imporreb- 
be un  diretto  onere  a!  bilancio. 

Dunque,  le  perdite,  per  un  verso  o  per  un 
alti'o,  non  mancheranno;  e  la  vostra  Com- 
missione ha  creduto  m?cessario  dì  disporre 
esplicilajnente  ciò  eht*  nel  disegno  ministe- 
riale non  pare  sia  (contenuto  che  per  sottin- 
teso :  (die  eioò  i  disavanzi  e  le  passività  dcl^ 
r  azienda  de*bbano  andare  a  (varico  dei  Co- 
mutii.  Vi  proponiamo,  in  conseguenza,  dì  ag- 
giungere un  ultimo  comma  t»  11' articolo  2,  per 
dire  che  alle  perdite  eveutuìdi  si  farà  fronte 
con  appositi  stanziamenti,  nella  i*arte  straor- 
dinaria del  bilancio  commiale. 

In  tal  modo  i  municipi  saranno  meglio 
costretti  ad  una  più  sincera  indagine  e  valu- 
tazione finanziaria  dell' andamento  dtdle  loro 
aziende. 

X. 

//  perso  a  ale 

(xirt.   3,    4,    5,   9) 

Jr/.  S.  —  Approviamo  che  ogni  azienda 
sia  ix^tta  da  un  regolamento  speciale,  quasi 
uno  statuto,  che  mm  solo  contenga  le  norme 
del  funzionamento  amministrativo,  contabile 
e  tecnico,  ma  anche  tutti  quegli  altri  essen- 
ziali olibietti  che  il  disegno  ministeriale  enu- 
mera in  nove  distinti  capoversi. 

Nel  secondo  drì  quali  aldjiaino  aggiunto 
che  il  regolamento  determinerà  anche  ^  il 
ìutaiero  dt*i  ethapoia/ali  la  Coìtianssionc  esa- 
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mfnatrice*  :  la  qual  cosa  era,  evidentemente, 
sfuggita  nella  redazione  del  disegno  mini- 
steriale. 

Nel  quarto  abbiamo  anche  aggiunto:  «  le 
guarenli(jie  per  il  licenziamento  »  allo  scopo 
di  toglici'  campo  all'  arbitrio  della  Commis- 
sione amministratrice;  la  quale,  ai  sensi  del 
successivo  articolo  6,  è  chiamata  a  delibe- 
rare, appunto,  sul  licenziamento  degli  operai 
e  degli  impiegati. 

Infine,  nel  capoverso  6,  abbiamo  legger- 
mente modificato  la  dizione,  per  rendere  più 
chiaro  il  concetto,  nel  quale  perfettamente 
concordiamo  :  che,  cioè,  il  Comune,  e  molto 
meno  1'  azienda,  non  possano  direttamente 
essere  gravati  con  alcun  onere  di  pensioni 
per  gli  impiegati  ;  ma  che,  tutt'al  più,  l'azienda 
possa  concorrere,  in  una  prestabilita  quota 
fissa  percentuale,  ad  una  Cassa  speciale  per 
pensioni  preferibilmente  col  sistema  deir  as- 
sicurazione. 

A  questo  proposito,  veramente,  alcuni  fra 
noi  avrebbero  voluto  accennare  ad  una  que- 
stione che,  ogni  giorno  più,  viene  rendendosi 
grave,  pei  nostri  municipi.  Il  loro  carico,  per 
pensioni,  è  tale  da  impensierire.  Per  sovram- 
mercato  accade,  in  moltissimi  Comuni,  (*he 
la  ritenuta  per  pensioni,  lasciata  dagli  im- 
piegati, figurando  air  attivo  comunale,  ven- 
ga destinata  a  molti  altri  usi,  grazie  alla 
facoltà,  genericamente  lasciata  agli  ammi- 
nistratori, di  investire  tutte  le  entrate.  Si  è 
cosi  incoraggiati  ad  altre  spese;  mentre  Tenere 
delle  pensioni,  fatale  ed  ineluttabile,  si  avanza 
sempre  ;  senza  che  mai,  o  quasi  mai,  il  bilan- 
cio del  Comune  siasi  avvantaggiato  delle  rela- 
tive anticipazioni,  fatte  dagli  impiegati.  (Uò 
nuoce  alla  sincerità,  alla  serietà,  e  quindi 
alla  solidità,  della  finanza  municipale. 

Conviene  spezzar  l' incanto,  con  la  costi- 
tuzione di  una  Cassa  speciale  per  le  pensioni 
degli  impiegati  comunali  ;  ed  anche  qui  il 
sistema  delT  assicurazione*  potrebbe  rendere 
vantaggi  cospicui.  Potrebbe  anche  pensarsi 
ad  una  grande  Cassa  nazionale,  sulT  esempio 
di  ciò  che,  in  proporzioni  certamente  minori, 
si  ò  fatto  pei  maestri  elementari  e  pei  medici 
condotti.  L'  argomento,  come  ognun  vede,  è 
della  più  alta  importanza;  ma  non  pare  alla 
vostra  Commissione  che  lo  si  possa  toccare, 
sia  pure  di  sbieco,  in  questa  legge.  Rinuncia- 
mo quindi  anche  alla  formulazione  di  un  ap- 
posito ordine  del  giorno;  ma  non  possiamo 
rinunciare  —  mentre  concorre  qui  tanto  pa- 


lese connessione  d'argomenti  —  a  richiamare 
r  attenzione  del  Governo  e  della  Camera  fa- 
cendo voti  che  al  più  presto  si  compiano  i 
necessari  studi  in  proposito. 

Con  le  lievi  modificazioni  suesposte,  pro- 
poniamo r  approvazione  di  tutto  V  articolo  3, 
nel  quale  troviamo  singolarmente  lodevole  il 
principio  della  compartecipazione  agli  utili, 
che  alle  lettere  a,  e,  h,  è  consacrato,  sia  pure 
in  modo  facoltativo,  per  il  direttore,  gli  im- 
piegati ed  anche  gli  operai.  È  un  principio 
fecondo,  che  ogni  uomo  di  cuore  e  di  mente 
deve  augurare  che  sempre  più  si  attui,  in  ogni 
forma  di  privata  e  pubblica  utilità  econo- 
mica. 

Art,  4.  —  L' azienda  si  personifica  nel 
direttore  tecnico. 

Approviamo  che  questi  sia  scelto  per  con 
corso;  che  dia  idonea  cauzione;  che  sia  no- 
minato per  triennio,  e  per  altrettanto  tempo 
sia  confermabile  ;  che  non  possa  essere  licen- 
ziato, senza  gravi  motivi,  da  constatarsi  con 
cautele  maggiori  che  per  gli  altri  impiegati; 
che  egli  rappresenti  V  azienda,  di  fronte  ai 
terzi  ;  e  che,  per  istare  in  giudizio,  abbia 
bisogno  della  semplice  autorizzazione  della 
Commissione  amministratrice,  quando  si  tratti 
della  riscossione  di  crediti  dipendenti  dal  nor- 
male esercizio  dell'  azienda  ma  che,  per  ogni 
altro  obbietto,  gli  occorra  l'autorizzazione  del 
Consiglio  comunale. 

Abbiamo  aggiunto  soltanto,  per  maggior 
garanzia,  che  anche  la  nomina  del  direttore, 
come  il  suo  licenziaménto,  debba  essere  fatta 
con  l'intervento  di  almeno  due  terzi  dei  con- 
siglieri assegnati  al  Comune. 

Art,  3,  —  Approviamo  del  pari  che  il 
direttore  sia  assistito  da  una  Commissione 
amministratrice,  scelta  dal  Consiglio  comu- 
nale, fuori  del  proprio  seno,  e  che  abbia, 
anch'essa,  carattere  tecnico. 

A  tal  uopo  è  dalla  lettera  b  dell'articolo 
3,  disposto  che  il  regolamento  speciale  del- 
l' azienda  stabilisca  entro  quali  categorie 
debbano  essere  scelti  i  membri  di  tale  Com- 
missione; bene  intendendosi  che,  secondo  le 
specialità  dei  vari  servizi  pubblici,  debba 
variare  il  genere  ed  il  contenuto  della  com- 
petenza, onde  debbano  essere  provvisti  co- 
loro che  hanno  da  gestirli. 

E'  bene  nondimeno  che  la  Commissione, 
per  visibile  segno  del  suo  legame  col  Co- 
mune, sia  presieduta  da  un  assessore  o  da 
un  consigliere. 
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Essa  è  composta  di  un  numero  dispari 
di  membri,  non  inferiore  a  3  e  non  supe- 
riore a  7  :  dura  tre  anni,  ma  è  rinnovata 
parzialmente  ogni  anno,  in  modo  tuttavia 
che  il  presidente  -  il  quale  la  riassume  in 
se  -  sia  sempre  compreso  nelle  rinnovazioni 
del  terzo  anno. 

Qui  abbiamo  modificato  la  viziosa  dizione 
deir  ujtimo  capoverso,  ove  dicevasi  che  la 
Commissione  «  è  rinnovata  per  tei'zo  ogni 
anno,  con  le  norme  in  vigore  pei  Consigli 
comunali  ».  Veramente  queste  norme  sono 
ben  diverse;  d'altro  canto  mal  s'intende  la 
rinnovazione  per  terzo  dei  numeri  5  e  7  :  è 
meglio  usare  la  più  ampia  frase  rinnoini- 
cìone  parziale,  lasciando  cura  al  regolamento 
di  determinare  il  come  essa  debba  compiersi, 
anno  per  anno,  secondo  che  diverso  sia  il 
numero  dei  componenti  la  Commissione  me- 
desima. 

Abbiamo,  d' altro  canto,  introdotto  un 
comma,  per  disporre  che  la  scelta  del  pre- 
sidente si  faccia  sempre  con  votazione  se- 
parata, e  che  nei  casi  di  prima  nomina  o  di 
rinnovazione  integrale,  i  componenti  la  Com- 
missione sieno  nominati  con  le  norme  del- 
l'articolo 31  della  legge  comunale  e  provin- 
ciale. In  tal  modo  abbiamo  inteso  compren- 
dere la  rappresentanza  delle  minoranze,  con 
(luel  sistema  del  voto  unico  che,  nella  nostra 
legislazione,  ha  fatto  buona  prova  per  la 
scelta  delle  Commissioni  elettorali.  Con  la 
votazione  separata  del  presidente,  però,  si 
lascia  la  designazione  di  lui  alla  maggio- 
ranza :  il  che,  per  la  maggiore  importanza 
dell'ufficio,  è  giusto.  Per  converso,  avendo 
ammesso  la  rinnovazione  annuale,  ci  è  parso 
necessario  di  limitare  la  rappresentanza  delle 
minoranze  alle  sole  nomine  della  Commis- 
sione completa;  poiché  assai  spesso,  come 
1"  esperienza  dimostra,  nel  successivo  svol- 
gersi del  tempo  e  nell'avvicendarsi  dei  par- 
titi, si  trova  una  naturale  e,  per  cosi  dire, 
automatica  compensazione,  che  rende  inutile, 
se  non  perturbatore,  il  ministerio  artificiale 
del  legislatore.  A  parte  che  riesco  difficile, 
se  non  impossibile,  il  disciplinare  la  rappre- 
sentanza delle  minoranze,  anche  nelle  rinno- 
vazioni parziali  ;  nelle  quali  (trattandosi  di 
Commissioni  composte,  nel  loro  complesso, 
di  3  o  5  o  7  persone  e  dovendosi  nominare 
sempre  il  presidente  a  parte)  debbonsi  eleg- 
gere 0  una  o  due  persone  al  massimo,  per 
volta. 


Aì^t.  9.  —  Approviamo  senza  riserve  le 
incompatibilità  che  da  questo  articolo  sono 
ordinate. 

E  bene  che  i  consiglieri  e  gli  impiegati 
comunali  ed  i  loro  parenti  fino  al  terzo 
grado,  non  possano  essere  nominati  direttori 
o  impiegati  deir  azienda.  D'altro  canto  è 
bene  che  i  direttori  ed  im])iegati  deirazienda 
non  possano  esser  nominati  consiglieri  o  im- 
piegati del  Comune,  se  non  sieno  già  tra- 
scorsi tre  anni  dalla  cessazione  del  loro  uf- 
ficio. In  tal  modo  si  potranno  impedire 
quelle  ingerenze  illecite,  quei  pervertimenti 
insidiosi,  e  perfino  quelle  aperte  corruttele, 
onde  non  di  rado  la  vita  degli  enti  locali  è 
inquinata. 

XI. 

L' Amministraz  ioìie. 

(Art.  6  e  8). 

Art,  6.  —  Lungo  dibattito  si  è  svolto, 
in  seno  alla  Commissione,  sovra  quest'  aiti- 
colo,  che  comprende  le  norme  principali  con 
cui  debbe  essere  regolata  la  gestione  dell'a- 
zienda. Tutte  le  difficoltà  esaminate  dianzi, 
nella  parte  generale  del  nostro  discorso,  in- 
torno al  contrasto  fra  l' indole  industriale 
delle  aziende  municipalizzate  e  le  necessità 
politiche  ed  amministrative  dei  municipi, 
sono  rispuntate  praticamente  qui. 

Da  un  canto  si  richiede  scioltezza  di  mo- 
vimenti, dall'altro  rigore  di  cautele  :  né  facile 
si  presenta  l'opportuna  via  di  mezzo.  Parifi- 
care la  Commissione  amministratrice  alla  . 
Giunta  comunale,  non  si  può  :  questa  prov- 
vede ad  interessi  pubblici  ed  adempie  a  fun- 
zioni amministrative,  non  paragonabili  alle 
incombenze  del  Consiglio  d'  amministrazione 
(poiché  tale  è,  in  sostanza,  la  Commissione) 
di  una  società  industriale  e  commerciale.  La 
Giunta  conmnale  ha  poteri  meramente  ese- 
cutivi :  ed  ogni  qualvolta  occorra  superare 
le  500  lire  di  spesa,  deve  ricorrere  al  Con- 
siglio. Ha  il  rimedio,  bensì,  delle  delibei-a- 
zioni  d'  urgenza,  che  il  Consiglio  più  tardi 
ratifica  ;  ma  un  eguale  espediente  non  può 
aàottarsi  per  le  Commissioni  amministra trici 
delle  aziende  ;  poiché  esse  non  hanno  coi 
Consigli  comunali  gli  intimi  rapporti  delle 
Giunte,  che  ne  sono  diretta  emanazione  e 
vivono  la  stessa  loro  vita;  potrebbero  quelle, 
perciò,  assai  facilmente  slanciarsi  in  provve- 
dimenti   che   il    Consiglio   poi  non  ratifiche- 
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rebbe.  Aggiungasi  che  il  movimento  degli 
affari,  come  più  volte  abbiamo  notato,  ri- 
chiede una  sollecitudine  ed  una  riservatezza, 
del  tutto  inconciliabili  con  il  concorso  di 
tanti  enti  e  con  la  copia  di  tanti  controlli. 
Viceversa  nessuno  vorrà  sostenere  che  il 
Consiglio  comunale  debba  essere  estraneo 
all'andamento  di  un'azienda  che,  per  il  pa- 
trimonio, pei  mezzi,  pel  «ne,  è  sempre  mu- 
nicipale. 

*  * 

In  conclusione,  dopo  lungo  studio,  noi 
abbiamo  finito  con  accettare  il  sistema  del 
disegno  ministeriale,  fondato  sul  concetto, 
di  lasciare  bensì  libertà  di  deliberati  e  di 
provvedimenti  alla  Commissione,  ma  entro 
ai  limiti  delle  somme  stanziate  in  bilancio. 
Tolto  il  vincolo  delle  500  lire,  concedesi  alla 
Commissione  di  provvedere  a  qualunque  o- 
pera  o  spesa,  purché  resti  nei  limiti  degli 
stanziamenti  già  deliberati,  in  sede  di  bilan- 
cio, dal  Consiglio  comunale.  Nel  caso,  poi,  in 
(*ui  occorra  impegnarsi  per  somme  superiori 
a  tali  stanziamenti,  allora  si  rende  necessa- 
ria una  speciale  approvazione  del  Consiglio 
comunale  non  solo,  ma  anche  della  Giunta 
provinciale  amministrativa,  secondo  ciò  che 
è  disposto  dal  successivo  articolo  17. 

Si  fa  eccezione  -  nella  larghezza  lasciata 
alle  Amministrazioni  delle  aziende  munici- 
palizzate —  per  gli  appalti  e  relativi  con- 
tratti ;  pei  quali  esplicitamente  si  dichiara 
che  sono  applicabili  gli  articoli  166,  169,  170, 
171  e  172  della  legge  comunale,  che  abbiamo 
avuto  cura  di  riportare  integralmente  in 
nota  al  disegno  di  legge,  insieme  a  tutti  gli 
altri  articoli  delle  altre  leggi  ricordate  dal 
disegno  medesimo,  affinchè  ai  colleghi  ne 
riesca  più  facile  l'esame  ed  il  confronto.  Il 
motivo  chiarissimo  di  tale  eccezione  è,  oltre 
al  bisogno  di  maggiori  guarentigie,  anche  il 
desiderio  di  non  modificare  troppo  ampia- 
mente il  sistema  generale,  oggi  vigente,  per 
l'amministrazione  degli  enti  locali. 

Del  resto  dichiariamo  esplicitamente  che 
questo  è  uno  dei  punti  più  delicati  di  qual- 
siasi legge  intenda  disciplinare  la  municipa- 
lizzazione dei  pubblici  servizi  :  in  esso,  forse 
più  che  in  ogni  altro,  l'esperienza  potrà,  e 
dovrà,  darci  utili  suggerimenti. 

Due  modificazioni  di  semplice  forma,  tut- 
tavia, abbiamo  introdotto.  La  prima,  al  primo 
capoverso,   consiste  nel   dire,   puramente    e 


semplicemente,  che  si  dovranno  presentare 
al  Consiglio  comunale  i  conti  :  formula  più 
comprensiva,  e  quindi  più  esatta,  di  quella 
usata  dal  disegno  ministeriale:  «  il  conto  che 
deve  esser  reso  dal  tesoriere,  accompagnato 
dal  conto  morale  dell'azienda  ».  La  seconda, 
nell'ultimo  capoverso,  consiste  nel  togliere 
r  inutile  avvertenza  che  la  Commissione 
€  non  può  variare  la  pianta  organica,  sta- 
bilita dal  regolamento  speciale  dell'azienda  ». 
Ciò  ben  s'intende,  dal  momento  che  non  la 
Commissione,  ma  il  Consiglio  comunale,  con 
larga  integrazione  dell'autorità  tutoria,  ha 
facoltà  di  redigere  quel  regolamento.  Ci  è 
parso  più  corretto,  anche  come  dizione  giu- 
ridica, dichiarare  che  la  Commissione,  entro 
i  limiti  e  con  le  modalità  prescritte  dal  re- 
golamento deWazienda^  deliberi  circa  gli  uf- 
fici, gli  stipendi,  le  indennità  e  salari,  la  no- 
mina, la  sospensione  ed  il  licenziamento  dei 
salariati  ed  impiegati,  escluso  sempre  il  di- 
rettore, pel  quale  può  provvedere  il  solo 
Consiglio  comunale. 

Art,  8.  —  Poche  parole  intorno  al  servi- 
zio di  tesoreria. 

Si  frustrerebbe  lo  scopo  della  legge,  se  si 
moltiplicassero  le  spese.  E'  bene  che  il  teso- 
riere resti  unico,  pur  avendo  cassa  e  conta- 
bilità separate.  Soltanto  nei  casi  eccezionali, 
di  servizi  che  bieno  assai  importanti,  vuoi 
per  se  stessi,  vuoi  perchè  impiantati  in  città 
popolose,  potrà  aversi  un  tesoriere  speciale, 
con  sua  particolare  cauzione.  In  tali  casi  i 
regolamenti  speciali  delle  aziende  stabilireb- 
bero tutte  le  opportune  modalità. 

Nò  ci  è  parso  necessario  dover  includere 
alcuna  disposizione  per  l'aggio  :  poiché,  trat- 
tandosi di  un'azienda  municipale,  il  teso- 
riere deve  prestarlo,  con  le  condizioni  ed  i 
patti  da  lui  accettati  per  tutti  gli  altri  ser- 
vizi. Che  se  si  trattasse,  invece,  di  dovere 
istituire  dei  tesorieri  speciali,  allora,  com'è 
naturale,  anche  per  l'aggio  si  dovrebbero 
adottare  norme  speciali. 

Anche  su  questa  parte,  con  un  regola- 
mento generale,  che  il  Governo  emanerà  in 
base  all'  articolo  30,  potranno  adottarsi  le 
convenienti  disposizioni. 

XII. 
La  responsabilità  dei  gestori. 
(Art.  7.) 
Più  particolare  discorso  ci  occorre  per  la 
responsabilità. 
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Uno  dei  mezzi  più  acconci,  per  assicu- 
rare il  buon  andamento  dei  pubblici  servizi, 
è  fuor  di  dubbio  quello  di  accompagnarli 
con  responsabilità  ben  definite,  facilmente 
accertabili,  sicuramente  efficaci.  Anche  a 
proposito  della  municipalizzazione,  si  impone 
il  duplice  gravissimo  problema,  di  stabilire 
chi  deve  essere  il  responsabile  e  con  quali 
procedimenti  debba  essere  dichiarato  tiiìe. 

In  questa  materia  deve,  bensì,  rimontarsi 
ai  principii  cardinali  della  responsabilità  per 
fatto  proprio,  colpa  o  dolo,  compresi  nel  Co- 
dice civile  ;  ma  è  a  tutti  noto  quanti  delicati 
atteggiamenti  essi  assumano,  e  di  quali  tor- 
mentose applicazioni  sieno  suscettibili,  quando 
debbano  riferirsi  all'attività  degli  .organi  della 
pubblica  amministrazione.  In  questo  caso  la 
speciale  figura  giuridica,  assunta  dai  gestori  ; 
il  cumulo  multiforme  di  vincoli,  che  li  le- 
gano fra  loro,  per  via  di  rapporti  gerarchici, 
di  tutela,  di  controllo  ;  le  svariate  e  numero- 
sissime forme,  dirette  e  indirette,  di  sanzioni 
amministrative,  politiche,  giudiziarie  ;  V  in- 
trinseca natura  delle  pubbliche  funzioni  me- 
desime in  rapporto  ai  cittadini  singoli  ed  alla 
società  per  intero  :  tutto  ciò  induce  gravis- 
simo modificazioni  all'indole  e  air  estensione 
delle  relative  responsabilità,  nonché  ai  modi 
di  accertamento. 

E'  necessario  tener  presente  ciò  che  il  le- 
gislatore dispone  in  casi  affini.  Tipiche,  por 
la  grande  somiglianza,  anzi  per  la  identità 
generica,  sono  le  disposizioni  della  legge 
comunale  e  provinciale,  a  proposito  della 
responsabilità  dei  pubblici  amministratori  dei 
Comuni  e  delle  Provincie  C), 

Rispetto  a  costoro,  i  gestori  delle  aziende 
municipalizzate  possono  considerarsi  come 
una  specificazione,  in  vista  della  peculiarità 
dei  fini  cui  essi  adempiono.  Epperò  la  Com- 
missione ha  creduto  di  non  dover  immutare 
i  sistemi  vigenti,  che,  dopo  tutto,  sono  il 
prodotto  di  una  lunga,  benché  ancora  in- 
(tompleta,  elaborazione.  Prudenza  impone, 
air  incontro,  di  adattare  nel  miglior  modo 
possibile  i  vecchi  principi  all'  istituto    nuovo 


.^)  Art. 44,  fjsgge  sanitaria  22  dicembre  1888:  «Ogni 
Comune  deve  essere  fornito  di  acqua  potabile  ricono- 
sciuta pura  e  di  buona  qualità.  Ove  questa  manchi, 
sia  insalubre  o  sia  insufficiente  pei  bisogni  della  po- 
polazione, il  Comune  può  essere  per  decreto  del  mi- 
nistro dell'interno  obbligato  a  provvedersene...». 

Lo  articolo  62  delle  stessa  legge  pone,  alla  let- 
tera e,  a  carico  dei  Comuni  le  spese  per  le  acque 
potabili. 


della  municipalizzazione,  rinviando  eventuali 
e  più  radicali  mutamenti  ad  altra  e  più  op- 
portuna occasione. 

Si  é  dubitato,  perfino,  da  qualche  com- 
missario, se  non  convenga  tacere  aff'atto 
della  responsabilità,  rimettendosi  alle  gene- 
rali disposizioni  del  diritto  comune.  Ma  poi- 
ché si  tratta  di  maneggio  del  pubblico  da- 
naro, e  tanto  facili  sono  le  manumissioni,  le 
infedeltà,  ed  ancor  più  i  sospetti,  parve  alla 
Commissione,  nel  suo  complesso,  in  nulla 
dannoso,  anzi  per  molti  riguardi  necessario, 
il  richiamare  espressamente  il  principio  di 
responsabilità,  sia  in  sé  stesso,  sia,  sovra 
tutto,  per  i  procedimenti  speciali  mediante 
cui  attuarlo.  Abbiamo  mantenuto  quindi  l'ar- 
ticolo 7,  pur  emendandolo,  come  segue. 


Non  ci  è  parso  conveniente  usare  la 
troppo  ampia  locuzione  del  primo  comma, 
quar  é  nel  disegno  ministeriale  :  «  La  Com- 
missione ed  il  direttore  tecnico  rispondono 
personalmente  di  tutti  i  danni  cagionati  al- 
Tazienda  ».  Che  la  Commissione  e  il  diret 
tore  debbano  essere  responsabili  del  loro 
operato,  e  che  tale  responsabilità  debbano 
assumere  personalmente,  é  fuori  contesta- 
zione ;  ma  estendere  il  gravame  a  tutli  i 
danni  cagionati  air  azienda,  può  significar 
troppo  0  troppo  poco. 

Si  dice  troppo,  quando  non  si  voglia  di- 
stinguere fra  danno  e  danno,  e  si  dimenti 
chi  che  ve  ne  sono  di  mediati  ed  immediati, 
di  prevedibili  ed  imprevedibili,  di  presenti  e 
futuri,  di  attuali  e  di  potenziali,  e  cosi  con- 
tinuando. Si  dice  troppo  poco,  ed  inutilmente, 
se  non  si  intende  fare  altro  che,  puramente 
e  semplic-emente,  rimettersi  ai  fondamentali 
principii  del  diritto  civile  ed  amministrativo. 
Con  maggiore  efficacia,  invece,  la  legge  co- 
munale e  provinciale,  al  citato  articolo  280, 
1*^  comma,  statuendo  sui  limiti  della  respon- 
sabilità degli  amministratori,  prescrive,  ])er 
un  caso  singolo  e  ben  detcrminato,  che  essi 
rispondano  in  proprio  e  in  solido,  per  le  s|)csc 
erogate  o  per  gli  impegni  contratti,  .senza 
autorizzazione  del  bilancio  e  senza  delibera- 
zione dei  rispettivi  Consigli. 

In  conclusione,  abbiamo  preferito  di  usare 
questa  più  semplice  e  comprensiva  locuzione: 
«  La  Commissione  ed  il  direttore  tecnico  sono 
responsabili  dell'  andamento  dell'  azienda  » 
intendendo   che,   senza   innovare    ai  sistemi 
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presenti,  tuth»  le  ordinarie  forme  di  respon- 
sabilità civile  amministrativa  e  contabile, 
sieno  applicabili  alle  aziende  municipaliz- 
zate. 


Quanto  ai  modi  delF  accertamento,  ricor- 
deremo che  il  diritto  pubblico  ed  il  privato 
ci  forniscono  questi  tre  sistemi  :  azione  ci- 
vile, a  tenore  della  legge  comune,  ed  anche 
in  occasione  di  azioni  penali  ;  azione  popo- 
lare, neir  ampia  estensione  assegnata  dal- 
Tarticolo  129  legge  comunale  e  provinciale; 
azione  amministrativa  e  contabile,  in  occa- 
sione della  revisione  dei  conti  innanzi  al 
Consiglio  di  prefettura,  e  poi  alla  Corte  dei 
conti. 

Ci  6  parso  nulla  dover  immutare,  neanche 
su  questo  punto.  L'azione  civile  è  il  cardine 
fondamentale.  Quella  popolare  è  prezioso 
riacquisto  dei  nuovi  tempi  ;  e,  mentre  i  vin- 
coli, ond'  è  circondata,  impediscono  che  la 
si  ritorca  a  danno  delle  pubbliche  ammini- 
strazioni, viceversa  il  suo  freno  può  esser 
sempre  salutare,  contro  i  malversatori  della 
pubblica  cosa.  A  tal  uopo,  risolvendo  una 
questione  che  si  dibatte  nella  giurispruden- 
za (•),  abbiamo  creduto  opportuno  di  aggiun- 


(^)  La  qucHtione  è  sorta,  ed  è  ancora  assai  dibat- 
tuta, avanti  ai  magistrati.  Sostengono  alcuni  che,  in 
virtù  del  regolamento  25  ottobre  1895,  n.  642  «  per 
l'esecuzione  della  legge  sulla  trasmissione  a  distanza 
dell'energia  elettrica  »  spetti,  non  già  ai  Comuni,  ma 
al  prefetto,  di  autorizzare  V  occupazione  del  suolo 
comunale.  L'articolo  5  di  detto  regolamento  così  di- 
spone, al  primo  comma  :  «  Le  condutture  di  un  im- 
pianto elettrico,  le  quali  attraversano  strade  pubbliche, 
ferrovie,  fiumi,  torrenti,  canali,  linee  telegrafiche  o 
telefoniche  di  pubblico  servizio  o  che  a  queste  lìnee 
si  avvicinino,  ovvero  passino  o  si  appoggino  su  mo- 
numenti pubblici,  non  possono  esser  collocate,  senza 
il  previo  consenso  dell'  autorità  competente,  a  meno 
che  l'opera  non  sia  già  stuta  dichiarata  di  pubblica 
utilità».  Il  successivo  articolo  6  cosi  dispone:  «La 
domanda  per  il  consenso  o  la  notificazione  degli  im- 
pianti debbono  esser  fatte  alla  prefettura  della  Pro- 
vincia nella  quale  sMntende  effettuare  l'impianto». 

Viceversa  altri  obbiettano  vigorosamente,  che  un 
regolamento  non  possa  modificare  la  legge,  e  molto 
meno  un  costante  e  complesso  sistema  legislativo. 
L'articolo  4  della  legge  7  giugno  1894,  n.  232,  per  la 
trasmissione  a  distanza  delle  correnti  elettriche,  di- 
spone testualmente  :  «  Dovendosi,  nell'eseguire  le  con- 
dutture elettriche,  attraversare  strade  pubbliche  ov- 
vero fiumi  o  torrenti  o  toccare  la  facciata  esteriore 
di  case  verso  le  vie  o  piazze  pubbliche,  si  osserve- 
ranno le  leggi  e  i  regolamenti  spi-ciali  sulle  strade  e 
sulle   acque    e   le   prescrizioni   dello  autorità  couipe- 


gere  che  V  azione  popolare  possa  iniziarsi 
anche  in  grado  di  appello.  In  terzo  luogo, 
poi,  il  controllo  ed  il  giudizio  del  Consiglio 
di  prefettura  e  della  Corte  dei  conti,  hanno 
un  carattere  tecnico  specialissimo,  che  ne 
rende,  qui  forse  più  che  altrove,  necessaria 
r  applicazione. 

XIIL 

La  Procedura. 
(Art.  10,  11,  12,  14,  15) 

Il  disegno  ministeriale  è  assai  guardingo, 
neir  ordinare  il  procedimento  con  cui  i  co- 
muni possano  assumere  direttamente  i  pub- 
blici servizi.  Si  propongono  tre  stadi  :  un 
primo,  preparatorio,  consistente  in  una  serie 
di  studi  e  di  voti,  da  parte  di  corpi  com- 
petenti, intorno  alla  convenienza  di  com- 
piere la  municipalizzazione;  un  secondo,  de 
llberativo,  che  si  riassume  nel  referendum 
popolare  ;  ed  un  terzo,  esecutivo,  nel  quale 
effettivamente  V  azienda  è  costituita  ed  at- 
tuata. 

Assai  si  discusse,  in  seno  alla  Commis- 
sione, intorno  a  questa  procedura,  che  a  ta- 
luno parve  eccessiva,  ad  altri  necessaria, 
specie  in  vista  della  novità  degli  istituti  cui 
si  propone  d' applicarla.  In  definitiva,  poi, 
fummo  concordi  neir  approvarla,  pur  con  po- 
chi rintocchi  e  ripetendo^  anche  per  essa, 
Taugurio  di  prossime  semplificazioni  ;  quando 
r  esperienza  abbia  dato  i  suoi  fecondi  am- 
maestramenti. 

Art,  10,  —  E  dapprima  è  parso  conve- 
niente che  r  iniziativa  della  municipalizza- 
zione sia  segnata  da  un  voto  del  Consiglio 
comunale  ;  il  quale,  con  le  forme  solenni 
prescritte  dall'  articolo  162  della  legge  co- 
munale e  provinciale  (voto  favorevole  della 
maggioranza  dei  consiglieri  assegnati  ai  co- 
muni ;  doppia  deliberazione,  con  non  meno 
di  venti  giorni  d' intervallo)  non  solo  deli- 
beri di  voler  assumere  la  diretta  gestione 
di  un  qualche  pubblico  servizio,  ma  indichi, 
ben  pure,  mediante  un  apposito  progetto  di 
massima,  tecnico  e  finanziario,  con  quali 
mezzi  intenda  provvedere  alle  spese  di  im- 
pianto e  di  gestione  del  nuovo  servizio. 

Art,  JL    —    Una   tale  deliberazione,  cosi 

tenti  ».  Questa  disposizione  ribadisce  esplicitamente 
il  diritto  dei  Conauii  sulle  loro  strade,  ai  sensi  della 
j(.goe  2U  marzo  IbGó  sulle  opere  pubbliche  e  del  re- 
lativo regolamento  di  polizia  stradale  10  marsso  1681. 
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istruita»  dovrà  esser   sottoposta  alla    Giunta 
provinciale  amministrativa  ed  al  prefetto. 

Per  evitare  inconvenienti,  che  la  praHea  1 
ha    dimostrato    non   viìvì,  la  vostra  Coniinis-  ' 
sione  propone  di  aggiungere  che  l'invio  alla  ! 
Giunta  provinciale  si  faccia  di  urgenza  e  che 
questa  debba  deliberare   •  in  un  termine  non 
maggiore  di  trenta  giorni  >.  In  tal    modo    si 
vuole  evitare  lo  sconcio  che  il  deliberato  del 
Comune  abbia,   per   molto    tempo,  a    restare 
nel    dimenticatoio.    Il    prefetto,  di    poi,   tras- 
metterà   tutto    alla   Commissione    Reale,    se- 
dente in  Roma,  per  l'esecuzione   della   legge 
IT  maggio  1900  sul  Credito  comunale  e  pro- 
vinciale. 

Accennammo  già,  nel  Cap.  \\  della  pre- 
sente relazione,  alla  convenienza  di  fonder^^ 
la  tutela  locale  con  quella  centrale,  epperò 
alla  necessità  di  far  intervenire  un  organo 
supremo,  che  dia  il  suggello,  della  sua  im- 
parzialità non  solo,  ma  dell'  alta  sua  com- 
petenza. A  tal  uopo  nessun  Istituto  potrebbe 
esser  migliore  di  quella  Commissione  Reale, 
che  ha  già  dimostrato  di  saper  funzionare 
egregiamente. 

Né  abbiamo  bisogno  di  ricordane  come 
essa,  per  la  sua  costiluzione,  sìa  guarentigia 
di  una  capacità»  della  quale  è  impossibile 
sperarne  una  maggiore,  in  un  organo  del- 
l' Amministrazione  centrale*  Avvertasi  che 
essa  ha  una  comi>etenza  itavvi*ro  speciale» 
per  conoscere  sulle  cojìdiziom*  dei  Municipi; 
essendo,  appunto,  istituita  per  provvedere 
alle  loro  finanze,  mediante  opportuni  mutui, 
che  debbono  essere  concessi  dalla  Cassa  de- 
positi e  prestiti.  Del  resto  il  disegno  mini- 
steriale, anche  in  questa  parte  approvato  da 
noi,  propone  di  aggiungere  alla  Commissloue 
Reale  due  membii  dei  Consiglio  superiore 
dei  lavori  pubblici,  uno  del  Consiglio  supe- 
riore di  sanità  ed  un  funzionario  sui»ei*iore 
del  Ministero  di  agricoltura  e  commercio. 
Con  ciò  vuoisi  pi'ov vedere  ad  un  maggior 
concorso  di  elementi  tecnici,  per  meglio  co- 
noscere tutti  quei  complessi  coefficienti  di 
igiene,  edilizia,  ingegneria,  meccanica,  pub 
blica  e  privata  economia,  che  debbono  con- 
correre nello  apprezzamento  dei  servìzi  da 
municipalizzare. 

.1/'/.  /^.  —  Inalterato  lasciamo   quest'ar- 
ticolo, pel    quale    disponcsì    che  la  Commis 
sione    Reale    esamini    la    proposta    del    Con- 
siglio  comunale,  con  ispeciale   riguardo    agli 
elementi    finanziarii    ed    economici,  e  quindi 


dia  il  suo  parere  sull'ammissibilità  della 
medesima,  E  solo  quando  un  tal  parere  sia 
favorevole,  può  passarsi  agli  ulteriori  gradi 
della  procedura. 

Questa  disposizione,  a  prima  giunta,  può 
sembrare  destinata  ad  accentramento  sover- 
chio; ma  giova  riflettere  che  tanto  più  6 
necessario  il  far  capo  alla  Connnissione 
Reale»  in  quanto  di  essa  fa  parte  un  fun- 
zionario superiore  di  quella  Cassa  depositi 
e  prestiti,  che,  come  più  tardi  vedrt^mo, 
dovrà,  nella  maggior  parte  dei  casi,  fornire 
ai  Comuni  ì  mezzi  finanziari  con  cui  as- 
sumere ì  servizi  pubblici.  1/  approvazione 
quindi  che  la  Commissione  Reale  darà  al 
deliberato  comunale,  per  assumere  un  certo 
servizio,  costituisce  già  un  atti  (lamento  con- 
creto che  i  mezzi  finanziari,  al  momento 
opportuno,  si  avranno  e  che  non  andrà  fru- 
strato il  voto  popolare  che,  più  tardi,  me- 
diante il  refet*en(inm,  dovrà,  in  via  definitiva, 
pronunt^arsi. 

Sotto  questo  punto  di  vista,  la  preven- 
tiva approvazione  della  Commissione  Reale, 
non  solo  non  sembrerà  una  limitazione  o 
un  ingranaggio  molesto,  di  fronte  al  voto 
popolare,  ma  ne  sarà  avanguardia  ed  ausi- 
lio, porgerulo  la  garanzia  che,  quaiui'esso 
abbia  ad  esprimersi  favorevolmeiiti\  il  suo 
voto  inni  ablìia,  per  manco  di  mi^zzi  pratici, 
a  rimaneie  lettera  morta. 

Opportunamente,  infatti,  il  sin'<-essivo  ar 
ticolo  28  del  disegno  di  legge  dispone  che  il 
preventivo    voto    favorevole    della   Commis- 
sione   Reale    giova    anche   ai   fini  della  con- 
trattazione degli  eventuali  mutui. 

.1/7.  Ì4  r  i.j.  —  Una  volt:i  ai^provata 
da  parte  del  corpo  elettorale  —  come  diremo 
nel  successivo  capitolo  —  la  costituzione 
della  nuova  azienda,  il  Consiglio  comunnle 
ne  foi'mula  il  regolamento  speciale,  prescritto 
dell' ìirticolo  3  ;  questo  è  di  poi  esaminato 
dalla  (liunta  amministrativa  (anche  qui,  per 
maggior  cautela,  abbiamo  apposto  un  ter- 
mine di  trenta  gioj^ni)  e  poscia  reso  esecu- 
torio dal  prefetto. 

Cosi  l'azienda  legalmente  sorta  può  ini- 
ziare la  sua  gestione. 

i  continuai 


I  beeeueei  originali  jier  Acetilene  della 
casal. vonSchwarz di  Xoriinliergas!  trovano 
solo  dal  signor  O.  Fagensteclier,  Milano 
—  Via  Vin(*enzo  Monti,  36. 
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A  PROPOSITO  DI  MUNKIPALIZZAZIONE 

L'ing.  A.  Raddi  sulla  Rivista  Tecnico-Le- 
gale di  Palermo  del  Numero  di  Agosto  a 
proi)osito  dell'art.  21  del  progetto  di  legge  di 
8.  E.  Cliolitti  sulla  Municipallizzazione  dei 
pubblici  Servizi  (articolo  che  stabilisce  come 
i  Comuni  possano  riscattare  dopo  un  quin- 
quennio le  officine)  fa  la  seguente  proposta  : 

«  Come  è  facile  il  pei'suadersene  Tarti- 
«  colo  in  esame  implica  problemi  gravissimi 
€  e  difficoltà  del  pari  gravi  di  pratica  attua- 
«  zione.  Problemi  che  rivestono  cai*attei-e  giu- 
«  ridico  ed  economico  insieme,  quando  spe- 
«  cialmente  si  pensi  che  alcuni  grandi  niono- 
«  poli  sul  gaz  e  sulle  tranvie  arrivano  per 
«  alcune  città  fino  al  1940   ed  oltre. 

«  Ma  prescindendo  da  ciò,  come  potranno 
«  i  Comuni  risolvere  la  questione  finanziaria 
«  dei  riscatti  ? 

<  Risponde  Tarticolo  22  del  progetto  col 
«  dichiarare  che  i  Comuni  quando  manchino 
«  di  risorse,  potranno  procurarsi  i  mezzi  ne- 
«  cessarli  contraendo  mutui  con  la  Cassa  De- 
«  positi  e  Prestiti,  alle  condizioni  stabilite. 

«  Ora  francamente  ci  pare  che  la  detta 
«  cassa  alla  quale  anno  attinte  a  larghe  ma- 
«  ni  e  Governo  e  Comuni,  non  possa  operare  i 
«  prestiti  che  occorreranno  ai  cohiuni   stessi 

<  per  i  grandi  riscatti.  In  tale  caso  come  ri- 

<  parare  ? 

«  A  noi  parrebbe  che  si  potrebbe  benissi- 
«  mo  disporre,  aggiungendo  nel  progetto  di 
«  legge,  opportunatamente  coordinata,  la  se- 
«  guente  disposizione  : 

«  Pel  pagamento  del  prezzo  del  riscatto, 
«  i  Comuni  potranno  rilasciare  all'industriale 
«  o  Società,  tante  obbligazioni  fruttifere  del 
«  4  0io  all'anno,  lorde  di  tasse,  ammortizza- 
€  bili  in  non  meno  di  25  ed  in  non  più 
«  di  50  anni.  Dette  obbligazioni  potranno  es- 
«  sere  del  valore  capitale  di  L.  500  a  Lire 
«  1000  ognuna.  Esse  verranno  garantite  sul 
«  servizio  stesso  con  ipoteca  di  privilegio  a 
«  forma  di  legge  sia  sugli  immobili  o  mate- 
«  riali  mobili  e  fissi,  sia  sugli  introiti  — 
«  questo  sull'interesse  a  pagarsi  —  deireser- 
«  cizio.  Entro  il  mese  di    dicembre    di    ogni 

<  anno  si  estrarranno  a  sorte  le  obbligazioni 
«  rimborsabili.  L' interesse  sulle  dotte  obbli- 

«  gazioni  dovrà  essere  pagato  dal    Comune 

«  a  semestri  posticii)ati  e  non  più  tai'di  della 

«'fine  di  Giugno  e  di  Dicembre  di  ogni  anno. 

«  Con  questo  mezzo  ci  sembi-erebbe    che 


fosse  reso  più  pratico  il  funzionamento  del- 
ristituto,  senza  ledere  gli  interessi  di  alcuno. 

«  Per  ora  ci  limitiamo  a  enunciare  l'idea, 
salvo  a  ritornare  se  occorrerà,  sul  ragiona- 
mento con  maggior  copia  di  dati  e  di  ragione. 

«  Ci  siamo  decisi  di  gettar  giù  cosi  alla 
buona  il  concetto  nostro,  prima  che  avven- 
ga la  discussione  del  progòtto  in  questione, 
in  quanto  che  nei  modi  indicati  dell'attuale 
progetto  di  legge,  l'istituto  del  riscatto  ci 
sembra  destinato  ad  un  successo  puramente 
teorico.  » 


ntllmazlofle  lei  sotto -prolottl 

Impianto  ed  esercizio  di  nna  officina  di  catrame 

Scelta  della  località  —  Nello  studio  di  una 
officina  di  catrame  il  primo  punto  di  cui  oc- 
corre occuparsi  è  la  scelta  della  località  di 
impianto.  L'ideale  sarebbe  rappresentato  da 
un  terreno  in  pendio  :  tale  disposizione  è  uti- 
lissima al  direttore  dell'officina,  in  quanto  gli 
permetterà  di  trar  profitto  dalle  leggi  natu- 
rali della  gravità,  evitando  le  spese  e  le  per- 
dite che  derivano  dalla  ripetuta  manutenzione 
dei  materiali.  Inoltre  essa  permette  di  risol- 
vere con  facilità  la  questione  del  drenaggio. 
È  poi  consigliabile  costruire  l'officina  in  riva 
ad  un  canale  o  in  prossimità  d'una  linea  fer- 
roviaria alla  quale  l' officina  sia  unita  con 
tronchi  di  raccordo.  Alla  parte  inferiore  del- 
l'officina vi  sarà  una  porta  per  vetture  per 
facilitare  le  vendite  sul  luogo.  La  maggiore 
possibile  quantità  di  prodotti  dovrà  essere 
venduta  sul  luogo  :  si  potrà  far  a  meno  di 
sensali  o  d'intermediarli  facendo  una  pubbli- 
cità sufficiente.  È  evidente  che  le  condizioni 
anzidette  (terreno  in  pendio,  vicinanza  di  un 
canale  o  di  una  linea  ferroviaria  ctc.),  non 
sono  assolutamente  necessarie,  sebbene  esse 
sian  tali  da  contribuire  ad  assicurare  buoni 
risultati.  Occorrerà  poi  avere  a  disposizione 
dell'  acqua  in  abbondanza  per  il  servizio  dei 
generatori  a  vapore.  Se  si  ha  da  scegliere  fra 
più  località,  sarà  bene  decidersi  per  quella 
più  lontana  dalle  abitazioni,  per  evitare  i  pe- 
ricoli d'incendio,  gì'  inconvenienti  che  deri- 
vano dalla  vicinanza  di  estranei,  etc. 

Installazione  del  materiale:  la  storta  — 
Il  materiale  può  essere  distinto  in  3  gruppi: 

1)  gli  apparecchi  per  distillazione; 

2)  i  condensatoli  ; 

.*))  gli  ai)parccclii  di  magazzinaggio. 
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Questi  diversi  apparecchi  devono  esser  di- 
sposti in  modo  che  il  catrame,  una  volta  sca- 
ricato, non  dia  più  luogo  a  manutenzione  né 
a  pompaggio.  È  quindi  importante  che  la 
storta  sia  collocata  alla  parte  superiore  del- 
l'otflcina,  gli  apparecchi  di  condensazione  nel 
mezzo,  e  i  serbatoi  di  magazzinaggio  alla 
parte  inferiore. 

La  storta,  che  costituisce  la  parte  più  im- 
portante deirinstallazione,  deve  essere  oggetto 
di  un  esame  speciale.  Le  storte  oggi  più  ge- 
neralmente adoperate  sono  cilindri  verticali 
colla  parte  superiore  convessa  e  il  fondo  con- 
cavo :  esse  sono  in  forte  lamiera  da  genera- 
tore, dello  spessore  di  19  m^m.  Una  volta  si 
usavano  storte  in  ghisa,  credendosi  eh'  esse 
dovessero  deteriorarsi  menò  per  i  colpi  di 
fuoco  e  Tuso.  Non  bisogna  però  dimenticare 
ch(^  le  storte  moderne  hanno  dimensioni  molto 
più  grandi  di  quelle  d'una  volta;  e  che  le 
difficoltà  e  le  spese  per  la  costruzione  di  e- 
normi  cilindri  di  ghisa  ne  vietano  V  im- 
piego. 

D'altra  parte,  se  nella  ghisa  vi  è  qualche 
bolla,  la  storta  avrà  sempre  tendenza  a  spez- 
zarsi in  (jucl  punto  al  momento  deirapplica- 
zionc*  del  calore.  La  storta  in  ghisa  deve  a- 
V(Me  uno  spessore  quattro  volte  più  grande 
(lolla  storta  in  ferro,  il  che  importa  una  con- 
siderevole diiferenza  di  peso,  rende  necessa- 
rie* delle  fondazioni  più  forti  e  una  maggiore 
spesa  in  combustibile  per  ottenere  il  riscal- 
dauK^nto  del  contenuto.  E'  dunque  evidente 
che  le  storte  in  ferro  sono  più  vantaggiose.  Per 
(juanto  riguarda  la  deteriorazione  del  metallo  in 
S(\i::uito  ai  colpi  di  fuoco,  etc,  si  ha  lo  stesso  ri- 
schio che  colle  ordinarie  caldaie  a  vapore,  e  non 
e'  è  niente  da  temere  se  la  persona  addetta 
al  riscaldamento  compie  con  un  po'  di  dili- 
ucnza  il  suo  lavoro. 

La  storta  deve  essere  collocata  in  modo 
(la  deviare  leggermente  dalla  verticale,  per- 
cIk'  la  pece  possa  facilmente  portarsi  dalla 
l)art(^  del  robinetto  di  scarico.  La  si  installa 
come  una  caldaia  ordinaria,  con  un  focolare 
al  di  sotto  e  dei  condotti  per  il  fumo  elevan- 
tisi  fino  a  metà  dell'altezza  prima  di  passare 
nel  camino.  L'altezza  esatta  a  cui  si  dovranno 
far  airivare  i  condotti  si  determina  in  rela- 
zione al  livello  del  materiale  contenuto  nella 
storta  a  distillazione  finita,  poiché  sarebbe 
assai  pericoloso  che  essi  salissero  ad  un'  al- 
tezza maggiore.  Fra  il  fondo  della  storta  e  il 
focolai'e  si  disporrà  uno  sti^ato  di  mattoni  re- 


frattari pei-  proteggere  il  metallo  contro  l'a- 
zione diretta  del  calore. 

Le  storte  a  catrame  avranno  una  capa- 
cità di  25  0[0  superiore  alla  carica  utile;  ciò 
per  facilitare  la  dilatazione  e  l'ebollizione  del 
materiale,  e  per  evitare  i  pericoli  che  deri- 
verebbero da  un'  ebollizione  improvvisa  pro- 
dotta da  un  eccesso  di  riscaldamento.  Al  collo 
della  storta  dovrà  sempre  esservi  una  val- 
vola di  sicurezza,  per  prevenire  le  esplosioni 
che  potrebbero  verificarsi  in  caso  di  ostru- 
zione dei  conduttori.  La  valvola  dovi'à  es- 
sei'c  sempre  verificata  tra  un  caricamento  e 
l'altro,  poiché  è  essenziale  che  essa  funzioni 
sempre  bene.  Sui  lati  della  storta,  al  disotto 
del  livello  del  collo,  vi  dovranno  essere  dei 
tubi  di  scarico,  muniti  di  valvole  di  sicurez- 
za e  abbastanza  lunghi  da  condurre  i  pro- 
dotti lontano  dal  focolare.  Tale  disposizione 
ha  grande  importanza  nel  caso  che,  in  se- 
guito a  poca  sorveglianza  del  riscaldamento, 
l'ebollizione  fosse  troppo  forte;  si  eviterebbe 
in  tal  modo  Tostruzione  dei  condensatori  o 
dei  separatori  e  il  passaggio  del  materiale 
nei  recipienti  di  conservazione. 

Necessità  di  una  storta  di  disidratazioìte 
—  Sarà  opportuno  impiegare,  se  ciò  è  possi- 
bile, una  storta  preliminare  o  storta  di  disi- 
dratazione. Si  potrà  riscaldarla  col  calore 
perduto  proveniente  dai  condotti  di  fiamma 
della  caldaia  e  della  storta  ordinaria:  questa 
storta  di  disidratazione  sarà  posta  fra  la  cal- 
daia e  la  storta  ordinaria,  e  i  condotti  di 
fiamma  saranno  disposti  in  modo  che  il  ca- 
lore dell'uno  o  dell'altro  focolaio,  o  di  en- 
trambi, possa  esser  diretto  sopi'a  questa  cal- 
daia, 0  fuori  di  essa.  Tale  risultato  potrà  es- 
sere facilmtmte  ottenuto  per  mezzo  di  regi- 
stri o  di  tamponi.  Alcuni  ingegneri  raccoman- 
dano che  la  storta  di  disidratazione  sia  ri- 
scaldata per  mezzo  del  vapore  :  ma  eviden- 
temente è  meglio  utilizzare  il  calore  disi)erso, 
perchè  cosi  si  viene  ad  evitare  la  spesa  per 
l'acquisto  del  combustibile  necessario  alla 
produzione  del  vapore. 

Una  storta  di  disidratazione  rende  grandi 
servizi,  e  facilita  l'opera  del  sorvegliante.  Il 
catrame  non  è  mai  interamente  liberato  dal- 
l'acqua ammoniacale  né  dall'acqua  ordinaria 
coi  mezzi  meccanici  :  il  miscuglio  nei  bari- 
letti, nei  collettori  e  nei  condensatori  é  cosi 
intimo  che  il  catrame  contiene  deirac(iua  an- 
che dopo  essere  stato  assoggettato  a  diverse 
decantazioni.  Questi  liquidi  si    sviluppano  al 
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principio  della  distillazione  :  ma  bisogna  cer- 
care che  il  riscaldamento  sia  progressivo,  e 
sorvegliare  attentamente  l'operazione  per  e- 
vitare  uno  svolgimento  troppo  rapido  che 
produrrebbe  TeboUizione  della  materia. 

Per  queste  ragioni  sarà  utile  sbarazzare 
il  catrame  dall'acqua  che  esso  contiene  pri- 
ma di  immetterlo  nella  storta  principale,  so- 
pratutto se  ciò  non  porta  un  aumento  di 
spesa.  Si  ottiene  cosi  ad  un  tempo  un'  eco- 
nomia di  denaro  e  una  diminuzione  di  rischio. 

La  storta  in  cui  si  fa  arrivare  primiera- 
mente il  catrame  (storta  ordinaria  o  storta  di 
disidratazione)  dovrà  avere  a  4p  della  sua 
altezza  un  robinetto  di  scarico  per  evitare 
un  eccessivo  riempimento.  Al  momento  del 
caricamento  della  storta  sarà  bene  che  que- 
sto robinetto  sia  chiuso  :  la  storta  sarà  riem- 
pita intieramente  in  modo  da  permettere 
r  uscita  deir  acqua  ammoniacale,  che  si  se- 
para per  sfregamento  nella  pompa  e  nei  tubi, 
e  che  può  essere  rimandata  alla  cisterna  me- 
diante il  tubo  di  scarico. 

Se  si  adopera  una  storta  di  disidratazione, 
questa  dovrà  essere  collocata  ad  un  livello 
più  alto  della  storta  di  distillazione,  per  po- 
ter caricare  quest'  ultima  giovandosi  della 
forza  di  gravità  :  la  capacità  della  prima 
sarà  superiore  a  quella  della  seconda  perchè 
si  possa  riempire  completamente  quest'  ul- 
tima. 

La  storta  di  disidratazione  non  è  esposta 
né  ad  un  riscaldamento  diretto,  né  a  un  ca- 
lore intenso,  né  deve  sopportare  una  pres- 
sione elevata  :  una  caldaia  a  vapore  fuori  di 
uso  potrà  benissimo  servire  a  questo  scopo, 
a  condizione  che  la  lamiera  sia  sana. 

Condensazione  —  La  condensazione  si  ef- 
fettua mediante  condensatori  ad  acqua.  È  ne- 
cessario un  grande  serbatoio  pieno  d'  acqua, 
in  cui  sono  immersi  dei  tubi  in  ghisa,  aventi 
la  forma  di  un  serpentino.  Il  gaz  e  i  prodotti 
condensabili  entrano  dalla  parte  superiore  e 
sono  spinti  verso  il  basso.  L'  acqua  deve  es- 
sere continuamente  rinnovata  :  per  ottenere 
una  condensazione  graduale  occorre  che  essa 
arrivi  dalla  parte  inferiore  dell'apparecchio. 
Il  diametro  interno  dei  tubi  del  condensatore 
non  deve  essere  troppo  piccolo,  per  evitare 
che  al  princìpio  della  distillazione  si  deposi- 
tino dei  cristalli  di  naftalina:  senza  la  detta 
precauzione,  tale  deposito  sarebbe  ine  vi  tubile, 
specialmente  se  la  distillazione  fosse  troppo 
rapida.  È  imprudente  dare  a  questi    tubi  un 


diametro  minore  di  125-150  m^m.  È  da  rac- 
comandarsi che  su  ciascun  tubo  siano  instal- 
lati diversi  indicatori  di  pressione,  e  ciò  per 
riconoscere  i  punti  in  cui  si  fossero  prodotti 
degli  ingorghi. 

Le  estremità  del  serbatoio  dovranno  es- 
sere inchiavettate  in  modo  da  poter  arrivare 
ai  tubi  per  ripulirli  quando  gli  indicatori  di 
pressione  abbiano  rivelato  un  aumento  della 
pressione.  Tale  disposizione  é  preferibile  al- 
l' altra,  proposta  da  qualcuno,  e  consistente 
nel  far  uscire  le  estremità  dei  tubi  dal  ser- 
batoio. Quest'  ultima  disposizione,  oltre  ad  es- 
sere costosa  e  ingombrante,  dà  luogo  a  ftighe 
sul  serbatoio. 

In  molte  officine  il  serbatoio  del  conden- 
satore è  in  legno:  é  meglio  però  adoperare 
il  metallo,  per  diminuire  i  pericoli  d'incendio. 
I  serbatoi  in  ferro  costano  poco,  e  sarebbe 
poco  conveniente  aumentare  tali  rischi  per 
un'  economia  di  alcune  lire. 

Separazione  e  immagazzinamento — Dopo 
il  condensatore  si  trovano  il  separatore  e  la 
bacinella  d'assaggio.  Questa  è  in  ghisa,  ha 
forma  circolare  con  6Q  cent,  di  diametro  :  è 
munita  di  un  coperchio,  chiuso  per  mezzo  di 
un  giunto  idraulico  nello  stesso  modo  del  co- 
perchio di  un  depuratore  di  gaz.  È  in  que- 
sto punto  che  si  prelevano  i  campioni  per  gli 
assaggi.  Com'  è  noto,  la  distillazione  del  ca- 
trame é  una  distillazione  frazionata,  nella 
quale  i  prodotti  più  leggeri  si  svolgono  per  i 
primi  :  la  densità  varia  poi  gradualmente  di 
mano  in  mano  che  l'operazione  progredisce. 
I  prodotti  sono  assaggiati  alla  loro  uscita  dal 
condensatore.  Si  deve  badare  a  che  il  coper- 
chio del  separatore  resti  sempre  chiuso,  tranne 
durante  le  prese  d'assaggio,  essendo  questo 
l'unico  modo  di  evitare  lo  svolgersi  di  cat- 
tivi odori. 

La  conduttura  principale  del  separatore 
porta  una  serie  di  prese  a  robinetto  che  con- 
ducono ai  diversi  serbatoi  di  magazzinaggio. 
Nel  corso  della  distillazione  ciascun  robi- 
netto viene  aperto  e  poi  chiuso  quando  cam- 
bia la  composizione  del  prodotto.  È  oppor- 
tuno che  i  serbatoi  siano  disposti  secondo 
l'ordine  in  cui  si  susseguono  i  diversi  pro- 
dotti della  distillazione.  Si  eviteranno  cosi  er- 
rori nel  caso  venga  cambiato  1'  operaio  ad- 
detto al  servizio  del  separatore.  La  qualità 
principale  d'un  serbatoio  è  l'impermeabilità: 
questa  dovrà  essere  verificata  periodicamente 
per  scoprire  le  fughe  eventuali.   È  pure  ne- 
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oesfiario  che  i  serbatoi  siano  fatti  d*  una  so- 
stanza non  infiammabile.  Non  esiste  aleuna 
regola  ri^^iardo  la  loro  forma  e  la  loro  ea- 
parità.  Tuttavia  è  da  i^onsi^^liarsi  elie  la  ea- 
pacità  non  si.a  interiore  alla  protluzione  di 
un  mese  :  ò  questo  il  mezzo  migliore  per  re- 
sistere alle  tluttuazioni  del  mereato  e  soste- 
nere  i  prezzi* 

Talvolta  si  adop(*rano  vantaggiosamente 
allo  scopo  caldaie  funri  di  servizio,  vecelii 
eoperehi  di  dejiuratoi'i  e  (Tal tri  re(*ipienti  si- 
mili, i  quali  rendono  dei  reali  servizi.  Per 
gli  olii  più  leggeri  dell'acqua  si  deve  badare 
che  i  serbatoi  siano  chiusi  alla  parie  supe- 
riore:  gli  olii  più  pesanti  deirarqua  sai^anno 
costantemente  ricoperti  da  uno  strato  d'  ac- 
qua di  25-7")  lupn  di  spessore:  tale  iirccau- 
zione  ha  lo  scopo  di  iuq^edire  lo  svolgimento 
di  fumi  o  vapori  che  potrebbero  molestare  il 
vicinato.  Nò  si  deve  dimenticare  che  i  fumi 
e  i  gaz  svolgentisi  dagli  olii  leggeri  sono  in- 
Hamniahìli  ed  esi^losivi* 

I  serbatoi  non  dovranno  essere  troppo  vi- 
c*ini  Funo  all'altro,  se  si  ha  snUicicntc  spa- 
zio, \ìvr  poterli  facilmente  isolare  in  caso  di 
incendio.  Si  ammette  universalmente  che  la 
prima  norma  da  osservare  nello  studio  di 
un'  ofUc^ina  di  cati*ame,  è  quello  di  invitare  i 
rischi  d'incendio;  la  sec^onda,  quelhi  di  evi 
tare  la  sua  propagazione  neirofiicina.  Quando 
occorra  adoperare»  degli  apparec(*hi  di  illu- 
minazione (inverno)  questi  dovraimo  essere 
collocati  in  lanterne  ben  chiuse,  nelle  quali 
l'alimentazione  d'aria  sia  assicui'ata  mediante 
condutture  sboccanti  ad  una  distanza  ablia- 
stanza  grande  dagli  ap[>arccchi.  Il  divieto  di 
fumare  dovrà  essere  rigorosami'iite  fatto  os- 
servare, e  in  nessun  caso  s*  impiegheranno 
lampade  a  tiannua  nuda  m'irintcrno  delT  of- 
ficina. 

La  dhtilla:^ioììe  —  Riemi>iuta  la  storta 
per  la  sua  (*apat*ità  utile,  si  chiudi^  H  rohi- 
netto  di  scarico,  e  Toperaio  addetto  alla  sor- 
veglianza verifica  se  tutte  h*  valvole  di  sicu- 
rezza funzionano  b(*!ie.  Si  accende  il  fuoco, 
però  con  molta  lentezza  al  jaim-ipio  dell'  o- 
perazione,  poiché  la  distillazione  non  comin- 
cia che  circa  due  ore  <lopo  V  accensione.  Se 
i  prodotti  si  sviluppano  uno  dopo  raltro  senza 
intervalli»  o  se  si  sviluppano  ti'oppo  rapida- 
mente, vuol  dire  che  il  fuoco  è  troppo  forte; 
bisogna  allora  diminuirlo  o  anche  siiegnerlo 
senza  indugio.  I  prodotti  devono  svilupparsi 
lentamente,  in  modo  continuo,  se  la  distilla- 


zione procede  rcgolai'mente.  Quando  s'è  fatto 
ini  po'  di  pratica,  si  può  dirigere  la  distilla- 
zione in  base  aìTaspetto  dei  vapori.  Non  bi- 
sogna dlmenti(*are  i*he  i  gaz  svolgentisi  al- 
l*uscita  del  condensatore  sono  assai  perico- 
losi e  non  devono  essere  respii'ati  al  mo- 
mento degli  assaggi. 

L'opciaio  che  sia  stato  asfissiato  da  tali 
vapori  non  può  essere  richiamato  alla  vita 
elle  mediante  sforzi  l'uergici  ed  immediati. 

I  prodotti  sono  sotto]>osti  ad  assaggio  di 
mano  in  mano  (*he  si  svilui>pano.  Gli  olii  leg- 
geri sono  ripartiti  in  due  calegorie  :  i  primi 
olii  leggeii  0  nafta  greggia,  e  i  secondi  oHi 
leggeri.  E'  assai  difìicilc*  segnare  una  liru'a  di 
divisione  tra  tiuestt^  due  categorie.  Certe  of- 
ficine ascrivono  alla  prima  gli  olii  di  densità 
fino  a  H50,  altre  vanno  fino  a  95U.  E'  assai 
jirobabile  che  la  distinzione  si  fondi  sopra 
tutto  sui  prezzi  di  vendita.  Il  direttore  dei- 
Tot!!  cina  dovrà  dunque  slalìilire,  nel  suo  pro- 
prio interesse,  ciò  che  deve  far'e  a  tale  ri- 
guai-do. 

Gli  olii  leggeri  sono  quelli  che  hanno  una 
densità  inferiore  a  quella  dell'acqua,  Quando 
la  dens^ità  si  avvicina  alTunità  (acquai,  si  do- 
vrà far  ead*Te  a  intervalli  TTgolari  uiui  pic- 
cola quantità  del  prodotto  della  distillazione 
enli'o  un  recipientf^  in  vetro  (^onten<Mite  del- 
Tacqua.  Quando  l'olio  ruiuiiicìa  ad  andare  a 
fondo,  si  chiudono  i  robinetti  degli  olii  leg- 
geri per  aprin^  quelli  del  ercosoto.  Quando  la 
densità  raggiunge  L04,  si  apre  il  robinetto 
del  serbatoio  di  antrat^ene»  e  non  oreorre 
spingere  la  distillazione  più  oltre. 

II  punto  esatto  a  cui  bisogna  arrestarsi  è 
ancora  ditfìcile  a  detcrmiriarsi.  Si  i)uò  dire 
j>eru  rh(%  quanto  più  in  là  si  spinge  la  di- 
stillazione, tanto  più  la  i>ece  risulta  dura  e 
fi'agili».  Qualche  direttore  di  officina  preferi- 
sce ricavare  tutto  ciò  <'he  è  possibile  dal  ca- 
trame per  distillazione,  i^  poi  mescolare  alia 
pece  degli  olii  pesanti  i  quali  le  diano  la 
consistenza  necessaria  [nn-  ht  vcMidita;  altri 
invece*  arrestano  la  distillazioTU'  al  momcjito 
in  cui  la  pece  ha  la  luuisistenza  voluta,  A- 
stratlamente  parlando,  pare  che  i  due  siste- 
mi si  equivalgano,  ma  spesso  le  condizioni 
locali  esercitano  un'  influenza  in  tavoi*e  del- 
Tuno  o  dell'altro. 

Quando  gli  olii  leggeri  soììo  quasi  inte- 
ramente svolti,  lo  sviluppo  dei  prodotti  si 
arresta  e  bisogna  intensificare  il  riscalda- 
mento per  ottenere  le  altre  sostanze  più  pe- 
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santi.  E'  da  osservare  che  gli  olii  pesanti,  ot- 
tenuti alla  fine  della  distillazione,  sciolo;ono  i 
cristalli  di  naftalina  che  eventualmente  esi- 
stono nel  catrame. 

La  pece  deve  essere  estratta  dalla  storta 
subito  dopo  la  fine  delle  operazioni,  per  evi- 
tai'e  la  sua  solidificazione  neirapparecchio  e 
la  conseguente  difficoltà  per  la  sua  estrazione. 
L'odore  e  i  vapori  della  pece  fusa  costituiscono 
un  inconveniente,  senza  però  essere  dannosi 
alla  salute.  La  pece  deve  essere  versata  in  una 
camera  di  ratfreddaraento.  Si  adopera  per  que- 
sto fine  un  bacino  in  mattoni,  coperto  e  chiuso 
perchè  non  vi  sia  contatto  coll'arla:  la  pece  vi 
6  fatta  soggiornare  prima  di  mandarla  in  al- 
ti'e  fosse  dove  si  termina  il  raffreddamento  e 
la  solidificazione  al  contatto  dell'aria  libera. 
Tali  fosse  hanno  il  fondo  in  cemento  e  sono 
circondate. da  margini  in  mattoni.  E'  da  rao 
comandarsi  che  ciascuna  officina  abbia  al- 
meno quattro  fosse  separate,  che  si  utilizze- 
ranno alternativamente  :  la  capacità  di  cia- 
scuna sarà  eguale  a  una  carica  della  storta 
da  catrame. 

CrislallizzaZ'ione  delVanlracene  —  V  è 
un  altro  punto  della  fabbricazione  che  merita 
alcune  spiegazioni,  vale  a  dire  il  filtraggio  e 
la  ci'ìstallizzazione  deirantracene.  Il  processo 
impiegato  a  tale  scopo  ha  subito  tre  modifi- 
cazioni. Una  volta  si  facevano  passare  gli 
olii  di  antracene  in  sacchi  che  trattenevano 
la  parte  solida  e  lasciavano  passare  il  li- 
quido che  cadeva  in  i-ecipienti  collocati  al 
di  sotto  di  essi.  Adesso  questo  sistema  è  quasi 
completamente  abbandonato  per  le  perdite  di 
olio  che  cagionava. 

Il  secondo  metodo  applicato  oggidì  nelle 
piccole  officine,  consiste  nel  trasformare  dei 
barili  in  filtri,  mediante  un  pezzo  di  tela  di 
sacco  disposto  a  imbuto  :  il  prodotto  filtrato 
è  raccolto  nel  fondo  del  barile  che  si  vuota 
aprendo  un  robinetto  di  scarico.  I  barili  ado- 
perati a  tal  fine  hanno  una  capacità  di  360- 
450  litri. 

Il  processo  più  moderno,  che  6  considerato 
il  migliore  da  ogni  punto  di  vista,  consiste  nel- 
Tadoperare  un  filtro  a  compressione:  le  opei'a- 
zioni  si  compiono  con  nuiggiore  celerità,  con 
più  pulizia  e  con  minori  perdite.  Ogni  officina 
ben  installata  e  ben  diretta  deve  applicare 
quest'ultimo  processo. 

L'olio  di  antracene  è  mescolato,  dopo  il  fil- 
traggio, con  dell'olio  di  creosoto,  di  valore  e- 
guale,  L' antracene  precipitato  è  allora  riti- 


l'ato  dal  filtro,  e  la  massa  pastosa  viene  avvol- 
ta in  i)ezzi  di  tela  e  collocata  sotto  un  potente 
torchio  idraulico  :  il  resto  dell'umidità  è  elimi- 
nato dalla  pasta,  e  restano  dei  pani  solidi  di 
antracene  pronti  a  essere  posti  in  vendita. 

(Dal  Gas   World) 


PB05ITT0  DI  LSeai  mSLSSE 
sulla  somministrazione  del  gaz  d'acqua  ed  altri  gaz  deleteri 

Il  Conte  di  Dudley,  segretario  parlamen- 
tare del  ministro  del  commercio  in  Inghil- 
terra, ha  presentato  alla  Camera  dei  Lords 
un  progetto  di  legge  contenente  le  seguenti 
norme  per  il  regolamento  della  fornitura  del 
gaz  d'  acqua  e  degli  altri  gaz  deleteri. 

l'KOGETTO   DI  LEGGE 
I. 

1.  Il  ministro  del  Commercio  potrà,  do- 
po aver  consultato  il  Consiglio  Governativo 
locale  e  il  Segretario  di  Stato,  regolare  la 
fornitura  di  ogni  gaz  d'  acqua  e  d'  ogni  gaz 
deleterio  diverso  dal  gaz  di  carbone  ordina- 
rio, e  la  1  egolamentazione  si  riferirà  ai  punti 
seguenti  : 

a)  divieto,  sia  assoluto,  sia  durante  certe 
ore,  0  autorizzazione  condizionata  della  som- 
ministrazione di  ogni  gaz  contenente  più  di 
una  determinata  proporzione  di  ossido  di  car- 
bonio. 

h)  obbligo  di  avvertire  i  consumatori 
prima  di  foinire  gaz  d'  acqua  o  un  gaz  de- 
leterio diverso  dal  gaz  di  carbone  ordinario. 

e)  obbligo  di  far  determinare,  per  opei*a 
dei  verificatori  nominati  per  la  legge  del  1871 
sulle  officine  a  gaz,  la  quantià  di  ossido  di 
cai'bonio  contenuta  nel  gaz  fornito  per  il 
consumo. 

d)  obbligo  di  dare  un  odore  al  gaz 
d'  acqua  e  a  ogni  altro  gaz  diverso  dal  gaz 
di  carl)one  ordinario,  in  modo  da  rivelare  la 
loro  pi'esenza  nel  locale  in  cui  sono  applicati. 

**)  diritto  concesso  agli  ispettori  delle 
officine  e  agli  ispettori  delle  miniere,  di  e- 
stendere  queste  norme  alle  officine  e  alle 
mini(^re,  e  di  valersi  a  questo  fine  delle  di- 
sposizioni della  legge  del  1872  sulle  miniere 
metallifere,  del  1887  sulh»  miniere  di  carbo- 
ne e  del  1901  sulle  fal)l)riche  e  officine. 

f)  adozione  di  tutte  le  misure  ricono- 
sciute necessarie  perchè  queste  norme  rag- 
giungano il  loro  effetto. 
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2.  La  regolamoiitaziono  stabilita  dalla 
presente  legge  avrà  luogo  sia  sotto  forma  di 
norme  generali,  applieabili  alla  somministra- 
zione del  gaz  d'  aequa  o  d'ogni  gaz  deleterio 
diverso  dal  gaz  di  carbone  ordinario  per 
opera  delle  società  o  dei  municipi  ;  sia  sotto 
torma  di  norme  speciali  applicabili  a  una 
compagnia  particolare  o  a  un  municipio  :  le 
norme  generali  potranno  essere  modificate  da 
norme  parlicolari  riguardanti  una  società  o 
un  municipio  particolare. 

3.  La  regolamentazione  stabilita  dalla 
I)resente  legge  sarà  sempre  applicabile  tanto 
noi  caso  che  il  gaz  d' acqua  o  il  gaz  deletcr 
rio  qualsiasi  sia  fornito  puro,  quanto  nel  (taso 
(he  sia  mescolato  con  altro  gaz. 

4.  Chiunque  non  si  conformerà  a  qua- 
lunque delle  norme  di  questa  leggio  o  agirà 
contro  ad  essa,  sarà  punito,  sulla  semplice 
dichiarazione  di  colpabilità,  con  una  pena 
pccumiaria  non  superiore  a  500  franchi  per 
ogni  contravvenzione  alla  legge,  e  una  i)ena 
supplementare  di  125  franchi  per  ogni  giorno 
in  cui  persistesse  nella  contravvenzione  dopo 
la  detta  dichiarazione  di  colpabilità.    ;  , 

5.  La  sezione  I  della  legge  del  1893 
sulla  pubblicazione  dei  regolamenti  si  appli- 
cherà alla  nuova  legge, .  qualunque  possa  es- 
sere il  contenuto  di  essa. 

II 

Questa  legge  sarà  designata  col  nome  di 
<  Legge  per  il  regolamento  del  Gaz»  («Gas 
Kcgulation  Act»). 

Il  progetto  di  legge  fu  approvato  in  pri- 
ma lettura  il  giorno  prima  deir  aggiorna- 
mento del  Parlamento  inglese. 


NUOVE  INVENZIONI 


Sistema  di  lampade  ad  incandescenia  con  petrolio 
pesante  sotto  pressione,  del  signor  Leone  Tapin 
a  Parigi.  i.V) 

L'applicazione  della  incandescenza  alle  lampade 
con  petrolio  pesante  non  soddisfa  troppo  bene  alle  e- 
si«j:enze  di  questa  illuminazione  colle  lampade  ora  in 
liso.  Si  sa  che  per  avere  l' incandescenza  si    provoca 


(1  II  sistema  di  lampade  ad  incandescenza  con 
petrolio  pesante  sotto  pressione,  del  sì«-.  Leone  To- 
pin,  è  protetto  in  Italia  da  brevetto  di  privativa  in- 
dustriali^ preso  per  mezzo  dell'Ufficio  Internazionale 
per  Brevetti  d'invenzione  del  comm.  l.  de  Benedetti 
di  Roma. 


la  vaporizzazione  del  petrolio,  e  si  portano  i  vapori 
sul  bruciatore  Bunsen.  A  tale  scopo  si  adopera  un 
vaporizzatore  a  tubo  dritto  in  comunicazione  con  un 
tubo  di  canalizzazione,  e  situato  per  un  tratto  nel 
mezzo  della  fiamma.  La  difficoltà  da  superare  consi- 
ste in  ciò,  che  essendo  il  petrolio  pesante  sotto  pres- 
sione, esso  tende  ad  inondare  la  lampada  e  deve  es- 
sere arrestato  dalla  pressione  nìedesima  dei  vapori, 
la  qual  cosa,  non  ostante  i  mezzi  dì  retjfime  «adottati 
per  moderare  l'efflusso,  non  riesce  perfettamente  e  dà 
luo^o  ad  incojivenienti  g-ravi,  che  rendono  inservibili 
ed  inattuabili  (lueste  lampade. 

Il  sìj^nor  Tapin  ha  provveduto  a  queste  difficoltà 
con  un  suo  sistema,  consistente  essenzialmente  in  ciò 
che  il  suo  vaporizzatore  è  formato  a  branca,  cioè  è 
munito  di  un  tubo  di  diramazione,  che  ha  funzioni 
importanti.  Il  bruciatore  Tapin  (»  costituito  quindi  da 
due  tubi  :  quello  che  suf)porremo  orizzontale,  il  quale 
è  il  tubo  principale,  e  quello  secondario,  che  sarebbe 
la  branca  e  che  è  innestato  al  precedente,  alla  metà 
circa  della  sua  lunghezza  sotto  un  angolo  qualunque, 
e  preferibilmente  ad  angolo  retto,  cioè  secondo  la 
verticale.  Il  tubo  principale  ha  ad  una  estremità  il 
foro  di  fuga  dei  vapori  combustibili  moderato  o  re- 
golato da  un  ago  che  traversa  longitudinalmente  tutto 
il  tubo  ed  è  azionato  da  un  meccanismo  apj)licato  al- 
l'altra estremità  del  tubo,  alla  quale  è  pure  unito  il 
canale  d'  arrivo  del  petrolio. 

Questo  petrolio  non  può  percorrere  tutto  il  tubo 
principale  fino  al  suo  orifizio,  perchè  incontra  nel  suo 
percorso  la  branca  verticale,  e  cade  al  fondo  della 
medesima  dove  è  promossa  la  vaporizzazione,  la  (|uale 
contribuisce  a  mantenere  anche  nel  tubo  princijìnle 
una  pressione  tale  da  regolare   l'efflusso    del    vapore. 

Il  tubo  di  canalizzazione  del  petrolio  ha  nell'in- 
nesto col  tubo  principale  un  otturatore  a  vitt^  fatto  a 
testa  conica,  che  serve  a  regolare  il  ])assaggio  del 
petrolio.  Anche  la  branca  può  essere  messa  in  comu- 
nicazione con  altro  tubo  di  canalizzazione,  anch'esso 
munito  come  il  precedente  di  otturatore  regolatore  a 
testa  conica. 

In  questo  caso  le  due  canalizzazioni  possono  a 
volontà  essere  unite  allo  stesso  serbatoio  di  petrolio, 
e  sussidiarsi  scambievolmente,  oppure  mettere  a  due 
alimentatori  distinti  ed  indijìcndenti,  di  cui  uno  po- 
trebbe essere  quello  del  petrolio,  l'altro  quello  di  un 
liquido  più  volatile,  od  anche  di  un  gaz,  la  qual  cosa 
permetterebbe  l'accensione  istantanea  della  lampada. 

L'impiego  della  branca  e  delle  due  canalizzazioni, 
oltre  ad  evitare  molti  inconvenienti,  permette  molte- 
plici combinazioni  di  grande  convenienza. 

* 

Forfca  accendifcore  automatico  commutabile  per  bec- 
chi a  gfas  della  Ditta  «  Chemische-teclinisclie  In- 
dustriegfesellschaf b  »  di  Berlino. 

Questa  invenzione  contempla  un  adattamento  spe- 
ciale per  collocare  gli  accenditori  autoiii.iiiri,  il  (|uah' 
diff«'risce  essenzialmente  dagli  altri  simili  apparecchi 
Hnora  usati,  \)vr  ciò  clic^  la  sua  speciale  costruzione 
permette  di  applicarlo  facilmente  e  proutamente  a 
qualsiasi  becco  a  gaz  ad  incainU'scenza,  e  di  levarlo 
dal  medesimo  con  egunle  facilità  e  prontezza. 

S'  immagini  una  col.innetta  montante  che  porta  il 
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becco  da  gaz  ad  incandescenza  e  tennina  in  alto  con 
un  piccolo  tamburo  avente  nella  parte  superior»*  l'ap- 
parecchio, nel  quale  vengono  fissate  ordinariamente 
le  forcelle  di  magnesia  che  portano  le  reticelle. 

Il  porta-accenditore  è  formato  da  un  cilindro  di 
lamiera  <ii  un  diametro  di  poco  maggiore  di  quello 
del  tamburo  suddetto,  cosi  da  circondarlo  esattamen- 
te :  una  strozzatura  nel  detto  cilindro  serve  ad  arre- 
starlo sull'orlo  superiore  del  tamburo  e  Tadesionc  della 
strozzatura  con  Torlo  serve  anche  ad  impedire  che  il 
gaz  passi  al  di  sotto.  Però  il  detto  cilindro  non  ter- 
mina colla  strozzatura,  ma  si  protende  parecchio  in 
alto  ;  vi  è  poi  un  altro  cilindro  interno,  il  cui  orlo  è 
alquanto  più  elevato  di  quello  del  cilindro  esterno  : 
una  falda  conica  forellata  unisce  i  due  orli  fra  loro. 
Due  canali  inclinati  partono  immediatamente  al  di- 
sopra della  strozzatura  e  vanno  a  terminare  peli'  in- 
terno del  cilindro  minore,  fornendo  così  Tarla  per  la 
combustione. 

Il  piccolo  cilindro  interno  ha  una  spina,  la  quale 
viene  introdotta  nelT  apparecchio  in  cui  vengono  fis- 
sate le  forcelle  di  magnesia,  come  fu  detto  di  sopra  : 
inoltre  all'orlo  inferiore  del  cilindro  maggiore  sono 
applicate  in  senso  verticale  quattro  mollette  piane,  le 
quali  si  stringono  fortemente  contro  il  tamburo  del 
becco  da  gaz,  ed  insieme  alla  spina  suddetta  contri- 
buiscono a  tenere  saldamente  unito  al  becco  il  porta 
accenditore,  mentre  riesce  facilissimo,  come  è  facile 
comprendere,  il  porre  ed  il  togliere  questo  apparec- 
chio, ed  applicarlo  a  qualunque  becco  ad  incande- 
scenza. 

E  di  speciale  importanza  la  disposizione  inclinata, 
cioè  a  form;i  conica,  della  zona  che  unisce  i  due  orli 
dei  cilindri,  interno  ed  esterno;  la  quale  zona  era 
stata  finora  fatta  orizzontale.  Essa  contribuisce  a  dare 
un'accensione  assolutamente  tranquilla  e  senza  scop- 
pio, ed  è  uno  dei  più  notevoli  perfezionamenti  per 
quanto  apparisca  per  se  stesso  di  lieve  entità. 


V  A.I«IE>a^À 


L'acconditoro  automatico  Fiorin. 

Dal  giornale  «Il  Berico»  di  Vicenza  togliamo  il 
seguente  articolino  : 

Un  modesto,  quanto  intelligente  operaio,  Pierin 
Gaetano  della  Officina  Comunale  del  Gaz  di  Vicenza, 
ha  compiuto  per  risolvere  il  problema  dell'accensione 
automatica  delle  lampade  a  gaz  un  nuovo  appa- 
recchio. 

Egli  aveva  già  domandato  il  brevetto  di  un  suo 
congegno  il  quale  si  basava  sulla  pressione  del  gaz  ; 
ma  valendosi  di  nuovi  studi  e  di  nuove  pratiche,  ha 
abbandonato  la  prima  idea  ed  ha  lavorato  intorno 
ad  un  principio  che  si  basa  del  tutto  sulla  mecca- 
nica. 

Egli  ha  preso  un  orologio-sveglia  e  mediante  op- 
portune aggiunte,  ha  fatto  si  che  esso  metta  in  mo- 
vimento un  interruttore  meccanico,  il  quale  si  apre 
e  si  chiude  permettendo  o  meno  l'efflusso  del  gaz  e  ne 
determina  l'accensione  o  lo  spegnimento. 

Ad  ogni  fanale  quindi  si  applica  questo  orologio, 


caricato  nell'ora  dell'accensione  e  dello  spegnimento 
e  cosi  si  ottiene  che  in  tutta  la  città  i  fanali  si  ac- 
cendono alla  medesima  ora  senza  l'opera  degli  ope- 
rai accenditori. 

L'ingegnosa  e  pratica  invenzione  del  bravo  ope- 
raio ha  avuto  già  il  controllo  dei  tecnici  i  quali  eb- 
bero per  lui  parole  di  vivissima  lode. 

Ora  il  Pierin  intende  di  domandare  il  brevetto  e 
spora  perciò  nell'appoggio  specialmente  economie^ 
dei  suoi  concittadini  i  quali    certamente    non    glielo 

vorranno  negare. 

« 

Zmpitgo  dol  coke  delle  offtoino  a  gtM  uògìi  altifomi. 

Bileviamo  dalla  Rivista  inglese  :  «  Iron  and  Coal 
Trade»  Review»  che  parecchi  altiforni  in  Fran<:lA 
impiegano  coke  delle  officino  a  gaz. 

Occorre  però  per  tale  Uso  un  buon  coke  duro  e 
capace  dì  sostenere  un  forte  peso  :  generalmente  si 
adopera  coke  n.  2  mescolato  con  coke  di  forno  nella 
proporzione  del  20  al  60  OIq  a  secondo  dei  prezzi  cor- 
renti. La  Compagnia  del  Gaz  di  Parigi  vende  molto 
del  suo  coke  agli  altiforni,  e  quella  di  Marsiglia  che 
è  proprietaria  di  altiforni,  vi  impiega  in  via  normale 
45-60  0|o  del  proprio  coke.  Il  coke  del  gaz  di  Bor- 
deaux è  fortemente  domandato  per  essere  impiegato 
negli  a!tiforni  nella  proporzione  di  1|3. 

*  * 
Oai  di  torba  per  lo  aeoiaierie. 

(Da  un  articolo  di  J.  C.  Thaulow  pubblicato  nella 
Rivista  Svedese  «  Teknisk  Ugeblad»,  e  citato  dalla 
«Rassegna  mineraria»). 

Le  acciaierie  di  Motala  in  Svezia  adoperano  da 
una  trentina  di  anni  il  gaz  di  torba  come  combusti- 
bile, in  origine  per  i  forni  di  pudlaggio,  attualmente 
e  in  più  larga  scala,  per  i  forni  a  riverbero  per  Tac- 
cialo. La  torba  proviene  per  la  maggior  parte  dalle  rive 
del  lago  Wetter,  e  se  ne  consumano  annualmente  da 
10.000  a  12.000  m.',  dopo  averla  impastata  ed  essic- 
cata. Il  gaz  è  prodotto  da  due  grandi  gazogeni,  e 
passa  in  un  condensatore  che  ha  lo  3copo  di  privarlo 
di  una  parte  della  sua  umidità:  dal  condensatore  è 
condotto  ai  forni  a  riverbero. 

Benché  il  gaz  di  torba  sia  più  caro  del  gaz  di  li- 
tantrace Cper  Ja  distanza  da  cui  deve  farsi  venire  la 
torba;,  pure  molte  acciaierie  svedesi  lo  preferiscono 
perchè  non  contiene  che  quantità  insignificanti  di 
zolfo  e  di  fosforo. 

Il  gaz  di  torba  viene  usato  anche  nei  laminatoi 
per  ì  forni  da  riscaldare  le  lamiere  :  il  suo  uso  è  rac- 
comandabile specialmente  per  le  lamiere  più  sottili 
che,  usando  questo  gaz,  sono  meno  soggette  a  sca- 
gliarsi durante  la  laminazione. 

Concorrema  fra  il  gai  o    l' elettricità   in   60   città 
americane. 

Nello  Stato  di  Massachussets,  tutte  le  imprese  di 
gaz  e  di  elettricità,  sia  municipali  che  private,  sono 
obbligate  per  legge  a  fornire  o^ni  anno  dei  conti 
particolareggiati  alla  Commissione  del  Gaz  e  tiella 
luce  elettrica  (^Board  of  Gas  and  Electric  Light  Com- 
missionersX 
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Questa  Commissione  ha  recentemente  pubblicato 
il  suo  rapporto  relativamente  all'esercizio  1900-1901. 

Tale  rapporto  fornisce  i  dati  relativi  ali*  anda- 
mento delle  imprese  di  gaz  e  di  elettricità  in  60  centri 
urbani. 

Questi  centri  sono  stati  raggruppati  in  tre  cate- 
gorie : 

1.  Città  dove  il  gaz  o  l'elettricità  sono  in  concor- 
renza ; 

2.  Città  dove  esistono  solo  imprese  di  gaz; 

3.  Città  dove  le  imprese  di  gaz  e  di  elettricità 
sono  nelle  stesse  mani. 

Alla  prima  categoria  appartengono  28  città,  con 
una  popolazione  totale  di  1679.540  abitanti.  In  esse  si 
hanno  145.515  abbonati  al  gaz,  e  26.312  abbonati  per 
l'elettricità. 

Alla  seconda  categoria  appartengono  12  città  con 
una  popolazione  totale  di  4Q4.865  abitanti.  Vi  sono 
33.158  contatori  di  gaz. 

Alla  terza  categoria  appartengono  20  città  con 
una  popolazione  totale  di  502.930  abitanti.  Si  tro- 
vano in  esse  35.514  contatori  di  gaz,  e  6.501  abbo- 
nati all'elettricità  (luce  e  forza). 

Dunque  sopra  una  popolazione  complessiva  di 
2.587.335  abitanti,  si  avevano  215.187  contatori  di 
gaz,  e  32.813  abbonati  all'elettricieà,  vale  a  dire  i 
clienti  del  gaz  sono  sei  volte  e  mezza  più  numerosi 
che  quelli  dell'elettricità. 

Ciò  prova  —  conclude  il  «  Journal  des  Usincs  à 
Gaz  »  dal  quale  abbiamo  desunto  i  dati  suesposti  — 
che  la  luce  elettrica  è  un'illuminazione  di  lusso,  per 
nulla  alla  portata  delle  classi  povere. 


Il'  uso  del  Macadam  incatramato  per  la  formaiione 
della  massicciata  stradale. 

Togliamo  dal  Bollettino  della  Società  de- 
gli Ingegneri  ed  Architetti  Italiani  il  rias- 
sunto della  lettura  fatta  dal  sig.  G.  H.  Owen, 
T.spettore  stradale  del  riparto  Nord  di  Nottin- 
gham suir  uso  del  Macadam  incatramato. 

Il  Macadam  si  compone  di  pietrisco,  pece 
e  catrame  più  o  meno  liquido.  Il  primo  deve 
essere  ben  secco  e  preferibilmente  ancora 
caldo  onde  avere  un  risparmio  di  catrame  e 
maggior  facilità  di  manipolazione.  Il  dissec- 
camento del  pietrisco  si  può  fare  riunendolo 
in  mucchi,  che  vengono  ricoperti  con  cenere 
e  carbone  a  cui  poi  si  dà  fuoco.  Il  sistema  è 
economico,  ma  dà  pochi  risultati  ;  perchè  al 
pietrisco  resta  mescolata  della  cenere  e  per- 
chè durante  Y  operazione,  fatta  air  aperto, 
può  piovere  e  quindi  si  deve  rinnovare.  Altra 
ragione  per  scartare  il  sistema  è  che  spesso 
il  pietrisco  è  formato  di  scaglie  di  calcare 
che  al  fuoco  vivo  del  carbone  si  converte  in 
calce,  provocando  un  rapido  deterioramento 
del  Macadam. 

È  invece  preferibile  di  riscaldare  il  pie- 
trisco entro  un  forno. 


Quello  adoperato  dal  sig.  Owen  si  com- 
pone di  un  piano  di  lamiere  di  ferro  appog- 
giato su  muretti  in  muratura  air  altezza  di 
m.  0,60  dal  suolo.  Esso  è  munito  ai  due  estre- 
mi di  due  fornelli  e  di  un  camino  nella  parte 
centrale.  Le  lamiere  di  m.  1,20  X  0,90  e  dello 
spessore  di  mm.  25,  sono  traforate  onde 
passino  liberamente  i  gaz  caldi  destinati  alla 
cottura  del  catrame.  Il  pietrisco  viene  ado- 
perato disposto  sul  piano  di  lamiera  suddetto 
a  strati  di  m.  0,15  a  0,30,  secondo  il  grado 
di  essicamento  che  si  desidera;  la  tempera- 
tura non  deve  essere  eccessiva  altrimenti  è 
facile  che  il  catrame  si  bruci.  In  quanto  alla 
qualità  del  pietrisco  si  deve  notare  che  il  ca- 
trame aderisce  meglio  al  calcare  od  alla  sco- 
ria che  non  al  granito  o  al  basalto.  A  Not- 
tingham sono  usate  esclusivamente  le  scorie 
in  pezzi  da  mm.  60  per  il  strato  inferiore  e 
di  mm.  20  per  il  superiore. 

La  miscela  di   catrame  varia  secondo  la 
qualità   del  pietrisco  ;  se  è  liquida   molto  si 
deve  cuocere  e  mescolare  con  della  pece  ;  ma 
questa  si  deve  adoperare  solo  quando  la  massic 
siatac  deve  essere  soggetta  subito  al  carreggio. 

La  durata  media  della  cottura  del  catrame 
varia  da  ore  1,5  a  2;  durante  questo  inter- 
vallo è  necessario  che  un  operaio  tenga  in 
movimento  la  massa  per  impedire  che  il  ca- 
trame si  bruci. 

La  mescolanza  di  pietrisco  con  catrame 
viene  fatta  nel  seguente  modo  :  si  versano 
due  carriuole  di  pietrisco  in  modo  da  costi- 
tuire un  fondo  dello  spessore  15  cm.,  e  su  que- 
sto strato  un  operaio  sparge  del  pietrisco  caldo 
mentre  un  altro  operaio  con  un  cucchiaio 
adatto  sparge  il  catrame,  avvertendo  che  que- 
sto copra  il  pietrisco  e  lo  rivesta  completa- 
mente. In  genere  per  incatramare  1  T  di  pie  - 
trisco  occorrono  da  35  a  40  litri  di  catrame 
ben  caldo. 

La  pietra  cosi  incatramata  viene  lasciata 
ammucchiata  per  tre  o  quattro  settimane  ;  se 
si  deve  usar  subito  è  bene  aggiungere  da  due 
a  quattro  kg.  di  pece  per  ogni  10  litri  di  ca- 
trame. 

Il  materiale  incatramato  viene  sparso  sul 
fondo  stradale  ben  battuto,  disponendolo  a 
tratti  secondo  le  dimensioni  ;  prima  uno  strato 
di  10  cm.  di  materiale  in  pezzi  da  5  a  6  cm. 
poi  un  altro  di  min.  25  in  pezzi  da  20  mm. 

Ciascuno  strato  deve  essere  cilindrato  se- 
paratamente per  ottenere  una  massa  di  mag- 
giore resistenza  ;  in    seguito    si   sparge^   sulla 
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superficie  un  piccolo  strato  di  detriti  e  si  con- 
tinua la  cilindratura  finché  non  si  ottiene  una 
mozza  compatta.  È  inutile  aggiungere  che 
durante  la  cilindratura  non  si  deve  far  uso 
deir  acqua  e  che  anzi  V  operazione  deve  es- 
ser fatta  in  tempo  asciutto,  evitando  di  lavo- 
rare nelle  ore  calde,  altrimenti  il  pietrisco 
incatramato  aderisce  ai  cilindri  del  compres- 
sore. 

Il  costo  di  una  tonnellata  di  pietrisco  in- 
catramato delle  dimensioni  di  mm.  60  è  il 
seguente  : 

Caricamento  del  forno L.  0,30 

Mano  d'  opera  per  la  miscela  .  .  .  »  1,25 
Litri  40  di  catrame  a  L.  0,057  .  .  »  2,30 
Essiccamento  del  pietrisco  e  cottura 

del  catrame »  0,45 

Pietra  in  deposito    ^ »  6,25 


Totale  L.  10,55 

11  costo  di  una  tonnellata  di  pietrisco  da 
20  mm.  è  di  lire  13,05  perchè  la  quantità  di 
catrame  aumenta  a  litri  80. 

Un  metro  quadro  di  Macadam  incatramato 
viene  a  costare  lire  2,595,   tenuto  conto  che 
due  uomini  possono  spandere  10  tonn.  di  pie- 
trisco in  una  giornata  di  10  ore.  Cioè: 
150  kg.  di  pietrisco  da  6  cm.     .     .   L.  1,58 
45,50  kg.  di  pietrisco  da  mm.  20    .    »  0,59 

Spandimento »  0,19 

Trasporti »  0,19 

Cilindratura  detriti  ecc.  *....»  0,045 


Totale  L.  2,595 

Il  Macadam  incatramato,  eseguito  con  la 
massima  cura,  è  molto  resistente  al  traflfico, 
tanto  che  dopo  due  anni  non  si  nota  alcun 
consumo  apprezzabile.  Quando  si  cominciano 
ad  avere  degli  avvallamenti  o  buchi  si  a- 
sportano  col  piccone  tutti  i  detriti,  si  dà 
una  spalmatura  di  catrame  caldo  e  poi  si 
sj)arge  un  piccolo  strato  di  pietrisco  mi- 
nuto che  viene  cilindrato.  Per  conservare 
meglio  la  superficie,  TOwen  consiglia  di  spal- 
mare ogni  tre  o  quattro  anni  la  superficie 
della  strada  con  catrame  coprendola  poi  con 
ghiaietta  minuta,  il  che  viene  a  costare  circa 
L.  1,30  al  metro  quadrato. 

Oltre  al  presentare  una  grande  resistenza, 
il  Macadam  incatramato  diventa  impermeabile 
e  produce  poco  fango  neir  inverno  e  poca 
polvere  nell'  estate. 

La  durata  è  i)oi  molto  più  lunga  di  quella 


del  Macadam   ordinario,  il  che  compensa  il 
maggior  costo  della  sua  formazione. 

A  questo  proposito,  rileviamo  dalla  «  Rasse- 
gna Tecnica  »  di  Messina  come  da  qualche 
settimana  si  è  incominciato  ad  innaffiare  in 
Torino  un  tratto  della  strada  provinciale  di 
Orbassano  allo  scopo  di  vedere  il  risultato 
pratico  di  questo  sistema  di  indurimento  delle 
massicciate  stradali.  Le  prove  si  fanno  in 
due  tratti  della  strada,  ed  i  primi  risultati 
furono  più  che  soddisfacenti. 

BIOGRAFIA 

JEAfl  PlEl^t^E  IWIflCKEIlEl^S 

Già  nel  V  numero  di  questa  Rivista  ci  siamo  occu- 
pati di  Jean  Pierre  Minckelers  :  crediamo  ora  oppor- 
tuno riprodurre  qui  un  articolo,  che  comparve  recen- 
temente sulla  pregevole  «  Rassegna  Mineraria  »  intor- 
no all'inventore  olandese. 

La  città  di  Maestricht,  in  Olanda,  dietro  V  inizia- 
tiva del  suo  borgomastro  e  degli  scabini  della  città,  si 
prepara  ad  elevare  un  monumento  a  Jean  Pierre 
Minckelers,  che  gli  Olandesi  considerano  quale  inven- 
tore della  illuminazione  a  gaz  di  carbon  fossile. 

Minckerles  nacque  a  Maestricht  il  2  dicembre  1748. 
Air  Università  di  Louvain  studiò  scienze  naturali  e 
teologia  ed  ottenne  il  grado  di  baccelliere  con  molta  di- 
stinzione, cosi  da  essere  dichiarato  baccalaureiis  far- 
matits  et  vacaniiarum  prior. 

Nel  1872,  a  soli  23  anni,  è  nominato  professore  del 
collegio  di  Fauijon,  incaricato  dell'  insegnamento  deUa 
filosofia  naturale,  cioè  della  filosofia  propriamente 
detta. 

Qualche  anno  dopo,  il  mondo  scientifico  si  occu- 
pava con  ardore  febbrile  della  questione  delle  mongol- 
fiere aerostatichr*.  ;  nel  1772,  i  fratelli  Montgolfier  inven- 
tavano il  pallone  e  il  5  giugno  1783  lanciavano  per  la 
prima  volta  nell'atmosfera,  innanzi  ad  un  pubblico  at- 
tonito, un  aerostato  ripieno  di  aria  calda. 

Neil'  agosto  di  quell'anno,  il  fisico  Charles,  riem- 
piva il  suo  pallone  con  gaz  idrogeno,  e  il  duca  d'Aren- 
berg  d'Heverlé-les-Louvain,  protettore  delle  arti  e  delle 
scienze,  incaricava  una  commissione  di  studiare  la  pre- 
parazione dei  gaz  più  convenienti  per  gonfiare  gli  areo- 
stati. 

Di  questa  commissione,  formata  di  tre  professori 
dell'Università  di  Louvain,  facevano  parte  Minckelers, 
conosciuto  per  la  sua  abilità  nelle  esperienze,  Van 
Bouchaute,  professore  di  chimica  del  coUegio  del  Fau- 
<jon,  e  Thysbaert,  direttore  della  scuola  delle  arti  al- 
l'Università di  Louvain. 

Minckerls  si  dedicò  animo  e  corpo  a  queste  sco- 
perte ;  fece  numerose  esperienze,  ed  ebbe  ben  tosto  la 
soddisfazione  di  vederle  coronate  con  un  pieno  suc- 
cesso, e  pubblicò  un  lavoro  importante  intitolato: 
«  Mémoire  sur  Vair  inflaviinable  tire  de  diveises  substan- 
cfiH,  rediijó  par  Minckelers ^  professeur  de  philosophie  au 
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coW'ge   de   Fautori,   Universiié  du  Louvain  »,  Louvain, 
1784,  ili  80. 

Ecco  come  Minckerls  vi  descrive  bi  sua  inven- 
zione : 

«  Il  1°  ottobre  (1783)  avendo  messo  del  carbon  fos- 
«  sile  entro  una  canna  da  fucile,  ho  ottenuto  un'  aria 
€  infiammabile  in  abbondanza  e  molto  presto  ;  quattro 
«  once  di  carbon  fossile  mi  dettero  un  piede  cubico 
«  misura  (misura  della  Francia)  di  quest'aria  » . 

Quest'  esperienza  è  tutta  di  Minckelers  e  non  della 
Commissione,  perchè,  a  diverse  riprese,  egli  riferisce 
sui  lavori  dei  suoi  collegjii  o  sopra  le  esperienze  dai 
medesimi  ispirate  ;  dì  più,  la  memoria  citata,  porta  il 
solo  nome  del  Minckelers,  mentre  è  seguita  da  una 
«  table  des  gravi tés  spécifiques  des  différentes  espèces, 
«  par  J.  F.  Thysbaert  ». 

La  nuova  scoperta  fu  applicata  per  la  prima  volta 
il  21  novempre  1783,  nel  parco  del  castello  d'Arenberg 
a  Héverle,  presso  Louvain,  dove  fu  innalzato  un  pic- 
colo pallone  pieno  di  gaz  idrogeno. 

Questa  esperienza  fu  ripetuta  più  tardi  con  palloni 
più  grandi,  e  fra  le  altre,  il  23  febbraio  1784. 

Il  problema  di  trovare  un  gaz  leggero  ed  a  buon 
mercato  destinato  a  gonfiare  gli  areostati,  era  pertanto 
risolto  dal  Minckelers. 

In  questo  tempo  la  sua  attenzione  era  stata  richia- 
mata non  solo  sulla  grande  leggerezza  del  gaz  del  car- 
bon fossile,  ma  anche  sulla  sua  infiammabilità  e  sul 
suo  potere  illuminante,  poiché,  fino  dal  1785,  egli  illu- 
minava la  sala  delle  sue  lezioni  per  mezzo  dell'aria  in- 
fiammabile ottenuta  distillando  il  carbon  fossile. 

Questo  fatto  fu  comunicato  personalmente  al  prof. 
Ch.  Morren  di  Liegi  da  Van  Hulthem,  il  dotto  di  Gand, 
che  nel  1795  era  stato  uno  degli  allievi  del  Minckelers 
e  che,  per  conseguenza,  era  stato  testimonio  oculare 
di  questa  prima  applicazione  del  gaz  di  carbon  fossile 
alla  illuminazione. 

Tale  testimonianza  è  stata  inserita  dal  prof.  Mor- 
ren nella  sua  «  Notice  sur  la  vie  et  les  iravaux  de  Jean 
Piei^re  Minckelers  »y  pubblicata  nell'  «Annuaire  de  TAca- 
«  démie  Royale  des  sciences  et  belles  lettres  de  Bruxel- 
les «  ,  5eme  année  1839  e  riprodotta  nell'  «Annuaire  de 
rUniversité  catholique  de  Louvain»,  1834,  tomo  III, 
pag.  236. 

La  testimonianza  di  un  dotto  come  il  Van  Hulthem, 
è  stata  convalidata  anche  da  altri. 

Neil'  occasione  del  XII  Congresso  neerlandese  di 
lingua  e  letteratura,  tenuto  a  Middelbourg  dal  3  al  5 
settembre  1872,  il  prof.  Michel  Smiets  pronunziò  un  di- 
scorso sopra  il  Minckelers.  In  questa  occasione  egli 
affermò  che  due  antichi  allievi  di  Minckelers  gli  ave- 
vano riferito  che  quest'  ultimo  illuminava  ogni  anno  il 
suo  uditorio  per  mezzo  del  gaz  di  carbon  fossile. 

Anche  molti  scrittori  avendo  esaminata  la  priorità 
nell'invenzione  dell'illuminazione  a  gaz,  non  esitarono 
a  pronunciarsi  in  favore  del  Minckelers  ;  fra  questi,  ci- 
tiamo il  Jacquemyns,  il  Quetelet,  N.  Brivomene,  il 
barone  A.  de  Hérbant,  A.  Verhaengen,  Per.  de  Wal- 
que,  ecc. 

Giacché  dalla  memoria  stessa  del  Minckelers  risulta 
che  questi  non  attribuiva  del  valore  al  gaz  che  avevano 
ottenuto  con  la  distillazione,  solo  perchè  molto  legge- 
ro, ma  ne  aveva  subito  determinato  la  combustibilità 
indicato  il  mezzo  di  depurarlo  con  la  calce. 


Gli  Inglesi  gli  antepongono  le  esperienze  del  dott. 
Clajton,  Hales  e  Vatson.  Clajton  nella  seconda  metà  del 
X\ril  secolo  distilla  del  litrantrace  ed  ottiene  un  liquore 
acquoso,  un  olio  nero  (catrame)  e  un  gaz  o  spirito  di 
carbone,  spirito  che  non  si  condensava  e  che  mante- 
neva dopo  molto  tempo  la  sua  infiammabilità. 

Il  dott.  Hables  nella  sua:  Ve(/etlablf*  Siaiks,  pub- 
blicata nel  1726,  descrive  un  esperimento  di  distilla- 
zione secca  del  carbone  di  Newcastle,  da  158  grani, 
dal  quale  ricava  180  pollici  cubi  di  aria  (gaz)  pesanti 
51  grani. 

Nei  Chemical  Kssays^  del  dott.  Vatson.  pubblicati 
nel  1767,  è  fatta  menzione  di  un  esperimento  che  dif- 
ferisce da  quello  di  Hales,  solo  perchè  non  si  occupa 
della  qualità  di  aria  (gaz),  ma  dei  dettagli  dei  residui 
ottenuti. 

Da  96  once  di  carbone  di  Newcastle  ricavò  12  on- 
cie  di  residuo  fisso  a  28  oncie  di  perdita  di  peso. 

La  perdita  di  peso  era  rappresentata  dall'aria  (gaz) 
che  raccolta  in  piccole  vesciche,  conservava  per  lungo 
tempo  la  sua  infiammabilità.. 

Nel  1784  lord  Dundonald  prendeva  un  brevetto  per 
«  exfraciing  or  making  petit  tar  essential  oU,  volattile 
alkale  minerals  alcidus,  sai  al  einers  frnm  viite  coal  », 
abbracciando  così  tutti  i  prodotti  del  carbon  fossile, 
eccetto  il  più  prezioso  il   «  gaz  » . 

Nel  1786,  Lavoisier  ed  altri  chimici  francesi  in  op- 
posizione all'  opinione  dei  loro  collaboratori  Priestley 
e  Cavendish,  decisero  di  adottare  una  nomenclatura 
chimica  generale  e  per  opera  dei  medesimi  il  t(»rinine 
*  gaz  »  già  proposto  dal  celebre  Van  Hemont  a  Bruxel- 
les, fu  scelto  per  indicare  tutti  i  corpi  aereoformi  per- 
manenti. 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


Perizia,  Operazioni,  Mancanza  di    verbali, 
Computo  delle  vacazioni. 

La  Corte  d'  Appello  di  Palermo  (Sezione 
d'accusa)  in  sentenza  penale  2  settembie  1902, 
ha  ritenuto  quanto  segue  : 

Nella  mancanza  di  verbali  che  accertino 
i  giorni  di  lavoro  e  le  vacazioni  impiegate 
dai  periti,  queste  si  dedono  stabilire  con  pru- 
dente arbitrio  del  magistrato,  a  seconda 
gì'  incarichi  dati  ai  periti  e  la  importanza 
delle  operazioni  dagli  stessi  compiute. 

{Rivista  tecnico-legale,  P  ottobre  1902). 


* 


Perizia,  Relazione,  Presentazione  tardiva. 
Decadenza  del  perito  non  richiesta,  Va- 
lidità della  perizia. 

La  Corte  d'Appello  di  Palermo  2'*  Sezione 
nella  sentenza  4  agosto  1902  in  causa  Alge- 
rini contro  Amato,  ha  ritenuto  : 
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Non  è  nulla  la  perizia  depositata  dopo  il 
termine  prorogato  dal  magistrato,  se  nessuna 
delle  parti,  prima  che  avesse  luogo  il  depo- 
sito della  relazione,  abbia  instato  per  la  sur- 
roga di  altro  perito. 

(Rivista  tecnico-legale,  P  ottobre  1902). 


Proprietario  di  stabilimento  industriale.  — 
Danni  ai  proprietari  circostanti. 

Della  responsabilità  del  proprietario  di  uno 
stabilimento  industriale  per  i  danni  derivanti 
ai  proprietari  di  stabili  vicini  in  seguito  e  per 
causa  deir  esercizio  dei  detti  stabilimenti,  si 
sono  occupate  parecchie  recenti  decisioni  del- 
l' autorità  giudiziaria,  e  in  particolare  : 

—  La  Corte  di  Cassazione  di  Torino  in 
sentenza  8  febbraio  1902  (Union  des  gaz  e. 
Malerba)  ha  ritenuto  quanto  segue  : 

Il  proprietario  di  uno  stabilimento  indu- 
striale è  responsabile  verso  i  proprietari,  vi- 
cini e  non  vicini,  del  danno  loro  cagionato 
dal  fumo  contenente  particelle  di  carbone  e 
gaz  solforato  che  si  sprigiona  dai  suoi  fuma- 
iuoli. E  ciò  anche  nel  caso  che  lo  stabilimento 
esista  da  oltre  trent'  anni. 

Tale  responsabilità  sussiste  anche  di  fronte 
ai  recenti  acquirenti  dello  stabile  vicino  pre- 
teso danneggiato  dal  fumo.  (Monit.  dei  Trib. 
1902,  pag.  278). 

—  La  Corte  d'  appello  di  Genova,  in  sen- 
tenza 27  maggio  1902  (Società  anon.  fabbri- 
che riunite  di  biacca  e  colori  contro  Carchi- 
dio)  e  23  maggio  1902  (Masturzio  contro  Lom- 
bardo, Maragliano  e  C.)  ha  ritenuto  : 

L'  atto  amministrativo  col  quale  fu  auto- 
rizzata r  apertura  di  una  fabbrica  a  sensi 
della  legge  sanitaria,  e  furono  respinte  le  op- 
posizioni promosse  contro  V  apertura  stessa, 
non  toglie  air  autorità  giudiziaria  il  potere 
di  conoscere  se  con  la  fabbrica  medesima,  sue 
esalazioni  ecc.  vengano  recati  dei  danni  ai 
proprietari  circostanti,  e  se  questi  debbano 
essere  risarciti  o  debbano  prendersi  provve- 
dimenti idonei  a  farli  cessare  o  a  ridurli  a 
minore  i>ravità.  (Monit.  dei  Trib.  1902  pag.  828). 

—  Il  Tribunale  di  Milano,  in  sentenza  12 
febbraio  1902  (Ccrenini  contro  Sartirana)  ha 
ritenuto  : 

Il  proprietario  di  una  casa,  di  fronte  alla 
quale  aia  stato  edificato  uno  stabilimento  indu- 
striale, non  ha  diritto  al  risarcimento  dei  dan- 
ni che  asserisce*  prodotti  air  abitabilità  della 


propria  casa  dal  rumore  delle  macchine  dello 
stabilimento  stesso  .  (Monitore  dei  Trib.  1902, 
pag.  832). 

BIBLIOGRAFIA 


—  Jacques  Abady  —  The  Chui  ▲aalysta  Maaual  — 

London,  E.  and  F.  N.  Spon,  1902.  (1) 
E  un  grosso  volume  di  600  pagine,  arricchito  da 
numerose  ed  accuratissime  incisioni.  In  esso  il  signor 
Abady,  già  assai  favorevolmente  conosciuto  nel  mondo 
scientifico  inglese  por  altre  notevoli  pubblicazioni  di 
chimica  applicata,  descrive  e  discute  tutti  i  più  recenti 
e  più  perfezionati  metodi  di  analisi  del  gaz,  sia  quali- 
tativa che  quantitativa,  aggiungendo  preziose  indica- 
zioni sulla  loro  applicazione  pratica.  Per  Testensione 
della  materia  trattata  e  per  il  largo  e  completo  svolgi- 
mento dato  ai  singoli  argomenti,  questo  libro  dell' Abady 
deve  considerarsi  come  l'ultima  parola  in  materia  di 
analisi  del  gaz  :  e  la  sua  consultazione  sarà  senza 
dubbio  assai  utile,  per  non  dire  necessaria^  a  coloro 
che  coltivano  questo  interessante  ramo  di  ricerche,  di- 
venute oggi  di  primaria  importanza. 

*  * 

—  WMser  —  und  Oasanla^en,   von   Ingenieur  Otto 
Gbisslbr  —  Hannover,  Gebriider  Jftnecke,  1902. 

È  un'  esposizione  elementare  e  chiara  delle  princi- 
cipali  regole  e  nozioni  relative  alla  fornitura  e  alla  di- 
stribuzione dell'  acqua  potabile,  e  all'  illuminazione  a 
gaz. 

«    « 

—  Tbéorie  des  motenrs  à  flfM,   par  Gborgb  Morgau 
Paris,  Ch.  Beranger  Editeur,  1902.  (1) 

È  un  elegante  volume  in-8  di  224  pag.,  il  quale 
contiene,  elaborata  e  riordinata,  la  materia  che  1'  A. 
svolse  in  una  serie  di  conferenze  tenute  nei  locali  del- 
l'Automobile Club  de  France,  con  intervento  di  molti 
Ingegneri  civili  ed  allievi  degli  istituti  superiori  tecnici 
e  scientifici  di  Parigi. 

L'A.  comincia  coli'  esporre  i  principi  fondamentali 
di  termodinamica  e  le  teorie  fisiche  (gaz  perfetti,  va- 
porizzazione, dissociazione,  etc.)  che  trovano  applica- 
zione nella  teoria  dei  motori  a  gaz.  Esamina  quindi 
le  correzioni  che  devono  introdursi  nelle  equazioni  fon- 
damentali nei  vari  casi  particolari  che  si  presentano 
in  pratica. 

Passa  poi  a  studiare  come  funziona  un  motore  a 
gaz,  considerando  prima  un  caso  ideale,  facile  a  con- 
cepirsi e  a  seguirsi,  poi  indicando  le  perturbazioni  di 
regime  dovute  sia  alla  natura  del  gaz,  sia  alle  condi- 
zioni di  funzionamento. 

Da  ultimo  tratta  delle  differenti  applicazioni  dei 
motori  a  gaz,  e  presenta  alcune  conclusioni  pratiche 
tratte  dai  principi  teorici  svolti  nel  libro. 

E  notevole  in  quest'  opera   la  felice  fusione  della 


(*)  presso  Ulrico  Hoepli  —  Milano. 
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teoria  e  della  pratica,  che  s' illuminano  e  s' integrano 
a  vicenda.  L'  esposizione  6  limpida  e  brillante,  per  cui 
anche  il  lettore  non  versato  nelle  scienze  fisiche  e  ma- 
tematiche è  senza  fatica  condotto  a  comprendere  il 
funzionamento  d*un  tipo  di  motori  che  va  sempre  più 
acquistando  diffusione  neir  industria. 


ASSEMBLEE 

9  Ottobre  —  Milano  —  Società  italiana  Langen  e  Wolf 

—  Bilancio  e  nomine. 

12  Ottobre  —  Milano  —  Società   Ferriere   di  Vobarno 

—  Bilancio  e  nomine. 

9  Ottobre  —  Milano  —  Società  Siderurgica  di  Sa- 
vona —  Bilancio  e  nomine. 

29  Ottobre  —  Ronìa  —  Società  miniere  di  Montecatini 
Bilancio  e  nomine. 


Elenco  dei  Brevetti 


Comunicazioni  dell'  Ufficio  Internazio- 
nale pei'  Brevetti  d' Invenzione^  Marchi 
(fi  Fabbrica  e  di  Commeì^cio^  ecc.  Diret- 
tore-Proprietario :  Ing.  Prof.  B.  A.  Bovi, 
Via  Arcivescovado,  1,  Torino. 

23  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  155,  N.  32  —  anni  1 

—  Del  Meglio  Alfredo  a  Firenze  :  «  Gazogeno  per  mo- 
trici a  gaz  lavato  con  caricamento  a  pressione  intema 
per  combustibile  fluido,  e  a  pressione  atmosferica  per 
combustibile  solido  » . 

25  Giugno  —  R^o^.  Att.  Voi.  155,  N.  74  —  anni  6 

—  I^maire  Leon  à  Puteaux  (Francia)  :  «  Gasogéne 
[)our  moteur  à  gaz  » . 

26  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  155,  N.  126  —  anni  6 

—  lUanc  Louis  a  Parigi  :  «  Appareil  pour  la  produc- 
tìone  continue  du  Gaz  pour  Péclairage,  le  chauffage, 
(»t  la  force  motrice  » . 

27  Giugno  —  Reg.  Att.  Voi.  155,  N.  145—  anni  1 

—  Dibdin  William  Joseph  e  Wolterek  Hermann  a  Lon- 
dra :  «  Processo  per  la  fabbricazione  di  un  gaz  per  il- 
luminazione  e  riscaldamento». 

4.  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  155,  N.  183  —  anni  6 

—  Biihlmann  Georg  a  Berlino  :  «  Procède  de  fabrica- 
tion  de  corps  ou  manchons  pour  l'éclairage  à  incan- 
flescence  » . 

4  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.    155,    N.  188  —  anni  1 

—  Graham  Maurice  à  Leeds  (Inghilterra)  :  «  Perfezio- 
namenti nei  mezzi  per  trasportare  direttamente  il  coke 
caldo  dalle  storte  nelle  fabbriche  del  gaz  » . 

4  Luglio  —  R^^,  Att.  Voi.  155,  N.  200  ami 
liishop  David  Wolfe  a  Lenox,  Mass.  ^ Stati  Ui» 
merica  1  :   «  Générateur  portatif  pour    la  product» 
gas  acétylène  destine  à  l'éclairage». 

4  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.    155,   N.  208  —  anni  6 

—  Société  Anongms  des  crLstalleries  du  Val  S.t  lam- 
bert a  V^al  àS.t  Lambert  (Belgio)  :  «  Verre  rècupérateur 
pour  appareil  d'éclairage  » . 


4  Luglio  —  Reg.  Att.   Voi.    155,  N.  212  —  anni  2 

—  Piatti  Giacomo  a  Udine  :  «  Generatore  di  gas  ace- 
tilene per  vetture  da  tram  e  ferrovia». 

4  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.    155,    N.  215  —  anni  1 

—  von  Horschelmann  Alexis  a  Charlottenburg  (Ger- 
mania) :  «f  Console  ou  dìspositif  de  contien  pour  des 
corps  d'allumage  avec  représentation  plastiqne  ou  en 
relief  d'une  pièce  d'artillerie  dont  le  canon  sert  de 
soutien  pour  le  corps  d'allumage». 

5  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  155,  N.  229  —  «  pro- 
lungamento per  anni  2  della  Privativa  R.  A.  Voi.  123, 
N.  10,  rilasciata  il  24  maggio  1900,  per  anni  2  —  Ga- 
sparri  Domenico  a  Roma  :  «  Nuova  lampada  a  luce 
incessante,  sistema  Gasparri», 

5  Luglio  —  Reg.  Att.    Voi.  155.  N.  238  —  anni  6 

—  I.£comi  Auguste  à  Parigi  :  «  Nouveau  bec  de  lampe 
ou  de  fourneau». 

5  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  155,  N.  248  —  prolun- 
gamento per  anni  1  della  Privativa  R.  A.  Voi.  85, 
N.  350  rilasciata  il  18  Marzo  1897,  per  anni  3  —  Daix 
Vector  a  Parigi  :  Système  d' appareil  à  produire  et  con- 
sommer  P acétylène  » . 

5  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  155,  N.  249  prolonga- 
mento  per  anni  3  della  Privativa  R.  A.  Voi.  138,  N.  166, 
rilasciata  il  22  Giugno  1901,  per  1  anno  —  Penso  Paf- 
faele  e  Da  Corte  Rodolfo  a  Roma  :  «  Perfezionamenti 
negli  acetilogeni». 

10  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  156,   N.    30  —  anni  1 

—  Parizot  Franz  Cari  Nikolaus  a  Brema  i^Germaniaì  : 
«  Accenditore  automatiro  del  gaz  » . 

10  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.    156,   N.  36  —  anni  6 

—  Henscmberger  Giovanni,  Uimini  Guido  e  Tarditi 
Achille  a  Monza  :  «  Agglomerati  di  carburo  di  calcio 
per  la  produzione  del  gas  acetilene  e  relativo  processo 
di  confezione  » . 

11  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  156,  N.  43  —  prolun- 
gamento per  anni  3  della  Privativa  R.  A.  Voi.  138 
N.  113,  rilasciata  il  20  Giugno  1901  per  anni  1  — 
Memmo  Riccardo  a  Roma  :  «  Procedimento  per  utiliz- 
zare i  componenti  del  gaz  acetilene  con  produzione  di 
forza  motrice  » . 

12  Luglio  — •  Reg.  Att.  Voi.    156,  N.   66  —  anni  3 

—  Magnani  Alessandro  di  Routa,  Comune  di  Borgo 
San  Lorenzo  (Firenze)  :  «  Lampada  a  gaz  acetilene 
per  minatore  >. 

12  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi,    156,   N.  68  —  anni  6 

—  Meerts  Victor  a  Bruxelles  :  «  Coinpteur  à  gaz  sans 
flotteur  » . 

12  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.    156,    N.  78  —  anni  6 

—  anni  6  —  Robin  Joseph  Theodor  e  a  New  York  :  Per- 
fectionnements  apportés  à  la  fabrication  des  manchons 
pour  l'éclairage  à  l'incandescence  et  aux  appareils 
employés  pour  cette  fabrication». 

18  Luglio  —  Reg.  Att,  Voi.  156,  N.  114  —  anni  3 

—  Scheuber  Gustavo  a  Biella  i  Novara)  :  «  Motore  dotto 
Turbina  a  gaz,  a  vapore,  od  aria  ». 

18  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  159,    N.    UH  — anni  3 

—  Massini  Giusepjje  a  Roma  :   «  Lume  ad  acetìk^ic  » . 
18  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  156,  N.  121  —  anni  6 

—  Klinger  Richard  a  Gumpoldskirchen  (  Austria  >  :  «  Sy- 
stème d'appareil  sorvant  à  l'introdui'tion  du  carhure 
dans  l(»s  gènèrateurs  d'acètylènc  ^ . 

18  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  156,  N.  122  —  anni 
10  —  Neomann  Hans  a  Cologne  —  Deutz  ((Termnniu  i  ; 
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«  Apparecchio  gonerntore  per  In  produzione  del  gaz 
povero  » . 

18  Luglio  ~  Reg.  Att.  Voi.  156,  N.  130  —  anni  15 

—  Reuter  Theodor  a  Winterthur  (Svizzera)  :  «  Disposi- 
tif  régulateur  pour  turbines  à  vapeur  et  à  gaz  » . 

19  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  15G,  N.  139  —  anni  1 

—  lìauer  Louhard,  Ehler  Emil  e  Henniger  Hugo  a 
Francoforte  sjM  (Germania)  :  «  Fornello  a  muffola  con 
riscaldamento  a  gaz  per  ferri  da  stirare  e  simili  » . 

22  Luglio  —  Reg.  Att.  156.  N.  191.  per  anni  16  — 
Hinne  Jobsf^  a  Berlino  :  «  Fornello  senza  fumo  ed  ino- 
doro » . 

23  Luglio  —  Reg-  Att.  Voi.  156,  N.  161,  per  anni 
1  —  Ditta  Vimercaii  e  Belforti,  a  Firenze  :  «  Apparec- 
chio Fe6o  a  gas  acetilene  da  applicarsi  ad  ogni  sin- 
golo fanale  » . 

24  Luglio  Reg.  Att.  Voi.  15G,    N.    185,  per  anni  6 

—  Maachimnfabrik  Oerlikun  {Ateliers  de  Construction 
Oerlikan),  a  Oerlikon  (Svizzera)  :  «  Generatore  di  gaz 
d'  acqua  a  riscaldamento  elettrico  » . 


Il  Consiglio  comunale  di  Bari 

denuniia  il  contratto  d' illuminasione 

Al  Consiglio  comunale  di  Bari  ha  avuto 
luogo  il  7  ottobre  p.  p.  una  seduta  importante, 
sotto  la  presidenza  del  nuovo  sindaco  cav. 
Signorile,  che  pronunziò  un  applaudito  di- 
scorso. Dopo  la  commemorazione  di  Emilio 
Zola,  si  procede  ad  una  lunga  e  vivace  di- 
scussione sul  problema  della  illuminazione. 
E'  stato  approvato  air  unanimità  il  seguente 
ordine  del  giorno  :  «  Il  Consiglio,  preso  atto 
della  relazione  presentata  dalla  Commissione  : 

«  constatate  le  continue  violazioni  della 
Tuscan  Gas  Company  ai  patti  conti-attuali 
con  danno  delle  finanze  comunali  e  dei  di- 
ritti dei  cittadini  ; 

«  ritenute  verificatesi  le  condizioni  richie- 
ste dair  art.  39  per  V  applicazione  dei  nuovi 
metodi  di  illuminazione,  ecc.  ; 

€  delibera  di  autorizzare  Tamministrazio- 
ne  ad  adire  il  magistrato  competente  per  ri- 
chiedere la  risoluzione  del  contratto  ed  il  ri- 
sarcimento dei  danni  in  favore  del  Comune.  » 


VALORI  INDUSTRIALI 

Tutti  ricordano  il  movimento  brillante  delle  azioni 
della  Società  Carburo  di  Calcio^  ì  cui  corsi  avevano 
toccato  il  740  e  parevano  destinati  a  pro«i:rcdire  per 
virtù  delle  notizie  diffuse  in  Borsa,  che  il  dividendo 
del  corrente  esercizio  sarebbe  stato  non  inferiore  a  40 
lire.  D'  un  tratto  cominciarono  a  circolare  in  Borsa 
notìzie  pessimiste,  attinte  a  fonte  non  meno  attendi- 
bile di  (juclla  da  cui  er.ine  scaturite  le  notizie  ottimi- 
ste :  Si  disse  che  un  forte  dissenso  era  sorto  in  seno 
al  Consiy:lio  di  Amministrazione  della  Società,  che 
aveva  condotto  alla  dimissione  di  qualche  consigliere, 


e  ciò  bastò  per  provocare  V  inizio  del  ribasso,  che  si 
trasformò  in  tracollo  in  meno  di  due  giorni,  facendo 
cadere  il  corso  del  titolo  a  500;  una  sollecita  ripresa 
lo  elevò  a  600;  poi  nuovo  ribasso  sino  a  500,  e  quindi 
altro  rialzo  :  la  chiusura  di  oggi  si  è  fatta  al  corso  di 
545.  L'  avvenimento  ha  impressionato  tutto  il  mercato 
dei  valori  ;  le  discussioni  e,  come  suole  accadere  in  8Ì- 
miglianti  casi,  le  recriminazioni  sono  state  e  sono  vi- 
vacissime. Non  è  dubbio  che  la  speculazione  aveva 
esagerato  le  probabilità  del  dividendo  ed  aveva  scon- 
tato troppo  rapidamente  le  speranze  fondate  suir  av- 
venire dell'  industria.  Il  ribasso  presento  è  la  conse- 
guenza di  una  percezione  più  chiara  e  più  esatta  della 
situazione  ;  è  da  deplorare  che  le  informazioni  delle 
quali  essa  è  conseguita  non  siano  giunte  sollecite. 
Pare,  dunque,  che  nessun  fatto  nuovo  sia  ViììkUo  a 
modificare  le  condizioni  deli'  industria,  che  l' impresa 
vada  svolgendo  regolarmente  il  suo  programma,  che 
le  installazioni  di  acetilene  e  la  vendita  del  carburo 
progrediscano,  cosicché  la  vendita  nei  primi  noVv^  meài 
dell'anno  corrente  è  circa  doppia  di  quella  che  si  ef- 
fettuò nello  stesso  periodo  dell'  anno  precedente,  che, 
infine,  lo  stabilimento  al  Keska  in  Dalmazia  fra  pochi 
mesi  possa  aprire  1'  esercizio.  Però  da  ciò  non  segue 
che  il  dividendo  possa  essere  di  40  lire,  sia  perchè  la 
Società  ha  dovuto  sottostare  a  delle  spese  straordina- 
rie che  assorbono  150.000  lire  di  utili,  sia  perchè  ha 
adottato  1'  onesto  divisamento  di  valutare  lo  s!o^!t:  di 
prodotto  al  costo  di  produzione  e  non  al  prezzo  di 
mercato;  sia  infine  perchè  ha  stimato  di  ridurre  di  5 
lire,  di  cui  1.50  a  suo  carico,  il  prezzo  di  vendita  del 
prodotto  per  ragioni  di  opportunità.  Tutto  ciò  se  spiega 
e  giustifica  un  graduale  ribasso,  non  spiega,  ne  giu- 
stifica il  panico  da  cui  sono  stati  presi  i  possessori  di 
questo  titolo. 

Ed  è  tale  panico  che  ha  fatto  reagire  i  corsi  di 
tutti  i  principali  valori,  ed  in  particolar  m^do  di  quelli 
che  più  avevano  progredito  negli  ulthni  tempi:  gli  è 
che  il  panico  ha  spinto  molti  a  liquidare  le  loro  posi- 
zioni. Per  tal  modo  si  sono  avute  le  Azioni  dd  Gaz 
di  Rovia  da  1075  sino  a  985,  ma  oggi  hanno  potuto 
riprendere  sino  a  975  ex  di  L.  15. 

Venezia,  15  Ottobre  1902. 


MERCATO  DEI  SOTTOPRODOTTI 


(Londra,  5  Novembre 


L.  -  s.  -  d. 


Catrame    .... 
Acque  ammoniacali  (10*'/o> 
Solfato  di  ammoniaca  al  3  ^/j^, 
Benzolo  50  ^/(,  ... 
.         90  0/,  .         .         . 
Nafta  ao  "/o       • 
Naftalina  pressata    . 

»  sciolta 

Antracene  30%  (qualità  A)  , 

»  »       (      »         /ji 

Creosoto    .... 
Catrame  nifTinato     . 

>»         bollito 
Pece    Porti  deH'Kst' 

»        Porti  dell'Ovest     . 
Nafta  solvente 

Acido  carbonico   (come  disin- 
fettante)     .     \ 


0 
1 
11 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

9 


^    ^  ^.'ic  par  gali. 

7    0       »  1000  gaU. 

»    1000. 

»  galL 


»  tooo. 
»     » 
»  onità 


10  0 

0  7V« 

0  HV, 

0  8 

5  0 

10  0 

0  1^, 

0  1        »      » 

0  1  »/a  »  gali. 

13  0        »  botU 

12  0 

10  0       >  tooo 

7  0        »      » 

0  9       .   gali. 


lotti 


0      18 
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CORSO   DEI   VALORI 

DELLE  SOCIETÀ  DEL  GAZ  AVENTI  OFFICINE  IN  ITALIA 
nei  medi  di  Settembre-Ottobre  1902 


c 

Num.  titoli 
emessi 

e 

£  o 

l'I 

Versamenti 

da 
effettuarsi 

i 

Epoca 

pagamenti 

coupons 

NOME  DEI  VALORI 

Corso   del 

MBSE 

II 

più 
alto 

più 
basso 

ultimo 
corso 

JBor>jso.  %Xl  Far'lKl  (Ottobre) 


i>5. — 

20.000 

500 

lotto  Tsnato 

Benn.-kglio 

;)i). — 

30.000 

500 

id. 

id. 

22.50 

8.000 

500 

id. 

id. 

22.50 

6.000 

500 

id. 

id. 

20.— 

— . — 

— 

— 

— 

20.— 

— . — 

— 

— 

— 

17.50 

li'TTnion  dei  Gas  : 

Azioni  di  priorità    I.  serie. 

»               »          IL  » 

Obbligazioni  4  1|2  OfO  1888 

»            4  li2  OfO  1892 

»            4  —    OiO  1896 

»            4  _    OiO  1900 

»            3  li2  010  •     • 


1160.- 
1140.- 
510.— 
518.— 
505.- 
504.- 
480.— 

1000.— 
960.- 
507.- 
512.— 
500.- 
504.— 
480.- 

1022. 
980. 
510. 
512. 
505. 
504. 
480. 


Bor>jS0L  di  IL/iorme  (Settembre) 


75. — 

3.000 

— 

tutto  Tonato 

31  Mano 

25. — 

2.400 

— 

id. 

id. 

60.— 

9.000 

500 

id. 

id. 

Gaz  di  Firenze  —  Nuove  azioni.  .  . 
»  di  Verona  —  Az.  da  450  fcs.  pagate 
»  di  Venezia  —  Nuove  azioni  .  . 
»     di  Padova  e  Vicenza  in  liquidaz. 


1300.- 

1295.- 

1295.- 

— . — 

80o!— 

800!— 

Boj^jso.  di  Grlj:ao^%rj?o.  (Settembre) 


16.— 

ao.- 

8.282 

600 

tutto  renato 

Kenn.-Loglio 

20.— 

5.061 

500 

id. 

id. 

Gai  di  Napoli: 

Azioni . 

Obbligazioni  1892  5  0[0  . 
»  1893  4  OiO  . 


235.- 

228.— 

— 

621.— 

500.— 

495.- 

228. 
621. 
497. 


Boj^jso.  di  ]l<oj:adj?^  (Ottobre) 


;  150.000 

— 

— 

11  LagHo 

75.000 

— 

— 

12  BiQjrno 

182.380 

! 

1 

16  BeoDaio 

Cagliari  Limited     .     . 
Malta  &  Medn.  Limited 
Tuscan  Limited      .     .     , 


525  -  575 
110-120 
375  -  400 


!Boj?jS0L  di  I^on:^0L  (Ottobre) 


Tal.  Domin. 
500 


Tal.  Tsn. 
500 


1  Loglio 


àSocietà  anglo-romana  del  Gaz     . 


1069. 


955.- 


969. 


Tal.  DBDUD. 

Tal.  Tsn. 

200 

200 





200 

200 

!Boj?fi»o.  di  'roi:*lrio 


àSocìetà  Italiana  di  carburo,  Homa  .     . 
Soc.  Piemontese  del  carburo  di  calcio 


737. 
140. 


491.— 
130.— 


405. 
140. 
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MERCATI  MINERARII  E  METALLURGICI 

(Dalla  Rassegna  Mineraria  del  1  novembre  1902) 


GHISA  DI  SCOZIA 


Coltness.  .  .  .  ( 
Gartsherrie     .     .     . 

Calder 

Shotts 

Sumnierlee  .  .  . 
Carnbroe    .     .     .     . 

Clyde 

Govaii 

Monkland  .  .  .  . 
Glengarnoek  .  .  . 
Dalmellington  .  . 
Egliuton  .  .  .  . 
Glengarnoek  .  .  . 
Dalmellington  .  . 
Eglinton      .     .     .     . 


Prezzo  al  contante 

per  tonn. 

con  2  ^/o  in  più 


N.  1 


Scell.  den. 
70.0 
65.0 
65.0 
68.9 
70.0 
61.0 
65.0 


70.0 
61.6 
61.3 
69.0 
60.0 
60.3 


N.  3 


Scell.  den. 
60.0 
59.0 
58.9 
59.0 
59.6 
57.0 
58.9 


60.0 
57.6 
57.3 
59.0 
56.6 
56.3 


PORTO  DI  CARICAMENTO 
più  favorevole  (1) 


Glasgow-Leith  6  denari    in  più 
»       1  scellino      » 


e  6  denari  in  più 


ArdrosHan,  Troon  6  denari  in  più 

Ayr      1  Hcellino  in  meno 
Troon 


CARBONI  DI  NEWCASTLE-ON-TYNE 

(Prezzo  netto  —  Scellini)  (2) 


Carboni  «la  «asR 

New-Pelton     . 
Londonderry  . 
Pelton     . 
Pelaw-Main     . 
Lanibton 
Peareth  . 
Boldon     . 
Miekley  . 
Holniside 
Dean's  Priinrose 
Burnhope 
East  Pontop  . 
South  Pontop. 
West  Leverson 
Hebburn. 
Felling    . 
Walker   . 
Washington    . 
Waldridge 

Carboni  «la  coRc 

Tanfìeld  . 
Miekley  . 
Marleyhill 
Stella  . 
Burnhope 
New  Braneepeth 
East  » 

South  » 
North  » 
Consett  . 

Victoria  Garesfield 
Old  » 

Weardale 


11.0 
12.0 
11.0 
11.0 
11.0 
10.9 
11.0 
11.0 
11.0 
10.9 
11.0 
10.6 
10.6 
10.6 
11.0 
10.6 
10.6 


10.9 
11.0 
11.0 
10.9 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
10.6 
11.0 
11.0 


CoRe 

Ila  roii«leri« 

i 

Miekley  . 

, 

21.0 

Braneepeth     . 

22.6 

Old  Garesfield 

21.0 

Marleyhill       . 

21.0 

Victoria  Garesfield 

21.6 

Framwellgate . 

20.6 

Cowen's  Garesfield 

21.6 

ConAett   . 

21.0 

South  Medomslev  . 

20.6 

South  Garesfield    . 

20.6 

Edinondsley    . 

20.6 

Weardale 

21.6 

Carbone  ro< 

%%ÌU-  a  Ci«»n« 

•va  (3) 

Cardiffl.       . 

.    da 

L.  29.50 

30.50 

Newport 

» 

27.50 

28.- 

Neweastle 

» 

— . — 

— .— 

Best  Hamilton  Splint  . 

» 

22.50 

23.- 

Best  Hamilton  EU 

» 

22.50 

23.- 

Scozia    .... 

» 

21.- 

21.50 

Newpelton,  Holmside,  H 

rown  Hill        » 

22 

Ì.50 

23.- 

Buono  «luatlllà  «In  8;aK  ronowrlulo 

Rusky  Park da  L.  25.—  a  25.50 

àStrangways »       — . —  »  — • — 

Coke  Garesfield   ....        »       37.—  »  38.— 

Antracite  eobbles.        ...»       43.—  »  44.— 

»         grossa  ....        »       88. —  »  39. — 

Carboni  americani  «la  sas 

Perkins,  Worthington,    Medison    da  L.  24.—  a  25.  — 

(1)  Si  ymiì  caricare  in  altri  porti  mediante  un  supplemento 
di  trasporto  treneralmenle  compensato  dal  nolo. 

{2)  La  tassa  di  1  scellino  la  tonn.  é  a  carico  del  compratore. 
l3)  Prezzi  per  tonnellata  sul  vagone  Genova. 


Demin  Pietro,  gerente  responsabile. 
Venezia  —  Stab.  Tip.  F.  Garzia  &  C. 


Anno  P 


Venezia,  1   Dicembre  1902 
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PARTEjr^ECNICA 

iViU  USI  ODVSIBUU  QK  COKS 

Nei  paesi  in  cui  la  produzione  del  gaz  è 
molto  estesa,  è  argomento  di  serie  preoccu- 
X)azioni  il  periodo  critico  in  cui  si  trov^a  at- 
tualmente il  commercio  dei  residui  delle  of- 
ficine del  gaz.  Finora  il  consumo  di  gaz  nel 
continente  era  stato  cosi  piccolo  che  la  ven- 
dita del  coke  era  rius(nta  molto  facile  ai  pro- 
I)rietari  di  ofiHcine.  Di  più  il  prezzo  del  com- 
bustibile per  gli  usi  domestici  era  cosi  ele- 
vato che  i  mercati  locali  del  coke  s'  erano 
mantenuti  sempre  favorevoli  ai  fabbricanti. 
Ma  da  qualche  tempo  si  manifestano  segni 
non  dubbi  che  non  lasciano  troppo  sperare 
nella  continuazione  di  un  tale  stato  di  cose. 

Per  quanto  concerne  la  Germania,  il  ra- 
pido aumento  del  consumo  del  gaz  nelle  gran* 


di  città,  dovuto  alla  diffusione  acquistata  dal- 
l' illuminazione  ad  incandescenza  per  il  suo 
buon  mercato,  ha  già  portato  come  conse- 
guenza che  grandi  quantità  di  coke  giacciono 
invendute  presso  le  officine  del  gaz,  i  cui 
direttori  studiano  ora  la  maniera  di  modifi- 
care i  metodi  di  carbonizzazione  per  produrre 
del  coke  adatto  a  scopi  metallurgici,  e  per  forni. 

Eesta  a  vedersi  in  quale  misura  il  successo 
coronerà  questi  forzi  dei  produttori  tedeschi  di 
gaz.  Sebbene  questi  procedano  adattandosi  alle 
particolari  condizioni  del  paese,  i  loro  sfor- 
zi devono  essere  tenuti  di  vista  dai  produt- 
tori degli  altri  paesi,  i  quali  hanno,  e  giu- 
stamente, imparato  a  considerare  la  pratica 
tecnica  della  Germania  come  degna  della 
massima  considerazione  e  feconda  di  ammae- 
stramenti per  tutti. 

Per  varie  ragioni  in  questi  ultimi  anni  i 
produttori  tedesc»hi  presero  a  considerare  il 
carbone  del  loro  paese  come  loro  principale 
materia  prima.  Ora  il  carbone  tedesco  è  di 
natura  povero,  e  buona  parte  di  esso  non  è 
atta  a  produrre  del  buon  coke  senza  che  du- 
rante il  processo  si  mantenga  una  pressione 
più  alta  di  quella  comunemente  usata  nelle 
storte  a  gaz. 

Per  conseguenza,  mentre  i  carboni  fossili 
del  continente  più  abbondanti  e  più  a  buon 
mercato  danno  quel  gaz  leggero  che  ò  tutto 
quanto  il  produttore  desidera  nelle  circostan- 
ze attuali,  il  produttore  stesso  si  trova  nel 
pericolo  di  dover  completamente  rinunciare 
allo  smercio  del  suo  coke  a  nìeno  che  la  qua- 
lità di  questo  combustibile  non  sia  migliorata 
Questa  è,  in  poche  parole»,  la  ragione  princi- 
pale delle  cure  che  attualmente  la  Germania 
dedica  al  metodo  di  carbonizzazione  del  car- 
bon  fossile  in  grandi  masse.  Ciò  non  vuol 
dire  però  che  lo  stesso  debba  farsi  nei  paesi 
che  si  trovano  in  condizioni  differenti  dalla 
Germania. 
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In  Francia  le  condizioni  sono  alquanto  di- 
verse che  in  Germania:  per  quanto  gli  sforzi  dei 
produttori  si  volgano  nella  stessa  direzione, 
lo  sviluppo  industriale  non  fu  qui  tanto  stra- 
ordinario da  occasionare  un  si  largo  cambia- 
mento nella  tecnica  della  produzione  del  gaz. 
L'  applicazione  dell'  incandescenza  vi  fu  mol- 
to più  ristretta,  e  i  vincoli  ai  quali  la  ma- 
nifattura del  gaz  è  sottoposta  non  sono  per 
anco  di  molto  rilasciati.  Però  la  questione 
del  modo  d' impiego  del  coke  ha  acquistato 
una  gravità  che  non  aveva  certamente  per 
lo  innanzi,  ed  è  divenuta  una  sorgente  di 
grande  ansietà  pei  produttori,  ansietà  deri- 
vante dal  fatto  che  gii  industriali  mostrano 
una  spiccata  tendenza  ad  abbandonare  il  va- 
pore per  servirsi  del  gaz  povero. 

I  più  poveri  carboni  fossili  francesi  pos- 
sono essere  utilizzati  nella  miriade  di  modelli 
di  gazogeni  che  si  trovano  colà  sul  mercato 
in  servizio  dei  motori  a  gaz  ;  questa  notevo- 
lissima trasformazione  neir  industria  fu  effet- 
tuata quasi  del  tutto  indipendentemente  dal- 
l' industria  domestica  del  gaz. 

In  tali  circostanze  è  meritevole  di  spe- 
ciale attenzione  una  relazione  suir  uso  indu- 
striale del  coke  letta  ultimamente  air  Asso- 
clazlone  degli  ingegneri  gaz  isti  francesismi 
signor  Alexandre  Lencauchez  il  cui  nome  è 
molto  noto  per  aver  migliorato  Tusodeimo- 
toi'i  a  gaz  povero. 

Egli  parla  solo  incidentalmente  degli  usi 
domestici  del  coke  perchè  questi  non  entra- 
no neir  ambito  della  sua  relazione,  ma  li  ri- 
corda in  modo  istruttivo  dimostrando  tutta 
la  cura  colla  quale  da  lungo  tempo  è  costu- 
me in  Francia  di  preparare  questo  combu- 
stibile per  lo  smercio.  Il  coke  non  è  venduto 
come  esce  dalle  storte,  ma  viene  sempre 
spezzato  e  ridotto  in  pezzi  di  diverse  dimen- 
sioni, partendo  da  pezzi  di  cii'ca  6  cm.  e  ar- 
rivando alla  polvere  di  coke. 

Quest'  ultima  viene  usata  nelle  stufe  tipo 
Michele  Perret  a  lenta  combustione,  oppure 
per  caldaie  multitubolari,  ed  in  e;itrambi  i 
casi  con  buoni  risultati  economici.  I  pezzi 
più  grandi  di  coke  pulito  sono  venduti  mol- 
to favorevolmente  per  le  locomotive  della 
ferrovia  metropolitana  di  Parigi,  alle  quali 
non  è  pei'messo  adoperare  quel  carbon  fos- 
sile impuro  che  ò  cosi  famigliare  a  coloro 
che  viaggiano  sulle  altre  ferrovie  francesi. 
Ma  Lencauchez  dimostra  come  per  bruciare 
comodamente  i  pezzi  e  la  polvere   del  coke 


bisogna  sostituire  le  piastre  perforate,  od  i 
forni  ad  aria  calda  con  fabbricazioni  a  dop- 
pia arcata  per  le  graticole  ordinarie  e  ricor- 
rere air  aiuto  di  correnti  d'  aria  quando  oc- 
corre un  grande  ciilore.  Per  gli  usi  domestici 
con  tali  combustibili  è  raccomandato  il  tipo 
di  stufa  «  Salamandre  ».  Queste  sono  vere 
fornaci  a  gaz,  ma  l'ossido  di  carbonio  è  bru- 
ciato all'  estremità  del  letto  del  combustibile. 

È  provato  che  questo  combustibile  serve 
per  gli  ordinali  fornelli  delle  caldaie  a  va- 
poie  meglio  del  carbone  del  Pas-de-Calais,  e 
la  sua  superiorità  si  può  calcolare  essere  in 
misura  del  13  por  c?nto.  Nella  raffineria  di 
zucchero  Say,  a  Parigi,  si  usa  mescolare  dal 
45  al  60  0(0  di  coke  in  pezzetti  e  in  polvere 
col  carbone  da  coke. 

La  combustione  è  piuttosto  lenta,  ma  in 
fine  la  polvere  di  coke  non  dà  minore  quan- 
tità di  calore  del  carbon  fossile  a  cui  è  me- 
scolata. Negli  alti  forni  francesi  si  usa  coke 
da  gaz  in  proporzioni  diverse  secondo  i  prez- 
zi (*orrenti,  insieme  con  coke  da  forni. 

Tanto  in  Francia  come  in  Inghilterra  si 
ammette  che  il  migliore  combustibile  per  for- 
naci a  cementi  di  portland  del  vecchio  tipo, 
è  il  coke  da  gaz.  I  fornelli  a  coke,  sono  ora 
impiegati  in  Francia  dai  fabbricanti  di  ve- 
trerie, dai  raffinatori  di  zucchero,  e  dai  pro- 
duttori di  prodotti  chimici.  —  Essi  produco- 
no un  gaz  troppo  secco  per  la  fusione  del 
ferro  e  dell'  acciaio  a  meno  che  non  vi  si 
aggiunga  del  vapore  che  lo  converte  in  una 
specie  di  gaz  d'  acqua. 

Quando  per  mezzo  di  un  iniettore  si  è  ag- 
giunto al  gaz  tanto  vapore  che  il  gaz  stesso 
contiene  10-11  OjO  d'idrogeno,  si  ritiene  che 
il  miscuglio  sia  abbastanza  riducente,  e  la 
lavorazione  non  sarà  più  tanto  difficile  a  ca- 
gione delle  scorie.  M.  Lencauchez  dimostra 
che  non  vi  è  un  grande  vantaggio  nell'  uso 
di  questo  gaz  misto  in  confronto  del  gaz  secco 
degli  alti  forni,  quando  questo  sia  impiegato 
immediatamente,  senza  perdita  sensibile  di  ca- 
lore come  nel  caso  dei  forni  a  storte  di  gaz. 
Non  si  deve  però  dimenticare  che  quanto  più 
ricco  è  il  gaz.  tanto  maggiore  ò  la  quantità 
di  aria  necessaria  per  bruciarlo  completa- 
mente, e  per  quanto  sia  suU'  aria  che  si  basa 
il  benefizio  della  rigenerazione  nei  forni,  la 
economia  di  questa  rigenerazione  è  sempre 
proporzionata  alla  ricchezza  del  gaz.  Il  gaz 
misto  sarà  da  preferirsi  quando  il  gaz  debba 
usarsi  a  qualche  distanza  dal  produttore,  do 
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pò  esser  stato  raffreddato  ed  anche  piii'ifìcato. 
Del  resto  la  produzione  di  gaz  misto  richiede 
un  tale  raflfreddamento  del  combustibile  nel 
generatore  da  impedire  la  formazione  delle 
scorie;  ciò  dimostj-a  che  forse  un  carbone 
fossile  a  buon  mercato  ma  a  cenere  abbondan 
te  non  potrà  mai  adoperarsi.  Parecchi  inven- 
tori, specialmente  Minaiy  e  Didier,  studiarono 
invano  il  modo  di  ridurre  allo  stato  fluido  le 
scoi'ie  dei  generatori  di  gaz  come  la  scorie  degli 
alti  forni,  e  diffìcilmente  nelle  attuali  condi- 
zioni si  potrà  riuscirvi,  essendo  troppo  alto 
il  calore  necessario  per  un  tiile  risultato.  È 
preferibile  trattare  le  scorie  che  si  foi-mano 
nel  generatore  nella  maniera  ordinaria. 

M.  Lencauchez  dà  poi  la  descrizione  di 
un  tipo  di  generatore,  probabilmente  di  sua 
invenzione,  alimentato  da  un  getto  di  una 
miscela  d'aria  e  di  vapore  sopra  riscaldato 
alla  temperatura  di  350°  e  anche  375^  C. 
Questa  disposizione  consta  principalmente'di 
una  caldaia  tubolare  Field  posta  sopra  il  gene- 
ratore ed  un  tubo  iniettore  Cowper.  Si  sostiene 
che  il  getto  di  acqua  e  di  vapore  alla  tem- 
peratura suddetta  arricchisca  il  gaz  del  30  0[o 
di  idrogeno.  Il  calcolo  e  T  esperienze  dimo- 
strano che  se  V  aria  prima  mescolata  con 
vapore  è  introdotta  in  un  generatore  di  gaz, 
essa  porta  450  calorie  in  aiuto  della  gazifì- 
cazione  del  carbonio  solido,  e  cosi  aumenta 
di  un  quinto  la  quantità  di  gaz  d'  acqua  pro- 
dotta dagli  apparecchi  che  lavorano  conti- 
nuatamente. Con  buoni  apparecchi  di  questa 
specie,  un  gaz  misto  può  contenere  il  53,52 
per  cento  di  combustibile,  del  quale  31,75 
per  cento  è  idrogeno,  e  21,53  per  cento  os- 
sido di  carbonio.  Il  potere  calorifico  di  un 
tale  gaz  è  di  1505  calorie  per  m^ 

Qualunque  gaz  ottenuto  dal  coke  per  es- 
sere utilizzato  come  forza  motrice,  deve  essere 
liberato  dalla  polvere  e  purificato.  Il  miglior 
depuratore  conosciuto  è  un  doppio  ventilato- 
re con  ali  uguali  ed  opposte  una  air  altra  ; 
il  gaz  viene  mescolato  con  acqua  nella  pro- 
porzione di  circa  2  volte  il  suo  peso.  La  ppl- 
^-ere  è  cosi  portata  via  dalla  forza  centrifuga 
e  viene  spinta  fuori  in  forma  di  poltiglia 
lattea. 

11  gaz  di  coke  è  molto  più  caric^.o  di  pol- 
vere di  quanto  generalmente  credono  i  diret- 
tori di  officine  e  tale  polvere  si  leva  solo 
con  grande  difficoltà.  Il  detto  sistema  è  rac- 
comandato come  modo  di  assaggio  nelle  of- 
ficine da  gaz  per  essiccare  e  liberare  il  gaz 


impuro  dal  catrame,  ed  è  provato  che  per 
tale  scopo  esso  ò  di  molto  più  efficace  di  tut- 
ti i  depuratori  finora  conosciuti. 

Comunque  sia,  non  si  può  certamente  ne- 
gare che  la  memoria  di  M.  Lencauchez  sia 
frutto  di  una  mente  non  comune,  e  sia  degna 
di  esser  studiata  attentamente. 


SULLA  DETERMINAZIONE 

DEL  POTEBE  CALOBIFICO  DEL  GAZ  ILLUMIHAHTE 

È  noto  come  il  gaz  illuminante  è  oggi 
quasi  unicamente  impiegato  per  ottenere  ca- 
lore. Anche  nelle  lampade  ad  incandescenza 
il  gaz  non  emette  la  luce  sua  propria,  ma  il- 
lumina perchè  scalda  e  rende  incandescenti 
le  reticelle.  Quindi  sia  i  metodi  fotometrici, 
sia  la  determinazione  della  densità  non  hanno 
valore  neir  apprezzamento  delle  qualità  del 
gaz  illuminante  ;  restano  solo  V  analisi  chimi- 
ca e  la  determinazione  del  potere  calorifico. 

L' analisi  chimica  preseuta  finora  gravi 
difficoltà  di  esecuzione,  richiede  gran  tempo 
e  non  è  scevra  di  cause  d'  errore. 

Il  mezzo  più  comodo  e  semplice  per  de- 
terminare il  valore  di  un  gaz  illuminante  è 
senza  dubbio  la  determinazione  del  suo  po- 
tere calorifico.  Tutto  dipende  dal  poter  di- 
sporre di  un  calorimetro  sufficientemente  e- 
satto  e  di  facile  maneggio. 

Si  arriverebbe  a  risultati  precisi,  impie- 
gando la  bomba  calorimetrica  di  Berthelot,  ma 
disgraziatamente  questo  apparecchio  è  trop- 
po costoso  a  cagione  della  gran  quantità  di 
platino  che  entra  nella  sua  costruzione. 

P.  Mahler,  ingegnere  delle  miniere,  in 
Francia,  ha  apportato  air  apparecchio  oiigi- 
nale  di  Berthelot  una  modificazione  utilissi- 
ma, che  lo  rende  pratico  e  di  un  costo  non 
troppo  elevato,  per  cui  è  possibile  il  suo  ac- 
quisto alle  officine,  laboratorii,  municij)ii,  ecc. 
Il  pregio  di  questo  apparecchio  si  è  che  si 
possono  fare  delle  determinazioni  calorime- 
triche  di  una  grande  esattezza  tanto  sui  com- 
bustibili solidi,  che  liquidi  o  gazosi. 

Il  prof.  Cessa  gentilmente  ha  messo  a  mia 
disposizione  uno  di  questi  apparecchi  forniti 
dalla  Ditta  L.  Golaz,  di  Parigi,  già  stato  im- 
piegato più  volte,  con  buon  successo,  ])er  la 
determinazione  del  poten^  calorifico  di  com- 
bustibili fossili.  Io  me  ne  sono  servito  per  la 
ueLerminazione  del  potere   calorifico  uei  gaz 
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illuminante  delle  due  officine  della  città  di 
Torino,  determinazione  che  non  mi  risulta 
ancora  stata  eseguita, 

Senza  entrare  in  troppi  particolari  sulla 
descrizione  del  calorimetro  di  Mahler,  dirò 
solo  che  esso  si  compone  principalmente  di 
una  bomba  d'  acciaio  a  pareti  molto  resisten- 
ti, nichelata  esternamente  e  ricoperta  inter- 
namente di  uno  smalto  particolare  inattacca- 
to dagli  acidi.  Questa  bomba  si  chiude  erme- 
ticamente con  un  coperchio  metallico  a  vite, 
avente  un  rubinetto  pure  a  vite,  che  comu- 
nica coir  interno  della  bomba. 

Nel  coperchio  sono  innestate  due  asticelle 
di  platino,  di  cui  una  in  comunicazione  di- 
retta col  metallo  del  coperchio  e  V  altra  tro- 
vasi ben  isolata  attraverso  il  metallo  ;  que- 
ste due  asticelle,  mediante  la  corrente  elet- 
trica, possono  funzionare  da  elettrodi  e  poste 
in  comunicazione  con  un  filo  di  ferro,  lo  ri- 
ducono air  incandescenza. 

Alla  bomba  va  annesso  il  calorimetro, 
propriamente  detto,  che  è  formato  da  un  va- 
so cilindrico  di  lamiera  d'  ottone  molto  sot- 
tile, il  quale  è  posto  in  un  recipiente  isolato- 
re, coperto  esternamente  con  un  tessuto  di 
feltro,  coibente,  per  impedire  le  dispersioni 
o  gli  acquisti  di  calore  per  irradiazione  du- 
rante il  saggio.  Nel  vaso  cilindrico  di  lamiera 
d'  ottone  si  muove,  con  un  semplice  congegno 
cinematico,  un  agitatore  di  forma  elicoidale. 

Si  hanno  inoltre  dei  termometri,  che  in- 
dicano il  cinquantesimo  di  grado,  un  genera- 
tore di  elettricità,  un  contatore  di  sec^ondi, 
un  cilindi'o  di  ferro  contenente  ossigeno  com- 
presso ed  un  manometro. 

Ciò  premesso,  ec(;o  ora  come  si  procede 
alle  prove  sperimentali. 

Mediante  un  rubinetto  a  tre  vie  si  mette 
la  bomba,  chiusa  col  rispettivo  coperchio,  in 
comunicazione  con  una  pompa  a  mercurio  e 
si  pratica  il  vuoto,  dopo  di  che,  mercè  lo 
stesso  rubinetto  a  tre  vie,  si  riempie  la  bom- 
ba del  gaz  da  esaminare.  L'  operazione  va 
ripetuta  due  volte  di  seguito  nello  scopo  di 
esser  certi  di  aver  scacciata  completamente 
r  aria  dalla  bomba  e  di  averla  sostituita  col 
gaz  in  esame. 

Prima  però  di  chiudere  la  bomba  col  suo 
coperchio  devesi  far  comunicare  gli  elettrodi 
di  platino  col  filo  sottile  di  ferro,  che  la  cor- 
rente elettrica  deve  portare  coli'  incandescen- 
za e  bruciare. 

La  capacità  della  bomba  è  conosciuta  e- 


sattamente.  Neir  istruzione  che  accompagna 
r  apparecchio,  e  detto  che  la  bomba  di  Ma- 
hler  ha  la  capacità  di  654  centimetri  cubici, 
ma  da  una  misura  esatta  risulta  che  quella 
a  mia  disposizione  è  solo  della  capacità  di 
627  cm\ 

Riempiuta  la  bomba  del  gaz  da  esaminare, 
si  nota  la  temperatura  dell'  ambiente,  la  pres- 
sione atmosferica  e  la  pressione  del  gaz; 
quindi  si  fa  comunicare  la  bomba  col  cilin- 
dro di  ossigeno  compresso  e  si  lascia  entrare 
questo  gaz  fino  ad  una  pressione  variabile 
secondo  la  natura  del  gaz. 

Nel  caso  del  gaz  dei  gazDgc^ni  industrali 
basta  mezza  atmosfera  ;  per  il  gaz  illuminante 
occorrono  5  atmosfere,  per  V  idrogeno  3  at- 
mosfere, per  il  propano  7  atmosfere. 

Dopo,  si  chiude  il  rubinetto  a  vite,  si  por- 
ta la  bomba  cosi  preparata  nel  calorimetro 
contenente  grammi  2200  d'acqua  distillata  e 
si  dispone  a  sito  il  termometro  e  l'agitatore. 

Si  agita  alcuni  istanti  il  liquido,  perchè 
r  insieme  del  sistema  si  metta  presso  a  poco 
in  equilibrio  di  tempemtura  e  si  comincia 
r  osservazione. 

Si  nota  la  temperatura  dell'  acqua  di  mi- 
nuto in  minuto  durante  5  minuti  circa  onde 
si  possa  fissare  la  legge,  che  segue  il  termo- 
metro prima  dell'  esplosione.  Poi  si  fa  comu- 
nicare gli  elettrodi  della  bomba  col  genera- 
tore di  elettricità  ;  il  piccolo  filo  di  ferro, 
cosi  arroventato,  brucia  nell'  ossigeno  com- 
presso colla  massima  rapidità,  determinan- 
do r  esplosione  del  miscuglio  di  gaz  in 
esame  coli'  ossigeno.  Un  mezzo  minuto  dopo 
che  è  avvenuta  l'esplosione  (si  sente  distin- 
tamente da  chi  si  trova  vicino  al  calorimetro 
e  non  presenta  il  menomo  pericolo)  si  segna 
la  temperatura  ed  in  appresso  si  continuano 
e  si  registrano  le  osservazioni  termometriche 
ogni  mezzo  minuto  sino  a  che  il  mercurio 
del  termometro  accenna  a  discendere  rego- 
larmente. Segnato  cosi  il  massimo  di  tempe- 
ratura, si  proseguono  ancora  le  osservazioni 
per  altri  5  minuti  circa  a  fine  di  determinare 
r  andamento  della  temperatura  dopo  il  mas- 
simo. Durante  1'  esperienza  deve  sempre  fun- 
zionare r  agitatore. 

Si  hanno  allora  tutti  gli  elementi  princi- 
pali per  il  calcolo  e  particolarmente  quelli 
che  occorrono  all'  unica  correzione  da  farsi 
in  dipendenza  della  perdita  di  calore  che  il 
calorimetro  soffre  nel  tempo  che  passa  prima 
di  arrivare  al  massimo  ;  correzione  del  resto 
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minima  sia  per  la  rapidità  deir  esperimento, 
sia  per  la  massa  considerevole  d'  acqua,  che 
si  mette  nel  calorimetro. 

Questa  correzione  si  effettua  facilmente 
applicando  le  due  seguenti  regole: 

1.  Il  decrescimento  di  temperatura  osser- 
vato in  un  minuto  dopo  il  massimo  rappre- 
senta la  perdita  di  calore  del  calorimetro 
prima  di  arrivare  al  massimo,  purché  la  tem- 
peratura media  del  minuto  che  si  considera 
non  differisca  più  di  un  grado  dalla  tempe- 
ratura del  massimo. 

2.  Se  la  temperatura  del  periodo  conside- 
rato differisce  più  di  un  grado,  ma  meno  di 
due,  da  quello  del  massimo,  la  correzione 
cercata  è  la  medesima  diminuita  però  di  0,005. 

Se  la  temperatura  del  sistema  rimane  co- 
stante nei  5  minuti  che  precedono  V  esplosione 
(cosa  assai  facile  ad  ottenere)  non  si  ha  da 
tener  conto  della  variazione  di  calore,  che 
avviene  durante  il  primo  mezzo  minuto  del 
periodo  del  riscaldamento. 

Però  siccome  il  calore  prodotto  dair  espio 
sione  del  gaz  riscalda  alla  medesima  tempe- 
ratura non  solo  V  acqua  contenuta  nel  calori- 
metro, ma  anche  la  bomba,  lo  smalto,  il  pla- 
tino, r  agitatore  ed  il  termometro,  è  neces- 
sario trovare  la  quantità  d'  acqua  che  equi- 
vale per  capacità  calorifica  a  tutti  questi 
oggetti  presi  insieme.  Ciò  riesce  facile  ed 
abbastanza  esatto,  quando  si  conosca  il  peso 
d' ognuno  ed  il  calore  specifico  corrisponden- 
te, bastando  moltiplicare  V  uno  per  V  altro. 
Alle  calorie  in  tal  modo  calcolate  fa  mestieri 
sottrarre  le  calorie  dovute  alla  combustione 
neir  ossigeno  del  filo  di  ferro  ;  per  una  ra- 
gione che  dirò  in  seguito,  io  ho  sostituito  al 
filo  di  ferro  un  filo  di  platino  di  tal  grossez- 
za che  sotto  r  azione  della  corrente  elettrica 
diventasse  incandescente,  senza  però  fondersi. 

Il  calore  dovuto  air  arroventamento  del 
filo  di  platino  non  venne  preso  in  considera- 
zione nei  miei  calcoli. 

Neir  istante  deir  esplosione  del  gas  illu- 
minante neir  ossigeno  si  formano  sempre  del- 
le piccole  quantità  di  acido  nitrico  dovute 
alla  presenza  di  azoto  tanto  nel  gaz  illumi- 
nante come  neir  ossigeno  compresso  (1).  Per 
avere   maggior   esattezza  nei    risultati   biso- 


(1)  L'ossigeno  compresso  della  Compagina  conti- 
nentale d'  ossigeno  contiene  da  5  a  10  centesimi  d'a- 
zoto. {€  Traitò  pratique  de  calorimetrie  chimique  »  — 
Berthelot;. 


gnerebbe  anche  togliere  alla  quantità  di  ca- 
lore trovata  quella  dovuta  alla  formazione 
deir  acido  nitrico,  ma  questa  è  cosi  picoola 
che  io  la  ho  trascurata. 

Prima  d' intraprendere  la  determinazione 
dei  potere  calorifico  del  gaz  illuminante  col- 
r  apparecchio  di  Mahlerho  voluto  verificare 
se  impingando  un  gaz  di  cui  si  conosca  il 
potere  calorifico,  avrei  ottenuto  dei  risultati 
attendibili  ;  sono  perciò  ricorio  air  idrogeno 
preparato  al  momento  di  servirmene. 

KMporlenzc  Mull'ldrogeno 

Volume  d'idrogeno,  saturo  di  umidità,  con- 
tenuto nella  bomba  alla  pressione  di  741™™  di 
mercurio  ed  alla  temperatura  di  20°  centigr. 
cm^'  627. 

Volume  d'idrogenò  della  bomba  ridotto  a 
760™™  di  mercurio  ed  a  0**  : 
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180,40  — IB^SS 


19",01 
19°,00 
lO^OO 
19»,00 


^o=- 


:=0°,004 


^^^19°,02-19°,00^^„^^^ 

0 

Perdita  del  sistema  durante  i  minuti  (6 — 7) 
J^  Xl=0°,004. 

Durante  i  minuti  (5  1{5  —  6)  la  media 

18°,72  + 18°,97 


2 


=  18°,84 


differisce  dal  massimo  per  meno  di  1  e  quindi, 
secondo  l'accennata  regola,  non  si  fa  corre- 
zione. 

Perdita  durante  i  minuti  (5-5  li2). 
18°,40— 18°,3« 


-^.Xll2=- 


X  ll2  =  0,002 


0,004  +  0,002  =  0,006 
Variazione  di  temperatura  corretta  : 
0,64  +  0,006  =  0°646. 
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Quantità  (racqua  del  calorimetro  gr.  2200 

Equivalente  in  acqua  della  bomba 
e  dei  suoi  accessori »      468 

Quantità  d'acqua  totale=2200+468=2668. 

Quantità  totale  di  piccole  calorie  =  2668  X 
X  0,646  =1723,53. 

Calorie  per  1  litro  d'idrogeno  = 

1723,53  X  1000 


556,20 


=  3,098. 


Calorie  per  grammi  1  d'idrogeno  = 
__3^098^_ 
-  0,08988 -'^^'^^^• 

Nello  stesso  modo  ho  eseguito  altri  2  saggi 
sullo  stesso  gaz  idrogeno  ed  i  risultati  otte- 
nuti si  riassumono  cosi  : 

Calorie 
per  frr.  1  d'idrog. 

34,468 
34,491 
34,445 

concordanti 


Calorie 
per  1  litro  d'idrog. 


r  Saggio  ....     3,098 


2*^ 
3^ 


....     3,100 
....     3,096 

Questi    risultati,    abbastanza 
fra  loro,  sono  ottenuti  a  volume  costante,  es- 
sendo Tacqua  ridotta  allo  stato  liquido. 

Gioiti  sperifnentatori  si  sono  occupati  della 
determinazione  del  potere  calorifico  dell'idro- 
geno ed  ebbero  risultati  non  sempre  concor- 
danti, ma  stando  alle  classiche  ricerche  del 
Berthelot,  gr.  1  d'idrogeno,  quando  brucia, 
svilupperebbe  34,500  calorie,  essendo  l'acqua 
tutta  liquefatta. 

Ora  i  miei  risultati,  come  si  vede,  colli- 
mano, per  quanto  si  può  attendere  dai  pro- 
cessi calorimetricù,  con  quelli  di  Berthelot, 
quindi  posso  ritenere  che  il  metodo  da  me 
seguito  è  sufficientemente  esatto  ed  atto  ad 
essere  api)licato  al  gaz  illuminante. 

RiMiillali  delle  c^MperleiisRe  miiI  kax 
llliiniinanlo 

Società  ilaliana  del  gaz  (*) 

Per  1  metro  cubo 

1"  Saggio  31  marzo  1900  .  .  calorie  5819 
2"  »  6  aprile  >  .  .  »  5762 
3°       »        11  api-ile     >         .     .        »         5840 

Società  dei  consumatori  (*) 

Per  1  metro  cubo 

1"  Saggio  12  aprile  1900  .  .  calorie  5721 
2'       »         13      »  >     (oreant.)     *       5840 

3°      »         13      »  »     (ore  pom.)  »       5656 


(*'  La  densità  dol  piz  della  SocietjY  Italiana  si  è 
mantenuto  in  tutti  i  giorni  delle  esperienze  a  0,39  e 
quella  della  Soeietà  dei   eoiisuuiatori  a  0,38. 


S'intende  che  tutte  queste  determinazioni 
furono  calcolate  a  volume  costante  ed  a  pres- 
sione vai'iabile. 

* 

Come  ho  fatto  osservare  nella  nota  ante- 
cedente, le  calorie  assegnate  dai  diversi  spe- 
rimentatori al  gas  illuminante  sono  molti  di- 
scordanti fra  loro  per  il  fatto  che  furono  per 
lo  più  determinate  in  base  alla  composizione 
media  del  gaz,  seguendo  norme  differenti. 

Aimé  Witz,  nel  1885,  fece  le  prime  espe- 
rienze caloi'imetriche  sul  gas  e  trovò  che  il 
potere  caloiifico  di  un  metro  cubo  di  gaz  de- 
purato, a  volume  costante,  a  0**  ed  alla  pres- 
sione di  760™'"  di  mercurio  varia  da  4719  a 
5425  calorie,  il  vapor  d'acqua  formato  essen- 
do completamente  condensato. 

Più  tardi  Mahler,  col  suo  apparecchio,  de- 
terminò il  potere  calorifico  di  alcuni  gaz  il- 
luminanti, di  cui  espongo  qui  i  risultati  : 

Calorie       Calorie 
Densità     per  m»      i)erkg. 

Gaz  d'emissione  deiroffì- 
cina  della  Villette  (Pa- 
rigi, 31  ottobre  1891) .  0,4053  5601,9  10744 

Gaz  di  litantrace  di  Com- 

mentry  (3  ottobre  1891)  0,404      5804    1 11 1 1 

Gaz  di  Cannel  Goal  (Nid- 

drie,30  ottobre  1891).  0,6367  6365,5     7735 

AnT?he  i  risultati  di  Mahler  vennero  cal- 
colati a  volume  costante. 

Come  si  vede,  i  risultati  di  Witz  sono  al- 
quanto inferiori  di  quelli  ottenuti  da  Mahler, 
ma  ciò  si  comprende  facilmente  dacché  col- 
r  appareccio  di  Mahler  la  combustione  del 
gaz  vien  fatta  mediante  V  ossigeno  quasi  puro 
compresso,  mentre  che  Witz  operava  alla 
pressione  ordinaria,  facendo  esplodere  il  gaz 
illuminante  in  presenza  di  16  volumi  d'aria. 
In  questo  caso  la  presenza  di  gran  quantità 
di  un  gaz  inerte,  quale  è  Y  azoto,  impedisce 
molto  probabilmente  la  combustione  completa 
del  gaz  illuminante  e  quindi  si  ottiene  un 
potei-e  calorifico  un  po'  inferiore  al  reale, 

I  miei  risultati  invece  vanno  molto  d'  ac- 
cordo con  quelli  ottenuti  da  Mahler  sui  gaz 
dell'  officina  della  Villette  e  del  litantrace  di 
Commentry  ;  ciò  dimostra  : 

1.  che  il  gaz  delle  due  officine  di  Torino 
ha  una  conìposizione  normale; 

2.  che  opei'ando  col  calorimetro  di  Mahler 
si  hanno,  anche  dai  diversi  sperimentatori, 
risultati  concordi. 

Quanto  alle  leggere    difterenze  che  si  ri- 
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scontrano  sul  potere  calorifico  del  gaz  nei 
vari  giorni  ed  ore  in  cui  si  sono  eseguite  le 
esperienze,  dipendono  dal  fatto  che  la  com- 
posizione del  gaz  può  variare,  entro  limiti  ab- 
bastanza estesi,  per  molte  circostanze. 

Però  neir  uso  del  calorimetro  di  Mahler 
ho  avuto  occasione  di  verificare  due  incon- 
venienti, che  impediscono  molto  probabilmen- 
te la  sua  diflfusione,  ma  che  sarebbe  facile 
eliminare. 

Il  primo  inconveniente  consiste  nel  dover 
fare  più  volte  il  vuoto  per  essere  certi  che 
la  bomba  si  riempia  perfettamente  di  gaz. 
Quest'  operazione,  oltre  a  richiedere  un  tem- 
po relativamente  lungo,  obbliga  a  mettere  il 
calorimetro  in  comunicazione  con  ai)parecchi 
pneumatici,  che  poco  o  tanto  arrecano  ingom- 
bro e  disturbo.  Tutto  ciò  si  può  facilmente 
evitare  con  una  semplice  modificazione  alla 
bomba;  basterebbe  che  il  coperchio  di  que- 
sta, invece  di  avere  un  solo  robinetto  di  co- 
municazione coir  interno,  ne  avesse  due,  di 
cui  uno  servirebbe  per  T  introduzione  del  gaz 
e  r  altro  per  V  espulsione  dell'  aria.  Cosi  in 
brevi  istanti  la  bomba  si  riempirebbe  perfet- 
tamente di  gaz. 

A  questa  condizione  sodddisfa  il  calorime- 
tro di  Mahler  modificato  dal  dott.  Kroecher, 
il  quale  per  V  appunto  ha  due  vie  di  comu- 
nicazione coir  interno,  ma  questo  apparecchio 
che  si  fabbrica  a  Berlino,  è  poco  conosciuto 
da  noi  ed  io  non  ne  ho  potuto  avere  che  una 
descrizione  sommaria. 

Il  secondo  inconveniente  che  si  verific<a, 
è  dovuto  a  ciò  che  non  si  può  fare  scoccare 
una  scintilla  elettrica  nella  bomba  di  Mahler. 
Questo  calorimetro,  destinato  essenzialmente 
per  la  determinazione  del  potere  calorifico 
dei  combustibili  solidi,  è  fatto  in  modo  che 
gli  elettrodi  in  platino  possono  con  facilità 
portare  air  incandescenza  un  sottile  filo  di 
ferro  e  questo,  bruciando  neir  ossigeno,  co- 
munica r  accensione  al  combustibile  solido, 
con  cui  si  Jtrova  a  contatto.  Le  calorie  di 
combustione  del  filo  di  ferro  sono  tenute  a 
calcolo  nella  valutazione  del  potere  calorifico 
dei  combustibili  solidi.  Ma  nel  caso  dei  com 
bustibili  gazosi,  neir  atto  dell'  esplosione,  il 
filo  di  ferro  in  combustione,  venendo  lanciato 
sulle  pareti  della  bomba,  ne  può  danneggiare 
lo  smalto.  Per  questa  ragione,  nelle  mie  espe- 
rienze, ho  sostituito  al  filo  di  ferro  un  filo  di 
I)latino,  che  deve  solo  essere  portato  air  in- 
candescenza senza  fondersi.  Però  con  questo 


mezzo  io  ho  introdotto,  dall'  esterno,  nella 
bomba  una  certa  quantità  di  calore,  difficil- 
mente calcolabile,  che  per  quanto  piccola, 
non  può  considerarsi  affatto  trascurabile. 

Invece  si  potrebbe  ritenere  affatto  trascu- 
rabile, rispetto  all'  effetto  prodotto,  la  quan- 
tità di  calore  generata  da  una  piccola  scin- 
tilla elettrica.  Ma  per  far  passare  la  scintilla 
nella  bomba  bisogna  introdurre  nel  circuito 
elettrico  un  rocchetto  d' induzione.  Or  bene, 
per  l'aumento  di  potenziale,  la  corrente  pas- 
sa allora  fra  lo  strato  isolante  e  quindi  at- 
traverso il  coperchio  metallico  senza  che  si 
produca  la  scintilla  fra  i  due  elettrodi  di  pla- 
tino. Converrebbe  adunque  fiire  in  modo  che 
gli  elettrodi  fossero  meglio  isolati. 

Non  so  se  sotto  questo  punto  di  vista  cor- 
risponda meglio  il  sopradetto  calorimetro  di 
Mahler  modificato  dal  dott.  Kroecker, 

Eliminati  questi  due  inconvenienti,  il  (ca- 
lorimetro di  Mahler  si  presta  assai  bene  per 
eseguire  in  meno  di  mezz'  ora  (mentre  al 
presente  richiede  delle  ore)  una  determina- 
zione esatta  del  potere  calorifico  assoluto  dei 
gaz  ;  soddisfa  cosi  sotto  ogni  aspetto  ai  biso- 
gni della  pratica  e  potrebbe  in  breve  tempo 
prendere  posto  fra  gli  apparecchi  di  misura 
più  acconci  per  il  controllo  del  valore  non 
solo  del  gaz  illuminante,  ma  di  tutti  i  com- 
bustibili gazosi  industriali,  quali  il  gaz  Dow- 
son,  il  gaz  dei  generatori,  il  gaz  di  acqua,  ecc. 

Termino  questa  mia  nota  accennando 
ad  un  altro  calorimetro,  introdotto  fin  dal 
1893  nella  pratica,  vale  a  dire  al  calorime- 
tro di  Junker,  mediante  il  quale  si  deduce  il 
potere  calorifico  del  gaz  dalla  quantità  d'ac- 
qua, che  da  una  temperatura  iniziale  viene 
portata  ad  una  determinata  temperatura  fi- 
nale da  un  volume  misurato  di  gaz,  che  bru- 
cia in  una  lampada  di  Bunsen. 

Quindi  basta  misurare  : 

1.  la  quantità  di  gaz  (G),  che  brucia  in 
nn  determinato  tempo  ; 

2.  la  quantità  di  acqua  (A),  che  nel  me- 
desimo tempo  da  una  data  temperatura  ini- 
ziale arriva  ad  una  determinata  temperatura 
finale  ; 

3.  r  elevazione  di  temperatura  (T),  che 
detta  quantità  di  acqua  subisce. 

A  T 
L'equazione  C  =— p^— dà  il  potere  calo- 
rifico del  gaz  in  esame. 

(Dalla  «Rivista  Tecnica»). 
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L' estrazione  dei  cianuri  dal  gaz 

lettura  del  sfff.  Jyf.  guillef  al  29""  Congresso  della 
Société  Vechnique  de  h'rìdustrie  du  Qajs:  (^iu- 
grìo  1902)  pubblicata  dalla  ]{msta  ^SejYforìi- 
teur  de  I  Jndustrie  du  ^az  et  de  F'éléctricité  > . 

(Continuaz.  e  flne  vedi  num.  prec.) 

Si  è  fatto  un  grafico   (flg.   2)  con  queste 


cifre,  mettendovi  la  temperatura,  i  nunioi 
vati  per  T  ammoniaca  in  dg  per  me,  i  ni 
trovati  per  il  solfo  ugualmente  in  dg  pe 
ma  per  quest'ultima  curva  T  origine  d 
posta  coincidere  con  30  dg  per  me, 
scopo  di  ravvicinare  le  curve  ammo 
e  solfo,  e  di  permettere  una  comparai 
più  comoda. 


65  r 


60 


55 


50 


-80r— 


•  86 


-^0 


tfy 


40 


35 


-  16 


—  10 


•    5 


—  lor 


30^  0 


-  y- 


cf^ 


Si  constata  poi  che  la  curva  deir  ammo- 
niaca e  quella  della  temperatura  sono  asso- 
lutamente solidali.  —  Dal  momento  che  la 
temperatura  esterna  è  più  bassa,  più  debole 
è  anche  la  proporzione  dell'  ammoniaca  nel 
gaz.  I  due  punti  di  queste  curve  che  sem- 
brano, a  prima  vista,  non  seguire  la  legge, 
non  fanno  che  confermarla  più  strettamente. 

Noi  vediamo  in  fatto  che  la  sera  del  9, 
essendo  la  temperatura  più  alta  che  alla  mat- 
tina, la  proporzione  d'  ammoniaca  era  un  pò 
più  debole.  Ma  a  questo  momento,  pioveva, 
lo    scrubber  era    bagnato    e   la    perdita    di 


calore  che  risultava  per  questo  ap 
chio  in  seguito  all'  evaporazione  dell' 
determinava  l' effetto  che  avrebbe  pi 
una  temperatura  più  bassa  dell'  atm 
donde  abbassamento  della  proporzione 
moniaca. 

Osserviamo  ancora  che  alla  sera  ( 
la  temperatura  essendo  più  bassa  che  1 
tina,  la  proporzione  dell'  ammoniaca 
più  elevata.  Al  momento  nel  quale  f 
la  dosatura,  benché  il  tempo  rimane: 
perto,  una  squarciatura  delle  nubi  peri 
raggi  del  sole  che  tramonUiva  di  venii 
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pire  lo  scrubber  che  si  trovò  cosi  «  in  pieno 
sole»,  sebbene  la  temperatura  indicata  dal 
termometro  posto  air  ombra  fosse  inferiore 
di  V  a  quella  che  si  aveva  al  mattino. 

Si  comprende  facilmente  ciò  che  avviene 
iieir  interno  dello  scrubber,  dove  la  con- 
densazione del  vapore  d' acqua  è  tanto  più 
attiva  quanto  la  temperatura  è  più  bassa  ;  e 
quest'acqua  condensata  trascina  essa  stessa 
una  proporzione  data  d'  ammoniaca. 

Ma  è  interessante  vedere  a  qual  punto 
queste  curve  sono  legate.  Si  constata  che 
per  conoscere  la  quantità  di  ammoniaca  con- 
tenuta nel  gaz  a  parità  delle  altre  condizioni 
può  quasi  bastare  la  lettura  del  termometro. 
Riservandoci  di  ritornare  su  questo  punto, 
noteremo  per  il  momento,  sebbene  ciò  non 
abbia  relazione  diretta  con  questo  lavoro,  la 
variazione  del  solfo  in  rapporto  a  quella 
dell'  ammoniaca.  Noi  vediamo  che  in  tutti 
questi  casi,  eccettuati  due,  il  solfo  varia  in 
senso  inverso  dell'  ammoniaca  :  quanto  mi- 
nore è  la  quantità  di  ammoniaca,  tanto  mag- 
gioi-e  è  quella  del  solfo  e   viceversa. 


La  cosa  sembra  paradossale  a  prim: 
sta,  ma  forse  si  potrà  dare  una  spr 
zione  soddisfacente  considerando  che,  mentre 
la  proporzione  d'  ammoniaca  è  aumentata,  la 
temperatura  si  è  elevata  e  che,  in  questi  li- 
miti, l'azione  della  temperatura  ha  favorito 
la  combinazione  dell'  ammoniaca  condensata 
con  una  proporzione  più  grande  d'idrogeno 
solforato  ;  di  qui  la  quantità  minore  consta- 
tata neir  analisi. 

Questo  fatto  sembra  ravvicinarsi  al  fatto 
generalmente  ammesso,  che  i  depuratori  «  la- 
vorano meglio  >  d'  estate  che  d'inverno.  De- 
riverebbe questo  dal  fatto  che  essi  ricevano 
un  gaz  in  media  meno  solforoso  V 

In  ogni  caso,  sembra  che  si  avrebbe  in 
ciò  un  soggetto  di  ricerche  interessanti. 

Ritorniamo  ai  cianuri  ed  ai  flaconi  della 
serie  G^  G.,. 

Allorquando  l'azione  del  gaz  fu  terminata,  i 
flaconi    furono    analizzati    nel   modo   indica- 
-to.  Si  troveranno  qui  appresso  i  risultati  ot- 
tenuti. 


Solfo  che  ha  traversato  i  flaconi  (risultato  me- 
dio delle  analisi  del  gaz) 

Solfo  trattenuto 

Az  H^  che  ha  traversato  i  flaconi  (risultato 
medio  delle  analisi  del  gaz) 

AzHHrattenuta! '^^^J^^"^**:  «.'''•^f''    '    •    '    ' 
)    nella  materia  cianurata  .    . 

Totale 

Az  H^  trattenuta  nel  liquido  flltrato  (calcolata 
in  solfato  d'ammoniaca) 

Solfato  di  ferro  impiegato  Fé  S0*+7  H^O     .. 

Solfato  di  ferro  riti'ovato  nel  liquido  filtrato 
Fé  S0*+1  ff  0 

Peso  della  materia  cianurata  secca  .... 

Cianuro  giallo  che  ha  traversato  i  flaconi  (ri- 
sultato medio  delle  analisi  del  gaz).     .     . 

Cianuro  giallo  trattenuto 

Rapporto  di  saturazione  : 

Az  H" 

Cianui'o  giallo  trattenuto 


G. 


G^ 


G. 


0.432 


11.24 
1.40 


12.64 


43.63 
40.00 

4.17 
18.45 

HAI 
0.72 


? 
1.276 


10.78 
1.52 


12.30 


41.84 
40.00 

2.85 
19.47 

•) 
19.00 

0.64 


2.38 


8.52 
0.86 


9.38 


? 
1.24 


G. 


3.36 

? 


9.56 
1.19 


6.74 
0.35 


10.75      7.09       52.16 


33.07 
40.00 

14.39 
12.68 

'> 
10.82 

0.86 


37.11 
40.00 

6.11 
16.31 

14.85 
0.72 


Totali 


136.33 
8.63 

50.91 


26.16 
40.00 

25.36 
6.00 

') 
14.48 

4.58 


46.84 
5.53 


101.82 
66.62 


0.78 


Durante  tutta  la  durata  del  passaggio,  tu 
manifesto  che  la  proporzione  d'  ammoniaca 
nel  gaz  era  insufficiente.  Non  vi  furono  mai 
più  di  tre  flaconi  in  serie,  e  tuttavia,  non  si 


arrivò  mai  ad  ottenere  che  il  terzo  fla- 
cone fosse  colorito  dalla  formazione  del  sol- 
furo di  ferro,  sebbene  il  gaz  traversante  que- 
sto  terzo   flacone    contenesse   dell'  idrogeno 
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solforato  in  abbondanza,   come  si  constatò  a 
più  riprese. 

L' ammoniaca  era  completamente  arre- 
stata dai  primi  flaconi. 

Com'  è  stato  spiegato  più  sopra,  i  flaconi 
si  succedevano  irregolarmente,  e  ciò  allo  sco- 
po di  ottenere  dei  ragguagli  più  espliciti  di 
quelli  dati  da  una  serie  di  flaconi  saturati 
normalmente  e  di  composizione  uniforme. 

Ecco  come  a  nostro  avviso  possono  inter- 
pretarsi le  cifre  citate.  Si  osserverà  prima  di 
tutto  che  la  proporzione  del  solfo  trattenuto 
in  confronto  a  quello  che  ha  probabilmente 
traversato  i  flaconi  è  leggera  (6,  3  OIq)  e  che 
questa  proporzione  è  accresciuta  per  il  fatto 
che  i  flaconi  63  e  G.  erano  lontani  dal  loro 
punto  di  saturazione,  e  per  conseguenza  con- 
tenevano ancora  del  solfuro  di  ferro  che  a- 
vrebbe  potuto  essere  attaccato  da  un  passag- 
gio più  prolungato  del  gaz. 

Per  r  ammoniaca  che  ha  attraversato  i 
flaconi,  e  V  ammoniaca  trattenuta  al  totale, 
si  son  trovati  due  numeri  eguali  (con  un  er- 
rore di  2  Vs  %  circa),  ciò  che  concorda  bene 
coir  impressione  che  dava  il  passaggio  del 
gaz.  —  Bisogna  osservare  ancora  che  la  ci- 
fra deirammoniaca  che  ha  attraversato  i  fla- 
coni è  stata  ottenuta  in  questa  serie  in  12 
dosature  successive,  e  quella  deirammoniaca 
trattenuta  in  40  determinazioni  addizionate. 

Si  comprende  come  in  queste  condizioni, 
sarebbe  stato  diffìcile  aii'ivare  ad  un  accordo 
più  completo  fra  questi  due  numeri. 

Si  può  anzi  conchiudere  da  questa  con- 
cordanza, che  vi  è  in  questo  processo  di  do- 
sature di  un  elemento  del  gaz,  due  volte  per 
giorno  a  12  ore  di  intervallo,  durante  più 
giorni  di  seguito,  un  eccellente  mezzo  d'  ap- 
prezzamento della  quantità  reale  di  questo 
elemento  prodotta  durante  lo  stesso  tempo, 
apprezzamento  ben  diffìcile  a  fare  per  mezzo 
di  alcune  dosature  ripartite  a  caso,  poiché  si 
è  veduto  come  alcuni  di  questi  elementi,  al- 
meno r  ammoniaca  e  V  idrogeno  solforato, 
sono  in  fluttuazione  costante,  e  come  la  mi- 
nima perturbazione  atmosferica  ha  una  riper- 
cussione immediata  sulle  loro  proporzioni. 

Le  cifre  date  dal  solfato  d'ammoniaca  in 
soluzione,  sono  quelle  trovate  per  V  ammo- 
niaca esistente  nel  liquido  filtrato,  ma  calco- 
late in  solfato  d'ammoniaca.  Si  osserverà  che 
i  40.000  g.  di  solfato  di  solfato  di  ferro  di 
ciascun  flacone,  potevano  dare  al  massimo 
18,6  g.  di  solfato  d'ammonio  della  reazione  (4) 


come  pure  dell'  ammoniaca  ti-attenuta  dal- 
l' acqua  della  soluzione,  allo  stato  di  solfuro 
e  di  carbonato. 

La  quantità  di  solfato  di  ferro  impiegato 
fu  sempre  la  stessa,  cioè  40.00  gr.  per  flacone, 
cortispondente  a  100  ce.  d'  una  soluzione  al 
40  Oio. 

Quanto  al  solfato  di  ferro  ritrovato  nel 
liquido  filtrato,  questo  sale  poteva  avere  due 
origini.  Poteva  provenire  dal  solfuro  di  ferro 
non  ancora  intaccato  dal  passaggio  del  gaz 
e  ulteriormente  disciolto  per  1'  addizione  d'a- 
cido solforico,  o  essere  semplicemente  del 
solfato  di  ferro  rimasto  intatto  nella  soluzione, 
per  mancanze  degli  elementi  necessari  per 
farlo  precipitare  (nel  caso  particolare  T  am- 
moniaca). 11  flacone  G^  avrebbe  potuto  tro- 
varsi in  queste  condizioni.  Vediamo  che  ciò 
non  è,  poiché  il  40.00  g.  di  solfato  di  ferro 
eh'  esso  conteneva  originariamente  esigevano 
4.89  gr.  d'  ammoniaca  per  essere  completa- 
mente precipitati,  e  ne  sono  stati  trovati  7.09 
gr.  cioè  molto  più  di  quanto  occorreva. 

I  pesi  trovati  per  la  materia  cianurata, 
come  la  quantità  di  cianuro  giallo  trattenuto, 
sono  assai  istruttivi,  sopra  tutto  se  si  confron- 
tano col  grafico  indicante  il  cammino  del  gaz 
nei  flaconi  e  delle  analisi  di  gaz. 

G^  e  Gg  sono  completamente  saturati  e 
non  presentano  niente  di  particolare.  Ma  G., 
mentre  era  in  reazione,  subiva  l' influenza 
della  mancanza  d'ammoniaca  provocata  dal- 
l' abbassamento  della  temperatura  in  questo 
periodo  e  lasciava  passare  senza  assorbirla 
una  frazione  notevole  di  cianuro  perduta  or- 
mai nelle  misurazioni.  Anche  Gj  subiva  in 
parte  tale  influenza,  che,  forse  ha  agito  an- 
che sulla  fine  della  saturazione  ammoniacale 
di  Gj,  in  modo  ohe  in  flne  1'  azione  dell'  ab- 
bassamento della  temperatura  esterna  si  é 
tradotta  in  una  perdita  di  cianuro  per  man- 
canza di  ammoniaca  ed  il  risultato  é  visibile 
nella  colonna  dei  totali,  dove,  mentre  tro- 
viamo la  cifra  d' ammoniaca  indicata  dalle 
dosature,  constatiamo  una  mancanza  di  20  OIq 
nel  cianuro  trattenuto,  in  confronto  a  quello 
che  ha  attravei'sato  i  flaconi. 

L'influenza  della  temperatura  esterna  che 
agiva  potentemente  sul  contenuto  in  ammo- 
niaca del  gaz,  è  anch'essa  chiaramente  messa 
in  evidenza. 

Faremo  ancora  un'  osservazione  per  ter- 
minare quest'  esame. 

Se  prendiamo  i  numeri  citati,  constatiamo 
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che  la  proporzione  fra  V  ammoniaca  e  il  cia- 
nui'o  fissato  è  tale,  (*.he  per  fissare  1  gr.  di 
cianuro  giallo,  occorrono  0.7  gr.  d'  ammoniaca. 

Trasportiamo  questa  propoi-zione  ai  numeri 
della  serie  G^  G-. 

Abbiamo  visto  nelle  analisi  di  gaz,  che  la 
composizione  del  gaz,  durante  questa  espe- 
rienza fu  tale  che  la  dosatura  media  in  am- 
moniaca fu  di  2,11  gr.  per  m.  e.  —  Se  questa 
proporzione  di  1:  0.7  è  ugualmente  vera  nel 
caso  nel  quale  si  lavora  con  mancanza  d'am- 
moniaca, questa  quantità  di  2.11  gr.  per 
me.  doveva  trattenere  3,01  gr.  di  cianuro 
giallo;  e  siccome  in  questa  serie  sono  passati 
in  tutto  24.130  1.  di  gaz,  avrebbero  dovuto 
restare  fissati  72,63  gr.  di  cianuro  giallo. 

Ora  le  analisi  di  questa  serie  hanno  dato 
un  totale  di  66,62  gr. 

1/  accordo  è  soddisfacente  e  la  proporzione 

ammoniaca       ^  r- 

cianuro  giallo 

ne  dà  una  preziosa  conferma. 


Influenza  della  conce7itra  7  ione  della  sola  zioìie 
di  solfato  di  ferro. 

Si  comprende  tatto  Tinteresse  che  si  rian- 
noda air  impiego  d'  una  soluzione  più  con- 
centrata che  è  possibile  di  solfato  di  ferro, 
poiché  questa  soluzione,  trasformata  in  solu- 
zione di  solfato  d'ammoniaca  deve  essere 
evaporata  ad  un  dato  momento. 

Il  Dr.  Bueb,  nella  sua  comunicazione  del 
1900,  parlando  di  una  soluzione  al  10  0[0  di 
solfato  d'ammoniaca,  indica  con  ciò,  a  quanto 
pare,  che  le  soluzioni  di  solfato  di  ferro  che 
impiega,  contengono  20  a  25  OIq  di  sale,  pi^o- 
porzione  che  è  evidentemente  un  massimo,  se  si 
deve  far  bollire  la  poltiglia  che  esce  dal  lavatore. 

Ma  se  noi   abbiamo    il   mezzo   di  evitare 


questa  operazione  difficile,  non  siamo  più  ar- 
restati che  dalla  necessità  del  buon  funzio- 
namento del  lavatore,  e  possiamo  aumentare 
la  concentrazione  della  soluzione  ;  avremo 
cosi  meno  acqua  da  evaporare. 

Non  si  è  provata  una  soluzione  più  con- 
centrata di  quella  al  40  OIq  di  sale  già  ci- 
tata. —  Oltre  le  ostruzioni  divenute  frequenti 
nei  tubi  abduttori  del  gaz,  ed  anche  per  que- 
sta concentrazione,  non  si  ottenne  una  mar- 
cia regolare  che  terminando  la  parte  immersa 
dei  tubi  con  un  tubo  di  grosso  diametro  (15""")- 
Quale  sarebbe  l' andamento  d'  un  lavatore 
tipo  Standard  con  questa  soluzione,  Y  espe- 
rienza sola  può  dirlo  ;  si  può  però  giudicare  in 
precedenza  della  possibilità  del  suo  impiego 
per  il  fatto  che  la  poltiglia  in  provenienza  è 
ancora  liquida  e  scorrevole. 

Si  sono  tuttavia  fatte  delle  misure  con  una 
soluzione  al  20'0io  al  fine  di  rendersi  conto 
dell'effetto  di  questo  cambiamento. 

Alcuni  dei  risultati  sono  indicati  più  oltre. 

L'esame  di  queste  cifre  mostra  che  l'azio- 
ne è  assolutamente  la  stessa  che  in  certi  casi 
d'  una  soluzione  al  40  0[o,  salvo  che  1'  azione 
propria  dell'  acqua  della  soluzione  di  sol- 
fato ferroso  è  più  evidente,  poiché  quest'a- 
cqua trattiene  una  parte  dell'ammoniaca  dis- 
solvendola  puramente    e  semplicemente. 

Non  vi  erano  tracce  di  ferro  in  soluzione 
nel  primo  flacone  dopo  1'  azione  dell'  acido, 
ciò  che  mostra  che  con  un'  azione  sufficien- 
temente prolungata  del  gaz,  si  può  ottenere 
la  trasformazione  completa  del  sale  di  ferro. 
—  Nel  flacone  L.,  si  sono  ritrovate  delle  leg- 
gere tracce,  in  M.  delle  tracce  più  note- 
voli, sebbene  ancoro  impossibili  a  dosarsi.  Mal- 
grado l'assenza  di  ferro,  la  soluzione  di  solfato 
d'ammoniaca  non  conteneva  tracce  di  cianuri. 


Solfo    trattenuto ,     .    .    . 

j 

A     tra  i.    Ì.X       X    i  nel  liquido  filtrato    ....... 

Az  H^  trattenuta       „     ^    .       . 

\  nella  materia  cianurata 

Totale 

Az  H^  trattenuta  nel  liquido  filtrato  (calcolata  in  sol- 
fato d'ammoniaca) 

Flacone  K 

Flacone  L 

Flacone  M 

0.365 

0.642 

0.707 

8.10 
0.76 

6.45 
0.74 

5.90 
0.76 

8.86 

7.19 

6.G(i 

31.44 

20.04 
20.00 

piccole  traccie 

9.4;} 

9.30 

22.90 
20.00 

traccie 
10.05 

9,(52 

Solfato  di  ferro  impiegato:  Fé  S0'+7  IPO 

Solfato  di  ferro  trovato  nel  liquido  filtrato  .    ,     .     .     . 

Peso  della  materia  cianurata 

Cianuro  giallo  trattenuto 

20.00 
0,00 

10.02 
9.48 
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I  pesi  di  materia  cianurata  ottenuti  sono 
sempre  approssimativamente  la  metà  del  peso 
di  solfato  di  ferro  impiegato  ;  nulla  è  cam- 
biato per  la  quantità  di  cianuro  giallo  tratte- 
nuto, proporzione  che  si  mantenne  costante 
per  il  fatto  che  i  flaconi  sono  stati  molto  bene 
saturati. 

In  qnesta  esperienza  si  osserverà  che  la 
proporzione  ammoniaca-cianuro  giallo  è  va- 
riabile, e  più  grande  per  il  flacone  K  (0.93) 
che  per  L  (0.77)  ed  M  (0.69). 

Questa  variazione  non  può  attribuirsi  che 
all'azione  propria  delFacqua  della  soluzione 
che  è  stata  già  segnalata.  —  Si  potrà  utiliz- 
zare questo  fatto  in  certi  casi  in  cui  V  am- 
moniaca sarà  sovrabbondante,  e  si  avrà  forse 
interesse  a  far  variare  questo  rapporto  in  un 
senso  determinato.  Ma  non  sembra  che  ciò 
debba  essere  un  caso  generale. 

Soprasatura  z  ione 

Infine  bisogna  ancora  osservare  che,  nel 
caso  in  cui  V  azione  del  gaz  sia  stata  ecces- 
sivamente prolungata  (e  questo  caso  si  pre- 
senterà certamente  nella  pratica),  può  avve- 
nire che  sotto  r  azione  delle  quantità  neces- 
sarie di  cianuro  d' ammonio,  quasi  tutto  il 
sulfuro  di  feltro  rigenerato  dalla  reazione  (5) 
sia  trasformato  in  cianuro  ferroso,  poi  ferro- 
cianuro  d'  ammoniaca,  che  l'azione  deiracido 
aggiunto  susseguentemente  non  precipiterà 
più,  poiché  la  poltiglia  manca  di  ferro. 

Nelle  esperienze  citate  si  è  sempre  evitata 
questa  soprasaturazione,  perchè  essa  non  a- 
vrebbe  potuto  che  perturbare  i  risultati  ana- 
litici dati  dal  metodo  impiegato,  e  rendere 
sospette  le  conclusioni  che  se  ne  fossero  tratte. 
Ma  avremo  da  considerare  questo  caso,  quan- 
do ci  occuperemo  del  trattamento  pratico 
della  poltiglia. 

Coììiposizioìie  della  materia  cianurata 
ottenuta. 

La  materia  cianurata  che  è  stata  ottenuta 
coir  ebollizione  di  una  poltiglia  acida,  come 
è  stato  spiegato,  ha  presentato  una  composi- 
zione variabile  e  che  sembra  in  relazione  ap- 
prossimativa col  peso  che  si  è  trovato  caso 
per  caso. 

Se  si  ordinano  metodicamente  i  risultati 
delle  analisi  citate  seguendo  un  ordine  de- 
crescente per  i  pesi  di  materia  cianurata  pro- 
dotta, si  ottiene  la  tavola  seguente: 


%    a 

il 

Solfato 
di  ferro 
impiagato 

PoHO   della  ma- 
teria cianurata 
otteuuta 

Contenuto  di  que- 

sta  materia  iu 

cianuro  giallo 

0|C 

Coi!  tenuto  di  qne- 

at>  materia  in 

Al  H, 

0|0 

E 

40.00 

21.55 

96.8 

7.78 

D 

40.00 

20.50 

95.2 

7.64 

A 

40.00 

19.64 

97.5 

7.83 

g; 

40.00 

19.47 

97.6 

7.82 

G< 

40.00 

18.65 

93.7 

7.51 

R 

40.00 

18.36 

100.9 

8.05 

G, 

40.00 

16.31 

91.1 

7..30 

G, 

40.00 

12.68 

85.4 

6.84 

F 

40.00 

10.87 

61.3 

5.30 

G. 

40.00 

6.00 

74.7 

5.93 

Sebbene  la  relazione  non  sia  rigorosa,  essa 
non  è  meno  evidente  e  siccome  questa  ma- 
teria non  può  contenere  solfuro  di  ferro,  poi- 
ché è  stata  portata  airebollizione  in  presenza 
di  un  eccesso  d'acido,  è  forza  conchiudere 
che  il  prodotto  che  si  otterrà  dal  trattamento 
delle  poltiglie  che  escono  dal  lavatore  non  è 
una  specie  chimica  nettamente  definita,  ma 
un  prodotto  che  sarà  di  tanto  più  ricco  in 
cianuro  giallo  e  in  ammoniaca,  quanto  più 
la  saturaziane  sarà  stata  completa. 

Le  materie  cianurate,dei  tre  flaconi  citati 
al  20  0[0  sono  molto  ricche  —  sono  delle 
materie  ben  saturate  ;  ecco  i  risultati  della 
loro  analisi  : 


U    a 

i  1 

Solfato 
di  ferro 
ìinpieguto 

Peso,  della  ma- 
teria cianuruta 
ottenuta 

Contenuto  di  que- 
sta materia  in 
cianuro  giallo 
OiO 

Contenuto  di  que- 
sta materia  in 
A«  H, 
OiO 

K 
L 
M 

20.00 
20.00 
20.00 

10.02 

9.48 

10.05 

94.5 
98.1 
95.8 

7.59 
7.82 
7.63 

Il  cianuro  doppio  insolubile,  del  quale  s'è 
parlato  e  rispondente  alla  formola 
(Fé  Cy«)  (Az  H*)*  Fé 

conterrebbe  allo  stato  puro  : 

Ammoniaca  0[0  11.17 

Cianuro  giallo  0(0  138.9 

È  certamente  a  questi  corpi  che  la  mate- 
ria cianurata  si  avvicina  di  più,  e  sembra 
giustificato  di  assimilarla  ad  essi  fino  a  nuovo 
ordine. 

Conclusioni  —  Disposizioni  pratiche. 

Abbiamo  verificato  che  a  parità  di  tutte 
le  altre  condizioni,  ad  una  quantità  data  di 
cianuro  da  assorbire,  corrisponde  una  quan- 
tità praticamente  deteiininata  d' ammoniaca 
da  fornire,  e  che  questa  quantità  è  approssi- 


mativamente  0.7  del  cianuro  giallo  in  que- 
stiono. 

Da  (luesto  tatto  si  (leducoiio  due*  coiiolu- 
sioni  :  r  una,  che  noi  possediamo  nelT  estra- 
zione dei  cianuri,  un  mezzo  potentissimo  per 
arrestare  la  totalità  dell'ammoniaca  del  i;-az; 
r  altra,  che  se  noi  presentiamo  al  lavatore  a 
cianuri  un  gaz  troppo  povero  in  ammoniaca, 
noi  perderemo  dei  cianuri. 

11  dispositivo  pratico  che  deriverà  da 
queste  osservazioni  è  nettamente  indicato. 

La  ricchezza  del  gaz  in  cianuro  varia  re- 
lativamente poco.  Praticamente  si  potrà  con- 
siderarla come  costante.  Si  determinerà  con 
ciò  il  contenuto  minimo  del  gaz  in  ammo- 
niaca, air  entrata  del  lavag:^io  a  cianuri.  Bi- 
sognerà allora  fare  un  lavaggio  imperfetto,  se 
ne  è  il  caso,  in  maniera  che  il  gaz  che  en- 
tra nel  lavatore  a  cianuri  abbia  press'a  poco 
la  composizione  voluta.  Ne  uscirà  cosi  com- 
pletamente spoglio  cosi  di  cianuri  come  d'am- 
moniaca. 

Bisogna  osservare  che  sé  si  lava  il  gaz 
per  reccedenza  di  ammoniaca  alla  sortita  del 
lavatore  a  cianuri,  come  propone  il  Bueb, 
ci  si  espone  a  lavare  in  certi  momenti  del 
gaz  che  non  ne  contiene  più  (serie  G^  a  G^) 
e  a  diminuire  il  suo  potere  illuminante  in 
pura  perdita.  È  dunque  necessario  di  control- 
lare la  presenza  delF  ammoniaca  nel  gaz,  per 
non  lavai'e  che  quando  ciò  è  utile. 

In  queste  condizioni,  è  altrettanto  semplice, 
e  molto  più  pratico,  lavare  il  gaz  quando  è 
necessario,  prima  di  lavarlo  dai  cianuri,  al 
momento  in  cui  V  ammoniaca  è  abbondante, 
e  quando  basterà  pochissima  acqua,  per  ri- 
portare la  proporzione  al  punto  voluto.  Si 
otterrà  cosi  facilmente  un'acqua  di  lavaggio  di 
grado  elevato,  cosa  anche  questa  vantaggiosa. 

L' insieme  del  dispositivo  si  precisa  dun- 
que sempre  più,  ed  ecco  quello  che  sembra 
più  pratico.  Se  V  officina  dispone  d'  un  lava- 
tore tipo  Standard,  (ad  8  compartimenti,  per 
esempio)  essa  può  consacrare  i  riparti  d'uscita 
di  questo  apparecchio  all'  assorbimento  dei 
cianuri,  e  i  tre  riparti  di  entrata  del  gaz,  ad 
un  lavaggio  eventuale  coli'  acqua  pura,  o 
meglio,  con  acqua  leggermente  ammoniacale. 

Si  disporrà  all'  uscita  del  gaz  un  doppio 
regolo  vetrato,  ed  un  coperchio  ad  hoc  for- 
mato da  un  turacciolo  e  munito  da  una  pin- 
zetta permetterà  di  sospendere  nella  corrente 
del  gaz  una  linguetta  di  carta  bagnata  di 
tornasole  rosso  che  sarà  visibile  dall'esterno. 


Generalmente,  al  momento  nel  quale  il 
lavatore  sarà  carico  di  una  soluzione^  di  sol- 
fato di  ferro  fresca,  1' amnioiiiaca  sarà  total- 
nìcnte  arrestata  dui7int(^  parecchie  ore,  la 
carta  di  tornasole  rimarrà  rossa  e  si  cesserà 
il  lavaggio  del  gaz,  all'entrata. 

Poi  mano  mano  che  la  soluzione  sì  viene 
saturando,  1'  ammoniaca  riapparirà,  e  1'  ope- 
raio incaricato  della  condotta  dell'apparec- 
chio, aprirà  proporzionalmente  il  rubinetto 
di  ammissione  dell'  acqua  del  lavaggio,  in 
modo  che  il  gaz  che  ne  esce  non  contenga 
ammoniaca. 

Si  impiegherà  una  carta  di  tornasole  for- 
temente acidulata  d'acido  tartarico,  in  modo 
che  non  divenga  turchina  che  sotto  l'infiuen 
za  di  tracce  notevoli  d'ammonìaca. 

La  linguetta  di  carta  potrà  essere  cam- 
biata ogni  due  ore  ed  anche  più  spesso,  se 
ve  ne  è  bisogno.  —  Bisogna  osservare  che 
la  quantità  d'ammonìaca  da  togliersi  in  pre- 
cedenza sarà  molto  piccola,  se  gli  apparec- 
chi di  raffreddamento  sono  sufficienti,  perchè 
in  tutte  le  misurazioni  fatte  in  occasione  del 
presente  lavoro,  il  contenuto  massimo  d'am- 
moniaca trovato  alla  sortita  del  Servier  fu  di 
3.68  gr.  —  Ora,  colla  quantità  di  4.22  gr.  di 
cianuro  giallo  che  conteneva  questo  gaz,  oc- 
correva eh'  esso  ne  contenesse  2.54  gr.  al- 
l' entrata  del  lavatore  a  cianuri. 

L'assorbimento  di  gr.  1.14  d'ammonìaca 
per  me,  in  un  gaz  che  contiene  3.68  gr.  è 
molto  facile  e  richiede  un  lavaggio  assai  leg- 
gero. 

Se  le  quantità  di  cianuro  prodotte  dalla 
distillazione  dei  diversi  carboni,  quantità  in- 
dicate dal  Bueb  nel  1900,  sono  esatte,  e  si  ha 
ogni  ragione  per  supporlo  (la  sua  cifra  è  stata 
trovata  esatta  per  Besangon),  i  carboni  inglesi 
darebbero  delle  quantità  di  cianuro  giallo 
che  arrivano  fino  a  7.5  gr.  e  perfino  8  gr. 
per  me. 

In  queste  condizioni  il  gaz  proveniente  da 
questi  carboni  dovrà  entrare  nel  lavatore  a 
cianuri  con  un  contenuto  d' ammoniaca  di 
5.2-5.6  gr.  per  me,  ed  il  lavaggio  preventivo 
di  questo  gaz,  nella  maggior  parte  dei  casi, 
non  sarà  giustificato. 

Forse  anzi  si  sarà  portati  a  ridurre  gli  ap- 
parecchi di  raff'reddamento. 

In  ogni  modo  la  decisione  di  ciò  che  bi- 
sognerà fare,  sarà  resa  più  facile  dalla  con- 
sultazione della  linguetta  di  tornasole  sospesa 
nel  getto  di  gaz  che  esce  dal  lavatore  a  eia- 
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nuri  e  che  bisognerà  aver  sempre  la  possi- 
bilità di  rendere  turchina  quando  si  voglia. 

Si  ricorderà  anche  il  modo  nel  quale  la 
temperatura  esterna  agisce  sulla  ricchezza  in 
ammoniaca  del  gaz,  per  non  prendere  delle 
de(nsioni  in  base  ad  esperienze  fatte  in  con- 
dizioni non  determinate  dal  punto  di  vista 
meteorologico,  ma,  al  contrario  si  cercherà  di 
tener  conto  delle  condizioni  medie  alle  quali 
saranno  sottoposti  gli  apparecchi  di  raffred- 
damento. Un  termometro  registratore  sarà 
di  utile  consultazione  quando  si  mette  al  la- 
voro r  operaio  incaricato  del  servizio,  e  pro- 
babilmente anche  a  quest'  ultimo  nel  suo  ser- 
vizio giornaliero. 

Questo  è  r  insieme  delle  condizioni  prati- 
che nelle  quali  bisognerà  porsi  perchè  le 
masse  cianurate  si  formino  regolarmente. 

Trattamento  j)ratico  della  poltiglia  che  esce 
dal  lavatore. 

Abbiamo  veduto  che  il  risultato  che  deve 
ottenersi  della  poltiglia  uscente  dal  lavatore 
è  la  trasformazione  del  ferrocianuro  insolu- 
bile per  mezzo  della  sparizione  del  solfuro 
d'  ammonio  esistente  in  soluzione.  —  Noi  ab- 
biamo ottenuto  questo  risultato  nel  procedi- 
mento analitico  per  mezzo  dell'  addizione  di 
un  eccesso  d'acido  che  trasforma  questo  sol- 
furo in  solfato  d'ammoniaca  con  eliminazione 
deir  idrogeno  solforato,  eccesso  d' acido  che 
riduce  egualmente  la  frazione  di  solfuro  di 
ferro  sfuggita  all'  attacco  dei  cianui'i,  e  dà, 
per  conseguenza,  una  soluzione  di  solfato  di 
ammoniaca  contenente  del  solfato  di  ferro. 

Sebbene  la  presenza  di  un  po'  di  ferro  nel 
solfato  d'  ammoniaca  cosi  ottenuto  esente  di 
cianuri,  modifichi  il  suo  colore  solo  in  ma- 
niera appena  sensibile  e  lo  lasci  perfetta- 
mente vendibile,  ci  esporremmo  a  critiche  giu- 
stificate se  proponessimo  in  procedimento  che 
desse  un  tale  prodotto.  Ma  è  facile  fare  di 
meglio. 

Osserviamo  che,  finché  vi  sarà  nella  pol- 
tiglia del  solfuro  di  ferro,  non  una  molecola 
di  solfuro  di  ferro  sarà  attaccata  dall'  acido, 
poiché  l'azione  di  quello  si  produrrà  da  prin- 
cipio e  unicamente  sulla  combinazione  am- 
moniacale. 

Non  sì  cominciorà  a  disciogliere  del  ferro 
che  quando  il  ferro(Manuro  solubile  sarà  com- 
pletamentt»  scomparso. 

Bastei'à  dunque  arrestare  1'  azione  dell'  a- 
cido  p!'o])rio  in  quel  momento  per  avere  tutto 


il  cianuro  sotto    forma   insolubile,  e  in  solu- 
zione del  solfato  d'  ammoniaca  puro. 

Ora  questo  momento  é  molto  facile  a  ca- 
ratterizzarsi. Ecco  come  si  procederà  : 

L' operaio  incaricato  dell'operazione,  fatta 
passare  la  poltiglia  in  un  bacino  di  legno, 
farà  colare,  agitando,  una  sottile  colonna  dì 
acido  solforico  allungato,  per  evitare  una 
troppo  viva  effervescenza.  Si  produrrà  del- 
l' idrogeno  solforato  del  quale  si  assicurerà 
lo  sviluppo.  —  Dopo  l'agitazione  una  goccia 
della  poltiglia  messa  sopra  una  striscia  di 
carta  da  filtro,  si  mescolerà  con  un  poco  di 
liquido  chiaro.  Si  avranno  sotto  mano  due 
flaconi  conta  gocce,  contenenti  l'uno  del  per- 
cloruro  di  ferro  in  soluzione  allungata,  l'altra 
del  ferrocianuro  di  potassio  o  cianuro  rosso, 
in  soluzione  ugualmente  allungata.  —  Si  toc- 
cherà il  liquido  chiaro  da  una  parte  con  una 
goccia  di  percloruro,  dall'altra  con  una  goc- 
cia di  cianuro  rosso. 

Se  il  peicloruro  dà  una  soluzione  turchi- 
na, rimangano  in  soluzione  dei  ciannri. 

Bisogna  adunque  aggiungere  ancora  del- 
l' acido. 

Se  al  contrario  il  percloruro  non  dà  niente, 
e  il  cianuro  rosso  dà  una  tinta  turchina  o 
verde,  vuol  dire  che  si  é  messo  troppo  acido 
e  che  vi  é  del  ferro  in  soluzione. 

Basterà  allora  aggiungere  alla  massa 
una  secchia  di  poltiglia  non  ancora  trat- 
tata, che  si  avrà  cura  di  mettere  da  parte 
in  principio,  per  ricondurre  la  totalità  della 
massa,  per  cosi  dire,  indietro;  il  ferro  sarà 
precipitato  di  nuovo  allo  stato  di  sofuro 
dal  ferrocianuro  in  soluzione.  Si  aggiungerà 
con  precauzione  dell'  acido,  e  seguendo  coi 
due  reagenti  1'  andamento  dell'  operazione, 
ci  si  arresterà  quando  né  l'uno  né  l'altro  da- 
ranno colorazione. 

Una  terza  eventualità  può  presentarsi  nel 
caso  che  la  poltiglia  sia  stata  trattata  con  un 
grande  eccesso  di  gaz  contenente  molta  am- 
moniaca. 

Essendo  stata  attaccata  la  totalità  di  sol- 
furo di  ferro  nella  poltiglia  non  ne  rimane 
abbastanza  per  assicurare  la  trasformazione 
del  ferrocianuro  d'  ammonio  solubile  in  cia- 
nuro doppio  insolubile:  si  sarà  avvisati  di  ciò 
dal  cambiamento  di  colore  della  poltiglia  che 
diviene  ranciata,  mentre  il  percloruro  di  ferro 
continua  a  tingere  in  turchino.  In  questo  caso 
la  poltiglia  manca  di  ferro,  e  siccome  in  que- 
sto  momento   vi    è    abbastanza   acido,  basta 
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continuare  Toperazione  aggiungendo,  in  luogo 
deir  acido,  della  soluzione  di  solfato  ferroso, 
che  serve  a  caricare  il  lavatore. 

Si  continuerà  la  prova  sulla  striscia  di 
carta  cogli  stessi  reagenti  e  si  otterrà  lo 
stesso  risultato,  arrestando  V  operazione  allo 
stesso  punto. 

A  questo  momento  la  poltiglia  filtrata  la- 
scierà  tutto  il  cianuro  nel  filtro  e  passerà  una 
soluzione  d'ammoniaca  pura  che  basterà  èva 
porare  per  avere  un  sale  completamente 
bianco. 

In  conclusione,  noi  abbiamo  veduto  nel 
corso  di  questo  rapido  studio  che  è  facile  fis- 
siirc  il  cianogeno  del  gaz  e  ti-attare  i  prodotti 
di  questa  operazione   per  renderli  vendibili. 

Abbiamo  veduto  pure  che,  spesso,  basterà, 
senza  aggiungere  apparecchi  nuovi,  una  tra- 
sformazione insignificante  degli  apparecchi 
esistenti  e  un  cambiamento  nel  metodo  di 
lavoro  per  permettere  di  fermare  prima  la 
totalità  deir  ammoniaca,  poi  per  di  più  la  to- 
talitìi  dei  cianuiù.  —  Le  operazioni  proposte 
non  sembrano  essere  al  di  sopra  della  portata 
di  un  operaio,  anche  d'intelligenza  ordinaria. 

Non  si  ricorderanno  qui  i  vantaggi  della 
fissazione  dei  cianuri,  vantaggi  molto  reali, 
e  che  possono  in  alcuni  casi  rendere  dei 
grandi  servizi  a  un'officina.  D'altra  parte  tutto 
ciò  è  stato  detto  e  ridetto,  e  basterà  ripor- 
tarsi ai  lavori  precedenti  per  trovarne  un'am- 
pia enumeraziorie. 

Mi  sia  permesso,  terminando,  di  ricordare 
che  è  all'  Amministrazione  della  Compagnia 
del  gaz  di  Besangon,  che  io  sono  obbligato 
per  aver  potuto  condurre  a  buon  termine 
questo  lavoro,  e  di  pubblicamente  rhigraziarla. 

Appendice:  Sopra  ima  dosatura  semplificata 
deW  ammoniaca  nel  gaz. 

Si  usa  di  solito,  per  dosare  1'  ammonìaca 
del  gaz,  un  procedimento  che  consiste  nel- 
r assorbire perniezzo  d'una  quantità  conosciuta 
ed  in  eccesso  d'acido  titolato,  l'ammoniaca  di 
un  volume  conosciuto  di  gaz,  e  di  ricercare 
poi  con  un  liquore  alcalino  titolato  misurato 
da  una  buretta  a  rubinetto,  la  quantità  d'  a- 
cido  libero  che  sussiste  nel  liquido.  Si  ha 
cosi  per  diflFerenza  1'  acido  che  è  stato  satu- 
rato, e  quindi  1'  ammoniaca. 

Ora  questo  procedimento  esige  1'  impi(*go 
di  tre  apparecchi  graduati,  cioè  una  pipetta, 
una  buretta  ed  un  contatore,  mentre  due  ba- 
sterebbero perfettamente. 


Se  si  suppone  infatti  che  in  un  volume 
determinato  d'acido  il  quale  richiede  per  la 
sua  saturazione  completa  un  peso  determinato 
e  noto  d'ammoniaca,  si  faccia  passare  il  gaz 
di  cui  si  tratta,  fino  alla  saturazione  dell'  a- 
cido  solforico  titolato  contenente  per  litro  23,53 
gr.  SO^  (anidride),  e  che  può  per  conseguenza 
assorbire  esattamente  10  mg.  d' ammoniaca 
per  cm^. 

Al  momento  di  fare  una  misura,  si  pren- 
deranno con  una  pipetta  calibrata  10  ce. 
di  questo  acido,  si  porranno  in  una  piccola 
bottiglia  a  collo  largo  chiusa  da  un  turac- 
ciolo di  cautchouc  attraversato  da  due  tubi 
di  vetro.  Uno  di  questi  tubi  sarà  immerso  nel 
liquido,  e  servirà  per  far  arrivare  il  gaz,  l'al- 
tro i)iù  corto  sarà  collegato  col  contatore.  Si 
colorerà  1'  acido  con  una  o  due  gocce  di  so- 
luzione di  metil-arancio,  reagente  colorato 
eccellente,  che  è  tinto  in  rosa  ciliegia  dal- 
l' acido. 

Si  farà  passare  il  gaz,  e  se  si  è  avuto  la 
cura  di  rilevare  le  cifre  dei  litri  dal  tamburo 
del  contatore  al  principio,  basta  mettere  da- 
vanti l'apparecchio  un  operaio,  coli'  incarico 
di  chiudere  il  rubinetto  del  contatore  al  mo 
mento  nel  quale  il  liquido  diviene  giallo  li- 
mone. 

Finita  l'operazione,  si  saprà  da  una  nuova 
lettura  del  contatore  che,  per  esempio  ben 
passati  37  1.  di  gaz,  il  quale  conteneva  dun- 
que 100  mg.  d'  ammoniaca. 

La  semplice  divisione  di  100  per  il  numero 
di  1.  di  gaz  passati  darà  il  contenuto  di  que- 
sto gaz,  in  mg.  per  1.,  vale  a  dire  in  g.  per 
me.  Neil'  esempio  citato  si  troveranno  272  g. 
per  m.  e. 

Nel  caso  in  cui  la  sorveglianza  dell'  ope- 
razione sarà  stata  abbandonata  ad  un  aiutante 
si  verificherà  se  egli  si  è  occupato  del  suo  inca- 
rico con  cura.  Si  potrebbe  temere  infatti  che 
per  disattenzione  egli  lasci  passare  più  gaz 
che  non  bisogni.  Si  avrebbe  allora  una  dosa- 
tura troppo  leggera. 

È  facile  di  rendersi  conto  di  ciò.  Basterà 
aggiungere  una  goccia,  o  due  al  massimo,  del 
liquido  acido  titolato  ;  questa  quantità  dovrà 
bastare  a  far  passare  di  nuovo  la  colorazione 
dal  giallo  al  rosa  ciliegia,  indicante  una  sa- 
turazione esatta. 

Questo  metodo  che  è  molto  rapido  e  molto 
esatto,  riduce  al  minimo  il  tempo,  s  cosi  pure 
gli  apparecchi  necessari  a  questa  dosatura. 
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u\l'  analisi  industriale  dei  Gaz 

E  molto  interessante  per  V  induntria  dì 
onoscere  i  rapporti  dei  sinpOi  eoiiii>on(Miti 
el  gaz  illuminiintQ,  onde  poter  giudicare  del 
uo  potere  luminoso  e  delle  cause  che  ne  al- 
:erano  la  regolarità  della  combustione.  Le 
[inalisi  industriali  non  danno  generalmente 
la  vera  composizione  dei  gaz  fabbricati  nelle 
varie  officine  e^ii  condizioni  differenti;  hiinno 
però  importanza  perchè  ci  fanno  conoscere 
le  possibili  variazioni  nella  composizione  del 
gaz  prodotto  in  una  data  officina,  dove  si 
usano  sempre  gli  stessi  carboni  fossili  e  gli 
stessi  mezzi  di  produzione.  L'  uso  quasi  ge- 
nerale dei  forni  a  gazogeno  con  ricupera- 
zione, in  cui  la  distillazione  avviene  a  tem- 
peratura molto  alta,  e  con  un  maggior  ren- 
dimento in  distillato  a  detrimento  del  potere 
rischiarante,  rende  più  necessaria  la  cono- 
scenza analitica  del  gaz  ;  come  pure  è  indi- 
spensabile il  saggiare  i  gaz  comburenti  ge- 
nerati dal  fondo  e  i  prodotti  combusti,  onde 
seguire  la  regolarità  del  funzionamento  e 
provvedere  nel  caso. 

Numerosissimi  sono  gli  apparecchi  propo- 
sti ed  in  uso  per  le  analisi  dei  gaz  ;  quelli 
che  maggiormente  hanno  incontrato  il  favore 
degli  industriali,  sono  gli  apparecchi  per  as- 
sorbimento con  lettura  volumetrica,  sia  per- 
chè più  facili  a  maneggiare,  sia  perchè  ra- 
pidamente danno  risultati  sufficienti  ai  biso- 
gni dell'  industria.  Di  una  straordinaria  sem- 
plicità sono  la  buretta  di  Honigmann  (1),  idea- 
ta specialmente  per  la  determinazione  del- 
l' acido  carbonico  nel  gaz  servente  alla  pre- 
parazione della  soda  air  ammoniaca  {carbo- 
natazione della  soluzione  ammoniacale  di 
cloruro  di  sodio),  e  quella  dovuta  al  prof. 
Peteaux  di  Lione,  che  venne  adottata  da  En- 
gras  (2)  in  un  corso  di  ricerche  intraprese  re- 
lativamente ai  forni  gazogeni  ed  a  quelli  u- 
sati  pel  trattamento  delle  vecchie  materie 
d'epurazione  del  gaz,  allo  scopo  di  fabbricare 
il  solfato  d'  ammoniaca. 

La  necessità  di  eseguire  frequentemente,  e 
quindi  in  modo  rapido,  delle  determinazioni 
analitiche  sul  gaz  illuminante  e  su  quello  dei 

(1  )  WiNKLEU,  Manuali»  per  l'analisi  industriale  del 
gaz.  Pa^.  45-4G. 

(2)  Enoua.s,  Comunicazione  al  congresso  della  So- 
cietè  Techni(|ue  a  Pari<>:i  nel  lH8iK  Journal  des  iisines 
à  gaz,  1900. 


gazogeni,  attirò  la  mìa  attenzione  sui  due  ul- 
timi apparecchi  suaec£*nnati,  la  cui  estrema 
semplicità  lì  rendeva  però  poco  adatti  alla 
determinazione  di  più  di  im  componente  collo 
stesso  campione. 

Ho  quindi  pensato  di  costruire  un  nuovo 
apparecchio,  il  quale  non  è  che  una  modifi- 
cazione della  buretta  di  Honigmann  e  di  Pe- 
teaux, ma  che  mi  sembra  possa  conciliare  il 
vantaggio  della  semplicità  con  la  praticità 
dell'  uso,  anche  per  mani  poco  abituate  a 
questo  genere  di  opera- 
zioni ;  ed  inoltre  è  su- 
scettibile di  prestarsi  per 
analisi  industriali  abba- 
stanza complesse  di  gaz 
o  di  miscugli  gazosi.  Nel- 
la buretta,  costruita  su 
mio  modello  dalla  ditta 
Zambelli  di  Torino,  sono 
esclusi  tutti  i  robinetti 
e  tappi  di  vetro,  facili 
a  deteriorarsi,  massima 
se  l'uso  non  è  tanto  fre- 
quente. 

Essa  consiste  in  mi 
tubo  di  circa  1  c.m.  di 
diametro,  lungo  una  tren- 
tina di  centimetri,  gra-  ^ 
duato  a  decimi  di  ce, 
portante  alla  parte  su-- 
periore  un  bulbo  A  al- 
lungato. La  capacità  to- 
tale della  buretta  non 
deve  essere  inferiore  ai 
100  ce,  onde  si  possano 
dosare  facilmente  i  gaz 
che  si  trovano  presenti 
in  piccola  quantità  (1  a 
O.l  per  100).  Il  bulbo 
porta  un  tubetto  capilla- 
re a  cui  è  unito  un 
robusto  tubo  di  gomma,  chiuso  da  una  pallina 
di  vetro,  precisamente  come  per  le  burette 
ad  alcali.  L'  altra  parte  dell'  apparecchio  è 
costituita  dal  bicchierino,  che  ha  10-12  mni. 
di  diametro,  un'altezza  di  25-30  mm.,  ed  è 
saldato  ad  un  tubo  di  vetro  forato  lateral- 
mente nella  sua  parte  superiore,  come  è  in- 
dicato nella  figura.  Questo  tubetto,  che  soi>- 
porta  il  bicchierino,  passa  a  pressione  in  un 
buon  tappo  di  gomma,  da  una  parte  del  quale 
deve  sporgere  il  forellino  superiore  e  dall'al- 
tra uscire  per   alcuni    millimetri  l' estremici 
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del  tubo,  il  cui  bordo  è  leggermente  rimboc- 
cato. Il  turacciolo  deve  adattarsi  perfetta- 
mente alla  parte  inferiore  allargata  della  bu- 
retta, e  penetrare  fino  ad  un  segno  fatto  sulla 
stessa. 

Ecco  il  modo  di  servirsi  dell'apparecchio: 
si  fa   entrare   il   gaz   collegando   la   buretta 
colla  sorgente  gazosa   pizzicando  fortemente 
la  gomma  air  altezza  dello   pallina  di  vetro, 
e  facendo  passare  tanto  gaz  (6-8  voi.  circa) 
in  modo  da  scacciare  completamente  l'aria; 
o  meglio  riempiendo  la   buretta   di  acqua  e 
raccogliendo  poi  il   gciz   per   spostamento  di 
questa.  Tale  operazione  va  eseguita  tenendo 
la  bocca  della  buretta  immersa  nell'acqua  di 
un  sottostante  recipiente,  capace  di  contenere 
tutta  la  mano    dell'  operatore.    La   buretta  è 
quindi  fissata  con  un  morsetto  mobile  ad  un 
sostegno  di  ferro.  Si  prende  poi  il  bicchieri- 
no, in  questo  si  mette   il   reagente  (solido  o 
liquido)  adatto  ad  assorbire   il  gaz,  si  ottura 
la  bocca  col  pollice  e  l'apertiu-a  inferiore  del 
tubetto  con  l'indice,  e  operando  sott'acqua, 
si  introduce  il  tutto  nel   collo    della  buretta, 
avendo  cura  di  spingere  il  tappo  fino  al  se- 
gno. Tenendo   costantemente   turata  l' estre- 
mità sporgente  del  tubetto,  si  leva  la  buretta 
dal  sostegno,  si  capovolge  e  si  scuote  mode- 
ratamente per  qualche  tempo,  per  modo  che 
avvenga  un  completo   contatto  fra  il  gaz  ed 
il  reagente  ;  dopo  si  rimette   nella  primitiva 
posizione,  immersa  nell'  acqua,  e  la  si  lascia 
in  riposo  per  alcuni  minuti.  La  temperatura, 
innalzatasi  pel  contatto  delle  mani,  si  unifor- 
ma di  nuovo  con  quella  dell'  ambiente,  ed  il 
gaz  assorbito  viene  rimpiazzato  da  un  egual 
volume  di  acqua,  che  entra  per  il  tubetto  co- 
municante con  r  interno  della  buretta.  Si  ab- 
bassa questa  per  modo  che  tanto  all'  esterno 
che  all'interno  il  liquido  si  trovi  allo  stesso 
livello,  e  si  legge  la  diminuzione  di  volume. 
Per  accertarsi  se  l'assorbimento  è  stato  com- 
pleto si  ripete  il  saggio   con   lo   stesso   rea- 
gente. Si  lava  allora  il  bicchierino,   si  cam- 
bia il  reagente  in  modo  da  permettere  1'  as- 
sorbimento di  un  altro   componente  del  gaz, 
e  cosi  si  procede  ad   un'  analisi   sistematica, 
suJBBciente  nel  maggior  numero  dei  casi  indu- 
striali. 

E'  opportuno,  in   tutte   queste  operazioni, 
di  avere  r  indice  e  il  pollice  della  mano  ope- 
ratrice protetti  da  ditali  di  gomma  elastica. 
Ecco  un  esempio  di  saggio  di  un  gaz  illu- 
minante; la  cui  densità  rispetto  all'  aria  de- 


terminata con  l'apparecchio  di  Schilling,  era 
0,373  e  del  quale  occorrevano  98  litri  di  con- 
sumo orario  per  dare  il  potere  luminoso  di 
una  Carcel-ora. 

Gaz  introdotto  nella   buretta   per   sposta- 
mento d'  aria  :  ce.  106. 

Introdotto    nel   bicchierino   della   potassa 
caustica  solida  e  colmato  con  acqua,  si  chiude 
col  pollice  r  estremità  del  tubetto  e  si  inne- 
sta il  tappo  fino  al   segno.  Si   agita  per  due 
minuti  circa,  e  dopo  10  minuti  si  procede  alla 
lettura  :  il  volume  del  gaz  è  cosi  ridotto  a  ce. 
103.9.  La  diminuzione   avvenuta  corrisponde 
al  volume  di  acido  carbonico  contenuto  nel 
gaz  illuminante  la  quale  riferita  a  cento  parti: 
106:103.9  =  100  :  a;     x  —  98,02 
100  —  98,021=1,98 
CI  dice  che  1'  acido  carbonico  era  nella  pro- 
porzione del  1.98  Vo- 
si riempie  poscia  il  bicchierino  per  un  ter- 
zo del  suo  volume  con   acido   pirogallico,  si 
colma  con  potassa  caestica;    si  rifa  1'  opera- 
zione e  si  legge  il  nuovo  volume  che  si  è  ri- 
dotto a  ce.  103,1  :  la  diminuzione  di  0,8  cor- 
risponde a  0,76  per  100  di  ossigeno.  Si  ripete 
l'esperienza  col  bicchierino   ripieno  di  solu- 
zione il  più  concentrata   possibile  di  cloruro 
ramoso  ammoniacale,  si    fa   di  nuovo  la  let- 
tura del    volume  del   gaz   che   è   ridotto    a 
ce.  94,5   corrispondente   ad   8,34   0{o   di  os- 
sido di  carbonio.  Per  accertarsi  infine  se    il 
gaz  contiene  idrocarburi  non  saturi  (etilene, 
propilene,  butilene,  ecc.)  ai   quali  (principal- 
mente è  dovuto  il  potere  luminoso,  si  mette 
nel  bicchierino  circa   un  ce.  di  bromo  e  al- 
cuni cristalli  di  bromuro  di  potassio,  si  copre 
con  acqua  e  nel  solito   modo   si  fa  avvenire 
r  assorbimento,  avendo   1'  avvertenza  di  pro- 
cedere due  volte  all'  agitazione,  alla  distanza 
di  10  minuti.  I  vapori  di  bromo  vengono  poi 
assorbiti  per  mezzo  della  potassa  caustica. 

Ecco  ora  1'  analisi  del  fumo  proveniente 
dalla  combustione  nei  forni  a  gazogeno  (co- 
struzione Radot)  :  di  cui  il  campione  fu  preso 
alla  base  del  camino  con  un  aspiratore  ad 
acqua  della  capacità  di  10  litri  : 

acido  carbonico      16,5     per  cento 
ossigeno  —  » 

ossido  di  carbonio    1,9  » 

(combustione  difettosa  per  deficienza  di  aria). 

Benché  non  mi  sia  presentata  occasione 
di  provare  l' apparecchio  per  l'analisi  di  altre 
miscele  gazose,  ò  però   facile   prevederne  le 
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applicazioni  per  es.  :  per  dosare  T  acido  car- 
bonico nel  fumo,  nel  gaz  degli  alti  forni  e 
dei  forni  a  calce,  nei  gaz  di  saturazione  della 
calce  nelle  raffinerie  di  zucchero,  nei  gaz  di 
miniere  e  di  sorgenti,    nelle    cantine,    fogne, 

ecc.,  ecc. 

Dott.  Ugo  Rossi. 


I  pfìnelpì  cleìrillQiiìiazioie  artifioialo 

Uno  dei  migliori  studi  sui  vari  metodi  di  illumi- 
nazione die  in  questi  ultimi  tempi  furono  pubblicati 
si  è  quello  dell'  inge<>nere  americano  Bell,  studio  che 
il  Gas  World  pubblica  e  che  merita  di  esser  letto  da 
tutti  coloro  che  in  ispecie  si  dedicano  al  gaz  di  car- 
bone, e  che  qui  noi  riassumiamo. 

La  principale  applicazione  del  gaz  resterà  ancora  per 
una  lunga  serie  d'anni,  per  la  illuminazione.  Quantun- 
que da  qualche  anno  si  siano  fatti  dei  grandi  progres- 
si sotto  il  punto  di  vista  dell'  economia,  e  dell'  inten- 
sità luminosa,  pure  non  sì  prestò  mai  qu(»lla  attenzione 
che  sarebbe  stata  più  che  necessaria,  all'  uso  esatto 
degli  apparecchi  di  illuminazione.  In  altre  parole  ci 
siamo  troppo  occupati  di  cercare  dei  metodi  per  per- 
fezionare la  illuminazione,  trascurando  di  studiare  il 
miglior  mezzo  di  utilizzarla  :  il  che  fa  dire  e  con  ra- 
gione all'  ìng.  Bell  «  con  le  sorgenti  di  luce  di  una 
sorprendente  potenza  delle  quali  noi  disponiamo,  si 
ha  una  costante  tendenza,  spesso  riprovevole,  di  sciu- 
pare la  luce  senza  alcun  riguardo  per  la  qualità,  e 
senza  tener  conto  dei  bisogni  reali  »  mentre  con  una 
illuminazione  ben  distribuita  si  può  ottenere  per  lo 
meno  il  50  per  cento  di  economia  suU'  energia  consu- 
mata. 

Gli  ingegneri  gazisti  agirono  sempre  come  se  la 
riescita  di  una  illuminazione  non  fosse  che  una  sem- 
plice questione  di  poter  illuminante,  uìentre  bisogna- 
va che  tenessero  conto  degli  oggetti  che  dovevano  es- 
ser illuminati  e  delle  persone  che  dovevano  usufruire 
dell'  illuminazione  ;  poiché  è  certo  che  la  luce  artifi- 
ciale costituisce  non  solo  un  problema  fisiologico  ma 
anche  fisico  :  ma  il  primo  di  questi  problemi  fu  troppo 
negletto,  sino  ad  oggi. 

Neil'  enumerazione  delle  principali  qualità  di  una 
illuminazione,  la  fissità  precede  la  intensità.  Niente  è 
più  fastidioso  all'  occhio  di  una  luce  vacillante.  Per 
ragioni  igieniche  il  massimo  splendore  al  quale  un  oc- 
chio normale  deve  esser  esposto  è  di  cinque  candele 
per  pollice  quadrato.  11  che  significa  che  in  pratica, 
quasi  tutti  1  beccucci  di  gaz  dovrebbero  esser  nascosti 
alla  vista  per  mezzo  di  globi.  Oggi  che  la  illuminazio- 
ne artificiale  è  diifusa  con  tanta  profusione,  quasi  tutti 
gli  abitanti  delle  grandi  città  hanno  la  vista  più  o  me- 
no indebolita,  ed  è  necessario  di  aumentare  ancora  la 
forza  delle  sorgenti  luminose. 

Non  si  intenda  con  ciò  che  i  locali  fortemente  illu- 
minati sieno  più  pericolosi  agli  occhi  di  quelli  che 
sono  poco  illuminati,  ma  un  appartamento  illuminato 
con  centri  luminosi  di  gxande  intensità  stanca  mag- 
giormente r  occhio  che  non  quello  che  ha  una  illumi- 
nazione più  modesta  ma  meglio  diffusa. 


r^a  questione  dell'  intensità  ci  conduce  per  forza 
a  parlare  del  potere  illuminante,  cioè  sulla  qualità  del 
gaz  fornito.  Con  la  retina  Auer  si  può  facilmente  ot- 
tenere da  HO  a  40  candele  per  pollice  quadrato  con 
qualsivoglia  titolo  di  gaz.  Quindi,  al  di  fuori  di  ogni 
considerazione  di  igiene  o  di  economia,  un  gaz  di 
qualità  inferiore  rende  lo  stesso  ser\'izio  di  un  gaz 
ricco. 

D'  altro  canto,  vi  è  un  fatto  degno  di  esser  ri- 
marcato, ed  è  che  nell'  illuminazione  ordinaria  fatta 
sia  con  una  fianmia  Argand,  sia  con  una  a  ventaglio, 
r  intensità  è  maggiore  con  una  qualità  scadente  di  gaz 
che  non  con  una  superiore.  Ci  spieghiamo.  Per  un 
eguale  poter  illuminante,  la  fiamma  è  più  piccola  con 
un  gaz  povero  che  non  con  un  gaz  ricco,  e  recipro- 
camente, una  eguale  dimensione  di  fiamma  dà  un  po- 
tere illuminante  più  elevato  col  primo  c!ie  non  che  col 
secondo.  Ciò  spiega  perchè  la  illuminazione  pubblica 
di  una  città  fatta  con  beccucci  ordinari  alimentati  con 
un  gaz  di  14  a  16  candele  è  qualche  volta  più  brillante 
di  quella  di  un'  altra  che  ha  del  gaz  di  18  o  20  can- 
dele. 

Non  si  pretenda  adunque,  come  è  successo  qual- 
che volta,  che  di  primo  acchito  si  giudichi  dall'  a- 
spetto  di  una  fiamma  pu})blica  del  poter.?,  illuminante 
del  gaz  bruciato. 

Ter  temperare  la  crudezza  della  luce  è  interes- 
sante far  notare  che  il  grande  sviluppo  a  cui  arrivò 
la  Auer  è  ottenuto  solo  per  aver  saputo  congiungere 
r  intensità  luminosa  all'  aumento  della  quantità.  Se  si 
potrà  continuare  a  portare  questo  sviluppo  al  punto 
raggiunto  dalla  illuminazione  ad  incandescenza,  cioè 
se  si  potrà  decuplare  la  quantità  dì  luce  ottenuta  da 
una  eguale  quantità  di  gaz  senza  aumenture  la  inten- 
sità, i  risultati  saranno  molto  più  importanti  per  la 
efiicacia  della  illuminazione. 

Ma  è  difficile  che  il  pubblico  abituato  alla  sfaccia- 
ta luce  delle  lampade  ad  arco  convenga  della  supe- 
riorità di  questa  illuminazione  più  modesta  ma  molto 
più  sana. 

In  conclusione,  non  si  tratta  di  dover  continuare 
ad  aumentare  sempre  più  la  forza  dei  focolai  luminosi 
ma  di  procurare  che  gli  inventori  dirigano  i  loro  sforzi 
a  dare  degli  apparecchi  più  idonei  al  consumo  ed  alla 
diffusione  della  luce. 


BIPIANTI  A  STORTE  INCLINATE 

Neir  ultima  adunanza  delF  Associazione 
Germanica  degli  Ingegneri  gazisti  e  idraulici, 
adunanza  che  fu  tenuta  a  Diisseldorf  nel  giu- 
gno di  quest'anno,  il  sig.  E.  MerZj  direttore 
deirofficina  del  gaz  di  Cassel,  lesse  un'impor- 
tantissima comunicazione  intorno  alFimpiego 
delle  stolte  inclinate.  Detta  comunicazione  fa 
poi  pubblicata  dal  Journal  far  Gasbeleuch- 
tung  di  Berlino.  Crediamo  di  far  cosa  grata 
ai  nostri  lettori,  riportando  qui  alcune  fra  le 
considerazioni  esposte  dal  Marz  intorno  a 
questi  apparecchi,  il  cui  impiego  sembra  de- 
stinato a  generalizzarsi  sempre  più. 


bpa 


*Vr«^  |i4»rfoili    iit^llo    i«%olffUiieiil<»    «I «^1  l'itici ii- 
«Irln  liei  i^«]E# 

li  Merz  distin.io^ue  lo  involgimento   delT  in- 
Hiria  del  gaz  in  tre  periocìi. 

Il  lirhno  peiuodo  è  raratteiizzato  da  una 
griiiide  .soinplicità  nei  sisreini  di  imidti/Jone 
del  ^az:  qut^^ta  avveniva  eoi  inetodu  della 
combustione  diretta,  e  tutti  gli  apparati  e- 
rano  costruiti  empìricamente,  senza  alcun  se- 
rio fondamento  di  eriteii  S(*ìentif1rì  ed  eeo- 
noniiei. 

Più  tardi,  in  relazione  ai  procreasi  avve- 
nuti in  tutti  i  rami  dlndustria.  si  eereò  di 
ottenere  una  miglioru^  utilizzazione  del  ear- 
bone  e  dei  sottoprodotti,  eoi  mi^diorai'e  gli 
iiupiariti  e  gli  appareeeln.  8i  giunge  cosi  al 
sernndo  perìfìdo,  earatterizzato  dall'introdu- 
zione di  [orni  a  gazugeno,  e  dal  pt^r'teziona- 
mento  degli  apparecchi  per  opera  di  molte 
se  eostrnttritM, 

Int-anto  jiorò  il  consumo  del  gaz  aveva 
preso  una  grande  entensione  sotto  ogni  forma, 
la  quantità  di  mano  d'opera  necessaria  per 
sopperirvi  aumento  straordinariamenie,  cosi 
ehe  le  imprese  produttri<'i  si  videro  nella  ne- 
cessità di  ridui'la  o  di  sostituirla  mediante 
applicazioni  meei*aniche  :  cosi  fu  diminuito  il 
costo  della  mano  d*opera,  e  in  pari  tempo 
furono  grandemente  migliorate  le  condizioni 
igieniche  degli  operai.  Sorse  così  il  terzo  pe- 
rìodo, caratterizzato  dall'introduzione  dei  si- 
stemi meccanici  e  di  disposizioni  tendenti  a 
dare  risultati  economicamente  più  favorevoli, 
e  a  migliorane  dal  punto  di  vista  igienico  la 
condizione  delToperaio.  Per  conseguire  que- 
sti fini,  si  introdussero  con  crescente  larghezza 
le  macchine  per  il  trasporto  del  carltone  e 
del  coke,  il  risealdamento  meccanico  delle 
«torte  e  gli  impianti  a  storte  inclinate.  Fra 
tutti  questi  nuovi  modi  di  produzione,  quello 
che  sembra  più  degno  di  uno  studio  accu- 
rato H  l'uso  delle  storte  inclinate. 

I   |tr  itili  liti  pialli  lì  ti  «ioi-14*    I  urli  un  le 

Le  storte  inclinate  a]ii»arvci^o  per  la  prima 
volta  neirimlustria  del  gaz  nel  18tó.  In  quel 
Iranno  il  Coze  costruì  a  Rheims  un  impianto 
di  irò  storte  inclinate*  a  29'\  ottenendone  una 
produzione  di  ;JL780  piedi  cubici  ogni  24  ore. 
Due  anni  più  tardi,  nel  1887  e  gli  riferiva  che 
un  impianto  di  9  storte  inclinate  dava  lOtJ.420 
Ih  i\  di  gaz  al  giorno,  il  cuiisumo  del  com- 
bustibile necessario  jier  il  risi-aldamento  delle 
Btorte  non  toccava  che  il  10.74  OiO,   e  Teco- 


11  nuovo  sistema  fu  oggetto  dì  critiche  a- 

cerbe,  e  parecchie  gravi  obbiezioni  furono 
sollevate  contro  di  esso.  In  particolare  si  af- 
fermò :  « 

1)  che  era  impossibile  ottenere  una  tem- 
peratura uniforme  nel  sistcìua. 

2)  che  la  pressiunr^  delle  storte  incli- 
nate sulla  parete  anteriore  della  fornace  era 
assai  dannosa  a  questa. 

3)  che  le  storte  si  sai'ebbero  logorate 
assai  rapidamente,  e  sarebbe  stato  assai  dif- 
fìcile ripararle. 

4j  che  il  carbone  non  si  distrilmiva  in 
strati  uniformi  nelle  storte. 

ò)  che  alla  jKirte  superiore  della  storta 
si  sarebbe  avuta  una  pressione  molto  alta^  e 
e  che  per  conseguenza  lo  svolgimento  di  gaz 
dal  carbone  sarebbe  stato  assai  scarso. 

6)  che  il  gaz  prodotto  da  tali  storte  era 
di  qualità  inferiore. 

7)  che  il  costo  d' impianto  con  questo 
sistema  eì'a  ]jiù  alto  che  colle  stolte  orizzon- 
tali a  caricamento  m(n*canico. 

!%'ei«Mun  fallili  Ulti  mia    ili    i]tiri(Ci^   «frliliit'^yJoiii 

Tutti^  queste  oldiiezioni  contro  l'uso  delle 
storte  inclinate  furono  dimostrate  destituite 
di  fondamento  dalle  esperienze  seguenti,  e  dai 
risultati  ottenuti  in  parecchi  anni  di  appli- 
cazione pratica. 

Per  quanto  riguarda  la  lu  ima  obbiezione^ 
relativa  alla  temperatura  neirinterno  dell'im- 
pianto,  iì  Merz  riteriscc  i  risultati  di  nume- 
rose detenninazioni  di  temperatura  da  lui  e- 
seguìte  negli  anni  1896, 1897  e  nX)2  per  mezzo 
della  termo-coppia  di  Reiser  e  Schmidt.  Or- 
hvìu\  la  dilTei'enza  massima  fra  la  tempera- 
tui*a  j>iù  alta  e  (piellapiu  bassa  esistente  nel- 
raijparecchio  fu  di  40^'  C.  :  quando  si  *  pensi 
che  la  tem|>cratura  intei'na  oscilla  tra  1000" 
e  lltH>',  si  vede  che  tale  piccola  dittVrenza  ò 
aft'atto  traseurabiie.  In  Inghilterra,  dove  sono 
generalmente  usate  storte  della  lunghezza  di 
20  piedi»  1  imidanto  tu  diviso  in  4  parti  me- 
diante due  pareti,  una  longitudinale  e  l'altra 
trt*sversalc  col  tine  di  attenere    un   riscalda- 
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mento  uniforme  ;  e  questa  disposizione  diede 
i  migliori  risultati.  Il  coke  necessario  per  ri- 
scaldare le  storte  si  aggirò  a  Cassel  fra  13.5 
e  15  OiO  del  peso  del  carbone  adoperato  ;  e 
a  Heilbronn,  dove  si  usava  una  miscela  di 
carboni  Saar  e  Ruhr,  fu  del  16  OiO.  A  Mttlhau- 
sen  il  consumo  è  del  13-14  GjO;  ed  in  Inghil- 
terra si  consuma  dal  12,1  al  14  0[0.  Sotto 
questo  riguardo,  grimpianti  a  storte  inclinate 
non  sono  per  nulla  inferiori  ai  migliori  im- 
pianti a  rigeneratore. 

Il  Mer^  riferisce  poi  alcime  misurazioni  da 
lui  eseguite  sulla  temperatura  interna  degli 
impianti.  Queste  misurazioni  furono  fatte  colla 
termo-coppia  più  su  indicata,  ad  una  distanza 
di  circa  50  cm.  dietro  la  parete  principale  su- 
periore e  quella  inferiore  deir  impianto.  Le 
osservazioni  venivano  fatte  ogni  mezzo  minuto. 
Ecco  per  es.  i  dati  più  significativi  rica- 
vati in  una  di  queste  esperienze  : 
dopo  2  minuti  dalla  fine  del  caricamento  la 
temperatura  era  salita  a  162**  C.  :  dopo  5  mi- 
nuti a  455^:  dopo  11  minuti  essa  era  di  cir- 
ca 720%  e  rimase  poi  stazionaria  a  questo 
limite,  salvo  alcune  piccole  oscillazioni  in  più 
o  in  meno. 

E'  desiderabile  che  si  facciano  altre  de- 
terminazioni di  questo  genere  :  il  Merz  non 
conosce,  oltre  alle  sue  proprie,  se  non  quelle 
del  Dr.  Heintz,  il  quale  trovò  nella  parte 
centrale  di  una  storta  420°  dopo  un'  ora,  960" 
dopo  3  ore,  1075  dopo  5  1[2  ore  (con  carbone 
di  Waldenburg). 

La  seconda  obbiezione  (la  posizione  incli- 
nata delle  storte  fa  si  che  queste  esercitino 
una  pressione  eccessiva  e  dannosa  sulla  pa- 
rete anteriore  del  forno)  fu  confutata  fin 
dal  1893  dal  sig.  Hasse  ;  ed  il  Merz  dice  di 
non  conoscere  un  solo  caso  in  cui  un  im- 
pianto sia  stato  danneggiato  per  questa  ra- 
gione. Del  resto,  anche  ammettendo  che  le 
storte  tendessero  a  scivolare  verso  il  basso, 
vi  si  potrebbe  facilmente  rimediare  per  mezzo 
di  opportuni  mezzi  di  sostegno. 

La  terza  obbiezione  relativa  alla  durata 
e  alla  riparabilità  delle  storte  inclinate  non 
ha  grande  valore.  Il  Merz  riferisce  alcuni  dati 
tratti  dalle  sue  osservazioni  personali: 
Impianto  N.  1  in  uso  da  1098  giorni  :  è  an- 
cora in  buono  stato, 
»  >    2  in  uso  da  1431   giorni  :  è  an- 

cora in  buono  stato. 
»  »    3  in  uso  da  1101  giorni  :  le  storte 

devono  essere  rinnovate. 


Impianto  N.  4  in  uso  da  1178  giorni  :  le  storte 
devono  essere  rinnovate. 

»  >    5  in  uso  da  1335  giorni  :  in  buono 

stato. 

»  >    8  in  uso  da  1358  giorni  :  le  storte 

devono  rinnovarsi. 

>  >    9  in  uso  da  1390  giorni  :  le  storte 

devono  rinnovarsi. 

>  >  10  in  uso  da  969  giorni  :  le  storte 

devono  rinnovarsi. 

Tali  risultati  ricavati  dalla  pratica  non 
sono  diversi,  né  peggiori  di  quelli  ottenuti 
con  storte  orizzontali.  Né  maggiore  fondamento 
ha  finora  mostrato  di  avere  Tasserzione  che 
le  storte  inclinate  siano  più  diJBBcili  a  ripa- 
rarsi che  quelle  orizzontali.  Nessuna  parti- 
colare difficoltà  fu  riscontrata  nel  riparare  le 
storte  di  11  1[2-16  li2  piedi  in  uso  sul  Conti- 
nente :  e  perfino  le  storte  di  20  piedi  comu- 
nemente usate  in  Inghilterra  non  diedero  cat- 
tivi risultati  sotto  questo  punto  di  vista. 

Si  può  qui  osservare  che  il  caricamento 
del  carbone  per  mezzo  della  gravità  in  storte 
inclinate  ad  un  angolo  di  32-33**,  e  V  estra- 
zione del  coke  per  mezzo  di  un'  asta  in  ferro, 
non  presentano  pericolo  di  danneggiare  le 
storte.  La  uscita  del  coke  é  notevolmente  a- 
govolata  dalla  forma  della  storta  che  é  leg- 
germente allargata  alla  parte  più  bassa. 

(Continua) 


GaziflcaÉae  Iella  Ma  e  iella  lìgie 


Non  appena  V  esperienza  confermò  i  buo- 
ni risultati  previsti  per  la  alimentazione  dei 
motori  a  gaz  con  i  gaz  che  escono  dalla  boc- 
ca degli  alti  forni  e  le  officine  meccaniche 
risolsero  il  problema  di  costruire  motori  a 
gaz  di  grande  potenza,  si  pensò  subito  se  non 
fosse  stato  conveniente  produrre  addirittura 
dei  gaz  poveri  per  V  esercizio  di  un  tal  ge- 
nere di  macchine,  e  si  studiarono  diversi  si- 
stemi e  metodi  per  una  razionale  gazifica- 
zione  del  combustibile.  Si  cercò  infine  di  ve- 
dere se  anche  i  combustibili  più  scadenti, 
come  la  torba  e  la  lignite,  erano  capaci  di 
fornire  del  gaz  per  forza  motrice,  ripigliando 
la  vecchia  idea  della  gazificazione  dei  com- 
bustibili poveri  per  la  utilizzazione  dei  quali 
erano  appunto  stati  fatti  i  primi  esperimenti 
e  studi  sui  gazogeni. 
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Secondo  uno  studio  piilìhlienio  dal  prof. 
M.  F.  Zeyriuger  e  Jipoi'tato  diiUo  «  8tahl 
und  Eiseu»^  mentre  un  motore  a  gaz  di  alta 
forma  consuma  ordinariamente  3,6  m^  di 
gaz,  che  ha  il  poteiT  ealor-ifìco  che  osrilla 
dalle  8Ó0  alle  950  calorie  jjjt*  ni**,  se  è  infe- 
riore alla  forza  di  GD  eavalH  vap.,  e  2,8 
m*^  se  la  forza  del  motore  arrìv^a  ai  1(K'K) 
cavalli  vap.,  il  gaz  provenienti'  dalla  distilla- 
zione della  lignite  darebbe  dalle  7CK3  alle 
1000  calorie  per  m\  ed  il  consumo  medio  per 
cavallo  —  ora  sarebbe  compreso  fra  3,5  e  4^5m^ 
e  2j5  e  3,óm'',  rispettivamente  perle  piccole 
e  le  grandi  forze. 

Sembra  che  in  seguito  ad  espeilenzc  sod- 
disfacenti eseguite  ad  Halle  am  Saal  in  8as 
Sonia,  2  motori  di  100  eavalli  vap,  a  gaz  di 
lignite  sarebbero  stati  installati  alla  miniera 
di  Kupfej'haramer  e  3  da  125  alla  miniera 
Emma  pres.so  Lnckenan. 

Anche  colla  torba  si  fecero  delle  espeiien- 
ze  del  genere,  ed  attualmente,  secondo  T  En- 
^ineer,  in  America,  nel  Cana(h\,  una  eompa- 
nia,  la  «  Canadian  Peat  Product  Cy  >,  si  oc- 
cupa della  distillazione  della  torba  con  me- 
todi abbastanza  grossolani. 

Ensa  si  accontenta  di  scaldare  la  torba 
in  camere  mantenute  alta  temperatura  di 
290«  a  340,^  e  ne  ottiene  per  ogni  lai  kg 
di  combustibile  32  kg  di  coke,  2  kg  di  aci- 
do acetico,  1  kg  di  ammoniaca,  6  kg  di  ca- 
trame e  186  ni'  di  gfiz  combustibile. 

Questi  dati  meritano  certaincnte  una  mi- 
gliore confei'ina,  e  [uìma  di  ogni  altra  cosa 
bisognerà  bene  stabilii'e  se  essi  si  riteriscono 
a  della  torba  di  recente  estratta  dalla  mi- 
niera, oiìpure  già  essiccata. 

In  ogni  modo  pei-ò  è  certo  che  anche  la 
torba  può,  senza  preparazione  eccessivamente 
costosa^  generare  del  gaz  suscettìbile  di  es- 
seri* impiegato  come  forza  motrice. 

Abbiamo  creduto  interessante  riferire  tali 
notizie  per  dimostrare  come  con  la  diretta 
utilizzazioue  dei  combustibili,  trasformandoli 
in  gaz,  e  con  il  ricupero  dei  prodotti  secon- 
dari, si  possa  avere  a  disposizione  un  com- 
bustibile molto  a  buon  mercato  e  tale  da 
poter  tare  coni'orrenza,  ad  esempio  nella 
produzione  della  elettricità,  al  famoso  carhoìie 
hianco  che  attualmente  sta  sulle  bocche  di 
tutti  e  dal  quale  si  spera  la  futura  rigenera- 
zione industriale  dell'  Italia, 

tSfruttate  le  cadute  più  vicine  ai  centri 
popolati  e  più  facilmente  accessibili,  conver- 


rà rivolgere  il  pensiero  alla  utilizzazione  dì 
forze  idrauliche  più  addentro  nella  montagna, 
in  luoghi  più  disagevoli,  con  aumento  quindi 
sensil»ilissimo  nelle  spese  d'impianto  delle 
generatri(*i  e  della  conduttura.  Il  prezzo  del* 
l'energia  idroelettrica  andrà  cosi  sempre  au- 
mentando, ed  alloj*a  resterà  da  vedere  se  per 
le  contrade  lontane  da  cadute  di  grande  po- 
tenza, e  sopratutto  di  potenza  costante»  non 
sarà  più  conveniente  ricorrere  ai  metodi  ac- 
cennai di  produzione  delT  energia,  tirando 
cosi  partito  di  altre  risorse,  che,  se  non  ab- 
bondano, certo  non  mancano  del  tutto  in 
1  tal  ia.  (  Da  Ila  lilvhia  tecn  tra) 


L'articolo  del  prof,  M.  Scaviay  su  •  L'/i- 
naif  sì  chimica  gìiale  controllo  del  gas  d*  il- 
Ifiì/iinasione  »  pubblicato  nel  nantero  4  della 
nostra  Hirislaf  fu  riportaio  dalla  pregem- 
lissima  «  Rivista  Tecnica  »  di  Torino. 
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RUBRICA  INDUSTRIALE 


LA  VENTILAZIOM  PER  MEZZO  DEL  GAZ: 

Era  noto  da  molto  tempo  come  il  gaz  non 
solamente  sia  un  efficace  mezzo  di  illumina- 
zione, ma  anche  si  presti  ad  assicurare  ima 
eccellente  ventilazione  degli  ambienti  chiusi 
in  cui  è  impiegato.  Tale  fatto  fu  dimostrato 
nel  modo  più  t*onvinccnte  in  un  rapporto  del 
professore  Percy  Frankhmd  sull'iliuminazione 
e  la  ventilazione  della  Galleria  d'Arte  (xVi^t 
Galleryj  di  Birmingham*  Tale  rapporto  è  il 
frutto  di  una  lunga  serie  dì  esp(*i'ieiize  ese- 
guite colla  massima  cura  e  coi  metodi  scien- 
tiiìci  più  delicati  e  più  rigorosi. 

Alla  fine  dell'anno  scorso  la  Direzione  del 
Museo  e  della  Galleria  trAite  di  Birmingham 
si  occupò  della  questione  delT  illumimizione 
deUe  sale  di  questi  stabilimenti.  Alcuni  mem- 
bri di  essa  erano  disposti  ad  adottare  T  illu- 
minazione elettrica  ad  arco,  poiché  si  temeva 
che  i  prodotti  corrosivi  della  combustione  dei 
composti  di  soUb,  sempre  prf\senti,  in  mag- 
giore 0  minore  quantità,  nel  gaz  di  carbone, 
potessero  recar  danno  ai  dipinti  ed  alle  al- 
tre opere  d'arte.  Però,  prima  di  prendei^e  una 
decisione  in  proposito,  fu  dato  incarico  al 
professore  Frankhmd  dì  fare  degli  studi  sul- 
Targomento. 
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Il  prof.  Frankland  esegui  una  serie  di  ac- 
curate esperienze  comparative  dirette  a  de- 
terminare rinquinamento  dell'aria  (con  acido 
casbonico,  composti  di  solfo,  etc.)  che  si  ri- 
scontra coirilluminazione  elettrica  ad  arco, 
e  coirilluminazione  ad  incandescenza  a  gaz. 
Nel  corso  di  tali  esperienze  si  tenne  conto 
delle  influenze  perturbatrici  derivanti  dalla 
presenza  di  visitatori,  dair  afflusso  di  aria 
dalle  sale  vicine  a  quella  dove  si  facevano 
le  esperienze,  etc,  e  si  cercò  di  eliminarne 
razione. 

Orbene,  i  risultati  delle  esperienze  dimo- 
strarono r  incontestabile  superiorità  dell'  in- 
candescenza a  gaz  suirilluminazione  elettrica 
ad  arco  dal  punto  di  vista  della  ventilazione. 
Ecco  infatti  le  conclusioni  a  cui  pervenne  il 
prof.  Frankland,  e  che  si  trovano  nel  Rap- 
porto da  lui  presentato  alla  Direzione  della 
Galleria  d'Arte  di  Birmingham. 

a)  nei  giorni  in  cui  la  sala  non  è  illu- 
minata artificialmente,  si  nota  un  leggero  au- 
mento nella  proporzione  di  acido  carbonico 
contenuto  neiraria  di  essa. 

b)  Tale  aumento  è  molto  più  forte  col- 
rilluminazione  per  mezzo  di  lampade  ad  arco 
elettrico. 

e)  Si  osserva  una  diminuzione  impor- 
tante della  proporzione  di  acido  carbonico 
dell'aria  coU'illuminazione  ad  incandescenza 
a  gaz. 

Ecco  come  si  spiegano  tali  risultati,  a 
prima  vista  paradossali.  Le  lampade  ad  arco 
e  quelle  ad  incandescenza  col  gaz  che  ser- 
virono alle  esperienze  del  prof.  Frankland 
erano  sormontate  da  maniche  in  comunica- 
zione coll'aria  esterna.  Orbene,  coll'incande- 
scenza  a  gaz  si  otteneva  un  tiraggio  cosi 
forte  in  queste  maniche  che  non  solo  erano 
asportati  i  pi'odotti  della  combustione  del  gaz, 
ma  anche  si  realizzava  un'efficacissima  ven- 
tilazione della  sala.  Invece  colle  lampade  ad 
arco  voltaico  il  tiraggio  nelle  maniche  era 
assai  debole,  e  per  conseguenza  la  ventila- 
zione della  sala  si  compiva  in  modo  incom- 
pleto. 

Concludendo  :  quando  si  abbia  un  buon 
sistema  di  abduzione  dei  prodotti  della  com- 
bustione, l'incandescenza  a  gaz  è  un  mezzo 
assai  più  efficace  di  ventilazione  degli  am- 
bienti, e  per  conseguenza  è  assai  superiore 
dal  punto  di  vista  igienico  all'  illuminazione 
per  mezzo  di  lampade  elettriche  ad  arco. 


L'esercMo  comiiale  lei  Gaz-Luce  li  Fata 


L'egregio  Prof.  Ugo  Rosbi  ci  comunica  il 
seguente  suo  studio  sull'  Esercizio  Comunale 
dell'officina  pel  gaz  di  Padova. 

Lasciandogli  ogni  responsabilità,  noi  lo  ri- 
portiamo, augurandoci  che  le  rosee  profezie 
dell'egregio  amico  si  avverino  : 

Il  comune  di  Padova,  che  riportò  le  mag- 
giori ed  invero  meritate  onorificenze  all'Espo- 
sizione nazionale  di  Torino,  ha  presentato  an- 
che il  servizio  del  gaz  luce  da  poco  riscat- 
tato dalla  concessionaria  Società  Lionese.  No- 
ve tavole  di  grande  formato  costituiscono  lo 
studio  e  progetto  della  nuova  officina  del  gaz 
e  delle  innovazioni  introdotte  in  quell'impor- 
tante servizio  pubblico. 

E'  figurata  la  pianta  della  città  con  la 
rete  di  distribuzione  delle  condutture  princi- 
pali esistenti  e  di  quelle  in  costruzione,  e  ciò 
mostra  un  non  piccolo  sviluppo. 

Dei  diagrammi  della  produzione  giorna- 
liera, che  dal  1.  agosto  1896,  principio  del- 
l'esercizio comunale,  vanno  ai  primi  mesi  del 
1898,  mostrano  il  considerevole  aumento  di 
produzione  ;  giacché  dalla  media  del  periodo 
di  maggiore  consumo  nel  1896  che  è  di  8700 
metri  cubi  di  gaz  al  giorno,  con  un  massimo 
il  5  dicembre  di  7350  me,  si  sale  a  8500  me. 
nel  corrispondente  periodo  del  1897  (massimo 
il  21  dicembre  di  me.  9950;  ed  alla  media 
minore  di  produzione  estiva  del  1896  di  2800 
me.  (2500  me.  il  31  luglio)  corrispondeva  3000 
me.  nel  1897  (2700  il  22  giugno).  Del  pre- 
sente anno  non  figurano  che  i  primi  tre  mesi 
di  esercizio  e  la  curva  del  consumo  mante- 
nendosi pure  parallela  a  quella  corrispon- 
dente dell'anno  anteriore,  dà  un  aumento  me- 
dio di  1800  me.  giornalieri,  e  cioè  dai  6700 
me.  ai  4400  me.  del  1897,  sale  rispettivamente 
dai  8500  me.  ai  6200  me.  (1.  gennaio  al  31 
marzo). 

Cifre  più  eloquenti  e  lusinghiere  in  si 
breve  tempo  non  saprei  desiderare. 

Dalla  planimetria  dell'officina  secondo  il 
progetto  del  riordino,  al  presente  compiuto, 
dall'elevazione,  le  sezioni  pei  singoli  fabbri- 
cati, i  diversi  particolari  di  costruzione  e 
messa  in  posto,  sì  acquista  facilmente  una 
chiara  idea  della  riuscitissima  disposizione. 
Lo  spazio  per  gli  eventuali  futuri  ingrandi- 
menti è  opportunamente   e   sufficientemente 
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I considerato,  i  depositi  del  carbone  corrono 
S'icini  e  paralleli  ai  forni,  eomodissimo  è  Tal* 
Jacciauieuto  della  linea  ferroviaria.  I  forni 
sono  a  gazogeno  sistema  Laeliometle  e  a  gri- 
YgVm  con  semirieuperazione  del  sistema  Lie- 
[gel;  la  capacità  gazometrìea  è  portata  com- 
[plessivamente  a  Ir^.ntJO  me. 

Vi  hanno  refrigeranti  amihtri,  condensa- 
^tori  a  caldo.  Audoiiin  e  Pelouze,  il  laveur 
[Standard,  estrattori  rotativi,  regolatori  di 
^pressione  automatici  ;  fabbrica  di  solfato  di 
^ammoniaca  e  distillazione  del  catrame. 

Le  condotte  sono  munite  di  ^^ifoni  a  iso- 
latore idranlit'O  e  di  pozzetti  a  hotriglia;  sono 
[considerati  anche  casi  della  loro  messa  in 
[posto  in  riguardo  alla  (ul)aziane  dnir  acque^ 
[dotto;  insomma  il  tutto  dimosti"a  uno  studio 
accurato  e  completo  secondo  le  più  moderne 
[esigenze  delTindustrla  gaziera. 

Negli  atti  del  comune   di    Ptulova    havvi 
anche  una  relaziunc  dettagliata  sffl    risraflo 
}e  sugli  efjetli  dello  slrsso.  Reputo  opportuno 
I portare  le  notizie  snll'avvenuto   riscatto  del- 
fresercizio  del  gaz  da  parte  del  Coinune^  sti- 
I  mando  che   potrà   interessare    moltissimo   e 
^servire  di  guida  ai  comum'  e  interessati  tutti, 
che  casualmente  non  ne  fossero  a  conoscenza. 
Xel   1845  la  Società  Lionese   in  seguito  a 
pcontrattuale  concessione  i>er   T  industria   (hA 
gaz  illuminante  per  la  durata  di  23   anni    e 
hcio6  tino  al  1868,    edifìt*ò  a  tutte    sue    spese 
rrofficina  e  fondò  le  canalizzazioni  ;    ma   an- 
cora nel  18tH  fu   rimaneggiato  e  prolungato 
[il  contratto  fino  al  30  settemlire  1897. 

Nel  1887  la  Società  tcntù   di    otlenere    il 
i  prolungamento  al  diritto  di  mantenere  la  con- 
U?essione  del  sotiosuolo  j>er  le  tubazioni  ed  e- 
serc^itare  Tindustria  in  concorrenza  a  chiun- 
[que  altro  tino  al  1917,  sempre  che    ad   essa 
^ni  conservasse  rillurninazione  pul>1>lira^  e  prò 
rmetteva  di  ribassare  i!  prezzo  del  gaz  per  i 
Iconsumatoji  privati  a  cent.  !^8  al  metro  cubo 
[(mentre  prima  era  di  cent.  38)  fermo  in  tutto 
il  resto  (cent.  16  al  me.  [ler  illuminazione  pub- 
blica e  cent,  19   per    illuminazione   straordi- 
naria, istituti  di  beneficenza,   ecc.).    La    pro- 
I  posta  ebbe  a  lusingare    i    eoiisumatori,    spe- 
cialmente se  si  portava  il  confronto  di  altre 
città  vicine,  ed  in  fatto  provocò  un'agitazione 
|in  suo  favore;  ma  il  comanej  ciò  non  ostante, 
mirando  fino  d  allora   ad    esercire  per  conto 
proprio  l'industria    all'  espiro    del    contratto^ 
jnon  accettò.  Nel  18*^(j  fu  i*ipetuto  il  tentativo 
più  accentualmente,  ma  ijivano. 


Era  pattuito  che  air  espiro  del  conti*atto, 
il  connine  poteva  prelevare  roificina  e  la  (^i- 
nalìzzazicne  mediante  pagamento  del  prezzo 
fatto  su  stima  industjiale.  Per  sfuggire  a  que- 
sto mezzo  di  valutazione,  certo  onerosissimo, 
e  ridui-re  il  valore  al  prezzo  effettivo  del  ma- 
teriale in  uso,  il  Comune  comunicò  alla  So- 
cietà che  intendeva  condurre  T  esercizio  in 
proprio  conto  costruendo  una  nuova  ofticina 
e  che  quindi  per  l'epoca  di  scadenza  prov- 
vedesse allo  sgombro  del  sottosuolo  dalle 
condotte,  ma  che  poi  era  anche  disposto  al- 
Tacquisto  delFotlfìt^ina  e  della  canalizzazione 
quando  si  facesse  un  prezzo  conveniente. 

Furono  chieste  circa  900.000  lire  ridotte 
poi  a  82r»;r)00,  somma  trovata  esorbitante,  ed 
allora  il  Comune  di  Padova  chiese  ed  ottenne 
dal  Comune  di  Trieste  fai  cui  esercizio  con- 
dotto vantaggiosissimamt^nte  da  30  anni  erasi 
inspirato)  quale  consulente  tecnico  il  Diret- 
tore di  quel  gazometro.  Questi  è  il  signor  in- 
gegnere Enrico  Sospizio,  ideatoi^e  ed  ese(*u- 
toi'c  della  nuova  officina  di  Trieste,  officina 
modello  i  (*ui  studi  dettagliati  si  potevano 
ammirare  alla  nostra  Esposizione  di  Torino 
(sezione  Italiani  airestcro).  I  quesiti  sottopo- 
stigli furono  molti  e  pretesamente  : 

a)  Esame  dello  stato  dell' ofHi'ina  insi- 
stente in  rapporto  ai  progressi  deirindustria 
e  determinazione  della  sua  potenzialità  ; 

b)  Modificazioni  da  inti'odursi  per  per- 
fezionarla e  loro  costo  per  l'cnderla  capace 
della  produzione  di  2  milioni  dì  metri  cubi 
e  suscettibile  ad  accrescersi  a  3  milioni  ; 

e)  Somma  che  ricaverebbe  la  Società 
qualora  procedesse  alla  demolizione  e  levasse 
le  tubazioiu  ; 

d)  Costo  di  un'  ottieiua  nuova  capace  di 
produrre  2  milioni  di  metii  cubi  di   gaz  ai- 
Panno  e  che  in  seguito  fosse  capace  di  por 
tarli  a  3  milioni  ; 

e)  Prezzo  di  costo  del  gaz  in  ciascuno 
dei  due  casi  ; 

f)  Indi(*are  il  mezzo  per  passare  dalle 
vecchie  alle  nuove  tubazioni  senza  interrom- 
pere il  servizio. 

Dopo  la  risposta  del  consulente  tecnico,  il 
Comune  otTerse  alla  Compagnia  Lionese  Lire 
290.000  e  qut^sta  ribassò  a  550.000  lire  ;  Ìl 
Comune  elevò  a  320;  ma  intanto  le  tratta- 
tive vennero  troncate  dalla  Società,  finché  la 
stessa,  essendo  venuta  a  cognizione  della  de- 
cisione presa  dal  Comune  per  la  costruzione 
della  nuova  ofticina,  avvenne  al  preliminare 
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per  cui  vendeva  e  officina  e  dipendenza  per 
L.  380.000;  e  cedeva  l'esercizio  dal  1.°  ago- 
sto 1896  al  30  settembre  1897,  scadenza  del 
contratto,  verso  rimborso  dei  presumibili  utili 
valutati  in  L.  270.000,  ed  il  tutto  da  pagarsi 
in  due  rate  di  325.000  lire,  una  nel  gennaio 
1897,  Taltra  nel  gennaio  successivo.  Tutto 
ciò  fu  accettato  dal  Comune  neiraprile  1896 
e  seguito  dalle  seguenti  deliberazioni  : 

1°  Approvazione  del  preliminare,  già 
registrato,  delle  convenzioni  fra  il  sindaco  e 
la  società. 

2.°  Deliberazione  di  esercire  dal  P  ago- 
sto 1896  per  conto  del  Comune  l'industria  ad 
economia. 

3.°  Che  siano  eseguiti  i  lavori  preven- 
tivati dairing.  Sospizio  per  il  miglioramento 
deirofficina  portandola  alla  produttività  di  2 
milioni  di  me.  e  praticare  le  più  urgenti  ri 
parazioni  alla  canalizzazione,  preventivando 
una  spesa  di  L.  120.000  per  la  prima  e  L. 
56.000  per  la  seconda. 

4.  Di  assegnare  la  somma  di  L.  100,000 
per  r  andamento  deir  officina 

5.  Per  far  fronte  alle  occorrenti  somme 
cioè  : 

L.  500,000  verso  la  Società  Lionese; 

»    170,000  per  i  lavori; 

»   100,000  per  Y  andamento  ; 

»  50,000  acquisti  oggetti,  spese  di  sti- 
pulazione ecc.  ;  di  assegnare  le  270,000  lire 
che  si  incasseranno  presumibilmente  dal  1. 
agosto  1896  al  30  settembre  1897,  e  stabilire 
un  coQto  corrente  con  la  Banca  cooperativa 
popolare  per  un  decennio  di  un  servizio  di 
cassa,  versando  alla  stessa  le  somme  incas- 
sate per  vendita  di  gaz,  con  V  obbligo  della 
Banca  di  star  fuori  con  un  massimo  di  700,000 
lire  ;  che  V  interesse  sui  prelevi  sia  di  Vg  in- 
feriore al  tasso  ufficiale  della  Banca  d' Italia, 
e  che  quando  il  conto  fosse  attivo  pel  Co- 
mune r  interesse  sia  computato  uguale  a  quel- 
lo che  la  Banca  applicherà  ai  conti  correnti 
liberi. 

6.  Che  i  prezzi  di  vendita  dal  1.  agosto 
1896  al  30  settembre  1897  siano  mantenuti 
uguali  di  quelli  della  Società  cessionaria  come 
anche  quelli  conteggiati  per  consumo  del  Co- 
mune. 

7.  Che  la  tassa  governativa  sia  a  cari- 
co del  Comune  e  che  dal  1.  ottobre  1897  il 
prezzo  sia  di  20  cent.,  tassa  compresa,  e  per 
ogni  uso. 

U  contratto  fu  stipulato  il  1.  agosto  1896 


e  dallo  stesso  giorno  il  Comune  cominciò  ad 
esercire  a  mezzo  speciale  Consiglio  d'ammi- 
nistrazione nominato  dal  Consiglio  comunale. 

Il  benemerito  Consiglio  d'  amniinistrazio- 
ne  diede  sollecitamente  opera  allo  sviluppo 
dei  progetti  pei  necessari  miglioramenti  ed 
ampliamenti  tanto  per  Tofflcina  che  per  la  ca- 
nalizzazione. 

Neir  aprile  1897  la  Giunta  presentò  al 
Consiglio  comunale  il  progetto  generale  di 
riordino  e  ampliamento,  elaborato  diligente- 
mente dair  amministrazione  del  gaz,  per  por- 
tare la  produttività  a  3  milioni  di  m.c.  al- 
l' anno  ;  e  lali  lavori  importavano  la  somma 
di 

L.  600,000  per  1'  officina 
»   206,000  per  canalizzazione 

L.  806,000. 

Il  Consiglio  Municipale  in  conformità  alle 
proposte  del  Consiglio  d'  amministrazione,  in 
considerazione  dei  verificati  aumenti,  riformò 
le  precedenti  deliberazioni  e  stabili  la  costru- 
zione di  tre  forni   Lachomette  per  2000  me. 
di  gaz  ciascuno,  ogni  24  ore,  e  relativi  fab- 
bricati per  la  spesa  di  L.  389,500,  e  cioè  : 
Condensatori  a  caldo         .        .    L.    67,000 
Pelouze,  Standard,  per      .        .      »      32,000 
tìazometro  di  8000  me.     •        .      >    207,000 
Esecuzione  di  una  parte  delle  nuo- 
ve canalizzazioni    .        .        .      >      83,500 

L.  389,500 

Comprese  in  questa  som- 
ma le  già  deliberate    L.  170,000 

e  le  stanziate  nel  preven- 
tivo esercizio  1897  del- 
l'officina         .        .        »     36,500 

cioè  L.  206,500 

quindi  una  spesa  maggiore  di  L.  183,500 
fermo  di  valersi  anche  per  questa  somma 
del  conto  di  cassa  con  la  Banca  Cooperativa 
popolare. 

Tutti  questi  lavori  presentemente  sono 
compiuti. 

Delle  lanterne  pubbliche  dì  circa  in  nu- 
mero di  1000,  n.  di  557  delle  principali  vie 
e  piazze  furono  ridotte  ad  incandescenza  con 
la  spesa  per  impianto  ed  adattamento  in 
Lire  10,000. 

Le  previsioni  fatte  al  momento  del  ri- 
scatto ebbero  piena  conferma,  poiché  le  lire 
270.000  che  il  Comune  pagò  alla  Società  per 
r  anticipata  cessione  dell'  esercizio,  non  solo 
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furono  coperte,  ma  sorpassate  di  lire  20,000. 
Ribassato  il  1.  ottobre  1897  il  prezzo  di 
vendita  ai  privati  a  cent.  20  il  me.  (compre- 
sa la  tassa  governativa  di  cent.  2)  e  cent.  18 
per  scopi  industriali,  i  consumi  crebbero  sen- 
sibilmente. Anzi  i  consumi  crebbero  fino  dal 
momento  che  la  gestione  venne  assunta  dal 
Comune,  malgrado  il  prezzo  si  mantenesse 
lo  stesso  come  risulta  dai  dati  seguenti  : 
dal  1.  agosto  1895  al  31  luglio 

1896,  esercizio  della  Socie- 
tà a  cent.  38,  il  consumo 
privato  fu  di  me.        .        .  902,955 

Dal  1.  agosto  1896  al  31  luglio 

1897,  esercizio     comunale 

pure  a  cent.  38,  me.  .        .  965,696 

e  cioè  un  aumento  di  me.  62,741,  circa  il  7  Vo- 
li  consumo    complessivo    dei   privati  nel 
1896  con  mesi  7  di  esercizio  della  Società  e 
soli  5  del  Comune,  ma  allo  stesso  prezzo  di 

vendita,  fu  di  me 923,719 

Quello  del  1897  (Comune)  con  me- 
si 9  al  prezzo  di  cent.  38  e  3  mesi 
al  prezzo  di  cent.  20  e  18  fu  di  me.  1,085,741 

con  aumento  di  me.  160,022 
pari  al  17  per  cento. 

Devesi  avvertire  che  V  aumento  dei  con- 
sumi prese  sviluppo  rilevante,  come  era  na- 
turale, solo  dopo  il  ribasso  del  prezzo  di  ven- 
dita, come  risulta  dall'  ultimo  trimestre  1896: 
(esercizio  comunale  a  cent.  38)  me.  322,239;  e 
r  ultimo  trimestre  1897  (a  cent.  20  e  18)  me. 
431,651;  cioè  un  aumento  di  circa  il  34  0[0; 
ed  i  consumatori  che  al  31  dicembre  1895 
erano  in  1731  salirono  al  31  dicembre  1896 
a  1841  e  al  31  dicembre  1897  a  2097. 

La  pubblica  illuminazione  mantenne  in- 
vece il  consumo  di  me.  500,000,  anzi  nel  1897 
diminuì  per  V  adottazione  deir  incandescenza. 

Da  quanto  fu  esposto,  salta  fuori  quale 
aumento  e  di  consumatori  e  di  consumi  ab- 
bia prodotto  il  ribasso  nel  prezzo  del  gaz  in 
soli  3  mesi  ed  in  un  periodo  di  trasforma- 
zione deir  officina,  durante  il  quale  V  Ammi- 
nistrazione non  potè  dar  impulso  alcuno  per 
non  trovarsi  nel  caso  di  sorpassare  la  pro- 
duttività deir  officina. 

il  Comune,  ed  a  ragione,  ha  piena  fiducia 
che  le  L.  550,000  pagate  alla  Società  Lionese 
e  le  ulteriori  spese  di  riduzione  e  amplia- 
mento, vengano  in  meno  di  10  anni  coperte 
con  gli  utili  dell'azienda,  i  quali  poi  profit- 
teranno in  notevole  misura  ai  bilanci  del  Co- 


mune, poiché  il  prezzo  di  vendita  del  <;az  ai 
privati,  dedotte  le  spese  di  produzione  e  la 
tassa  governativa,  lascia  un  ragionevole 
margine  di  beneficio.  Frattanto  T  Amministra- 
zione Comunale  si  accontenta  delle  35,000  lire 
circa  che  annualmente  risparmia  nella  ])ub- 
blica  illuminazione  sulle  83.000  lire  che  pa- 
gava alla  Lionese  ;  e  si  compiace  che  oltre 
il  vantaggio  di  essersi  liberata  di  un  mono- 
polio, ha  recato  rilevante  beneficio  ai  consu- 
matori ;  essa  si  trova  libera  di  seguire  ogni 
progresso  nella  illuminazione  pubblica  e  i)ri- 
vata  ed  ha  anche  preparato  un  notevole  ce- 
spite d'  utili  al  bilancio  del  Comune,  che  è 
poi  a  vantaggio  di  tutti  ;  e  tutto  ciò,  si  af- 
ferma ed  infatti  le  cifre  suesposte  lo  compro- 
vano, si  fece  senza  considerevolmoiite  per- 
turbare il  bilancio. 


La  dimissione  della  Commissione  amministratrice  H  Baz 

di  Bologna 

Togliamo  dal  «  liento  del  Carlino  »  del  19  Novembre  : 

Sulla  dimissione  della  Commissione  amministra- 
tiva del  Gaz,  ecco  quanto  ci  risulta  dopo  avere  as- 
sunte le  più  minute  informazioni  : 

Il  regio  Commissario  (che  ha  tutti  i  poteri  della 
Giunta  ed  in  via  d'  urgenza  quelli  del  Consiglio  Co- 
munale) pensò  all'opportunità  di  impiantare  nell' (  1- 
flcina  del  Gaz  un  reparto  per  la  produzione  di  ener- 
gia elettrica  e  si  rivolse  per  notizie  e  per  gli  studi 
opportuni  al  direttore  dell*  officina  signor  ingegner 
Rebufifel  competente  in  materia  di  Gaz  etl  all'  ingeg. 
Pollini  come  elettricista,  munendo  quest'ultimo  e  nes- 
sun altro  di  un  biglietto  di  presentazione  per  il  di- 
rettore Rebuffe  1. 

Si  trattava,  ripetiamo,  di  un  puro  studio  fatto 
per  raccogliere  gli  elementi  atti  a  dimostrare  se  si 
potesse  con  un  impianto  elettrico  esercito  dal  Comune 
prevenire  il  danno  non  indifferente  che  «  la  Società 
dello  sviluppo  della  energia  elettrica  in  Italia  %  appor- 
ta alla  industria  comunale  del  gaz. 

L' ing.  Pollini  invece  di  recarsi  solo  hì  presentò 
al  direttore  del  gaz  assiema  al  signor  Colliva  che,  ri- 
petiamo, non  aveva  avuto  incarico  alcuno  dal  Ke^io 
Commissario,  e  l' ingegner  Rebuffel  si  credè  in  dove- 
re di  informare  la  Commissione  amministrativa  della 
richiesta  avuta.  La  Commissione  nella  sua  adunanza 
del  10  corrente  ritenendo  a  torto  che  il  regolamento 
per  r  officina  del  gaz  sottraesse  gli  impiegati  dì  que- 
sta azienda  dalla  dipendenza  del  Comune  e  quindi 
del  Commissario,  si  doleva  che  questi  si  fosse  rivolto 
direttamente  al  direttore  senza  tener  conto  della  Com- 
missione, facoltizzava  il  direttore  di  mettersi  a  dispo- 
sizione del  Commissario  regio  con  dichiarazione  di 
non  assumere  alcuna  responsabilità  per  i  detti  studi. 

Questa  deliberazione  messa  a  verbale  fn  comuni- 
cata al  Regio  Commissario  per  mezzo  del  din»ttore 
ing.  Rebuffel. 
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Al  Coinmissario  Rocrio  log-i  e  ani  ente  non  poteva 
garbare  né  tanto  meno  tornare  gradito  questo  modo 
di  procedere  perchè  non  doveva  riconoscere  nella  Com- 
nuHsione  la  facoltà  e  la  competenza  di  sindacare  d'uf- 
ficio e  in  forma  solenne  gli  atti  dal  Capo  del  Comune 
tanto  più  che  interpretò  l' incarico  dato  al  Rebuffel  di 
fare  la  presentazione  del  verbale  come  un  disdegno 
della  Commissine  di  aver  rapporti  con  lui  e  rispose 
con  una  lettera  in  cui,  affermato  il  suo  diritto,  espri- 
meva il  desiderio  di  conoscere  personalmente  il  presi- 
dente del  Consiglio  di  amministrazione  che  non  aveva 
ancora  trovato  il  tempo  di  presentarsi  a  lui  come  ca- 
po dell'amministrazione;  e  di  qui  il  gran  rifiuto. 

T^e  dimissioni  date  furono  accettate  dal  Commis- 
sario regio  il  quale  ieri  stesso  affidava  la  vigilanza 
dell'  officina  comunale  del  Gaz  al  sig.  cav.  rag.  Fau- 
sto Parisini  di  indiscutibile  capacità  amministrativa, 
in  attesa  che  la  nuova  amministrazione  comunale, 
(juando  sarà  ricostituita,  nomini  un  nuovo  Consiglio 
di  amministrazione. 


4e    * 


A  spiegare  il  fatto  che  il  presidente  del  Consìglio 
di  amministrazione  cav.  Annibale  Calzoni  persona  uni- 
versalmente stimata  non  abbia  sentito  il  dovere  di  pre- 
sentarsi al  regio  Commissario  appena  insediato,  ci  sì 
assicura  —  e  non  abbiamo  difficoltà  a  crederlo  per  la 
persona  che  ce  lo  dice  —  che  egli  aveva  durante  l'am- 
ministrazione  Dallolio  finito  per  accettare  V  ufficio  di 
Presidente  alla  espressa  condizione  che  egli  sarebbe 
stato  esonerato  da  qualsiasi  obbligo  di  avere  rapporti 
colle  autorità,  per  cui  fu  incaricato  altro  dei  commissari. 

Ora  non  possiamo  a  meno  di  osservare  che  se 
durante  la  precedente  anuninistrazione  ciò  avrebbe 
potuto  correre,  questa  condizione  di  cose  doveva  ces- 
sare col  cadere  di  queir  amministrazione,  mentre  poi 
il  Conmiissario  regio  non  poteva  affatto  conoscere  Pe- 
sitenza  di  un  simile  compromesso,  né  conoscendolo,  a 
parte  la  persona  del  Calzoni,  avrebbe  potuto  approvarlo. 

Quindi  si  spiega  la  legittima  osservazione  del 
Commissario  regio  che  si  vide  comunicato  un  verbale 
poco  cortese,  non  dal  presidente,  ne  da  un  membro 
della  Commissione,  ma  da  un  impiegato,  sia  pure  il 
primo  dell'  azienda. 

Ma  a  parte  qualsiasi  giudizio  che  vogliasi  dare 
sulla  correttezza,  diremo  cosi  diplomatica  di  entrambe 
le  parti  e  pure  volendo  ammettere  che  da  una  i)arte 
e  dall'  altra  siano  esistiti  malintesi  che,  non  chiariti  a 
tempo,  hanno  portato  a  queste  dimissioni,  ci  piace  ri- 
petere, come  ci  fu  informato  da  un  egregio  membro 
dell'  amministrazione  dimissionaria,  che  il  sig.  Colliva 
non  era  stato  presentato  affatto  all'  ing.  Rebuffel  dal 
Commissario  regio. 

Resta  il  fatto  che  il  Commissario  regio  merita  lo- 
de per  ess(»rsi  occupato  della  convenienza  pel  Comu- 
ne di  ottenere  dalla  stessa  officina  del  gaz  una  pro- 
duzione di  energia  elettrica  per  trarre  il  massimo  van- 
taggio dai  sei  milioni  spesi  dal  Municipio  per  il  riscat- 
to dalla  Società  Ginevrina  e  che  per  ottenere  i  dati 
necessari  si  è  rivolto  a  persone  tecniche  esclusivamente. 

Questo  6  P  essenziale. 

I  becciie(*i  originali  \)cv  Acetilene  della 
casa  I.  von  Schwarz  di  Norimberga  si  trovano 
solo  dal  signor  0*.  Fagenstecher,  Milano 

—  Via  Vincenzo  Monti,  36. 


A  PROPOSITO  DI  MUNICIPALIZZAZIONE 

Il  Gas    World  pubblica  in  uno  de'  suoi  ul 
timi  numeri  una  lunga  intervista,    avuta    da 
uno  dei  più  noti  gazisti  inglesi,  col  sig.  Bur- 
khard, direttore  del  gaz  di  Lucerna. 

Noi  riassumiamo  la  sola  parte  che  riflette 
la  municipalizzazione,  convinti,  che  se  nella 
libera  Svizzera  si  hanno  di  tali  risultati,  in 
Italia,  all'atto  pratico,  si  ripeterà  il  noto  ri- 
tornello :  <  si  stava  meglio  quando  si  stava 
peggio  >. 

Il  sig.  Burkhard  disvse  che  le  tendenze 
democratiche  del  ])opolo  svizzero  lo  portano 
a  municipalizzare  le  officine  a  ga?.  Ma  da 
uno  studio  comparativo  dei  metodi  di  eser- 
cizio dei  servizi  del  gaz,  risulta  che  nella 
Svizzera  il  gaz  ^  rendulo  mollo  pia  caro  che 
in  tulli  gli  altri  paesi  d'Europa  dalle  offi- 
cine municipali zzalCy  mentre  quelle  che  sono 
condotte  dairindustria  privata  lo  vendono  ad 
un  prezzo  molto  più  basso.  Dal  che  [il  Bur- 
khard deduce  che  :  la  saluzione  adottata 
diede  risultati  molto  ina  mollo  infelici. 

Si  sa  che  una  Società  pilvata  sta  per  co- 
struire ora  nella  valle  del  Reno  una  offici- 
na molto  importante,  per  fornire  il  gaz  a 
vari  villaggi  circonvicini.  Il  gaz  verrà  distri- 
buito ad  alta  pressione,  cioè  col  sistema  Shel- 
ton,  ma  modificato. 

Ad  analoga  domanda  il  Burkhard  rispose 
che  i  municipi  non  vendono  già  il  gaz  al 
prezzo  di  costo,  ma  con  un  forte  guadagno 
poiché  :  <  On  se  rend  compte  que  Ics  usines 
ayant  étó  construites  ave(*  l'argent  du  public 
et  étant  exploitées  avec  Tiirgent  du  public, 
celui-ci  doit  en  retirer  un  profit  ». 

Il  Gas  World  avverte  che  in  Inghilterra 
il  pubblico  comincia  Jad  elevare  delle  serie 
proteste  contro  questo  sistema  di  realizzare 
dei  benefici:  e  di  ciò  noi  già  intrattenemmo 
i  nostri  lettori  nel  N.  3  di  questa  Rivista. 

Ma  della  Svizzera  Ton.  Majorana  ha  cre- 
duto bene  non  occuparsi  nella  sua  Relazione  ! 


U  MUNICIP&LIZZAZIONE  DEI  PUBBLICI  SERVIZI 

E  U  OPINIONE  PUBBLICA  INGLESE 

Mentre  in  Italia  si  va  sempre  più  accen- 
tuando, cosi  nella  teoria  come  nella  pratica, 
il  movimento  verso  Tassunzione  dei  pubblici 
servizi  per  opera  degli  Enti  pubblici,  e  il  Go- 
verno stesso  mostra  di  voler  incoraggiare  tale 
tendenza,  in   Inghilterra,   dove  il  Socialismo 
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Municipale  fu  esperimentato  su  larghissima 
scala,  r  opinione  pubblica  comincia  a  mo- 
strarglisi  contraria,  e  ad  invocare  provvedi- 
menti di  varia  natura  per  infrenarne  Tespan- 
sione,  neir  interesse  dei  cittadini. 

È  noto,  e  noi  stessi  non  abbiamo  mancato 
di  parlarne  nelle  nostre  colonne,  come  il  Ti- 
mesj  Tautorevolissimo  giornale  londinese,  ab- 
bia negli  ultimi  tempi  pubblicato  una  serie 
di  articoli  sulla  municipalizzazione  dei  pub- 
blici servizi,  i  quali  rappresentano  un  con- 
tributo importantissimo  allo  studio  di  questo 
grave  e  dibattuto  problema. 

Essi  costituiscono  il  primo  tentativo  siste- 
maticamente condotto,  di  portare  a  conoscenza 
del  pubblico  i  fatti  del  governo  locale  inglese 
quali  risultano  da  parecchi  cospicui  esempi, 
e  ciò  da  un  punto  di  vista  indipendente  ed 
obbiettivo.  Uno  dei  caratteri  più  salienti  della 
pubblicazione  in  discorso  è  il  fatto  che  le  in- 
vestigazioni relative  furono  coordinate  a  si- 
stema e  circoscritte  in  un  campo  ben  delimi- 
tato. Senza  di  ciò,  un'  inchiesta  di  questa 
specie  avrebbe  potuto  fticilmente  esorbitai-e 
da'  suoi  fini,  e  degenerare  (come  troppo  spesso 
avviene  in  altri  paesi  negli  studi  su  questo 
argomento)  in  diatriba  politica. 

Lo  scrittore  del  Times  ha  saputo  evitare 
questo  scoglio. 

La  sua  inchiesta  poi  acquista  particolare 
importanza  anche  per  il  fatto  di  essere  ap- 
parsa nelle  colonne  di  un  giornale  cosi  dif- 
fuso e  cosi  accreditato  come  il  Times.  Cosi  furo- 
no denunciate  al  pubblico  e  ai  poteri  dello  Sta- 
to le  manovre  a  cui  ricorrono  le  Trade-Unions 
(Associazioni  operaie)  e  16  organizzazioni  socia- 
liste per  rivolgere  ai  loro  fini,  non  sempre  con- 
f(*ssabili,  il  meccanismo  del  governo  locale,  con- 
tando sull'ignoranza  del  pubblico.  Gli"  uomini 
politici  e  i  poteri  pubblici  sanno  ora  che  cosa 
accade  in  certe  amministrazioni  locali  inglesi, 
ed  è  a  credere  che  non  mancheranno  prov- 
vedimenti legislativi  per  infrenare  gli  arbitri 
e  gli  abusi  cui  in  molti  luoghi  dà  pretesto 
ed  occasione  la  municipalizzazione  dei  pub- 
blici servizi. 

Il  concetto  informatore  dell'importante  stu- 
dio pubblicato  dal  Times  è  da  ricercarsi  nella 
vaga  ma  pur  reale  inquietudine  risentita  da 
molte  persone  che  pensano  colla  loro  testa  e 
conoscono  i  fatti,  di  fronte  al  rapido  incre- 
mento dei  debiti  locali,  e  all'aumento  del  sag- 
gio delle  imposte  locali,  non  ostante  il  quasi 
universale  incremento    della  ricchezza  impo- 


nibile. La  conclusione  è  questa,  che  il  co- 
stante ed  irrefrenato  ingrossarsi  di  un  debito 
locale  già  a  quest'  ora  colossale  {huye)  costi- 
tuisce una  fonte  di  possibili  pericoli  per  le 
finanze  del  paese.  L' inquietudine  derivante 
da  tale  indebitarsi  degli  Enti  locali  non  ])uò 
essere  dissipata  dalla  considerazione,  tanto 
spesso  invocata  dai  fautori  della  Municipaliz- 
zazione, che  una  parte  dei  debiti  è  destinato 
all'impianto  e  airesercizio  di  «  imprese  riniune- 
rative  »,  dal  momento  che  questa  inchiesta  ha 
dimostrato  come  troppo  stesso  tali  impnvsehan 
un  carattere  eminentemente  aleatorio,  e  la 
contabilità  municipale  non  è  generalmente  un 
documento  abbastanza  attendibile  p^r  credere 
reali  i  profitti  che  vi  appariscono.  In  parte 
per  il  carattere  aleatorio  delle  imprese  mu- 
nicipalizzate, in  parte  per  l' aumento  delle 
spese  municipali  in  tutte  le  direzioni,  le  im- 
poste sono  tanto  cresciute  da  costituire  at- 
tualmente un  considerevole  aggravio  sulla 
comunità.  Tale  aggravio  è  ora  risentito  spe- 
cialmente dagli  industriali  e  dai  proprietari  : 
ma  esso  deve  finalmente  ricadere  sopi-a  i  ])o- 
veri  sotto  forma  di  affitti  più  alti,  di  salali 
più  bassi  e  di  prezzi  più  elevati  dei  consumi. 
Il  rimedio  per  questi  mali  innegabili  dc^ve 
es^iere  ricercato  non  in  nuovi  cespiti  d'im[)o- 
sta,  o  neir  assunzione  di  nuove  impn\se  di 
speculazione  in  traccia  di  profitti  assai  pro- 
blematici^ ma  nell'attuazione  di  provvedi 
menti  che  rappresentino  un  freno  e  un  con- 
trollo più  efficace  della  mania  spender(H-cia 
delle  amministrazioni  locali. 

Attualmente  i  Municipi  assumono  la  ge- 
stione dei  pubblici  servizi  sopra  tutto  perche 
la  municipalizzazione  ò  una  cosa  alla  moda  : 
manca  in  generale  una  seria  pieparazione 
tecnica  ed  amministrativa,  come  manca  una 
ponderata  previsione  dell'avvenire.  Sta  poi  il 
fatto  che  la  municipalizzazione  dei  pubblici 
servizi  ha  un  carattere  eminentemente  socia- 
listico per  quanto  non  si  possa  affermare 
senz'  altro  che  essa  si  proponga  deliberata- 
mente r  attuazione  pratica  delle  dottrine  so- 
cialiste ;  nel  che  è  da  scorgere  V  infiuenza 
esercitata  dalle  Trade-Unions  sulla  vita  pub- 
blica inglese. 

Si  corre  cosi  il  lìschio  di  perdere  di  vi- 
sta l'ufficio  fondamentale  di  un  Ente  pubblico 
lo(*ale  —  che  ò  quello  di  amministrare,  e  non 
quello  dì  speculare  —  e  ciò  per  la  smania  di 
trovare  nuovi  e  fecondi  cespiti  di  entrata  per  le 
finanze  locali,  mentre  non  si  pensa  che  certe 
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imprese  possono  dare  entrate  maggiori  e  più 
sicure  sotto  forma  di  imposte  quando  siano 
lasciate  all'iniziativa  che  sotto  forma  di  pro- 
fitti quindo  siano  municipalizzate. 

Le  conseguenze  dirette  di  una  espansione 
sfrenata  della  imprese  municipalizzate  sono 
già  abbastanza  formidabili  :  ma  non  meno 
temibili,  mentre  sono  più  insidiose  e  meno 
appariscenti,  si  presentano  le  conseguenze 
indirette.  Si  tende  a  paralizzare  V  iniziativa 
privata,  e  quindi  a  togliere  valore  ed  effica- 
cia ad  ogni  attività  non  ufficiale. 

Per  quanto  riguarda  i  rimedi,  lo  scrittore 
del  Times,  essendo  un  dichiarato  individuali- 
sta, propone  un'  azione  di  carattere  privato 
sotto  forma  di  un'Associazione  per  la  informa 
dei  Municipi  {Municipal  Reform  Association\ 
sussidiata  da  un'  azione  dello  Stato,  special- 
mente riguardo  alla  contabilità  municipale. 
Il  Journal  of  Gas  Lighthig,  che  segue  con 
grande  attenzione  il  movimento  della  pubblica 
opinione  inglese  in  relazione  al  problema 
della  Municipalizzazione,  pone  in  dubbio  l'ef- 
ficacia di  tale  azione,  poiché  gl'interessi  da 
organizzarsi  sono  assai  dispersi,  e  d' altra 
parte  il  male  che  si  tratta  di  combattere  è 
di  natura  proteiforme  e  può  eludersi  facil- 
mente. Secondo  questo  autorevole  periodico, 
e'  è  da  contare  molto  di  più  sull'azione  indi- 
viduale ;  una  voce  che  riesca  a  farsi  udire  dal 
popolo  non  ha  minore  efficacia  dello  squillo 
di  una  campana.  Quando  i  fatti  sono  portati 
alla  luce  della  pubblicità,  gli  uomini  di  Stato 
non  osano  non  tenerne  conto.  È  però  d'accordo 
collo  scrittore  del  Times  nell'invocare  dallo  Sta- 
to un  più  rigoroso  controllo  delle  spese  munici- 
pali, e  nel  richiedere  delle  norme  legislative 
rivolte  a  disciplinare  la  contabilità  dei  Municipi. 

A  nessuna  persona  colta,  crediamo,  potrà 
sfuggire  r  imj)ortanza  delle  conclusioni  sue- 
sposte, frutto  e  risultato  concreto  di  una  in- 
chiesta condotta  con  rigoroso  criterio  scien- 
tifico, e  basata  sopra  dati  di  fatto  numerosi 


ed  inoppugnabili,  non  sopra  vaghe  ed  utopi- 
stiche considerazioni  di  un  dottrinarismo  va- 
cuo ed  inconsistente. 


Il  «MO  M  gaz  e  lelltegìa  elettrica  in  Italia 

nell'anno  finanziario  1900-1901 

Dalla  relazione  sui  lavori  eseguiti  dagli 
Uflìci  tecnici  di  Finanza  durante  resercizio 
finanziario  1900-1901  togliamo  i  seguenti  dati 
riassunti  anche  nella  Rivista  Tecnica diTorìno^ 
sullo  sv  iluppo  degli  impianti  delle  officine  per  la 
produzione  del  gaz  luce  e  dell'energia  elettrica, 
che  crediamo  possano  interessare  i  nostri  lettori. 

Nell'esercizio  1900-1901,  le  fabbriche  di 
gaz  luce  erano  253  e  quelle  per  la  produzio- 
ne dell'energia  elettrica  3279,  delle  quali  170 
fabbriche  di  gaz  luce  e  646  officine  elettriche 
sono  impiantate  a  scopo  commerciale  e  le 
altre  sono  ad  esclusivo  uso  industriale  secon- 
do la  distinzione  fatta  dalla  legge  vigente. 

Le  regioni  che  hanno  un  maggior  numero 
di  officine  sono  le  seguenti  :  Milano  (con  Pavia) 
495;  Novara  339;  Torino  325;  Como  (con 
Sondrio)  246  ;  Genova  (con  Porto  Maurizio) 
256  ;  Bergano  141  ;  Brescia  (con  Cremona)  141  ; 
Firenze  126  ;  Napoli  107  ;  Cuneo  105  ;  Roma 
95  ;  Bologna  (con  Ferrara,  Forlì,  Ravenna) 
87  ;  Vicenza  85. 

La  tassa  riscossa,  a  termini  delle  vigenti 
leggi,  fu  di  L.  4,705,543  di  cui  2,773,941  per 
il  consumo  di  gaz  luce  e  L.  1,931,602  per 
quello  dell'energia  elettrica. 

Il  seguente  prospetto  mette  in  evidenza  i 
distinti  progressivi  aumenti  di  consumo  di  gaz 
luce  e  dell'energia  elettrica  per  gli  usi  di  il- 
luminazione e  di  riscaldamento. 

È  superfluo  accennare  che  l'importanza  del 
consumo,  dell'energia  elettrica  specialmente, 
per  il  riscaldamento  è  minimo,  causa  la  vi- 
gente unica  aliquota  di  tassa,  che  riesca  di 
effetto  proibitivo. 


ESKRCIZI 

OFFICINE  ESISTENTI 

TASSA   PAGATA 

TOTALE 

(li  gaz  luce 

di  energia  elettrica 

per  consumo 
di  gaz  luce 

per  consumo 
di  energia  elettrica 

1895-96 

1896-97 

1897-98 

1898-99 

1899-900 

1900-901 

236 
241 
2Ó0 
255 
259 
253 

1.800 
2.032 
2.314 
2.650 
2.933 
3.279 

1.506.046 
2.265.550 
2.352.346 
2.519.203 
2.674.527 
2.773.941 

614.818 
966.404 
1.121.170 
1.315.486 
1.106.275 
1.931.602 

2.120.864 
3.231.954 
3.473.516 
3.835.049 
'  4.280.802 
4.705.543 

Differenza  sull'e- 
sercizio 1896-97 

-fl2 

-1-  1.247 

+  508.391 

+  965.198 

-+-  1.473.589 
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Alla  tassa  liquidata  corrispondono  i  con- 
sumi di  139.215.706  m^  di  gaz  luce  e  di 
324.959.775  ettowatt-ora. 

Nell'esercizio  sono  stati  prodotti  inoltre 
per  usi  esenti  da  tassa  55.945.189  m^  di  gaz 
luce  e  1.487.280.660  ettowatt  ora   di  energia 


elettrica  ripartiti  come  dal  seguente  quadro, 
dal  quale  emerge  anche  Taumento  progres- 
sivo della  pi'oduzione  della  energia  elettrica 
tanto  per  la  illuminazione  pubblica,  quanto 
per  altri  usi  non  colpiti  da  tassa. 


USI  ESENTI  DA  TASSE 

]&     <S     K     IS 

C     I     ^     I 

1897-98 

1898-99 

1899-900 

1900-901 

Gaz  luce 

m^ 

m' 

m' 

m' 

Illuminazione   pubblica 

municipale 

40.045.556 

36.974.903 

36.497.496 

39.680.867 

Forza  motrice  ed  u.si  in- 

dustriali divei-si .    .    . 
Totali    .... 

16.261.992 

14.531.133 

16.076.606 

16.264.322 

56.307.548 

51.506.036 

52.574.102 

55.945.189 

Energia  elettrica    .    .    . 

Ettowatt-ora 

Ettowatt-ora 

Ettowatt-ora 

Ettowatt-ora 

Illuminazione  pubblica 

municipale 

75.511.590 

86.730.123 

98.925.275 

187.546.158 

Forza  motrice  ad  u.si  in- 

dustriali diversi .    .    . 
Totali    .... 

836.420.148 

1.067.977.043 

974.612.992 

1.299.7.34.522 

911.931.738 

1.154.707.166 

1.046.538.267 

1.487.280.660 

Dallo  specchio  risulta  adunque  che,  men- 
tre il  consumo  di  gaz  luce  è  ormai  quasi 
stazionario  per  la  illuminazione  pubblica, 
quanto  per  gli  usi  industriali,  è  aumentato  in 
quattro  anni  del  149  per  cento  Timpiego  del- 
l'energia elettrica  per  la  pubblica  illumina- 
zione e  del  78  per  cento  per  i  diversi  usi  in- 
dustriali, dei  quali  principalissimo  quello  di 
forza  motrice. 

Riassumendo  quindi,  nell'esercizio  finan- 
ziario 1900-1901  si  consumarono  in  Italia  in 
totale  195,160,985  mMi  gaz  luce  e  1.812,240,235 
ettowatt-ora  di  energia  elettrica  cosi  ripartiti  : 


Gas  Luce 


Per  illur^nazione  muni- 
cipale      


39.680.867  m^ 


Per  foi'za  motrice 
Per  usi  diversi  . 


12,962,285  ni^ 
3.302.037    > 


Totale      195.160.985  m^ 

Energia  Elcllrica 

Per  illuminazione  e  li- 
scaldamento  soggetti  a 
tassa 

Per  illuminazione  muni- 
cipale      187.546.138 

Per  forza  motrice  .     .     .      887.235.333 

Per  usi  diversi  ....     412.498.989 


324.959.775  E.-ora 


Totale  1.812,240,235  E.-ora 

I  proventi  della  tassa  si  possono    ancora 
ripartire  come  segue  : 


REGIONI 

I»iro-vear».to 

r»eiroei:i.tt.tr»li 

1899-1900 

1900-1901 

1899-1900 

1900-1901 

Italia  Settentrionale  .    . 
Italia  Centrale  .... 
Italia  Meridionale  e  isole 

Totali    .... 

3.151.793 
726.956 
492.973 

3.361.526 
802.503 
570.012 

72.09 
16.63 
11.28 

71.01 
16.95 
12.04 

4.371.722 

4.734.033 

100.00 

100,00 
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Risulta  quindi  che  quantunque  si  abbia  un 
aumento  di  consumo  tanto  per  la  energia 
elettrica,  quanto  per  il  gaz  luce,  tuttavia  l'au- 
mento è  assai  tenue  e  inferiore  a  quello  degli 
esercizi  precedenti. 

Per  Tenergia  elettrica  una  delle  cause  del 
limitato  consumo  è  stata  la  crisi  industriale, 
che  costrinse  una  parte  degli  opifìci  a  ridurre 
notevolmente  gli  orari  di  lavorazione.  Per  il 
consumo  di  gaz  luce  ritiensi  sia  dovuto  so- 
pratutto al  continuo  miglioramento  dei  becchi 
ad  incandescenza,  la  cui  sostituzione  a  quelli 
a  farfalla  va  sempre  aumentando.  Il  rapporto 
fra  i  tipi  Auer  ed  a  farfalla  che  nel  1895  era 
ritenuto  di  20  ad  80,  ora  sarebbe  quasi  in- 
vertito. 


LA  DISCUSSIONE  DEL  PROGETTO  DI  LEGGE 

sulla  mnoicipalizzazione  dei  pubblici  servizi  alia  Camera  dei  Deputati 

La  Camera  dei  Deputati,  riapertasi  il  26 
nevembre,  ha  subito  iniziato  la  discussione 
del  progetto  di  legge  sulla  municipalizzazione 
dei  pubblici  servizi. 

Col  consenso  del  ministro  proponente  on. 
Giolitti  la  discussione  ha  luogo  non  sul  pro- 
getto originale  presentato  dal  Governo,  ma 
su  quello  modificato  dalla  Commissione  par- 
lamentare. Com'è  noto,  il  progetto  dell' on. 
Giolitti  e  quello  della  Commissione  differi- 
scono in  vari  punti,  tra  cui  vitalissimo  il  ter- 
mine per  il  riscatto  delle  concessioni  accor- 
date dai  Comuni  ai  privati.  Nel  progetto  mi- 
nisteriale (art.  21)  il  Comune  può  valersi 
della  facoltà  di  l'iscattare  la  concessione  di 
un  i)ubblico  servizio  quando  siano  trascorsi 
cinque  anni  dall'atto  della  '  concessione.  In- 
vece la  Conmmissione  propone  che  il  termine 
per  il  riscatto  debba  essere  non  fìsso,  ma 
variabile,  e  proporzionato  alla  durata  della 
concessione. 

Nella  discussione  generale,  che  si  svolse 
nelle  sedute  dei  giorni  2(5,  27,  28  e  29  no- 
vembre ))arlarono  una  ventina  di  deputati. 
Notevole  il  fatto  che  tutti  gli  oratori,  a  qua^ 
lunque  partito  appartenessero,  dall'on.  Fusi- 
nato  airon.  Alessio,  dall'  on.  Sennino  all'on. 
Borciani,  si  dichiararano  favorevoli  al  con- 
cetto informatole  della  legg(^  per  quanto  di- 
scoi'dassero  in  taluni  punti  speciali,  partico- 
larmente nel  sistema  dei  riscatti  delle  con- 
cessioni. Unica  voce  dissenziente  in  questo 
caso  di  consensi  più  o  meno  sinceri  fu  quella 


dell'on.  Scalini.  In  un  discorso  poderoso  pro- 
nunciato nella  tornata  del  28  novembre,  egli 
dichiarò  di  non  credere  ai  buoni  risultati  fi- 
nanziari del  disegno  di  legge  in  discussione, 
e  di  temere  che  i  Comuni  possano  abusare 
delle  facoltà  che  la  legge  loro  concede.  Svol- 
gendo un  concetto  già  accennato  dall'on.  Son- 
nino,  propugnò  con  vigorosa  argomentazione 
il  sistema  della  partecipazione  agli  utili  delle 
Società  concessionarie,  già  attuato  coi  più 
lusinghiei'i  risultati  dal  Comune  di  Milano 
per  il  servizio  dei  trams  elettrici.  In  questo 
suo  discorso  Ton.  Scalini  dimostrò  una  solida 
e  larga  preparazione  scientifica,  e  completa 
conoscenza  delle  nuove  correnti  dell'opinione 
pubblica  all'estero,  e  specialmente  in  Inghil- 
terra, sull'importante  problema. 

La  discussione  generale  si  chiuse  con  un 
discorso  di  S.  E.  Giolitti,  ministro  dell'interno, 
che  seppe  sorvolare  abilmente  sulle  obbie- 
zioni e  sulle  critiche  sollevate  dalla  legge, 
specialmente  a  proposito  delle  disposizioni 
relative  al  riscatto. 

Chiusa  la  discussione  generale,  s'iniziò  la 
discussione  sugli  articoli.  Nelle  sedute  del 
28-29  novembre,  2  e  3  dicembre  furono  di- 
scussi ed  approvati,  con  lievi  modificazioni, 
tutti  gli  articoli  del  progetto  della  Commis- 
sione, eccettuati  gli  art.  23  e  25  relativi  al 
riscatto.  La  discussione  di  questi  articoli,  sui 
quali  si  avrà  un  dibattito  assai  vivace,  fu 
rinviata  alle  sedute  successive. 

Intanto  giovedì  3  dicembre  fu  tenuta  una 
adunanza  della  Commissione  con  intervento 
degli  on.  Giolitti,  Sennino,  Riccardo  Luzzato, 
Alessio,  Daneo  ed  altri  proponenti  di  emen- 
damenti sulle  accennate  disposizioni. 

Superato  questo  scoglio  finale,  il  successo 
della  legge  è  assicui^ato. 

Vedremo  che  cosa  succederà  quando  si 
tratterà  di  applicare  questa  legge  nella  pra- 
tica. 


DISEGNO  DI  LEGGE 

alla  Camera  dei  Deputati  dal  Ministro  dell'Interno  Giolitti 

Assnnslone  diretta  dei  pnl^bliei  —  ■«■! 
da  parte  del  Comuni 


(Coni.  vviH  ninnerò  itrvct'tU^ìUe) 

RELAZIONE 
della  Commissione  composta  dei  deputati  Fa- 
sce, presidente;  Bertetti,  segretario;  Brunialti, 
De  Marinis,  Pantano,  Perla,  Pozzi  Domenico, 
Torrigiani  e  Majorana  Angelo,  relatore. 


—  à23  — 


XIV. 
Il   «  referendaììi  >. 

^Art.  13). 

La  grande  maggioranza  della  vostra  Com- 
missione è  lietissima  di  proporvi  V  approva- 
zione deirarticolo  13,  con  cui  si  dispone  che, 
dopo  il  parere  favorevole  della  Commissione 
Reale,  la  deliberazione  del  Consiglio  sia  sotto- 
posta al  voto  di  tutti  gli  elettori  comunali. 
In  tal  modo  il  principio  del  referendum  en- 
tra, finalmente,  nella  nostra  legislazione. 

È  noto  come,  dopo  i  vari  tentativi  del- 
l'autorevole Commissione  parlamentare  che 
nel  1882  studiò  la  riforma  comunale  e  pro- 
vinciale (*j,  una  tassativa  proposta,  per  in- 
trodurre il  referendiua  nelle  nostre  ammini- 
wStrazioni,  sia  stata,  per  la  prima  volta,  pre- 
sentata nel  1897  al  Senato  daironorevole  Di 
Rudini  (*)  ;  ma  la  Commissione  la  respinse, 
pur  dichiarando  di  non  dissentire  troppo  dal 
concetto  fondamentale  che  la  inspirava.  11 
nostro  collega  Sacchi  tre  volte  —  e  l'ultima 
pochi  giorni  addietro  —  si  è  fritto  iniziatore, 
avanti  alla  nostra  Camera,  di  ardite  propo- 
ste di  riforme,  invocando  l'impulso  dato,  per 
la  prima,  dalla  sua  Cremona  C). 

La  questione  può  dirsi  oramai  matura 
nella  pubblica  coscienza  ;  nò  occorrono  molte 
parofe,  per  dimostrare  quale  fondamento  giu- 
ridico e  politico  abbia  il  concetto  di  chiamare 
il  (*orpo  elettorale  a  provvedere  direttamente 
ai  pubblici  interessi. 

E'  stato  detto  assai  bene,  che  il  referen- 
dani  ha  un'importanza  più  che  altro,  educa- 
tiva; perchè  invita  gli  elettori  a  giudicar 
delle  cose,  anziché  delle  persone.  Invero  co- 
loro che  conoscono  le  condizioni  della  nostra 
vita  pubblica,  e  non  soltanto  di  quella  locale, 
sanno  come,  purtroppo,  la  ragione  delle  per- 
sone sia,  bene  spesso,  la  sola  bandiera  sotto 
cui  raccolgonsi  i  partiti  e  conduconsi  le  lotte. 
Ambizione  diretta  di  pochi,  tornaconto  indi- 
retto di  molti  :  ecco  il  sostrato  di  moltissime 


i 


[  1)  Relaziono  dciron.  Lacava  al  disogno  di  legge 
presentato  dall*  on.  Depretis  il  2.'>  novembre  1882  (Le- 
gistatura  XV,  n.  1-a). 

(2)  Tale  proposta  era   compresa    in    quello  stesso 
disegno  di  legge  Di  Rudi  ni  ricordato  dianzi  a  pag. 
Il  referendum  era  proposto    in   modo    facoltativo,  nei 
casi  di  nuove  imposte,  di  aumento  di   quelle  già  esi- 
stenti, e  di  vincoli  al  bilancio  superiori  ai  sei  anni. 

(3)  Proposte  di  iniziativa  parlamentare  dell'  ono- 
revole Sacchi,  13  aprile  1897,  3  luglio  1900,  16  mag- 
gio 1902. 


gare  amministrative.  Chiamati  i  contendenti 
a  dire  in  che  cosa,  fra  loro,  per  il  pubblico 
interesse,  si  differiscano,  sarebbero  molte 
volte  imbarazzati  a  rispondere.  Non  si  fanno 
programmi  ;  o  più  spesso,  facendosene,  essi 
sono  cosi  vasti  e  complessi,  ed  impegnano 
talmente  l'avvenire,  neir inseguimento  chi- 
merico di  ideali  inattuabili,  da  sfuggire  del 
tutto  alla  vita  pratica  ed  immediata.  E  le 
povere  masse  elettorali,  illuse,  prive  del 
senso  della  realtà,  combattono  quelle  lotte 
astratte,  nelle  quali  di  concreto  non  si  spe- 
rimenta che  la  oculata  ambizione  dei  con- 
dottieri ! 

Or  questo  dove  togliersi  ;  a  ciò  deve  porsi 
riparo;  ed  a  ciò  può,  efficacemente,  contri- 
buire il  referendum.  Richiamato  il  popolo  al 
giudizio  severo  delle  cose,  esso  potrà  prov- 
vedere ai  propri  interessi,  senza  il  velame  di 
quegli  intermediari  che  soventi  nel  campo 
politico  esercitano  un'azione  analoga  a  quella, 
tanto  perturbatrice,  che  intermediari  di  altro 
genere  sono  consueti  esplicai'e  nel  campo 
economico. 


* 


Certamente  una  riforma  siffìitta  deve  es- 
ser gniduale.  Non  è  facile  rompere  tradizioni 
ormai  inveterate,  e  costumi  che  ancor  trag 
gono  alimento  dal  vigile  interesse  di  pochi 
o,  tanto  peggio,  di  molti.  Ma  le  cautele 
(V  abbiamo  ben  visto  parecchie  altre  volte, 
nel  corso  di  questa  relazione)  non  debbono 
impedire  le  riforme  :  proceder  guardinghi 
non  significa  fermarsi,  molto  meno  andare 
a  ritroso. 

Ben  consigliato  fu  quindi  l'onorevole  mi- 
nistro deir  interno,  nel  proporre  che,  doven- 
dosi deliberare  V  assunzione  diretta  dei  pub- 
blici servizi,  decida  in  via  definitiva  il  corpo 
elettorale. 

Trattasi  di  fare  assumeie  ai  Comuni  una 
nuova  forma  di  attività,  non  istrettamente 
conforme  ai  loro  compiti  naturali  e  neces- 
sari, impegnandoli  in  aziende,  che  possono 
tornare  di  vantaggio,  ma  anche  —  se  mal 
condotte  —  di  nocumento  non  picciolo  alle 
loro  finanze,  e  quindi,  di  rimbalzo,  a  tutti  i 
contribuenti  :  si  tratta,  per  giunta,  di  servizi 
pubblici,  la  cui  soddisfazione  direttamente 
intere|sa  la  cittadinanza  intera;  vi  ò  ma- 
ne^;>j^MÌi  danaro  e  quindi  facili  sospetti  di 
in  ^Aezze,  indebite  inframmettenze,  cor- 
ri^  .^^Berfino  :    quale    caso    più    tipico    di 
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rWiAV^wn.  vi  ??i  pr^y^rd^;  V/lrarao  f\iHTAj  sUi 
h'^Tfii'r.-.to  'J;t  Ufi  ^:'-rfo  n^irn^rro  ^1:  'rl^rrtr^rl.  Noi 
^r^A'iHxuh  \»\\i  f'h,,\*'iiU:ìiifr  fl'ì  -iihJtWlrVf  in 
ff.vio  ->rnipr»;  oKbii;rar.orio.  'Io(Aj  p^--ro  che 
;  iirr:irr/,r;;4  sia  ^ir.'ij/.^rt.i  :  'hr-  il  pro::er:o 
U'-ni^o  ^;  finanziario  ^ia  staio  approvato:  che 
i  a«itorità  tutoria  abbia  completamente  for- 
nito l'uffi'io  suo.  p'-r  modo  che  sia  ^iavvero 
r:-^-r'-^*a  /»!  ^-orpo  '-W-ttorale  l' ultima  e  riso- 
;!jriv;i  p;irola. 

L  ijijÌ'O  f-rn*  ij'Iain'-nto.  in  questa  parte,  da 
noi  a^i'lotro  ;il  te-ito  ministeriale,  condiste  nel 
f\i%vc  facoltà  ad  un  terzo  depli  elettori  iscritti 
di  '  hied^T^'  che  .si  ritorni  a  proporre  la  rau- 
jii'ijializzazione.  quando  questa  già  sia  >tata 
f^j/inra  una  volta.  TaW*  disposizione,  intor- 
niata ai  <'la-'iici  c.sfrinpi  della  Svizzera,  giù 
-rtifica-ìi  f.irilìn^-nre,  per  il  bisogno  di  dare 
-«oddi^fazione  alle  eventuali  nuove  correnti 
di  opinion*'  pubFili'^a. 


Ton  qticsta  aggiunta,  la  vostra  Commis- 
-ione  ronfiala  ^lie  la  Camera  vorrà  approvare 
il  nijo\o  i-tittito.  r'he  appare  destinato  ad 
un  grande  e  nobile  avvenire,  nel  nostro  di- 
ritto jiubblieo.  Per  iniziativa  parlamentare, 
corne  già  accennammo,  avanti  la  Camera  è 
i.'ia  sottolio -ita  la  questione  di  introdurre  or- 
j.';itiic;imente  il  reft'rpndum  nelle  nostre  am- 
njihi-.trazioni  comunali.  Non  è  quindi  il  caso, 
P'T  noi,  di  fare  ordini  del  giorno  generici, 
e  ffiolto  meno  di  anticipare  giudizi  specifici 
•■,u!]e  rnod;ilit;i  della  futura  riforma.  La  grande 
nja;rgior;inza  della  Commissione,  invece,  limi- 
tari a  f;ir  voti  che,  dopo  la  prima  tappa, 
se;.M,;it;i  diijla  prrvsfrJite  Icggc,  altre  ancora, 
nello  .-^te^^o  senso,  sieno  percorse  dalla  nostra 
Ie;.'isl;izione,  con  egualfj  senso  di  opportunità 
e  eorrerjo  rji  cautele. 

XV. 

/  scrrìzi  iìi  (bonomia. 
Art.  \^\) 

l'er-ulifire  imi>ortanza  ha  la  disposizione 
dell'arMeoU)  ir»,  con  la  quale  si  consente  ai 
Comuni  (li  poter  assumere  direttamente  — 
m/i  senza  istituire  un'azienda  speciale  e  senza 
le  comidcsse  norme  che  abbiamo   finora   de- 


*/rry,    —    la    gestione   dei  servizi  di   tenue 

«  •sservjirnmo  già  al  capitolo  W  che  que- 
sta d;-p>j;zIone  é  intesa  a  temperare  la  so- 
verchia uniformità  del  sistema,  inaugurato 
con  la  pre>/-nte  legge,  ed  a  consentire  che, 
per  le  minute  aziende,  si  eviti  F  ingombro  e 
^i  ri-sparmi  la  spesa  derivante  da  un  erga 
nUrao  amministrativo  del  tutto  sproporzio 
nato  alia  s«rnipIii'itÀ  del  fine.  Né  occorre 
aggiungere  che,  con  la  generica  locuzione, 
ten'.t^  importanza^  proposta  dal  Ministero  e 
da  noi  accettata,  deve  intendersi  cosi  la  pic- 
ciolezzn  del  servizio  in  sé  medesimo,  ancor- 
ché condotto  in  un  grande  Comune,  come  la 
picciolezza  del  Comune,  ancorché  condu- 
cente un  servizio  che  altrove  sarebbe  rile- 
vantissimo 

Abbiamo  creduto,  però,  di  dover  soppri- 
mere il  rÌLhiamo.  fatto  dal  disegno  ministe- 
riale, all'anicolo  173  della  legge  Comunale 
e  Provinciale  r'i  perchè  questo  non  é  se  non 
un'  applicazione  ai  Comuni  di  un  principio 
compreso  nella  legge  di  contabilità  dello 
Stato  e  ripetuto  nel  regolamento  (*)  e  pre 
vede   il   caso   di   un   tale    tecnicismo^   nelle 

,  esplicazioni  di  alcuni  servizi  pubblici,  da 
render  necessari  speciali  regolamenti,  per  la 
loro  gestione.  Cosi  come  é  sorto  nella  nostra 
legislazione,    esso   risponde   a  delle   finalità, 

.  che  talvolta  possono  essere  analoghe,  e  per- 
fino convergenti,  con  quelle  della  municipa- 
lizzazione, ma  talvolta  possono  esseme  del 
tutto  indipendenti,  se  non  pure  opposte. 

La  locuzione  <  per  la  loro  natura  >  del- 
l'articolo 173  legge  Comunale  e  Provinciale, 
è  cosi  vasta,  anzi  generica,  da  poter  com- 
prendere servizi,  importantissimi  non  solo, 
ma  che  rientrino  nelle  più  antiche,  classiche 
e  meno  discusse  e  discutibili,  finalità  am- 
ministrative e  politiche  dei  Comuni.  Non 
ci  è  parso  quindi  conveniente  di  parificare, 
air  ipotesi  del  ripetuto  articolo  173,  i  puri 
e  semplici  servizi  municipalizzabili  di  tenue 
importanza  :  anche  per  non  far  sorgere  il 
dubbio  che  con  la  presente  legge  si  voglia 
innovare,  sia  pure  indirettamente,  ad  uno  dei 


li  Arficoio  113  Tjpgge  Comunale  e  Proviricia/e :  «i 
servizi  che  per  la  loro  natura  possono  farsi  ad  eco- 
nomia, debbono  essere  deterniiiiati  e  retti  da  speciali 
rep^olamenti  approvati  nei  modi  di  legge.  » 

[2.  Articolo  U.  Regolamento  6  luglio  1890,  sul- 
r Amministrazione  e  ContabiiHà  dei  C<ìmuni  e  delle  Pro- 
vincie, in  armonia  con  quelle  dello  Staio, 
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cedenza  depositati  nella  oancelleria  comunale, 
in  modo  che  tutti  gli  elettori  possano  preci- 
derne» tempestiva  visione. 

Ed  abbiamo,  infine,  volentieri  consentito 
che  ad  essi  sieno  applicabili  le  provvide  di- 
sposizioni deir  articolo  281  della  legge  comu- 
nale e  provinciale. 

Art.  18,  —  Quanto  ai  ra])porti  tra  le  nuove 
aziende  e  Tautorità  tutoria,  acconsentiamo  di 
buon  grado,  per  dare  a  quelle  maggior  li- 
bertà di  movenze,  che  non  sieno  obbligate  a 
comunicare  preventivamente,  a  questa,  tutti 
i  loro  atti,  e  che  non  sia  richiesto  il  visto 
come  per  gli  ordinari  atti  municipali.  Bensì 
debbono,  quelle,  fornire  air  autorità  politica 
comunicazione  di  tutte  le  deliberazioni  ed 
atti  di  cui  sieno  richieste,  perchè  questa  possa 
esercitare  il  suo  diritto  di  annullamento  o  di 
revocazione.  Dappoiché  -  fa  d'  uopo  dirlo  ?  - 
non  intendiamo  in  alcun  modo  sminuire  le 
potestà  dei  rappresentanti  il  Governo.  Togliere 
alle  aziende  V  inutile  fastidio  di  comunicare 
tutti  gli  atti  suoi,  non  esclude  e  neanche  ri- 
duce, sovra  di  questi,  il  persistente  diritto 
della  più  assidua  vigilanza  preventiva  e  delle 
più  energiche  provvidenze  repressive. 

L'  autorità  politica  quindi  potrà  sempre 
richiamare  qualsiasi  atto  o  documento.  Avrà 
sempre,  inoltre  -  nò  occorre  dirlo  espressa- 
mente -  quel  complesso  di  diritti  di  controllo, 
inchiesta,  spedizione  di  vigilatori  e  commis- 
sari, e  cosi  via  dicendo,  che  le  sono  attribuiti, 
più  come  doveri  che  come  facoltà  potestative, 
dal  nostro  diritto  pubblico  comune. 

Neir  ultimo  capoverso  abbiamo  introdotto 
un  lieve  emendamento.  Mentre  nel  disegno 
ministeriale  parlavasi  di  evidente  e  grave  le- 
sione, noi  ci  siamo  limitati  al  solo  aggettivo 
evidente.  Se  la  legge  prescrivesse  che,  solo 
nei  casi  estremi  di  gravi  lesioni^  T  autorità 
politica  abbia  il  diritto  di  annullare  gli  atti 
delle  aziende  municipalizzate,  di  quella  si 
impaccerebbe  la  salutare  attività,  si  rende- 
rebbe meno  efficace  il  suo  sindacato,  si  au- 
torizzerebbei'o  le  più  sottili  censure  e  le  più 
insistenti  doglianze,  se  non  pure  le  più  aperte 
proteste»,  contro  il  suo  operato. 

XVII. 
Scioglimento  delle  aziende. 

(Articoli  lì),  20  0  21). 

Oltre  alla  vigilanza,  con  carattere  sostan- 
zialnuMitc»  preventivo,   occorre    provvedere  a 


quelle  sanzioni,  essenzialmente  repressive,  che 
r  eventuale  malo  andamento  delle  aziende 
renda  necessarie.  A  tal'uopo  il  disegno  mini- 
steriale comprende  alcune  disposizioni  che, 
alquanto  emendata,  approviamo. 

Art.  10.  —  E  dapprima  si  dispone  che  la 
Commissione  animi nistratrice  possa  essere  di- 
sciolta. Tale  facoltà,  con  bene  inteso  decen- 
tramento, è  data  allo  stesso  Consiglio  comu- 
nale ;  e  per  1'  esercizio  della  medesima  ab- 
biamo pensato  di  applicare  le  stesse  norme 
che,  in  un  caso  molto  affine,  quello  della  re- 
voca dei  sindaci,  sono  contenute  nella  legge 
Comunale  e  Provinciale  (1).  Modificando  la 
dizione  ministeriale,  pertanto,  proponiamo  che 
il  Consiglio  non  possa  esser  chiamato  a  de- 
liberare sullo  scioglimento,  se  non  dopo  che 
la  relativa  proposta  sia  stata  fatta,  e  moti- 
vata, e  per  iscritto,  dal  prefetto  o  da  un  terzo 
almeno  dei  consiglieri  assegnati  al  Comune. 
D*  altro  canto,  per  esser  valida  la  delibera- 
zione, occorre  il  voto  dei  due  terzi  almeno 
del  numero  complessivo  dei  consiglieri  e  la 
deliberazione  stessa  deve  essere,  nel  merito, 
approvata  dalla  Giunta  provinciale  ammini- 
strativa. 

Che  se  poi  il  Consiglio  comunale  ometta 
di  deliberare,  è  giusto  che,  dopo  avere  accer- 
tato le  responsabilità  dei  gestori  o  dopo  avere 
constatato  che  essi  rendono  impossibile  il 
funzionamento  dell'  azienda,  per  grave  loro 
trascuratezza  o  abbandono,  il  prefetto  abbia 
fae^oltà  di  ordinare,  su  conforme  parere  della 
Giunta  amministrativa,  lo  scioglimento  della 
Commissione.  In  tal  caso,  entro  un  mese,  sì 
procederebbe  alla  nomina  di  una  nuova  Com- 
missione ;  e  neir  intervallo  -  a  meno  che  più 


(l)  Ijefjge  comunale  e  prorinrlale, 

«  Art.  142.  I  sindaci  possono  esser  revocati  dal- 
l' ufficio  per  deliberazione  motivata  dal  Consiglio  co- 
munale. 

Il  Consiglio  non  può  essere  diiamato  a  deliberare 
sulla  revoca  del  sindaco,  se  non  quando  vi  sia  pro- 
posta motivata  per  iscritto  del  prefetto  o  di  un  terzo 
almeno  dei  consiglieri  assegnati  al  Comune. 

Per  la  validità  della  deliberazione  occorre  il  voto 
di  almeno  due  terzi  dei  consiglieri  assegnati  al  Co- 
mune. 

Quando  dopo  due  votazioni,  con  V  intervallo  dì 
otto  giorni  fra  1'  una  e  V  altra,  non  siasi  raggiunta 
tale  maggioranza,  e  in  una  terza  adunanza,  da  te- 
nersi dopo  altri  otto  giorni,  si  sia  ottenuta  la  mag- 
gioranza assoluta  dei  consiglieri  assegnati  al  Comune, 
è  in  facoltà  del  Governo  di  revocare  il  sindaco  per 
Decreto  Reale.  » 
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gravi  provvedimenti  non  debbano  prendersi 
-  la  gestione  è  affideita  alla  Giunta  munici- 
pale. E  qui  abbiamo  aggiunto  un  nostro  com- 
ma, per  dichiarare  che,  quando  lo  sciogli- 
mento sia  ordinato  dal  prefetto,  questi  invia 
un  suo  commissario,  per  esercitare  tempora- 
neamente le  attribuzioni  della  Commissione 
amministratrice.  Anche  in  questo  caso  il  Consi- 
glio comunale  deve  nominare  la  nuova  Com 
missione  nel  termine  di  un  mese. 

Art.  20.  —  Più  grave  è  V  ipotesi  della 
constatazione  di  impossibilità  a  procedere  nel 
servizio,  perchè  manifestcìmente  passiv^o,  o 
perchè  aflFetto  da  irregolarità  profonde.  Biso- 
gna, allora,  addirittura  tagliare  il  male  della 
radice,  e  revocare  V  autorizzazione  che,  ai 
sensi  deir  articolo  15,  sia  già  stata  data  per 
assumere  direttamente  il  servizio. 

Il  disegno  ministeriale  propone  che  la  re- 
voca sia  decretata  dal  prefetto  «  sentita  la 
Giunta  ppovinciale  amministrativa  e  sul  con 
forme  parere  della  Commissione  Reale.  »  A 
noi  non  è  parso  conforme  alla  gerarchia,  il 
tar  dare  ad  un  altissimo  organo  dell'  Ammi- 
nistrazione centrale  un  jyirerej  su  cosa  che 
poi  nel  merito  debba  essere  risoluta  dal  pre- 
fette.  Emendando  la  dizione,  proponiamo  che 
gli  atti  deir  inchiesta  -  constatante  cosi  la 
passività,  come  le  gravi  e  persistenti  irrego- 
larità -  dopo  essere  stata  intesa  la  Giunta 
provinciale  amministrativa,  siano  mandati 
alla  Commissione  Reale  ;  e  quando  questa 
(ibbia  giudicato  doversi  procedere  alla  re- 
voca, allora  il  prefetto  emetta  il  relativo  de- 
creto. Questo  in  tal  guisa,  avrà  un  carattere 
esecutorio,  di  fronte  al  giudizio  già  espresso 
dalla  Commissione  Reale. 

I  modi  ed  i  termini  della  liquidazione  sa 
ranno  stabiliti  in  apposito  regolamento,  che 
il  Governo  del  Re  emanerà,  ai  sensi  del  ge- 
nerale articolo  30  di  cui  parleremo  più  tardi. 

Quando  poi  le  condizioni  deir  azienda  non 
sieno  cosi  gravi  da  rendere  necessaria  la  re- 
voca delle  concessioni,  vi  si  potranno  appor- 
tare tutte  le  riforme  opportune,  purché  si  se- 
gua la  stessa  procedura  tenuta  per  V  assun- 
zione del  servizio.  E'  a  ritenersi  pertanto  — 
quantunque  il  testo  del  disegno  di  legge  non 
lo  dica  espressamente  —  che  se  tali  riforme 
non  toccano  altro  che  il  regolamento  speciale 
dell'  azienda,  questo  soltanto  si  abbia  a  mo- 
dificare, con  la  procedura  deir  articolo  15. 
Viceversa,  se  riflettono  le  essenziali  modalità 
e  clausole,  per  cui  fu  fatta  la  concessione»,  al- 


lora si  debba  rimontare  alle  sorgenti  e  chie- 
dere il  paiere  della  Giunta  Provinciale  Am- 
ministrativa ed  il  giudizio  della  Conimissione 
Reale. 

Art.  SI  della  Cortwdssione  e  21  del  Mi- 
nistero. —  Per  la  palese  coimessione  degli  ar- 
gomenti, giudichiamo  opportuno  di  trasferire 
quassù  la  disposizione  dell'articolo  24  del  di- 
segno ministeriale,  che  trovasi  più  tardi  al 
Capo  IV,  delle  disposizioni  generali  e  tran 
sitorie. 

E  senza  nulla  mutare,  vi  proponiamo  di 
approvare  che,  di  regola,  lo  scùoglimento  del 
Consiglio  comunale  non  tragga  seco  quello 
della  Commissione  amministratrice,  salvo  che 
espressamente  ciò  sia  dichiarato  nel  Reale 
Decreto  ;  e  che  il  Commissario  Regio  di  un 
Comune,  il  cui  Consiglio  sia  stato  disciolto, 
assuma  sempre  la  presidenza  delle  aziende 
municipalizzate,  ancorché  queste  non  sieno 
state  sciolte  contemporaneamente  al  Consi- 
glio comunale.  Il  bisogno  dell'  unità  di  indi- 
rizzo amministrativo  giustifica  tale  disposi- 
zione. 

Il  disegno  di  legge  non  comprende  alcuna 
disposizione  per  il  caso  in  cui  spontaneamente 
i  Comuni  vogliano  risolvere  e  liquidare  le 
aziende  già  istituite.  Alla  Commissione  è  parso 
che  di  ciò  possa  occuparsi,  con  ogni  partico- 
larità di  sviluppi,  uno  dei  regolamenti  giMie 
rali  onde  all'  articolo  30.  D'  altronde  i  prin- 
cipi generali,  da  adottarsi  in  tali  casi  di  ri- 
soluzione volontaria,  risultano  dal  contesto 
tutto  della  legge  ;  osservando  le  forme  me- 
desimo che  si  sono  seguite  per  1'  assunzione^ 
richiamando  le  stesse  cautele  e  guarentigie, 
potranno  dismettersi  quei  servizi,  le  cui  ge- 
stioni dall'  esperienza  sieno  dimostrate  non 
corrispondenti  alle  prime  speranze. 

XVIII. 
Aziende  Consorziali. 

(Art.  22,  23,  24) 

Con  un  nuovo  capo,  diviso  in  tre  articoli, 
intendiamo  colmare  una  lacuna  del  disegno 
ministeriale. 

Questo  limitasi  a  consentire  T  assunzione 
dei  pubblici  servizi  ai  Comuni,  singolarmente 
considerati,  uno  per  uno.  Non  solo  non  pre- 
vede che,  per  gli  obbietti  interessanti  pai-ec- 
chi  Comuni,  questi  possansi  riunire  in  unica 
azienda  consorziale  ;  ma  due  volte  esplicita- 
mente atf(Mina  che  le  aziende  municipalizzatt» 
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debbono  t'^\tìunv('  la  loro  attività  filtro  il 
UTritorio  rornunaU*.  Ciò  dichiara  ai  iiimKTi 
3  f*  T)  dell'artiirolo  1,  a  jifopr,.sito  di  qiu-i  ser- 
vizi tram  viari  f  t^dr^foiiici  r-h*-  per  propria 
indolo,  ni'-;,'lio  di  molti  altri  son  rapar-i  di 
svolgf-rsi  fra  pan-rr-hi  Comuni. 

La  r-.onvfin'r'nza  di  istituirr»  azifndf  con- 
sorziali, non  ha  bisogno  di  os.soro  s]»ir»gata 
con  molto  parole.  Da  un  canto  intende  o*rnuno 
come  molti  Comuni  piccoli  possano,  associan- 
dosi, acquistare  quei  cajiitali  e  quf^irenerfiria, 
onde  singolarmente  dif«*ttino.  DalT  altro  in- 
tendesi,  an<-or  mo<^lio,  che  alcuni  speciali  ser- 
vizi —  rrome  i  suaccennati  dellr»  tramvie  e 
doi  telefoni,  e  le  condutture  di  aoqua  e  le  il- 
luminazioni elettriche,  e  le  distribuzioni  di 
forza  motrice,  tutti  suscettibili  allo  svolgi- 
mento successivo  nello  spazio,  e  di  trasjKjrto 
anehe  a  grande  distanza  —  assai  meglio  sa- 
rebbero assunti,  quando  con  unica  spesa  di 
imi)ianto  jmtesse  provvedersi  alle  esigenze  di 
un  più  vasto  territorio  e  di  più  numerosa»  po- 
}>olazioni. 

V^iceversa  non  sono  a  dissimularsi  le  dif- 
ficoltà della  istituzione  di  simili  consorzi.  Le 
diversità  di  poi)olazione,  di  ricchezza,  di  bi- 
sogni, di  risors(»  fra  Comuni  e  Comuni,  sono 
tali  e  tante  da  non  rendere  agevole  un  equi 
paramento  forzato.  Il  concetto  fondamentale 
di  ogni  consorzio  ò  quello  di  creare  una  unità 
organica,  chf»  stn»ttamente  avvinca  le  varie 
parti  e,  per  la  consecuzione  del  prestabilito 
intento  comune,  le  obblighi  a  tutto  ciò  che 
si  dimostri  necessario.  Ciò  è  eosl  poco  con 
sentaneo  al  ])rincipi  delT  autonomia  comu- 
nale, che  i  reiterati  tentativi,  iniziati  nella 
nostra  legislazione,  p(»r  organizzare  stabil- 
m(»nte  e  su  larga  scala  i  consorzi,  sono  stati 
quasi  sempre  infruttuosi  :  in  pochi  casi,  sol- 
tanto si  è  potuto  riuscire  a  cavarne  risulta- 
menti  profìcui. 

Neir  ipot(»si  della  municipalizzazione,  ag- 
giu?igonsi  altn»  difficoltà  tecniche  o  specifiche. 
C/ome  misurare  e  distribuire  la  cointeressenza 
d(»i  vari  Comuni  V  Non  basta  la  sola  popola- 
zione ;  poi(!hè,  ad  (esempio,  unendosi  una  città 
di  r)0,()00  aì)itanti,  desiderosa  di  completare 
il  suo  insuffìci(»nte  sistema  di  illuminazione 
elettrica,  con  un'  altra  di  20,000,  che  ne  sia 
del  tutto  sprovvista,  la  seconda  potrà  avere 
nel  consorzio  un  interesse  niaggion»  della 
])rimn.  E  (*ome  si  procederà,  per  tutta  quella 
serie  di  comp(*t(Mize  ed  attribuzioni  cui,  se- 
condo le  nostre  pr()iK)ste,  sono  chiamati  i  Con- 


sigli comunali  ?  Come  si  farà,  ad  esempio, 
per  la  nomina  del  direttore  e  delle  commis- 
sioni amministratrici,  per  la  redazione  dei 
bilanci .  p#T  la  revisione  dei  conti,  per  l'asse- 
gnazione degli  utili,  per  il  gravame  delle 
perdite  ? 


*  * 


Malgrado  questi  ostacoli,  tuttavia,  la  vo- 
stra Commissione,  volonterosamente  assumen- 
do lo  studio  della  questione,  è  giunta  a  po- 
tervi formulare  delle  proposte,  che  spera  ap- 
I)roverete  come  quelle  che  scansano  il  mag- 
gior numero  di  inconvenienti. 

E,  dapprima,  abbiamo  voluto  limitarci  a 
consentire  i  Consorzi,  soltanto  fra  i  Cornimi 
di  una  sola  Provincia:  poiché,  in  tal  modo, 
si  può  serbare  T  unità  della  Giunta  provin- 
ciale amministrativa,  chiamata  ad  esercitare 
cosi  copiosi  e  delicati  uffici  di  tutela  nelle 
aziende  municipalizzate. 

Di  i)oi,  a  fondamento,  abbiamo  ammesso 
il  principio  della  più  assoluta  libertà  di 
scelta,  pei  vari  Comimi,  all'  inizio  del  con- 
sorzio. Per  guisa  che  i  rispettivi  Consigli  co- 
munali deliberano  e,  dopo  l'opportuna  proce- 
dura, votano  col  rrfé'rcndmn  ì  rispettivi 
corpi  elettorali,  con  assoluta  indipendenza  : 
mancando  il  voto  di  un  solo  Comune,  per 
quanto  i)iccolo  si  voglia  e  per  quanto  lieve 
interesse  esso  possa  rappresentare  nel  pro- 
prio consorzio,  questo  non  potrà  istituirsi. 

Premesso  ciò,  facciamo  convergere  tutta 
r  ammhiistrazione  deirente  in  una  Assem- 
blea consorziale,  nella  quale  sono  rappresen- 
tati tutti  i  Comuni,  con  un  numero  di  mem- 
bri proporzionale  (notisi  bene)  non  alla  po- 
polazione, ma  aWinferesst»  che  quelli  potranno 
avere  nell'  azienda  :  interesse  eh'  è  dato  da 
una  complessa  serie  di  coefficienti  di  fatto, 
non  determinabili  a  priori. 

Tale  Assemblea  farà  le  veci  di  tutti  i 
Consigli  comunali:  né  diver:^nmente  potevano 
proporre,  volendo  evitare  tutti  quegli  sconci 
di  collisioni,  duplicazioni  e  difetti  di  provve- 
dimenti, che  purtroppo  fiorirebbero  copiosi, 
se  si  lasciassero  agire  simultaneamente  i  vari 
Consigli  comunali,  con  tutte,  o  anche  sol- 
tanto con  alcune,  delle  loro  ordinarie  potestà. 

Questo  concetto  di  base,  per  le  aziende 
consorziali,  è  da  noi  concretato  in  una  serie 
di  commi  distinti  ;  nei  quali  abbiamo  cercato 
dì  richiamare  e  prudentemente  adattare  le 
stesse  norme  che  regolano  le  aziende  dei  sin- 
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goli  municipi.  Ad  immagine  e  similitudine  di 
queste,  dovranno  costituirsi  e  muoversi  quelle, 
per  tutto  ciò  che  sia  possibile,  e  sovratutto 
per  gli  eventuali  riscatti.  Abbiamo  detto  per 
tutto  ciò  che  sia  possibile,  e  sovratutto  per 
gli  eventuali  riscatti.  Abbiamo  detto  perciò, 
neir  ultimo  capoverso,  che  un  regolamento 
generale  determinerà  le  ulteriori  norme  per 
la  costituzione,  amministrazione,  vigilanza. 
Non  era  possibile,  nella  legge,  procedere  a 
specificazioni  maggiori  :  queste,  quantunque 
provviste  di  intrinseca  innegabile  importanza 
(tali  sarebbero,  ad  esempio,  quelle  relative 
alla  iscrizione,  nei  bilanci  dei  singoli  Comuni, 
dei  resultamenti  attivi  o  passivi  dell'azienda 
eonsoraiale)  pure,  in  sostanza,  non  sarebì)ero 
che  complemento  di  ciò  che  i  tre  articoli  22, 
23  e  24  in  modo  sommario  e  preciso  dispon- 
gono. 

Facciamo  voti  frattanto  che,  ritogliendosi 
dal  Parlamento  ad  esame  la  logge  comunale 
e  provinciale,  possa,  fra  non  guari,  tutta  la 
materia  dei  consorzi  essere  disciplinata,  con 
quella  larghezza  che  merita,  assicurando  larga 
messe  di  frutti  benefici,  specie  pei  più  piccoli 
e  poveri  Comuni.  0  perchè  il  principio  fe- 
condo della  cooperazione  non  dovrebbe  spar- 
gere la  sua  luce  benigna,  anche  sui  derelitti 
e  miserelli  organismi  di  tanti  e  tanti  Muui- 
cipii  ?  Perchè  non  si  dovrebbero  incorag- 
giare, promuovere,  statuire  i  consorzi  per  i 
segretari  comunali,  pei  maestri,  per  molte  al- 
tre spese  obbligatorie,  per  tante  e  tante  opere 
pubbliche?  Quando  in  tal  senso  il  nostro  di- 
ritto municipale  comune  fosse  organicamente 
riformato,  allora  ci  riuscirebbe  ben  più  age- 
vole allargare  di  estensione  e  restringere  di 
intensità  i  consorzi,  anche  per  la  municipa- 
lizzazione dei  pubblici  servigi. 

XIX. 

Riscatto  delle  concessioni  precedenti. 
(Art.  25  e  26) 

Eccoci  ad  uno  dei  punti  più  delicati  e  dif- 
ficili della  presente  legge  ;  in  cui,  con  la  più 
diligente  serenità,  fa  d'  uopo  contemperare  il 
diritto  privato  col  pubblico,  la  fede  dovuta 
ai  contratti  con  la  sollecitudine  per  il  bene 
sociale.  Non  si  potrebbe,  in  molti  casi,  rag- 
giungere lo  scopo  della  municipalizzazione,  se 
non  si  desse  agio  ai  Comuni  di  riprendere  la 
gestione  di  alcuni  importantissimi  servizi 
pubblici,  che  già,  mediante  concessioni  spe- 
ciali, sono  stati  affidati  air  industria  privata. 


E  qui  un  primo  quesito  si  afl'accia  :  —  può 
il  legislatore,  nel  silenzio  dei  contratti,  o  an- 
che contro  le  loro  clausole  espresse,  ordinar 
la  risoluzione  dei  contratti  medesimi  ? 

Hi 

*  * 

La  vostra  Commissione,  sovra  questo  primo 
punto,  d'  ordine  generale,  non  ha  esitato  a 
rispondere  aflFermativamente. 

La  revoca  di  un  pubblico  servizio,  già 
concesso  ad  un  privato,  è  di  diritto  pubblico. 
La  concessione  amministrativa  partecipa  dei 
caratteri  deir  autorizzazione  amministrativa, 
la  quale  è  per  natura  sua  revocabile.  Ma,  a 
ditìerenza  di  questa,  la  revoca  di  quella  ti*ae 
seco  l'obbligo  di  un'indemiità,  fondato  su  ciò: 
che  la  concessione,  non  solo  ha  fatto  sorgere 
nel  privato  una  legittima  aspettativa,  per 
r  impiego  della  sua  attività  e  dei  suoi  capi- 
tali ;  ma  gli  ha  già  assicurato  la  esclusività, 
e  per  cosi  dire  il  monopolio,  della  conces- 
sione. 

Si  possono  avere  contemporaneamente 
molte  autorizzazioni  o  licenze,  senza  che  al- 
cuna di  esse  implichi  possesso  esclusivo  per 
resercente;  ma  non  si  può  avere  che  un'unica 
e  sola  concessione,  per  un  determinato  ob- 
bietto  o  modo  di  attività.  In  altri  termini  : 
r  autorizzazione  è  generica,  la  concessione  è 
specifica  :  Y  una  mira  a  lasciar  fare,  Y  altra 
a  dare  ;  la  seconda,  a  differenza  della  prima, 
ha  un  contenuto  obbiettivo,  che  passa  dal- 
l' uno  air  altro  contraente. 

Le  guarentigie  che  la  concessione  forni- 
sce al  capitale  privato,  rispetto  alla  sicurezza 
del  suo  investimento,  danno  fondamento,  se- 
condo i  principi  generali  di  diritto,  all'  in- 
dennità, nel  caso  di  revoca.  Che  se  poi  la 
concessione  sia  convenuta  in  un  esplicito 
contratto  bilaterale,  con  un  sistema  di  reci- 
proche facoltà  ed  obbligazioni,  allora  la  ra- 
gione dell'  indennità,  nelT  ipotesi  dello  scio- 
glimento di  quella,  appare  addirittura  ine- 
luttabile. 

Aggiungasi  che,  nel  caso  presente,  non 
soltanto  i  Comuni  dovrebbero  avcTc  la  fa- 
coltà di  revocare  le  precedenti  concessioni, 
ma  quasi  sempre  dovrebbero  avere  anche 
quella  di  impossessarsi  di  un  complesso  di 
mezzi  materiali,  mobili  ed  immobili,  giù  ap- 
partenenti al  concessionario,  ed  indisp(Misabili 
per  condurre  il  servizio. 

Il  disegno  ministeriale  non  ha  affermato 
ciò  in   modo    tassativo  ;   ma   implicitamente 
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r  ha  presupposto,  in  queir  inciso  della  let- 
tera a)  d(M  suo  articolo  21,  in  cui  parla,  ap- 
punto, della  valutazione  del  materiale  mo- 
bile ed  immobile  deir  impianto.  Ciò,  del  re- 
sto, è  fuori  contestazione  :  il  materiale  im- 
piegato nella  gestione  dei  s(»rvizi  pubblici, 
non  vale  tanto  i)er  il  suo  contenuto  intrin 
seco,  quanto  per  1'  uso  cui  6  destinato  (tipo  : 
le  rotaie,  i  fili  telefonici,  i  diversi  macchi- 
nari, ecc.).  Il  danno  che  si  imporrebbe  al  Co- 
mune, costringendolo  a  ricostituire  il  mate- 
riale degli  impianti,  sarebbe  assai  maggiore 
del  guadagno  che  le  imprese  potrebl)ero  rea- 
lizzaie  con  la  sua  rivendita. 

* 
*  * 

Ma  se  la  Commissione  non  ha  esitato  a 
riconoscere  il  diritto  di  sciogliere  le  conces- 
sioni di  pubblici  servizi,  e  riscattarne  tutto 
il  niatei'iale,  ò  stata  viceversa  assai  (hibbiosa 
nel  determinare  le  norme  dell'  indennità. 

Gli  esempi  stranieri  non  danno  grande 
ausilio.  In  nessuno  dei  più  civili  e  progrediti 
paesi  è  aci*aduto,  su  cosi  lai'ga  scala  quello 
che  dal  18(>0  in  i)oi  si  è  verificato  in  molte 
delle  nostre  grandi  città  ;  le  quali,  special- 
mente per  la  provvista  del  gas,  si  sono  im- 
pegnate in  contratti  lunghissimi,  taluno  esten- 
sibile fino  a  90  anni.  Non  si  è  inteso  quindi, 
altrove,  il  bisogno  di  adottare  norme  gene- 
rali, per  far  riprendere  ai  Comuni  la  loro 
libertà  di  azione,  quando  i  progressi  della 
scienza  abbiano,  per  avventura,  fatto  capo- 
volgere le  condizioni  della  produzione  e  del 
reddito  industriale. 

In  Inghilterra  il  famoso  Klectric  Liglilùuj 
Act  del  1882,  da  noi  più  volte  citato,  consenti 
air  autorità  locale  di  sostituirsi  ai  privati, 
quando  fossero  trascorsi  21  anno  dalla  con- 
cessione, e  di  7  in  7  ainii  faceva  ripetere  un 
tal  diritto.  SuccessivanuMitt»,  (-on  altra  legge, 
e  i)er  certi  casi  i>iù  speciali,  (|uel  termine 
dai  21   fu  portato  a  40. 

In  Italia  abbiamo,  dappi'ima,  h»  norme  di 
diritto  comune  dell' espropriazione  p(»r  causa 
di  pubblica  utilità;  ma  esse»,  s(».  valgono  per 
giustificare  il  i)i*incipio  generale»  della  risolu 
zioee  (Iella  conc(»ssione  e  d(»l  consi^guentc*  im- 
l)ossessamento  d(^l  maleiiale,  non  possono  |)or- 
gerci  luin(\  sui  criteri  specifici  deirindennità. 

(iiova  ricoi'dare  la  legge  sulh»  o|)er(»  pub- 
l)lich(%   pei*  il  riscatto  delle   ferrovie  (1)   ma, 

'  1 ,  J^'i/f/o  *J0  marzo  If^Oò  sulle  Opere  pubbliche  : 
Articolo  :^8i  :  «  Se  jiltro  t(M-nnii(»  più  o  meno  lungo 


evidentemente'  i  criteri  eh'  essa  adfttta  non 
sono  applicabili  ai  servizi  municipali,  che 
richiedono  capitiili  di  gran  lunga  minori  ed 
assai  più  facilmente  ammortizzabili. 

Più  calzante  sarebbe  V  esempio  dei  tele- 
foni ;  pei  quali  le  concessioni  governative 
non  sono  revo(*abili  prima  dei  dodici  anni  (2) 


non  RHrà  stato  fissato  dall*  atto  dì  concessione,  dopo 
scaduti  trcnt'  anni  dal  giorno  nel  quale  una  ferrovia 
pubblica  conccssta  ali*  industria  privata  sarà  statA 
aporta  al  permanente  esercizio  sopra  tutta  la  sua 
lunghezza,  avrA.  diritto  il  Governo  di  farne  in  qualsi- 
voglia epoca  il  riscatto,  previo  diffidamento  di  un 
anno  almeno  da  darsi  al  concessionario,  ove  pure  di- 
verso termine  non  sìa  stato  nella  concessione  stabilito. 

«  In  tal  caso  al  detto  concessionario,  per  tutto  il 
tempo  che  rimarrà  ancora  a  trascorrere  sino  all'estin- 
zione  del  suo  privilegio,  verrà  corrisposta  un*  annua- 
lità eguale  alla  terza  parte  della  somma  dei  prodotti 
netti  ottenuti  dalla  ferrovìa  nei  tre  dei  cinque  anni 
immediatamente  precedenti  al  diftìdamento  che  die- 
dero prodotto  maggiore.  Oltre  a  ciò  gli  si  pagherà  al 
momento  del  riscatto  od  a  quella  altra  epoca  che  dalla 
concessione  fosse  stata  prestabilita  V  importare  degli 
oggetti  mobili  e  provviste  indicate  airartÌ4;oio  249  di 
cui  tanto  il  Governo  sarà  in  diritto  di  esigere  la  ce<^- 
sione,  quanto  il  concessionario  di  obbligarlo  a  fare 
r  acquisto  al  prezzo  risultante  da  stima  fissata  di  Ac- 
cordo, ed  in  caso  di  dissenso,  rimessa  a  giudizio  d'ar- 
bitri. 

«  La  suddetta  annualità  potrà  essere  a  scelta  del 
concessionario  convertita  in  un  capitale  corrispondente 
air  annualità  stessa  col  ragguaglio  del  cinque  per 
cento  da  pagarsi  all'  atto  del  riscatto.  » 

(2)  Jjef/!/e  sui  ielefoni  7  aprile^  ÌS92,  ».  184: 

Art.  8.  «  Ciascuna  concessione  di  linea  telefonica 
ad  uso  pubblico,  non  può  durare  più  di  3^5  anni,  ma 
è  riservata  al  Governo  la  facoltà  di  procedere  al  ri- 
scatto dopo  12  anni  dalla  data  del  Decreto  di  con- 
cessione o  del  provvedimento  prefettizio,  di  cui  all'ar- 
ticolo G,  ove  questo  occorra  e  previo  V  avviso  di  un 
anno. 

«  11  riscatto  comprende  la  cessione  di  tutti  i  ma- 
teriali e  gli  apparecchi  delle  linee  e  degli  uffici  e  la 
sostituzione  dello  Stato  in  tutti  i  diritti  del  concessio- 
nario, anche  verso  i  terzi. 

«  li  prezzo  del  riscatto  sarà  determinato  di  co- 
mune accordo,  e,  mancando  V  accordo  da  tre  arbitri, 
scelti  uno  dal  Governo,  uno  dal  concessionario,  il 
terzo  dal  presidente  del  tribunale,  i  quali  giudiche- 
ranno inappellabilmente*. 

«'Tale  prezzo  non  potrà  in  verun  caso  oltrepas- 
sare la  somma  clic  corrisponderà  al  redditto  netto  me- 
dio dei  precedenti  tre  anni  di  esercizio,  moltiplicato 
pel  numero  degli  anni  per  cui  dovrebbe  ancora  durare 
la  concessione. 

.<  li  reddito  netto  si  calcolerà  sottraendo  dal  red- 
dito lordo  le  spese  generali,  le  tasse  e  il  ^osto  del- 
l' esercizio. 

«  Il  Governo  potrà  ])renderc  possesso  della  rete 
che  vuole  riscattare,  senza  attendere  che  il  prezzo  del 
riscatto  sia  stato  determinato.  » 
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ma  anche  qui  non  vi  ha  perfetta  analogia 
coi  servizi  municipali  :  sia  perchè  il  riscatto 
ope  legis  è  ordinato  fin  neir  atto  della  con- 
cessione ;  sia  perchè  il  tempo  residuale,  per 
il  cui  mancato  profitto  deve  concedersi  T  in- 
dennità, è  anch'  esso  abbastanza  ristretto  ; 
non  potendo,  nella  maggiore  ipotesi,  superare 
i  tredici  anni.  {Continua), 


\r  a.jsltib^T'A. 


La  tasma  «I*  onporlaKloiio  miiI  carbone  nella 
CSran  Brellaspiia. 

Questa  tassa,  di  1  scellino  per  tomi.,  fu  imposta, 
come  è  noto,  con  deliberazione  del  18  aprile  dello  scor- 
so anno  della  Camera  dei  Comuni  e  si  applica  tanto 
al  carbone  fossile  che  al  coke,  «  cinders  *  ed  nj^glo- 
nierati  (patent  fuel).  Fu  iilteriormente  esonerato  da  tale 
tassa  il  carbone  esportato  fino  al  primo  gennaio  corren- 
t(*  in  forza  a  contratti  precedenti  al  18  aprile  ;  e  cosi 
pure  il  carbone  il  cui  valore,  reso  a  bordo,  non  superi  6 
se.  la  tonn.  :  e  infine  per  gli  agglomerati  si  ridusse  il 
diritto  a  90  centesimi  di  scellino. 

II  prodotto  lordo  della  tassa,  dal  19  aprile  1901 
al  31  marzo  190*2  secondo  i  documenti  ufficiali  testò 
pubblicati  fu  di  st(*rline  851,159  ed  il  ricavo  netto, 
sterline  1,301,70(3  (L.  33,081,225).  L' esportazione  tota- 
le di  combustibile  (come  carico,  escluso  cioè  il  carbo- 
ne di  stiva),  fu  di  tonn.  41,199,954  e  in  questa  quan- 
tità 14,895,491  tonn.  furono  esentì  da  tassa,  e  fra  esse 
431,543  tonn.  perchè  esportate  per  conto  del  Governo, 
891,860  tonn.  perchè  di  valore  non  superiore  a  5  se, 
ed  il  resto  perchè  riferentesi  a  contratti  stipulati  pri- 
ma del  18  aprile. 

Secondo  una  recente  dichiarazione  del  sig.  Ritchie 
in  I*arlamento,  la  tassa  durante  il  primo  semestre  del 
presente  anno  fiUfinziario  ha  prodotto  sterline  963,365 
iL.  23,615,125). 

Scoperta  eli  (^iari mento  carbonifero 

Si  annunzia  la  scoperta  di  un  importante  giaci- 
mento carbonifero  a  Watsch  in  Carinzia. 

* 

Il  iiK^KZo  «li  Ottenere  1*  idrogeno  «lai  g^ax  il- 
luminante. 

Secondo  gii  annali  della  Società  degli  ingegneri 
ed  architetti  italiani,  fu  trovato  dal  sig*.  D'  Arsonval 
applicando  le  macchine  frigorifere  alia  sua  produzione. 

E  noto  che  il  gaz  illuminante  contiene  circa  il  50 
per  cento  di  idrogeno,  il  40  per  cento  di  metano  ed  il 
resto  è  formato  dai  carburi,  ossido  di  carbonio,  anidri- 
de carbonica,  ossigeno,  azoto.  Questi  gaz  possono  es- 
ser liquefatti  mediante  un  conveniente  abbassamento 
di  temperatura,  mentre  V  idrogeno  resta  ancora  gaz- 
zoso.  Secondo  il  sistema  d'  Arsonval  il  processo  è 
abbastanza  economico,  perchè  basta  una  forza  motri- 
ce di  15  HP  per  preparare  100  m^  di  idrogeno  all'ora. 


Il  |>iii  srancle  magasRKino  eli  €*arbon  foMMile 
da  Viww,. 

Il  più  grande  magazzino  di  carbone  fossile  per 
officine  di  gaz  fu  costruito  dalla  compagnia  di  Lidnwell 
(Stati  Uniti)  che  ne  costruì  uno  che  ne  contiene  2500 
T.  Esso  è  formato  da  un  edificio  di  m.  150  per  20 
composto  da  una  serie  di  tettoie  metalliche  speciali 
riunite  da  muri  di  calcestruzzo.  Parimenti  di  calce- 
struzzo sono  le  sue  fondazioni. 

Il  pavimento  è  pure  di  calcestruzzo  ed  ha  una 
forte  inclinazione  nel  senso  dell'  asse  minore  dell'  edi- 
ficio. Un  tunnel  posto  nel  senso  longitudinale  contie- 
ne il  trasportatore  di  carbone  che  serve  a  vuotare  i 
differenti  scomparti  nei  quali  è  diviso  il  magazzino 
grazie  all'  inclinazione  del  suolo. 

Delle  chiusure  smontabili  trovansi  nella  parete  e- 
steriia  a  piccoli  intervalli  fra  loro;  servono  a  vuotare 
rapidamente  nel  caso  di  un  incendio  per  combustione 
spontanea  del  carbone.  Per  segnalare  qualunque  au- 
mento anormiUe  di  temperatura  l'  edifizio  ha  numerosi 
termometri. 

Il  carbone  è  trasportato  all'  edificio  mediante  va- 
goni ed  è  scaricato   direttemente  sulla    tramoggia  del 

trasportatore. 

* 

Metodo   |>er  determinare^    la   quantità    dt^l 
lilc^u  di  i*ruwMÌa  nelle  arqu€^eianuric*lB€^« 

Sì  filtra  una  piccola  quantità  di  liquido,  se  ne 
prendono  5  cnr**,  si  acidifica  con  acido  cloridico  dilui- 
to (1  parte  di  acido  in  3  di  acqua),  poi  si  precipita  il 
bleu  di  Prussia  con  un  leggero  eccesso  di  cloruro  fer- 
rico (Fé*  C*^  )  in  soluzione. 

Il  precipitato  viene  raccolto  sul  filtro,  lavato  finché 
sia  libero  d'  acido,  quindi  seccato  a  100'*. 

Il  precipitato  secco  viene  lavato  con  solfuro  di 
carbonio  essiccato  in  precedenza  (cioè  non  in  contatto 
con  acqim)  e  lo  si  lascia  stare  finché  il  solfuro  di  car- 
bonio si  evapora  :  quindi  si  riscalda  di  nuovo  fino  a 
essiccazione  completa  :  si  raffredda  e  si  pesa. 

Peso  in  g-az  X  2  =  pounis  per  gallone 
cioè  Peso  in  gaz  X  0,97  =  Kilogr.  per  litro 

Dall'analisi  di  12  campioni  di  residui  d' ossidi,  in 
Germania  s'  è  trovato  per  cento 
Acido  solfocianidrico  CN  HS        .        .         .        2,62 

Ammoniaca 1,87 

Ferrocianuro  potassico  K^  Fé  C\\;-)-3H20    .         5,10 

Una  parte  del  nitrogeno  del  carbone  si  combina 
con  2  equivalenti  di  carbonio  per  formare  cianogeno, 
il  quale  si  unisce  con  solfuro  di  ammonio  per  formare 
solfocianuro  d'  ammonio. 

Se  il  residuo  dell'  ossido  è  bruciato  per  formare 
acido  solforico,  non  si  possono  più  ricuperare  i  com- 
posti di  ammonio. 

S'  è  trovato  che  i  residui  di  ossido  contengono  ol- 
tre a  25  per  cento  di  solfo,  12  '2  %  ^'  ^>\^'^\  di  Prussia. 


l*rogrr€^M:Hl  n€^ll*indiintria  dei  motori  a  ffasp* 

Il  signor  H.  A.  Hum})hrey  ha  fatto  ultimamente 
una  lettura  su  questo  argomento  davanti  alla  Sezione 
d'  ingegneria  della  British  Association  di  Belfast. 

In  essa  1'  autore  traccia  molto  bene  lo  svolgimen- 
to dell'  industria  dei  motori  a  gaz.  In  pochi  anni  que* 
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sto  tipo  ili  motori  Im  fatto  colossali  j)ro;:n'*i.HÌ  >ia  per 
({Tiaiito  ri^ruarda  h*  (Iìiiiminìoiiì  <»  la  jiott'iiza  dc^li  ap- 
parecchi, sia  p«'r  quanto  rij^tianla  la  loro  dilTusìoiie 
nella  praticai  industrialo. 

Air^sposiziono  di  Parijri  del  IIKK)  destavano  molta 
m4Tavi«rlia  i  motori  gaza  di  6(J(J  HV :  a<lesHo.  a  due  an- 
ni di  distanza,  se  ne  c08tniiscono  di  2rMX)  Hf  e  sono 
in  studio  dei  modelli  da  iVKJi).  In  Ingliliterra  due  sole 
case  costruttrici.  In  Casa  Crossley  e  la  Premier  Com- 
pany, hanno  tV»rn ito  complessi vament**  motori  per  17,600 
III*.  d<'i  «juali  ì'2S)i)0  per  il  coman<lo  di  dinamo. 

Fuori  tV  In;:hillerra.  oltn*  ai  motori  dì  potenza  in- 
ferion»  ai  2<KJ  IIP,  la  Casa  Koerting e  i  suoi  rappresen- 
tanti hanno  già  costruito  o  hanno  in  costruzione  32 
grandi  motori  a  gaz  per  una  potenza  complessiva  di 
44.riOO  IIP  cioè  con  una  media  di  1.590  per  motore. 
Viene  p  i  la  S  )cìetà  Anonima  John  Cockerill  e  suoi 
rappresentanti  con  r)9  motori  di  una  potenza  comj»les- 
siva  di  .*52,9r>()  111*  :  quindi  una  potenza  media  di  ithS  HP 
])er  motore.  Al  terzo  posto  viene  la  Casa  Deutz  con  51 
motori  V  '20Xù}7ì  IIP.  poi  segue  la  Deutsche  Kraftgas 
(Jesellchat't  con  28  motori  per  una  potenza  complessiva 
di   U',^H)i)  111*. 

L*  America  tinora  era  rimasta  alquanto  indietro  al 
Continente  Kuropeo  nell'  abiezione  dei  grandi  motori  a 
gaz,  però  adesso  vi  sì  notano  (h»i  segni  evidenti  di 
risveglio  e  di  progresso  in  (questo  campo.  Per  esempio 
gli  Sno^v  Steam  Pum]>  Works,  che  solo  da  poco  tempo 
hanno  intrapreso  la  costruzione  di  grandi  motori  a 
gaz,  stanno  attualmente  costruendo  due  enormi  motori 
per  compressori  da  4000  IIP  ciascuno  e  dei  quali  il 
prìn)0  doveva  essere  in  azione  nel  primo  novembre, 
r  altro  nel  prossimo  gennaio.  Sono  poi  preventivati  al- 
tri <)  motori  dì   1000  IIP  ciascuno. 

La  Wcstin^house  Machine  and  Manufacturing 
Company  ha  costruito  motori  di  1500  HP,  e  sta  stu- 
diando dei  tipi  da  3(XX)  HP,  sia  orizzontali  che  ver- 
ticali. 

Dopo  (|uesti  dati,  T  Humphrey  descrive  i  princi- 
pali motori  citati,  e  ne  discute  i  vari  tipi  per  preve- 
dere quali  avranno  maggior  fortuna  nell'  avvenire.  E 
conclude  aftermande  che  il  successo  dv\  motori  a  gaz 
nelle  centrali  generatrici  di  forza  dipenderà  dalla  con- 
v(»nìenza  <li  tali  motori  per  il  comando  di  alternatori 
in   parallelo. 

*  * 
lia  procliisRiono  cK^II*  Aretilciic  Menx*  arciua. 

11   «Journal  of  Acetylen  Gaz  Lighting»   parla  con 
molta  lode  d'  un  nuovo  processo  per  produrre  l'  aceti 
lene  senza  mettere  una  sola  goccia  d'  acqua  negli  ap- 
parecchi.  Kcco  in  ch(^  cosa  consiste  il  nuovo  processo 
a  cui  fu  dato  il  nome  di  autholithe. 

11  carburo  di  calcio  ridotto  in  polvere  vien  fatto 
cadere  so]>ra  una  specie  di  g<'latina  umida  che  si  tro- 
va in  un  crogiuolo  :  il  contatto  delle  due  sostanze  de- 
termina la  produzione,  dell'  acetilene. 

1/  inventore  del  processo  ha  costruito  una  lampa- 
da in  cui  «'sso  è  praticamente  applicato.  Questa  lam- 
pada è  (li  costruzione  assai  semplice. 

Il  carburo  in  polvere  si  trova  in  wìì  serbatoio  si- 
tuato neir  interno  dell'  apparecchio  :  una  molla  chiude 
(jucsto  .serbatoio  alia  base  :  se,  per  mezzo  di  una  pun- 
ta, si  preme  sulla  molla,  (juesta  lascia  cadere  un  po' 
di  carburo  in  polvere,  il  quale  viene  a  contatto  della 


gelatina  umida,  e  dà  cosi  luogo  allo  sviluppo  dell'  a- 
cetilen?».  Quando  la  pressione  è  ablKistauza  forte,  la 
molla  chiude  di  nuovo  il  recipi<»nte  a  carburo  e  ogni 
8vilu|>|>o  si  arresta.  L'  apparecchio  è  dunque  automa- 
tico. I  residui  possono  levarsi  dalla  lampada  f> vitando 
il  fondo  di  questa. 

Un  modello  da  appartamento  di  questo  tipo  di 
lampada,  che  comprende  due  flamine  e  può  illumina- 
re per  «lue  o  tre  giorni  senza  essere  ricaricato,  ha  di- 
mensioni assai  piccole  nove  pollici  di  altezza  e  cin- 
que di  diametro). 

Gli  inventori  del  sistema  sostengono  che  esso  è 
destinato  a  mettere  in  rivoluzione  P  industria  dell'  a- 
eetilene.  Senza  dubbio  tale  asserzione  deve  essere  ac- 
colta con  molta  riserva  perchè  troppo  spesso  le  più 
rosee  previsioni  teoriche  sulla  bontÀ  di  sistemi  indu- 
striali furono  completamente  smentite  dalla  pratica. 
E  c(»rto  però  che  il  nuovo  processo  presenta  parecchi 
lati  interessanti  e  degni  di  attenta  considerazione. 

Intanto  l'assenza  d'acqua  dagli  apparecchi  è  una 
innovazione  della  massima  importanza,  in  quanto  sop- 
prime ogni  pericolo  di  infortunio.  E  noto  infatti  ad 
ogni  acetilinista  come  la  massima  parte  delle  esplosio- 
ni nelle  lampade  ad  acetilene  è  dovuta  sia  al  contatto 
dell*  acqua  coli'  acetilene,  sia  al  contiitto  delP  acqua 
colle  impurità  contenute  in  questo  gaz  e  alle  consc- 
guenti reazioni  chimiche.  Sopprimere  P  acqua  significa 
dunque  sopprimere  ogni  |M»ricolo  di  esplosione. 

L'  autolithe  avrebbe  poi  un  altro  vantaggio  :  la 
gelatina  assorbirebbe  le  impurità  contenute  nell'  ace- 
tilene a  misura  che  questo  si  forma  :  cosi  V  acetilene 
si  svilupperebbe  assolutamente  puro,  ed  esente  di  idro- 
geno solforato  e  fosforato.  Meglio  ancora,  P  acetilene 
prodotto  in  questa  nmniera  sarebbe  presso  a  poco  ino- 
doro o  non  avrebbe  molto  più  odore  del  gaz  ordinario. 


*  * 


Vn  ifiallc^Mo  inconvc^nic^nto  noi  coniatori  da 
^am  automatici. 

Il  giudice  Brennan,  di  Williambourg  (America) 
emise  una  curiosa  sentenza  in  merito  a  questi  contatori. 

Come  è  noto  in  America  è  diffusissimo  P  uso  dei 
contatori  da  gjiz  a  pagamento  anticipato,  dando  que- 
sti la  possibilità  anche  alle  piccole  borse  di  usufruire 
dei  grandi  vantaggi  e  delle  non  indifferenti  comodità 
che  si  godono  col  gaz,  in  confronto  degli  altri  siste- 
mi di  illuminazione. 

Per  comodità  del  pubblico  e  delle  stesse  società 
del  gaz,  <iuesti  contatori  venivano  collocati  in  locali 
di  facile  accesso.  Ora  avvenne  che  alcuni  malintenzio- 
nati, trovarono  il  loro  vantaggio  nello  scassinare  le 
cassette  collettrici,  e  rubare  il  denaro  colà  raccolto. 

Invitati  gli  utenti  a  rifondere  alle  Società  del  gaz 
il  gaz  consumato,  essi  si  rifiutarono,  allegando  il  mo- 
tivo, accolto  dal  predetto  Giudice,  che  le  cassette  col- 
lettrici sono  da  paragonarsi  agli  Esattori  della  Com- 
pagnie, essendo  j)acifico  che  i  denari  colà  fatti  entrare 
erano  divenuti  per  tale  fatto  di  proprietà  delle  Compa- 
gnie e  che  quindi  queste  erano  responsabili. 

La  causa  si  trova  ora  in  appello. 


* 


Accliic^nt^  —  KMploMioiii  morlali» 

Non  passa  si  può  dire    settimana  che  non  si    ab- 
biano a  registrare  disgrazie  dovute  all'  Acelilene. 


—  2^^ 


Al  28  ottobre  a  Farbos,  un  no*;-o/J{mt('  di  vino, 
certo  Man-elio  Foureade,  essendo  rimasto  senza  car- 
buro di  calcio  in  pezzi,  caricò  il  suo  <;azo<;eno  con 
della  polvere  di  carburo  di  calcio.  Per  provare  se  il 
»raz  si  era  sviluppato,  presentò  un  cerino  acceso  al 
tubo  d'  uscita  :  il  cerino  si  spense.  Ne  presentò  un  se- 
condo ])ure  acceso,  ma  tosto  vi  fu  im'  esplosione  cosi 
terribile,  che  sconquassò  persino  il  fabbricato,  slan- 
ciando contro  il  muro  il  Foureade,  in  guisa  tale  che 
un*  ora  dopo  spirava.  Un  suo  domestico  che  lo  aiuta- 
va, ebbe  a  subire  varie  scottature  e  la  perdita  di  un 
occhio. 

Al  6  Novembre  nella  fotografia  Miégevillea  Ton- 
neins  mentre  due  sorelle  posavano,  ed  in  quella  che 
il  fotografo  stava  mettendole  a  fuoco,  ignorasi  il  co- 
me, scoppiò  r  apparecchio  d'  acetilene,  del  quale  si 
serviva  il  fotografo.  Lo  scoppio  produsse  tali  danni, 
che  al  fotografo  si  dovettero  amputare  le  braccia,  e 
ad  una  delle  signorine  esportare  un  occhio. 

*  * 

Al  29  ottobre  mentre  si  esperimentava  un  nuovo 
acetilenogeno  per  le  vetture  di  soccorso,  alla  stazione 
di  La  Roche  (Yonne)  l' apparecchio  scoppiò,  ed  un 
operaio,  certo  Lidneut,  rimase  ferito  in  guisa  tale  da 
dover  esser  condotto  all'  ospiale  di  Parigi,  da  dove 
uscirà  cieco. 

*  * 

Orii^ine  della  parola  **  i^ase  •• 

E'  generalmente  ammesso  che  la  parola  »  gaz  » 
sia  stata  inventata  da  Van  Helmont,  illustre  medico 
e  fisico  olandese  vissuto  dal  1577  al  1644.  Secondo  al- 
cuni egli  r  avrebbe  dedotta  dalla  parola  fiamminga 
ofeest  (tedesco  geist),  che  significa  spirito.  Pare  però 
più  plausibile  V  opinione  secondo  cui  egli  1'  abbia  ri- 
cata  dalla  parola  cTiaos,  come  ritengono  il  Poster,  insi- 
gne fisiologo  inglese,  ed  altre  autorità  scientifiche. 

A  confermare  quest*  ultima  versione,  il  Journal 
of  Gas  Lighting  fa  il  seguente  ragionamento,  che  non 
manca  di  acutezza  : 

Si  può  ragionevolmente  supporre  che  mentre  Vari 
Scelmont  pensava  ad  una  parola  per  designare  quella 
curiosa,  elastica,  invisibile  forma  di  materia  che  egli 
sapeva  essere  un  prodotto  della  fermentazione,  e  che 
sapeva  pure  non  essere  aria,  gli  sia  venuta  in  mente 
la  parola  geest.  Ciò  sarebbe  senza  dubbio  accaduto 
ad  un  materialista  moderno  :  ma  Van  Helmont  era 
non  solo  medico  ma  anche  spiritualista. 

Perciò  egli  non  avrebbe  potuto  chiamare  «spirito» 
ciò  che  egli  sapeva  benissimo  non  essere  che  materia 
s(»  non  contraddicendo  ai  suoi  principi  scientifici  e  al- 
le sue  convinzioni  filosofiche.  Si  trattava  seza  dubbio 
di  materia  per  quanto  non  tangibile  né  visibile  :  e  il 
grande  olandese  le  diede  un  nome  affatto  nuovo  che 
gli  richiamava  al  pensiero  quella  che  forse  era  stata 
la  forma  originaria  di  tutto  1'  niverso  materiale. 

*  * 

tu*  ewplowionc  al  «paxonielro  «li  Ferrara. 

Togliamo  dalla  «  Gazzetta  Ferrarese  »  del  12  No- 
vembre : 

Stamattina  verso  le  ore  6  e  45  una  violenta  deto- 
nazione svegliò  di  soprassalto  i  cittadini  abitanti   nei 


pressi  (li  Porta  lleno,  mentre  un  rumore  simile  a  (pial- 
lo d'  una  piccola  scossa  di  terremoto  si  ripercuoteva 
fino  nei  quartieri  i>iii  lontani. 

In  molti  negozi  che  avevano  già  aperto,  si  videro 
illanguidirsi  e  spegnersi  le  fiamme  del  gaz.  In  molte 
abitazioni  si  ebbe  rottura  di  v(»tri. 

Nel  primo  momento  di  sorpresa,  nessuno  sapeva 
darsi  ragione  del  fatto:  le  domande  più  ansiose  si  in- 
crociavano e  le  supposizioni  più  strane  trovavano  e- 
sca  nel  panico  improvviso. 

La  causa  però  della  detonazione  non  tardò  a  far- 
si   conoscere. 

Persone  accorse  dal  sobborgo  di  S.  Luca  e  quin- 
di l'accorrere  sollecito  dei  pompieri  con  i  loro  carri 
verso  Porta  Reno,  divulgarono  la  notizia  che  un  gra- 
ve scoppio  era  avvenuto  al  Gazometro. 

Si  sparsero  immediatamente,  come  di  solito  av- 
viene in  questi  casi,  le  dicerie  più  impressionanti;  chi 
parlava  di  edifici  distrutti  fin  dalle  fondamenta  e  chi 
di  morti  e  feriti  e  di  sepolti  irreperibili. 

Fortunatamente,  però,  le  conseguenze  si  riducono 
a  men  rilevanti  proporzioni. 

A  destra  del  corpo  principale  del  Gazometro,  en- 
trando nel  recinto,  si  trova  un  non  vasto  edificio  che 
serve  per  la  depurazione. 

Pare  che  in  seguito  ad  un  guasto  di  tubo  questo 
locale  si  sia  riempito,  durante  la  notte,  di  gaz  :  al 
mattino,  nel  momento  in  cui  la  squadra  degli  operai 
che  lavorano  di  giorno  dava  il  cambio  a  quella  not- 
turna, r  accensione,  molto  probabilmente,  di  un  ceri- 
no da  parte  di  qualcuno,  ha  determinato  lo  scoppio. 

La  violenza  del  gaz  acceso,  fu  veramente  estrema: 
il  muro  anteriore  crollò  trascinando  il  tetto  e  le  tra- 
vature di  ferro  e  lanciando  a  lunga  distanza  le  tegole. 

Ilimasero  pure  danneggiate  le  grosse  pareti  degli 
edifici  adiacenti  :  quello  delle  caldaie  e  quello  dei 
motori. 

Dapprima  si  temevano  disgrazie  mortali  di  per- 
sone, ma  fortunatamente  si  potè  constatare  che  solo 
tre  operai:  Francesco  Villi  d'anni  39,  Guido  Budri 
d'  anni  29,  Nicola  Droghetti  d'  anni  42  tutti  di  Borgo 
S.  Luca,  il  primo  ed  il  terzo  fuochisti,  il  secondo 
macchinista,  avevano  riportato  soltanto  leggere  ferite. 

Essi  furono  subito  trasportati  all'  Ospedale  anche 
per  misura  di  precauzione  dato  il  genere  pericoloso 
delle  lesioni. 

Il  dottor  Gardi  le  giudicò  guaribili  in  giorni  da 
8  a  10. 

Intanto  tutti  gli  operai  addetti  al  Gazometro,  non- 
ché il  personale  di  direzione  e  sorveglianza,  iniziaro- 
no i  primi  lavori  di  sgombero  delle  macerie. 

Poco  dopo  sopraggiunsero  i  pompieri  guidati  dal 
furiore  Papotti  che  si  misero  all'  opera  salendo  sui 
tetti  adiacenti  e  provvedendo  ai  necessari  puntelli  e 
alle  opportune  verìfiche. 

Sul  luogo  si  portarono  oltre  al  capitano  Garetti 
dei  pompieri  e  al  tenente  iMatteucci,  il  consigliere  de- 
legato Rebucci  e  1'  assess.  Grillenzoni. 

Lo  scoppio  poteva  avere  certamente  maggiori 
conseguenze  se  si  pensa  alla  vicinanza  dei  forni  ga- 
zogenì. 

K  assicurato  intanto  che  il  servizio  di  illumina- 
zione non  ne  sofl'rìrà  affatto  come  stamane  da  molti 
si  temeva,  se  si  potrà  in  tempo  utile  provvedere  a 
qualche  danno  subito  da  due  motori. 
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L*  entità  (M  danno  pare  che  asconda  approssima- 
tivamente a  10,000  lire.  ^(Ij 

Molta  ^ente  stamattina,  subito  dopo  lo  scoppio,  si 
è  recata  fuori  Porta  Reno,  affollandosi  davanti  al 
cancello  c'el  Gazonietro  ed  anche  sugli  spalti  vicini 
da  cui  si  «godeva  lo  spettacolo  .dei  pom|>ieri  intenti 
allo  sgombero  delle  macerie. 


Confronto  fra  il  prowino  Cilroud  o  I*ap>a- 
rercliio  DumaN  e  Re^nauK  pel  (itolo 
«lei  ffasR* 

Il  Lecomt(»  pubblica  m^W Journal  de  VKclairageau 
gaz  il  risultato  di  alcuni  esperimenti  di  controllo  fatti 
con  i  suddetti  due  apparecchi  :  da  questi  controlli  de- 
dusse la  seguente  tabella  di  confronto,  che  fa  prece- 
dere dalle  seguenti  osservazioni  : 

€  Le  indicazioni  concordano  al  disotto  di  un  litro 
col  titolo  97  a  106  :  con  titolo  più  elevato,  il  Giroud 
diff^erenzia  sensibilmente.  Le  differenze  del  Giroud  pos- 
sono variare  dì  1  litro  in  più  od  in  meno  quando  Tap- 
parecchio  segna  108,  e  di  2  litri  in  più  od  in  meno 
pel  titolo  112. 

«  Nell'altezza  della  fiamma,    la  differenza   di  Inim 

in  più  od  in  meno  porta  delle  fortissime  differenze  : 

Dumas 
e  Hef^nault 

96.0 


Giroud 

97 

98 

99 

100 

101 

102 


97.0 

98.4 

99.7 

101.0 

102.4 


Giroud 
103 
104 
105 
106 
107 
108 


Dumas 
e  Kegnault 

103.6 

105,0 

106.4 

107.8 

109.3 

110.8 


Giroud 
109 
110 
111 
112 
113 


Dumas 
e  Re^^nault 

112.6 

114.4 

116.6 

119.2 

123.6 


In  tesi  generale  sì  può  dire  che  il  Giroud  indica 
più  esattamente  pei  titoli  al  disotto  di  100. 

*  » 
Il  «pax  cl*a€*qua  ed  il  benxolo. 

A  quanto  sembra  il  carburatore  della  Sociéfé  dea 
mines  iniiiéraleH  de  Colombes^  sarebbe  l'appart^cchio  il 
più  indicato  per  la  carburazione  del  gaz  di  litantrace 
misto  al  gaz  d'acqua. 

Il  gaz  d'acqua  viene  condotto  entro  il  bariletto 
della  sala  dei  forni,  dove  comincia  a  carburarsi  al- 
quanto, giacche  lo  si  può  far  arrivare  nella  parte  in- 
feriore del  bariletto  (non  è  mai  la  pressione  che  manca 
nella  fabbricazione  di  gaz  d'acqua).  Si  carbura  quindi 
il  gaz  all'uscita  dal  regolatore  :  ed  a  seconda  delle 
ore,  vi  si  dà  il  titolo.  In  media  un  gaz  contenente 
1|4  di  gaz  d'acqua  non  consuma  mai  oltre  i  20  gram- 
mi di  benzolo  per  metro  cubo. 

Pel  gaz  d'  acqua  puro,  si  ottengono  6  litri  105  ag- 
giungendovi 105  grammi  di  benzolo    90  0(0  per  m.  e. 

Questi  dati  vennero  controllati  dal  Lecomte  col 
Desvignes  per  ordine»  del  sig.  P.  Mallet. 

Vnn  Società  flnaiiKiaria  ilalo-MmiziBera. 

Si  è  costituita  a  Ginevra  la  «  Società  finanziaria 
italo-svizzera  »  col  capitale  di  dodici  milioni  e  mezzo 
di  franchi  divisi  in  ciii<{uantamila  azioni. 

La  Società  è  diretta  da  un  Consiglio  di  ammini- 
strazione di  nove  membri,  ed  ha  sede  a  Ginevra,  Lo 


li  Venne  li<i[UÌdato  in  L.  3000.  —  Nota  della  Red. 


compongono  i  b.inchieri  Aubert,  Heutsch  e  Turettini 
di  Ginevra,  i  parigini  La  Ville  I^roulx,  il  conte  di 
Lavaurs  e  Perouse,  e  gli  italiani  Mario  Michela  di 
Roma  e  Maurizio  Capuano  di  Napoli.  Alla  testa  del 
Consiglio  si  trova  il  deputato  ginevrino  Ador,  capo 
del  partito  conser^-atore  e  già  pn»sidente  della  Camera 
svizzera  dei  deputati. 

La  Società  ha  per  iscopo  di  eseguire  per  suo  conto 
o  per  quello  di  terzi,  specialmente  in  Italia,  ogni  spe- 
cie di  imprese  di  elettricità,  trasporti,  vie  di  comuni- 
cazione ed  illuminazione. 

A  tal  fine  ha  ripreso  parecchi  milioni  delle  azioni 
della  «  Società  Generale  del  gaz  di  Napoli  »  e  della 
«  Società  meridionale  di  elettricità  »  di  Napoli,  alle 
quali  si  propone  di  fornire  i  capitali  necessari  per  la 
estensione  delle  loro  attività. 

La  predetta  Società  asserisce  di  essersi  assicurata 

differenti  imprese  nella  Provincia  di  Napoli,    fra   cui 

le  forze  motrici  di  Tusciano  e   una  partecipazione  ai 

lavori  della  Società  Meridionale  delle  Strade   Ferrate 

secondarie. 

(Bollettino  delle  Finanze ,  Perr.  e  JjOv.  Pubb.) 

* 
*  * 

LtiliKKasione  del  remidui  della  produslone 

dell*ace(ilcne. 

Il  residuo  che  si  ottiene  nei  gazogeni  dal  carburo 
di  calcio  non  è  che  calce  spenta  più  o  meno  ricca  di 
altre  sostanze  a  seconda  della  purezza  del  carburo. 
Recenti  esperienze  dimostrarono  che  essa  può  usarsi 
in  agricoltura  invece  della  calce  spenta  ordinaria  e 
precisamente  nei  casi  seguenti  : 

1.  per  emendare  terreni  privi  o  poveri  di  calcare; 

2  per  distruggere  le  cattive  erbe  ; 

3.  come  concime  specie  per  utilizzare  T azoto  che 
contiene,  il  quale  dà  a  questo  materiale  un  valore  di 
40  a  50  centesimi  al  quintale  ; 

4.  contro  i  licheni  ed  i  muschi  delle  piante,  Spal- 
mandolo lungo  i  tronchi  degli  alberi  ; 

5.  nei  prati  dissodati  por  favorire  la  decomposi- 
zione della  sostanza  organica  ; 

6.  nell 'incoloratura  del  frumento  da  semina  ; 

7.  nella  preparazione  delle  poltiglie  capriche  in 
sostituzione  della  calce  ordinaria  ; 

8.  nelle  eostruzioni  necessarie  per  la  preparazio- 
ne delle  malte. 

[^lUvista  Scientifica  Legale). 

* 

I^a  produzione  e  il  consumo   dt^l   carl»one 
nei  principali  paeMì  «lei  iiion«lo. 

I  seguenti  particolari  relativi  alla  produzione  e  al 
consumo  del  carbone  nei  principali  paesi  del  mondo, 
pubblicati  dal  «Bollettino  delle  Finanze,  Ferrovie  e 
Lavori  Pubblici,  sono  ricavati  da  una  pubblicazione 
edita  recentemente  dal  Board  of  Trade. 

La  produzione  del  carbone  nei  cinque  principali 
paesi  produttori  di  carbone  e  negli  ultimi  tre  anni  ri- 
sulta come  appresso  : 

1S99  1900  i9()i 

Regno  Unito  tonn.  220095000  225181000  219047000 

Germania  »   161640000  109290000  188417000 

Francia  »    32256000  32721000  31613000 

Belgio  »   22072000  23463000  22074000 

Stati  Uniti  »   226654000  240966000  260929000 
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L'aininontaredel  prodotto  nel  1901  fu,  nella  raagcp or 
parte  dei  ca«i,  inferiore  a  quello  dell'anno  precedente, 
quantunque  la  produzione  degli  Stati  Uniti  continui 
ad  annientare  ed  abbia  negli  ultimi  tre  anni  superato 
quella  d<;iringhilterra.  La  produzione  della  Germania 
rappresenta  meno  della  metà,  e  quella  Francia  e  del 
Belgio  insieme,  meno  di  un  quarto  della  produzione 
di  questo  paese. 

La  produzione  conosciuta  di  carbone  in  tutto  il 
mondo  (eccetto  il  Browcoal)  è  ora  quasi  di  700  milioni 
di  tonnellate  (di  2240  libbre  inglesi  ciascuna)  all'anno, 
di  cui  il  Regno  Unito  produce  meno  e  gli  Stati  Uniti 
più  di  un  terzo. 

La  statistica  accennata  dà  anche  la  produzione  del 
carbone  nelle  principali  colonie  e  possedimenti  britan- 
nici nel  1900. 

Quantità  in  tonn. 

India 6119000 

Nuova  Galles  del  Sud    .     .     .     5507000 

Vittoria 212000 

Australia  Ovest 118000 

Queensland 497000 

Tasmania 51000 

Nuova  Zelanda 1094000 

Canada 4761000 

Colonia  del  Capo 177000 

Natal 241000 

L'accrescimento  nella  produzione  dell'India  inglese 
(specialmente  il  Bengala)  negli  anni  recenti  è  stato 
molto  rapido,  tanto  che  essa  è  ora  doppia  di  quella 
che  fu  sei  anni  fa. 

Nel  Natal  e  nel  Capo  abbiamo  una  enorme  dimi- 
nuzione, dovuta  alla  guerra.  Le  ultime  statìstiche  pre- 
cedenti del  Trans vaal  sono  quelle  del  1898,  nel  quale 
anno  la  produzione  del  carbone  ammontò  a  1908000 
tonnellate. 

Il  consumo  del  carbone  in  alcuni  dei  principali 
paesi  di  Europa,  (l'Italia  non  figura,  e  non  si  sa  il 
perchè),  è  dato  dalla  seguente  tabella  : 

1900  1901 

Stati  Uniti     .     .     tonn.  234951000  255462000 

Regno  Unito .     .        »  166786000  162368000 

Germania  ...        »  99269000  97314000 

Francia.     ...       »  46123000  44631000 

Russia  ....       »  20627000  19827000 

Belgio  ....        »  20124000  18810000 

Austria  Ungheria     *  18140000                — 

♦ 

E<a  pariflra»ionc  «lell*are(ilene. 

Per  la  purificazione  dell'Acetilene,  H.  Grua  ado- 
pera tanto  il  Puratileìie,  che  è  una  miscela  del  cloruro 
di  calce  con  cloruro  di  calcio  cristallizzato,  impastata 
coll'acqua  e  scaldata  in  modo  da  rendere  la  pasta  po- 
rosa, come  pure  una  miscela  di  un  ipoclorito  alcalino 
e  di  carbonato  di  calcio.  S'impiega  pure  VJIeraiol  che 
è  una  miscela  di  acidi  cromico  e  solforico  con  pietra 
pomice  e  sabbia. 

P<'rò  secondo  la  Chimica  lìuluatriale,  dalla  quale 
riassumiamo  tali  dati,  il  mezzo  piii  semplice  per  otte- 
nere dell'Acetilene  puro  è  ancora  quello  di  decomporre 
direttamente  il  carburo  di  calcio  con  un  ossidante,  per 
esempio,  con  una  soluzione  tli  permanganato  potassico. 


*  * 

PresRKo  «li  rogito  della  forza  motrirt^  r<»i  mo- 
tori a  8»n3R.  . 

Nella  Revue  Gaz  ef  Eleciriciié  troviamo  riassunta  la 
conferenza  fatta  dal  sig.  Pierson  al  Congresso  della 
Società  tecnica  del  gaz  in  Francia  nel  decorso  giugno. 

Descritto  rimpianto,  fatto  dalla  sua  casa  dell'offi- 
cina elettrica  annessa  all'officina  a  gaz  di  Tunisi,  mosso 
da  un  gazogeno  Pierson  e  di  4  motori  a  gaz  Crossley  da 
106  cavalli  ognuno,  fa  notare  come  alimentando  il  ga- 
zogeno con  coke  proveniente  dall'officina  a  gaz,  ot- 
tiene il  Kilowatt-ora  con  1200  grammi  di  qu<»sto  coke. 

Ai  tramways  di  Barcellona  che  adottarono  lo  stesso 
sistema  di  forza  motrice,  usando  dell'  antracite  che 
loro  costa  franchi  46.85  la  tonn,  resa  in  officina,  il 
kilowattora  costa  fr.  0.10. 

Thonet  di  Liegi,  in  un  suo  rapporto  su  qiiesto  im- 
pianto di  Barc(^llona,  confermale  conclusioni  dell' Aiin<'^ 
Witz,  che  il  rendimento  del  gazogeno  è  superiore,  a 
quello  della  caldaia  a  vapore,  e  che  il  rendimento  del 
motore  a  gaz  è  molto  superiore  a  quello  della 
macchina  a  vapore.  Il  risultato  finale  è  che  il  consu- 
mo di  combustibile,  negli  impianti  anche  i  ì)iii  mo- 
desti fatti  coi  motori  a  gaz,  è  sempre  inferiore  a  (jucllo 
che  si  riscontra  nei  più  potenti  impianti  di  motori  a 
vapore. 

La  spesa  con  impianto  a  gazogeni  non  oltrepassa 
complessivamente  i  750  franchi  per  kilowatt  utile,  men- 
tre può  essere  di  molto  inferiore  :  cosi  per  un  piccolo 
tramway  di  23  km.  di  percorso,  non  si  oltrepassò  la 
spesa  di  fr.  625  per  kilowatt  utile,  comprendendo  in 
questa  cifra  oltre  al  costo  del  gazogeno  e  del  motore 
i  depuratori,  i  gazometri,  le  dinamo  e  le  tubazioni 
per  l'acqua.  Un  impianto  consimile  a  vapore  costò 
fr.  750  per  kilowatt.  E  non  dimentichiamoci  clic  il 
vantaggio  maggiore  lo  si  ha  nell'esercizio  economiz- 
zando la  forza  motrice,  quando  non  se  ne  ha  bisogno. 

L'esperienza  dimostrò  che  anche  con  un  combusti- 
bile cosi  costoso  come  l'antracite,  l'economia  la  si  lia 
cogli  impianti  con  motore  a  gaz:  e  fra  l'antratite  ed 
il  coke  la  preferenza  deve  esser  data  a  questo. 

* 

*  * 

Ij*illiiiiiÌiiasRione  a  iicliaorberli. 

La  Commissione  speciale  incaricata  dal 
Consiglio  Comunale  di  KScliaerbech  per  stu- 
diare r  importante  questione  della  illumina- 
zione pubblica,  rassegnò  al  Sindacb  la  sua  re- 
lazione, che  qui  riassumiamo. 

1.  Invitare  il  pubblico  a  sottoporre  al 
Municipio  una  proposta  per  rimpianto  di  una 
officina  a  Gaz,  alle  seguenti  condizioni  di 
massima  : 

Alla  Società  costruttrice  dell'officina  ac- 
cordare Una  concessione  il  Municipio  rimane 
assoluto  proprietario  della  officina  completa 
compresa  la  tubazione  stradale  e  senza  pa- 
gare alla  Società  qualsiasi  compenso. 

2.  La  officina  sarà  capace  per  una  produ- 
zione minima  di  QUATTRO  MILIONI^  annui) 
di  m.  e.  di  gaz. 


'rM'y  — 


j/'.rra  r::*var»-  la  orìi'ina  al  |^r^-zzo  <Ii  .-tfriia. 
terifi^o  '^-onto  cììf  una  pait^-  d»'l  canone  annuo 
f#a;rat-i  :*<*r  illurninazionfr  pubblica  concorre 
air  anifii'^jtarnento  d^-l  r-apitalc. 


ili  raaie  ^er  la   €l4 
«III»  ili  carbonio* 


Per  la  soluzione  all'acido  ^loridir-o,  si  pon- 
gono K/J  grammi  di  cloruro  di  rame  preci- 
pitalo entro  una  bottiglia,  e  vi  .si  vergano  -V/j 
cm.*  di  acido  clorido  concentrato,  in  cui  .si 
pon^rono  alcuna-  .>j»irali  di  rame  fino  a  rag- 
giungere la  superficie  d*d  liquido. 

Vi'V  la  soluzione  ammoniacale  si  pongono 
40  gr.  di  cloruro  di  rame  precipitato  entro 
una  bottiglia,  e  vi  si  aggiungono  400  cm.'  di 
acqua.  In  questa  si  fa  gorgogliare  del  gaz 
ammoniaco,  ottenuto  bollendo  qualche  solu- 
zione ammoniacale  concentrata,  i  cui  vapori 
sono  fatti  passare  entro  la  bottiglia  contenen- 
te il  cloruro  di  rame  fino  a  che  quest'ultimo 
assume  una  leggera  r-olorazione  azzurra.  Si 
aggiunge  dell'  acqua  fino  a  che  la  soluzione 
arrivi  al  volume  di  500  cm.^,  quindi  si  tappa 
con  cura  la  bottiglia. 


le  reticelle  >ono  soggette  a  contrarsi,  onde  si 
deve  aver  il  mezzo  di  regolare  la  zona  di 
f-ombustione  più  calda  secondo  che  la  reti- 
cella si  è  più  o  meno  contratta  coli'  uso. 

Oltre  ai  due  requisiti  accennati,  ve  n'  è 
un  terzo,  cioè  che  il  gaz  giunga  agli  orifici 
di  iLscita  del  bruciatore  senza  che  la  sua 
pressione  diminuisrra. 

Queste  tre  condizioni  non  possono  essere 
simultaneahiente  realizzate  né  col  robinetto 
da  gaz.  né  con  un  regolatore.  Ed  in  ciò  sta 
appunto  una  delle  cause  principali  per  cui  il 
potere  luminoso  delle  reticelle  incandescenti 
degrada  notevolmente  dopo  un  certo  tempo. 

Invece  le  accennate  condizioni  possono, 
secondo  1*  ing.  Wobbe.  essere  contemporanea- 
mente realizzate,  quando  il  getto  del  gaz  sia 
regolato  per  mezzo  di  una  vita  regolatrice 
con  cui  si  possa  diminuire  od  aiunentare  il 
diametro  dell'  us<:-ita  nella  stessa  base  del 
tubo  conduttore. 

L*  uso  di  tali  viti  sarebbe  facUissimo  e 
<*on  esse  qualunque  persona  potrebbe  correg- 
gere r  influenza  che  la  contrazione  della  re- 
ticella, esercita  sul  potere  illuminante  di  essa, 
modificandone  le  dimensioni. 


#ii#0#»ii#iW0e^»»^» 
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Molle  cauNe  eli  inclel»oliaien(o  del  potere 
illuniinanle  delle  reticelle  a  incande- 
NcenKa. 

È  noto  come  dopo  un  certo  periodo  di  ser- 
vizio le  reticelle  a  incandescenza  presentano 
d<*i  segni  assai  evidenti  di  una  diminuzione 
del  loro  potere  rischiaranti»  primitivo.  Tale 
fatto  è  dovuto  a  parecchie  cause,  una  fra  le 
quali,  r  imperfetta  regolazione  della  fiamma, 
è  stata  lecenteinente  studiata  dall'  ing.  Wo- 
bbe di  Vi<Mnia. 

Come  risulta  dagli  studi  di  Berzelius  e  di 
altri,  una  fiamma  qualunque*  consta  di  tre 
parti,  o  zone  :  un  nocciolo  inferiore  poco  lu- 
minoso, una  zona  intermedia  circostante  a 
questo  nocciolo,  e  infine  la  zona  esterna  dove 
la  combustione'  è  più  attiva  e  (luindi  il  ca- 
lure più  intenso.  (.)ra,  perchè  la  reticella  pro- 
duca il  massimo  effetto  utile,  occorre  che  la 
superficie  della  reticella  coincida  con  questa 
zona  più  calda.  Per  ottenere  tale  risultato  sì 
regola  il  getto  del  gaz  mediante  un  robinetto 
a  gaz  o  un  n.»golatore  situato  prima  del  bec- 
cuccio. 

Ma  non  bisogna  dimenticare  che  coli'  uso 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


Un  processo  di  di&nuudone  a  StocìAon-oii-Tees 

La  gestione  dei  pubblici  servizi  per  opera 
dei  Municipi  dà  luogo  non  solo  a  gravi  in- 
convenienti di  ordine  tecnico,  economico  ed 
amministrativo,  ma  anche  a  fatti  spiacevoli 
di  altro  genere,  come  dimostra  un  processo 
di  diffamazione  svoltosi    alle   assise  d' estate 

■  di  Durham  davanti  al  giudice  Bruce. 

i         Ecco  di  che  si  tratta. 

Nel  novembre  dell'  anno  scorso  si  fecero 
a  Stockton-on-Tees  le  elezioni  municipali, 
nelle  quali  si  trovarono  di  fronte  come  com- 
p(»titori  certo  Mr.  Watson,  membro  della  Com 
missione  del  Gaz  Conmnale,  e  certo  Mr.  Or- 
dish. 

Quest'ultimo  nei  suoi  affissi  elettorali  ac- 
cusò il  rivale  di  essersi  servito  della  sua  po- 
sizione nella  Commissione  del  Gaz  per  i  suoi 
interessi  personali,  di  essersi  giovato  arbi- 
trariamente per  la  sua  campagna  elettorale 
di  operai    al    servizio    della   città,  e  di  aver 
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indirettamente,  mediante  V  interposizione  di 
suo  figlio,  comperato  dalla  municipalità  dei 
vecchi  tamburi  di  contatori  da  gaz. 

In  seguito  a  ciò,  Mr.  Watson,  citò  1'  av- 
versario per  danni  ed  interessi. 

Nel  corso  del  processo  risultò  che  in  certi 
momenti  di  minore  lavoro  la  CommissioìW 
del  gaz  aveva  V  abiludine  di  permettere  ai 
suoi  operai  di  impiegarsi  presso  privati,  per 
quanto  dopo  il  processo  in  questione  abbia 
deciso  di  abbandonare  per  V  avvenire  questa 
pratica  strana  e  scorretta.    . 

Mr.  Wasson  cercò  di  scagionarsi  delle  ac- 
cuse rivoltegli. 

Nei  suoi  «  considerando  »  il  giudice  dice 
che  per  quanto  riguarda  Taffare  dei  tamburi 
dì  contatori  di  gaz,  la  giuria  deciderà  pro- 
babilmente che  il  figlio  di  Mr.  Watson  è  stato 
un  agente  del  querelante,  ma  forse  senza  che 
questo  lo  sapesse.  Però  ritiene  che  tale  cir- 
costanza non  abbia  influenza  sulla  questione 
dei  libelli  diffVimatori. 

La  giuria  pronunciò  il  suo  verdetto  con- 
dannando Mr.  Ordish  a  pagare  175  stelline 
di  danni-interessi. 


*  * 


Alti  in  caria  bollata    —  Scì'ittura   a   mac- 
china —  Numero  delle  linee. 

Il  Ministero  delle  Finanze,  d'accordo  con 
quello  di  Grazia  e  Giustizia,  in  conformità  al 
parere  espresso  dal  Consiglio  di  Stato,  ha  ri- 
tenuto che  non  si  possa  estendere  agli  atti 
riprodotti  per  mezzo  della  macchina  da  scri- 
vere la  disposizione  dell'  art.  29  del  testo  u- 
nico  della  legge  sul  bollo  riguardante  il  nu- 
mero delle  linee  che  la  carta  bollata  può  con- 
tenere :  e  ciò  perchè  gli  atti  in  parola,  oltre 
al  non  essere  letteralmente  contemplati  nel- 
r  ac(^ennata  eccezionale  disposizione,  si  di- 
stinguono da  quelli  stampati  o  litogriifati  in 
quanto  che  nella  scrittura  a  macchina  non 
si  riscontr*  la  principale  caratteristica  della 
stampa  e  della  litografia,  che  è  la  facilità  di 
riproduzione  di  un  numero  di  copie  indeter- 
minato. Infatti  ogni  copia  prodotta  ^  mezzo 
della  macchina  da  scrivere  richiede  una  com- 
posizione speciale. 

Arbitrato  —  Lodo  —  Data  —  Dispositivo  — 
Questioni  decide. 

La  Corte  di  Cassazione  di  Torino  in  una 
recente  sentenza  ha  ritenuto  : 

Non  è  nullo  il  lodo  perchè  siano  state  poste 


in  principio  e  non  in  fine  di  esso  le  indica- 
zioni del  giorno,  mese  ed  anno,  e  del  luogo 
in  cui  è  stato  pronunciato,  essendo  solo  ri- 
chiesto che  esse  siano  poste  prima  della  sotto- 
scrizione. Non  è  necessario  che  il  dispositivo 
del  lodo  riproduca  con  formale  declaratoria  di 
accoglimento  o  di  rigetto  tutte  le  singole  do- 
mando delle  parti,  ma  basta  che  sopra  tali 
domande  gli  aibitri  abbiano  motivato,  e  che 
non  siavi  alcun  dubbio  sopra  quanto  in  pro- 
posito sia  stato  de(*iso.  È  insuperabile  in  Cas- 
sazione il  giudizio  del  magistrato  di  merito 
col  quale  in  base  alle  risultanze  degli  atti, 
siasi  ritenuto  che  gli  arbitri  abbiano  esaurito 
la  decisione  di  tutti  qui?nti  i  punti  di  que- 
stione stati  loro  sottoposti  col  compromesso. 

Arbitrato  —  Sentenza  arbitrale  —  Ksccnto- 
rietà. 

Un   giudicato    della   stessa    Corte    ritiene 

che  le    sentenze    arbitrali    ina])pellabili  sono 

esecutive  anche  nella  pendenza   del  giudizio 

di  nullità. 

* 

Perizia  —  Gratuito  patrociìiio  —  Onorari 
al  perito  —  Recupero  —  Procedimento 
a  mezzo  della  Cancelleria 

La  Corte  di  Cassazione  di  Napoli,  in  Sen- 
tenza 2  aprile  1902  (Graziani  e.  Cancelliere 
del  Tribunale  di  Rossano)  ha  ritenuto  : 

Gli  onorari  dei  periti    per  le  funzioni  da 

essi  prestate  in  cause  di  gratuito  patrocinio, 

debbono   essere   annotati    nei    registri    della 

Cancelleria  e  compresi  dal  Cancelliere  fra  le 

somme  da  recuperarsi    a  norma  delF  art.  28 

della  legge  6  dicembre  1865,  per  essere  quindi 

versati  dopo  il  recupero  agli  aventi  diritto. 

* 
*  * 

Prezzo  dd  gaz  consumato  durante  l*  accen- 
sione e  lo  spegnimento  dei  fanali  pubblici. 

Il  Consiglio  di  Stato  francese  ha  di  recente 
emesso  una  notevole  decisione  intesa  a  sta- 
bilire su  chi  debba  ricadere  il  jnezzo  del 
gaz  consumato  nel  corso  dell'  ac(*ensione  e 
dello  spegnimento  dei  fanali  pubblici,  pronun- 
ciando sopra  il  ricorso  proposto  dalla  Compa- 
gnie frangaise  du  Centre  et  du  Midi,  conces 
sionaria  del  gaz  di  Tolosa,  avverso  una  de- 
cisione del  Consiglio  di  Prefettura  dell'  Alta 
Garonna. 

La  città  di  Tolosa  e  la  nominata  Compa- 
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gnia  sono  lobate»  da  im  contratto  del  22  Lu- 
glio 18r)4,  il  quale  nulla  dispone  su  quel 
punto:  fino  al  1868  il  contratto  fu  interpre- 
tato ed  eseguito  nel  senso  che  il  gaz  consu- 
malo neir  intervallo  di  tempo  fra  V  ora  fis- 
sata per  r  accensione  o  lo  spt^gnimento,  e  il 
momento  in  cui  1*  accensione  o  lo  spegni- 
mento è  realmente  effettuato,  dovesse  stare  a 
carico  della  Compagnia.  Nel  periodo  dal  1808 
al  189;]  il  gaz  consumato  n(»lle  dette  condi- 
zioni fu  pagato  senza  contrasti  dalla  Città, 
che  non  sollevò  eccezioni  di  sorta  contro  1 
conti  presentati  dalla  Società. 

Nel  1803  si  cominciò  a  controvertere  tra 
la  Città  e  la  Compagnia  sul  detto  punto,  e  nel 
1898  il  Sindaco  di  Tolosa  citò  la  (^>mpagnia 
davanti  al  Consiglio  di  Prefettura  (organo  am- 
ministrativo con  attribuzioni  contenziose  in 
materia  amministrativa)  del  dipartimento  della 
Ilaute-liaronne,  domandando  che  fosse  re- 
stituito, come  indebitamente  pagato,  il  |)rezzo 
del  gaz  consumato  dal  18(58  in  poi  durante 
il  temjm  nec(*ssario  per  racc(MisÌ4)ne  e  lo  spe- 
gnimento dei  fanali  pubblici.  Il  Consiglio  di 
Prefettura  ritenne  che  il  contratto  dovesse  in- 
terpretarsi nel  senso  ])iù  favorevole  aUa  Città, 
e  considerando  le  dctt(»  somme  ind<»bitamente 
percette  dalla  Compagnia,  condannò  questa 
alla  restituzione  di  esse. 

La  Comi)agnia  impugnò  questa  decisione 
davanti  il  Consiglio  di  Stato  francese  in  sede 
contenziosa,  domandandone  1'  annullamento. 

Il  Consiglio  di  Stato  respinse  il  ri(*orso 
d<»lla  ('ompagnia  pcM'  (pianto  riguarda  l'inter- 
jiret azione  <lcl  contratto,  considerando  che 
l'accensione  e  lo  sp(*gnimento  dei  becchi  de- 
vono (essere  effettuati  per  diligenza,  ed  a  ri 
Schio  (»  pericolo  della  Comi)agnia  concessio- 
naria, e  ch(*  ptM'ciò  la  Città  è  tenuta  a  pa- 
gare solo  il  gaz  fornito  per  la  durata  dell'il- 
luminazioni» regolamentare,  mentre  il  gaz  con- 
sumato nel  corso  delle  operazioni  di  ac(*en- 
sione  e  di  spegnimento  deve  restare  a  (*arico 
della  Compagnia:  nò  il  fatto  che  dal  1868  al 
1893  la  Città  aveva  pagato  senza  (^levare  ob- 
biezioni poteva  considerarsi  come  una  nuova 
conv(»nzi(me  modificante  il  contratto  del  18r)4. 

Però  annullò  il  punto  della  decisione  ini- 
l)Ugnata  che  condannava  la  Compagnia  a  re- 
stituire come  indebitamente  pcM'cetto  il  i)rezzo 
p<*l  gaz  consumato  nelle  citate  condizioni  \wì 
periodo  181)8-1893,  considerando  che  tali  som- 
me avevano  formato  oggetto  di  rendiconti  an- 
ìiualmente  compilati  e  accettati,  doi)o  verifi- 


cazione, dalla  Compagnia  e  dalla  Città  senza 
contestazione,  e  quindi  regolati  i  conti,  non 
si  poteva  più  discutere  sulP  interpretAzioue 
del  contratto  per  il  detto  periodo. 


ASSEMBLEE 

,10  Xorembre    oro  13  Milano.    —    Swietà    Miniore 
Sulfuree  Albani  —  Bilanci,  nomine  e  comunicazioni. 
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Torino  —  Società  Ilaliana  del  Gaz  —  A 
direttore  gentM-ale  di  questa  importante  So- 
ci(»tà,  in  sostituzione  del  compianto  (*av.  Ma- 
riani, fu  testé  nominato  PIng.  Cav.  Spreafico. 

Al  valente  Ingegnere  le  nostre  sincere 
congratulazioni  per  la  nomina  onorifìca. 

OstlgUa  —  Nuoro  iNipianlo  di  gaz  — 
Il  Comune  di  Ostiglia  ha  recentemente  stipu- 
lato coiring.  C.  Camuzzi  il  contratto  per  rim- 
pianto dell'illuminazione  a  gaz  di  carbone.  La 
conc(»ssione  ha  la  durata  di  35  anni,  per  60 
fanali.  Allo  scadere  del  contratto  la  proprietà 
dell'  Officina  passerà  al  Comune. 

Il  Comune  di  Ostiglia  ha  abitanti,  e 

si  trova  in  provincia  di  Mantova. 

Badia  Polesine  —  Nuora  Società  del 
Gaz  —  A  Badia  Polesine  (prov.  di  Rovigo)  si  è 
costituito  una  Società  anonima  col  capitate  di 
L.  140,000,  diviso  iu  700  azioni  da  L.  200,  per 
rilevare  la  locale  Officina  del  Gaz. 


MERCATO  DEI  SOTTOPRODOTTI 


1  Londra,  2tì  Novembre) 


L. 

-8. 

-d. 

Catrame 

0 

0 

^/.cPWgall. 

Acque  ammoniacali  !  10  <*.„) 

1 

7 

0 

1000  gali. 

Solfato  di  ammoniaca  al  H  ^'j"  o 

11 

10 

0 

tou. 

Benzolo  m  ".'o  .... 

0 

0 

7V« 

pll. 

.         90  'Vo  .... 

0 

0 

»v« 

» 

Nafta  ao  ^/o       .... 

0 

0 

3 

» 

Naftalina  pressata    . 

2 

5 

0 

toiu. 

sciolta 

1 

10 

0 

» 

Antracene  30",,  :  qualità  W>  . 

0 

0 

1^ 

naiU 

»              >■       (      V         7^)  . 

0 

0 

1 

» 

Creosoto    .         .         .         .         . 

0 

0 

1  3/ 

Catrame  raffinato     . 

0 

13 

0 

»         bollito 

0 

12 

0 

» 

Pece    Porti  dell' Ksti 

2 

10 

0 

Uu. 

»        Porti  dell'Ovest     . 

2 

7 

0 

» 

Nafta  solvente 

0 

0 

9 

pu. 

Acido  carbonico     come  disin- 

fettante)      .        .         .         . 

0 

1 

8  Vi 

» 

» 
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CORSO   DEI   VALORI 

DELLE  SOCIETÀ  DEL  GAZ  AVENTI  OFFICINE  IN  ITALIA 
nel  mesi  di  Ottobre-Novembre  1902 


o 

B  ? 


II 


§  cS  f3 


O 

W 


1  § 

fcco 


NOME  DEI  VALORI 


COR8O     DEL    MESE 


più 
alto 


più 
basso 


ultimo 
corso 


JBojTjSO.  di  JE^ettrigrl  (Novembre) 


55.- 

20.000 

500 

Ulto  renato 

Benn.-Liiglio 

55. — 

30.000 

500 

id. 

id. 

22.50 

8.000 

500 

id. 

id. 

22.50 
20.— 

6.000 

500 

id. 

id. 

20.— 

17.50 

— . — 

— 

— 

-- 

L'Union  dee  Gai  : 

Azioni  di  priorità    I.  serie. 

»  »  II.  » 

Obbligazioni  4  1)2  OiO  1888 

»  4  li2  OiO  1892 

»  4  —    OiO  1896 

»  4  —    OiO  1900 

»  3  li2  010  • 


1095.- 
980.- 
522.- 
512.- 
505.— 
504.— 
480.— 

1060.- 
966.- 
513.- 
512.- 
500.- 
504.— 
460.— 

1060. 
975. 
522. 
512. 
504. 
504. 
480. 


JBor*jsn  di  Xvione>  (Ottobre) 


75. — 
25.— 
60.— 

3.000 
2.400 
9.000 

500 

lotto  renato 
id. 
.  id. 

31  Mano 
id. 
id. 

Gaz  di  Firenze  —  Nuove  azioni.  .  . 
»  di  Verona  —  Az.  da  450  fcs.  pagate 
»  di  Venezia  —  Nuove  azioni  .  . 
»     di  Padova  e  Vicenza   in  liquidaz. 


.-     1300.—    1300.- 


JBor-JSCìL  eli  Oii-ke>^v^i?c\  (Ottobre) 


16.- 

:50.- 

8.282 

600 

lotto  renato 

fieoD.-LQelio 

20.- 

5.061 

500 

id. 

id. 

Oai  di  Napoli: 

Azioni 

Obblic^azionì  1892  5  0(0 . 
»  1893  4  OiO  . 


240. 
497! 


223. 
495*. 


240. 
495'. 


Bor-jso.  cH  IL^oi-iclircìL  (Novembre) 


150.000 

.  — 

— 

11  Ugììo 

75.000 

— 

— 

12  6ia(;D0 

182.380 

16  Gennaio 

Caorliari  Limited     .     . 
Malta  &  Medn.  Limited 
Tuscan  Limited     .     .     , 


525  -  575 
100-112»  2 
375  -  400 


BojTjso.  tìl  I^omo.  (Novembre) 


Tal.  nomin. 
500 


Yal.  ren. 
500 


1  Loglio 


Società  anglo-romana  del  Gaz 


1034.- 


983.- 


1020-25 


BojTjSCìL  tìl  TTor-lf-io 


Tal.  neinin. 

Yal.  im. 

200 

200 

— 

— 

200 

200 

Società  Italiana  di  carburo,  Roma  .     . 
Soc.  Piemontese  del  carburo  di  calcio 


512. 
130. 


482.- 
130.— 


512. 
130. 


.-•j..-»  •*  _ 
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MERCATI  MINERARII  E  METALLURGICI 

(Dalla  Rassegna  Mineraria  del  21  novembre  1902) 


OEISA  DI  SCOZIA 


Prezzo  al  contante 

por  tomi. 

con  2  %  in  più 


N,  1 


N.  3 


PORTO  DI  CARICAMENTO 
più  favorevole  (1) 


Coltness.  .  . 
Gartshorrie 
Calder  .  .  , 
Shotts  .  .  . 
Sunimerlee 
Cnrnbroo  .  . 
Clyde  .  .  . 
Govan  .  .  . 
Monkland  .  . 
Glongariiock  . 
I)aluielliiio;ton 
Eglinton  .  . 
Gleng:arnoc*k  . 
Dahiicllington 
Kglinton     .     . 


Scell.  den. 
70.0 
65.0 
65.0 
68.9 
70.0 
61.6 
65.0 


70.0 

61.0 
69.0 
60.6 
60.0 


Scell.  den. 
60.0 
59.0 
59.0 
59.0 
59.0 
57.6 
59.0 


60.0 
57.6 
57.0 
59.0 
56.6 
56.0 


Glasgow-ljcith  6  denari    in  più 
>       1  scellino      > 


> 

2 

> 

» 

3 

> 

» 

4 

» 

» 

5 

» 

» 

6 

» 

» 

2 

e  6  denari 

> 

1 

» 

» 

2 

» 

» 

1 

» 

» 

0 

» 

Ardrossan,  Troon  6  denari  in  più 
'  Ayr       1  scellino  in  mei 
Troon 


CARBONI  DI  NEWCASTLEON-TYNE 

{Prezzo  npito  —  Scellini)  (2) 


Carboni  «la  fl^aas 


New-Pelton     . 
Tjondonderry  . 
Pelton     . 
l't^law-Main     . 
Lanibton 
Peareth   . 
Boldon     . 
Mickley  . 
Holmside 
Dean's  Prinirose 
Burnhope 
East  Pontop  . 
South  Pontop. 
West  Leverson 
Hebburn. 
Felling    . 
Walker   . 
Washington    . 
Waldridge 


Cnrlìoiii  «l«%  coke 


TanfieUl  . 
Miikley  . 
Marleyhill 
Stella'  . 
Burnhope 
New  Brancepeth 
East  » 

South         » 
North  » 

Consett  . 
Victoria  Garesfield 
Old  » 

We  ardale 


11.0 
11.0 
11.0 
11.0 
11.0 
10.9 
11.0 
11.0 
11.0 
10.9 
11.0 
10.6 
10.6 
10.6 
11.0 
10.6 
10.6 


10.6 
10.6 
10.6 
10.6 

lo.a 

10.3 
10.0 
10.0 
10.0 
10.3 
10.6 
10.6 


Coke  da  fonderia 

Mickley  ....... 

Brancepeth     

Old  Garesfield 

Marleyhill       .        .        , 

Victoria  Garesfield         .        .        .        .        • 

Frani  wellgate 

Cowen's  Garesfield 

Consett 

South  Medomsley 

South  Garesfield 

Edmondsley    .....■• 

Wcardale 

Carbone  fossile  a  CSenowa  (3) 

Cardiflf  I da  L.  29.—  r 

Newport        .... 
Newcastle     .... 
Best  Hamilton  Splint  . 
Best  Hamilton  EU 

Scozia 

Newpelton,  Holmside,  Town  Hill 

Buone  qualità  «la  «raK  conoAciulc 

I 


27.50  1 

22.—  « 
22.-  1 

20.50  I 
22.50  s 


25. 


37.50 
43.— 
37.- 


Kusky  Park da  L. 

Strangways » 

Coke  Garesfield   ....        » 

Antracite  cobbles.         .         .         .        > 

»  grossa  ....        » 

Carboni  americani  da  i^ax 

Perkius,   Worthington,    Medison  da  L.  24.—  f 

(1)  Si  può  bilicare  in  altri  porti  mediante  un  j*u|>pl 
di  trasporto  generalmente  compensato  dal  nolo. 

(2)  La  tassa  di  1  scellino  la  tomi,  é  a  carico  del  com| 

(3)  Prezzi  per  tonnellata  sui  vagone  (lenova. 


Demin  Pietro,  gerente  responsabile, 
Venezia  —  Stab.  Tip.  F.  Garzia  &  C. 


Anno  V 


Venezia,  1  Gennaio  1903 


N.  6 


IL 


RIYTSTA  MENSILE  TECNICA  -  INDUSTRIALE  •  COmiERCIALE 

Direttore  Cap,  VITTORIO  CAEZAVABA 


Abbonaaiento  annuo  L.  ao  —  Unione  Postau;  L.  as  —  Un  Numero  sepakato  L.  2d 


COLLABORATORI 


Piiop,  DoTT.  ViviAK  B.  LwwK^  —  Chìiiiìeo  —  Soprain- 

t*?ndt'ate  Capo  della  Corponi/Jiiuc  cifoli  Esauiiiia- 

lorì  dv]  ^tiz  ìU'Wìi  vìiik  dì  Londra. 
DoTV.  Voit  STKAtiHK  —  ProtVsson*  di  clihnira  nvì  Po- 

liiofiiico  di  Vi<*ìma. 
DoTT.  G.  MoHKLi.i  e  Pnov.  E,  Cìjj.onna  —  drì  Labo- 

ratorio  di  chìiaicn  dorisiuatìra  rifila  U.  Scuola  di 

«pplicazioiiB  pnT  ^li  ìii*i'i^*;iì«'rì  in  Tariiu». 

PjKHO   Laxinh    —    Kfdnttoiv    rapo    dtdla    Rivista 

Tefiiìca  Einilìiuia  dì  ii(dn|riia. 

Antunki  Bi  R/in  —  !.spt'(ton'-t'ai»o  (k'ìla  illoiiiiim- 

zioiie  pulildÌL-a  di  T*jrhin. 
IloTT.  AR'mto  .AIioLATi  —  Profi^s^ore  di  rlùiiiifa  lifdla 

R.  Università  di  Torino. 
DoTT.    OrroRiNf»    LrxAiuii>  —  IVidVsson'   di  rliìndi'a 

e  Pr*»sidii  del  H,  Islitnto   Paol«»  Sarpi  'li  Venezia. 
DoTT.  Pnor.  iMnvnEr^ANHJiKLu  Sìavia,  dol  ÌjdH^nitnrio  di 

chimicji  Tt'i*noloo;jra  del  R.  iMum^o  Indnstrifde  Ila- 

li  ano. 
DoTT.  GuTSBPPE  Bettanini  —  ProtV?^.sorp  dvì  PL  Isti- 
tuto Paolo  Sarpi  di  Veneitia, 
Ing»  Dixti  CuiARAVnir.K»  —  ln*refrnpre  industriale. 
I>OTT.  IToo  Russi  —  ProfV.^sore  di  chiiniefi,  Varese. 
Prof.  B.  A.    Bovi  —  Int;-e^niere  industriale  di  Torino. 
IxG.  Otto  Klkmit  —  Inp'*::nere  nazista  di  Duisliur^. 
Cav,  Ixg.  Fei>kricìi   Gemili    —    Roma    —    Direttore 

delia  Società  Auer  hi  Italia. 


PARTEJTECNICA 

Siila  lÈterffliEaziiE  lei  potere  caloriSco 

ii«*l  K^iix  illniniiiiiiile 

In  una  nota  arirer<'di'nto  f ')  uno  di  noi  ha 
dato  i  risultati  ottenuti  oprrando  eolla  bomba 
di  Maliler  sìa  sul  gaz  della  Società  Italiana, 
sia  su  quello  della  Società  Consumatori  di 
Tormo. 


l'i  I  Anche  per  la  determina/Jone  del  potere  calori- 
fico dei  cornl>u«tìbili  solidi  ta  difetto  la  piccola  capa- 
cità della  bomljA  di  Krnecker;  di  l'atti,  se  in  essa  si 
abbrocia  gr.  1  od  anche  §olo  ;^r.  0,5  di  carl>oiie  veg;e' 
tttle  o  di  naftalina,  vi  rinnine  un  resìiiito  di  nrateria 
CArhoniosn;  deve.si  ridnrre  la  quantità  fli  combustibile 
a  gr.  0,25|  oppure,  trattandosi  di  carbone  ve^^fetale, 
Iraafonuarlo  in  pastiglie  con  rit^g:iuntn  di  qualebe  so- 
stanza ag-g-ltuinaute  dì  cui  si  conosca  esattamente  il 
potere  calorìa  co. 


Tali  risultati  concordano  abbastanza  con 
quelli  ottejiuti  dallo  8tes80  IMahler  sul  gaz 
deirùt'tìeina  della  Villette  'Pari::i)  e  del  litan- 
trace di  Conimentry. 

Però,  si  taceva  notare  che  la  bonìba  di 
Mahler  ha  con  s6  un  grave  difetto,  quando 
trattasi  di  adoperaiia  per  la  determinazione 
del  potere  calorifico  del  gaz  ;  quello  cioè  di 
avere  una  sola  via  dì  comunicazione  coirin- 
:  terno,  in  guisa  che  roperazione  del  riempi- 
mento della  bomba  col  gaz  riesce  lunga  e  fa* 
ticosa,  tanto  che  diftìcilmente  può  questa  es- 
sere applicata  per  gli  osi  industriali.  Si  ac- 
cennava ancora  che  a  tale  inconveniente  si 
poteva  rimediare  sostituendo  alla  bomba  del 
Mahler  quella  modificata  dal  dottor  Kroecker, 
la  quale  ha  due  vie  di  cnniuoirazione  coirin- 
terno  e  si  tablirica  a  Berlino. 

Dobliiamo  alla  compiacenza  delT egregio 
pi^ofessore  Cessa  se  ci  siamo  potuto  proeui'are 
detta  bomba,  coi  relativi  accessori,  fornita 
dalla  ditta  Dr,  Peters  und  Rost,   di    Berlino, 

Il  calorimetro  di  Kroccker  consta  esso 
pure  di  una  bomba  a  combustione,  formata 
da  un  cilindro  di  acciaio  smaltato  interna- 
mente e  nichelato  airestcrno,  della  rapacità 
di  circa  300  ce. 

Bui  cilindro  si  avvita  ermeticamente  un 
coperchio  di  bronzo ,  nichelato  sia  air  e- 
stei'no  che  all'interno  ;  la  parte  centrale  del 
coperchio  è  rinforzata  da  una  piastra  pure  di 
bronzo  nichelato»  la  quale,  mediante  un  appo- 
sita chiave^  permette  il  facile  avvitamento  e 
svitamento  della  bomba.  Sulla  piastra  dt 
bronzeo  sono  praticate  due  aperture  che  sì 
chiudono  ermeticamente  con  viti  di  pressione 
e  che  comunicano  colTinterno  della  bomba; 
una  delle  aj^erture  si  protrae  quasi  fino  al 
fondo  delta  bomba  mediante  un  piccolo  tubo 
di  jilatino,  mentre  l'altra  alTìor'a  api>ena  la 
parte  inferiore  del  coperchio.  Nella  [larte  cen- 
trale di  quest  ultimo  passa  un  elettrodo  iso- 
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lato  di  platino,  e  l'apertura  che  termina  col 
tubetto  di  platino  fungp  da  secondo  elettrodo. 
Oltre  alla  bonilia  si  lia  pure  il  ralnrinietro 
propriamente  detto,  o  cilindro  d'ottone  ui- 
ehelato,  un  termometro  a  einquati tesimi  di 
grado,  un  inviluppo  isolante,  che  ditlcriBce 
da  quello  del  llahler^  jierchò  formato  unica- 
mente da  un  secchiello  dì  quercia  verniciato 
all'esteruo^che  ha  un  coperchio  di  ebanite.  L'a- 
gitatore è  messo  in  moto  alternato  dall'alto  al 
basso  mediante  un  semplice  congegno  meccani- 
co* Questo  ai»parecebio  in  l'caltà  è  destinato 
solo  per  la  determinazione  del  potere  calori- 
fico dei  solidi,  come  l'attesta  la  stessa  Ditta 
provveditrice;  ma,  a  nostro  avviso,  deve  pure 
adattai\si,  come  il  calorimetro  del  Stahler,  pei 
C(>mbu8tibili  gassosi. 

11  Kroe(*ker  ha  modifi(*ato  1*  ajiparecchio 
del  Mahler,  e  cioè  vi  ha  posto  due  comuni- 
cazioni coll'interno,  allo  scopo  di  poter  deter- 
minare la  qnantilà  d'acqua  che  si  forma  nel- 
r  operazione  t*alorimetriea  del  conibustibilì 
solidi.  Difatti  si  sa  che,  bruciando  un  combu- 
stibile ordinario,  si  jirodiice  delT  acqua,  che 
in  parto  proviene  dall'idrogeno  combinato  ed 
in  parte  dairumidità  del  combustibitc.  Quando 
quest'ultimo  si  brucia  sui  graticci  delle  cal- 
daie, tutta  Tacqua  si  converte  in  vapore  e  si 
perde  neiratmosfera  col  fumo.  Il  caloi'c  di 
tpiesto  vapore,  la  cui  temiìcratura  sale  a 
2t}0-300''  ed  anche  più,  è  totalmente  perduto 
nel  rfscaldamento  delle  caldaie.  Ma  quando 
si  oi*era  la  combusliune  nella  bomba^  l'acqua 
prodotta,  raffreddata  a  circa  20'',  si  condensa, 
e  la  quantità  di  calore  resa  libei\a  si  conm- 
nica  al  calorimetro.  Di  conseguenza  il  saggio 
caìorimctrico  accusa  una  quantità  |uù  grande 
di  calore  di  quella  data  dalla  combustione 
sulla  griglia  di  un  focolare. 

Se  gli  errori  per  ta!  modo  prodotti  arri- 
vano appena  da  250  a  300  calorie  pei  litan- 
traci che  hanno  un  potere  calorifico  assai 
elevato  e  sviluppano  relativamente  poca  ac- 
qua, essi  sono  molto  più  grandi  per  tutti  gli 
altri  combustil)ili,  ligniti,  torbe,  legno,  sia 
a  causa  della  loro  ricchezza  in  idi'ogeno,  sia 
della  tenacità  colla  quale  ritengono  F  acqua 
]grosco]>ica,  sia,  intinc,  per  il  loro  potere  ca- 
loritìco  relativamente  basso.  È  dunque  neces- 
sario, per  avere  un'idea  esatta  del  valore  di 
un  cotnbustibtlc  solido,  di  potere  dosare  l'ac- 
qua furmatasi  dalla  combustione  e  tenetene  il 
debito  conto  colle  misure  fatte  col  calorimetro. 

Per  lealizzare  quest'operazione  serve  aseai 


bene  la  modificazione    apportata   dal    dottor] 
Krocckcr,  mcdiMiite  la  quale    è    facile,  dopo  i 
finita  respericnza  calorimctrica,  far   passare^ 
il  vapore  d'acqua,  formatosi  nella  bomba^  in 
tulli  essiccntori,  pesati  prima  deiresperieuza. 
Ripesandoli  dopo,  T aumento  di  peso  darà    il 
tenore  in  acqua. 

Ma,  prescindendo  da  questa  applicazionG| 
del  calorimetro    di    Kroecker,   vediamo    ora 
l'uso  al  quale  Tabbiamo  destinato. 

Prima  di  procedere   alla   determinazione  J 
pratica  del  potere  calorifico  del  gaz,  abbiamo  1 
dovuto  misurare  esattaruente  la  capacità  delli 
bomba  e  determinare  rcqnivalente  in  acquaci 
di  tutto  il  sistema  che  forma  il  eaIorimetro.| 

Pei'  la  misura  della  capaiitLi  della  bomba, 
alibiamo  detcrminato  prima  il  peso  di  que-j 
st*  ultima  con  una  buona  bilancia,  [loi  V  ab- 
biamo riempita  d^icqua  pura  e  disaereata,  ej 
quindi  rip*^sata.  Conoscendo  la  densità  del-" 
l'acqua  alla  temperatura  delP  ambiente,  non 
ci  è  stato  diftìcile  dedurre  la  capacità  della 
bomba,  che  è  risultata  di  ce.  297,5. 

Per  la  determinazione  dellequivalente  in 
acqua  del  sistema  abbiamo  bruciato  nel  calo-* 
ri  metro  un  dato  peso  di  una  sostanza  di  po- 
tere calorifico  (conosciuto.  La  sostanza  scelta 
è  stato  il  carbone  vegetale,  di  cui  abbiamo 
determinato  il  tenore  in  cenere,  dopo  avere  i 
avuto  cura  di  scaldarlo  fuori  delFaria  ad  eie-] 
vata  temperatura,  per  mettere  in  libertà  l'ac- 
qua igroscopica  e  quel  po'  di  materie  volatili  j 
che  ant^ora  poteva  cou  tenere. 

Abbiamo  messo  nella  bomba  gr.  0,25  di 
carbone  vegetale,  corrispondenti  a  gr.  0,24075 
dì  carbonio  puro,  e  tanto  ossigeno  da  avere 
la  pressione  di  25  atmosfere. 

Introdotti    nel    calorimetro    la   bomba 
gr.  20(J0  di  acqua,   abbiamo   determinata   la] 
combustione  ;  tenuto  conto    della    variazione 
di  tenq>eratura    durante  il  periodo    di    com- 
bustione e  seguente,  Taumento  di  temperaturn^J 
è  lisuUato  di  0',844. 

Ura,  chiamando  P  il  peso  dell'acqua  messaJ 
nel  calorimetro,  j"  requivalente  in  acqua  del] 
sistema,  l  l'elevazione  di   temperatura,  p   U 
quantità  di   combustibile   impiegato,  a  il  suo 
potere  calorifico,  e'  il  calore  prodotto    dall 
formazione  deiracìdo  nitrico  e  dalla  combu- 
stione del  filo  di  ff*rro,  che  ha  servito  ad  ini-J 
ziare  la   combustione    del  carbone,  avremo: 
Pt  _|_  xt  ~  e'  :^  pc 

da  cui               pc  -{-  e"  ^  Pi 
ar= — ' 
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Sostituendo,  avremo  : 
0,24075  X  8080  +  20,221 


2000X0,844 


0,844 
—  328,6. 

Però  non  ci  siamo  limitati  a  questo  solo 
saggio,  ma  ne  abbiamo  ripetuti  altri  due  sulla 
stessa  quantità  di  carbone  vegetale,  altri  tre 
su  d'un  litantrace,  di  cui  avevamo  in  prece- 
denza determinato  il  potere  calorifico  colla 
bomba  originaria  del  Mahler,  e  due  altri  su 
naftalina  pura,  della  quale  si  conoscono  esat- 
tamente le  calorie  di  combustione. 

Ecco  i  risultati  ottenuti  : 


Col  carbone  di  legno.  Saggio  A 

»  »  >       B 

C 

Col  litantrace  »       D 

>  »       E 

>       F 

Con  la  naftalina  >       G 

»       H 


Equi  valente  in  acqua 
espresso  in  granimi 

328,16 
317,56 
315,45 
325,22 
314,01 
326,99 
325,60 
314,40 


2567,39 


Media  1^^  --  320,92 

A  magggior  controllo  abbiamo  tentato  di 
determinare  pure  Tequivalente  in  acqua  dalla 
conoscenza  del  peso  delle  diverse  parti  del 
calorimetro  e  dei  rispettivi  calori  specifici  : 
evidentemente  questo  metodo  riesce  per  noi 
molto  meno  sicuro,  giacché  non  possiamo 
pesare  con  esattezza  le  diverse  sostanze  di 
cui  è  composto  il  calorimetro  le  quali  alcune 
volte  formano  un  sol  corpo,  e  neppure  ci  è 
dato  di  conoscerne  l'esatto   calore    specifico. 

Ma  da  dati  molto  approssimativi  siamo 
arrivati  alla  cifra  328,  che,  come  si  vede,  si 
avvicina  abbastanza  alla  media  trovata  colle 
operazioni  precedenti.  Noi  pei  nostri  calcoli 
abbiamo  ritenuto  che  Tequi valente  in  acqua 
d^l  calorimetro  fosse  rappresentato  dalla  cifra 
rotonda  320. 

Conosciuto  cosi,  l'equivalente  in  acqua  del 
calorimetro,  abbiamo  proceduto  alla  deter- 
minazione del  potere  calorifico  del  gaz-luce 
(Società  Italiana  del  gaz).  Il  riempimento 
della  bomba  col  gaz,  a  differenza  che  colla 
bomba  del  Mahler,  ci  riuscì  assai  facile  e 
speditivo,  bastando  tar  comunicare  il  tubo 
che  va  al  fondo  della  bomba  con  la  sorgente 
di  gaz  e  lasciare  aperta  l'altra  via  di  comu- 
nicazione^  perchè  in  poco  tempo  l'aria  venisse 


completamente  scacciata  e  sostituita  con  gaz 
illuminante. 

In  tutto  il  resto  dell'operazione  la  deter- 
minazione del  potere  calorifico  non  differisce 
da  quella  già  descritta  in  una  nota  precedente 
riguardo  al  calorimetro  Mahler,  per  cui  sen- 
z'altro diamo  i  risultati  ottenuti  (*) 


SAGGI 


Gaz  ridotto  a  0^  e  760  mni. 
Un  metro  cubo 


Cai. 


5.784 
5,a38 
5,821 
5,858 
5,894 


Come  si  vede,  il  potere  calorifico  del  gaz 
ottenuto  coll'impiego  della  bomba  di  Kroecker 
si  avvicina  di  molto  a  quello  già  avuto  colla 
bomba  del  Mahler,  e  che  in  media  si  può  ri- 
tenere uguale  a  Cai.  5,807,  calcolando  il  vo- 
lume del  gaz  a  0^  ed  alla  pressione  di  760  mm. 

Da  tutto  ciò  si  deduce  che  per  la  pratica 
è  molto  più  conveniente  l'uso  del  calorimetro 
di  Kroecker  in  sostituzione  di  quello  di  Mahler 
nei  casi  in  cui  si  tratta  della  determinazione 
del  potere  calorifico  di  gaz  combustibili. 

Ma,  a  nostro  modo  di  vedere,  anche  questo 
nuovo  calorimetro  presenta  alcuni  difetti,  ai 
quali,  però,  si  può  facilmente  rimediare  : 

1°  La  capacità  della  bomba  è  un  po'  pic- 
cola per  avere  durante  l'esplosione,  una  dif- 
ferenza di  temperatura  abbastanza  elevata  da 
potersi  con  esattezza  rilevare,  massime  quando 
invece  di  gaz  di  forte  potere  calorifico  si  ha  da 
fare  con  gaz  poveri,  come  idrogeno,  gaz  d'ac- 
qua, gaz  d'  aria,  ecc.  ;  la  bomba  di  Mahler 
invece  ha  una  capacità  di  circa  650  ce.  e 
quindi  sotto  questo  punto  di  vista  si  presta 
meglio. 

2°  Il  coperchio  della  bomba  di  Kroecker 
per  uso  industriale  è  fatto  di  bronzo  niche- 
lato su  tutta  la  superficie  ;  ora,  se  si  forma 
acido  nitrico,  come  avviene  in  quasi  tutte  le 
combustioni,  questo  attacca  rapidamente  la 
parete  interna  del  coperchio,  deteriorandola 
ed  apportando  lievi  errori  nei  calcoli  delia 
determinazione  del  potere  calorifico.  Per  le 
nostre  esperienze  siamo  stati  costretti  ad  in 
dorare  la  superficie  interna  del  detto  coper- 
chio. (Quello  del  Mahler  è  rivestito  interna- 
mente di  smalto.) 


(1)  Risultati    ottenuti  a  volume   costante,    essendo 
Tacqua  allo  stato  liquido. 
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T  L'agitazione  nel  calorimetro  di  Kroec- 
ker  procedendo  solo  dall'alto  in  Imsso,  Tac- 
qiui  non  sì  mi^scola  rapidamente  in  tutti  i 
sensi,  ed  il  termometro  non  dà  conto  esatto 
deirandamento  della  teniperatura;  di  più,  l'a- 
^itatnre.  mi  movimento  dal  basso  all'  alto, 
rimanendo  esposto  all'aria,  produce  V  evapo- 
razione  d'un  po'  d'acqua.  La  lastra  di  ebanite 
che  serve  da  coperchio  non  scrnìira  sufficiente 
per  impedire  questa  causa  di  errore.  Ovvia 
a  siffatti  difetti  il  calorìmetro  di  Haider  prov- 
visto di  un  agitatore  elicoidale. 

4*  Il  calorimetro  di  Kroecker  per  uso 
industi'iale  (*ome  involuci*o  isolante  è  munito 
atìpena  di  un  secchiello  di  legno,  mentre  il 
calorimetro  dì  Jlalder  è  mriUo  meglio  pro- 
tetto dairinllucnza  della  temperatura  esterna. 

5°  Manca  come  accessorio  del  calorime- 
tro di  Kroecker  un  regolatore  della  piessione, 
indispensabile  per  far  penetrare  nella  bomba 
rossigeno  compresso  senza  guastare  il  mano- 
metro che  serve  a  misurare  la  pressione  del- 
rossìgeno  che  s*introduce  nella  bomba. 
,  Torim)  ^   Morelli, 

E.  Colonna. 
Liboratorio  Cltimico  dalla  fi.  Scuoia 
d'appiicuioQe  per  gli  lDga|aari, 

Hi  apparecchio  per  la  combiistionB  dei  gaz  iniammahili 

che  escano  dalli  Boccie  di  lavaggio  b  di  assorliinieiiti) 

Neiranalisi  di  alcuni  gaz,  e  spe(5Ìalmente 

del  gaz  illuminante,  occorre  sovente  dì  far 
passare  per  un  tempo  as-saì  luugo  e  continuo 
una  corrente  del  gax  in  esame  attraverso 
boccie  di  assorbimento  e  di  lavaggio,  per  do- 
sare alcuno  di  quei  corja,  ctie  entrano  nella 
sua  composizione. 

Cosi  si  opera  ad  esempio,  per  Tanalisi  del 
gaz  illuminante  :  nella  determinazione  dclFi- 
drogeno  solforato,  del  solfuro  di  ctirboiiio  e 
deiracetilcne  col  metodo  del  nitrato  di  ar- 
gento tnnmoniacale  (1)  nell'assorbimento  del- 
l'idrogeno solforato  con  pomice  imbevuta  di 
solfato  dì  rame  (2)  o  nel  dosamento  del  me- 
desimo come  solfuro  di  argento;  Oì)  nel  dosa- 
mento deirammoniaca  secondo  il  metodo  per 
titolazione  di  Tieftmnk  (4);  nella  determiua- 


ili  Whikler.  Lehrljiieh  dor  Tt^clmisehon  Oasana- 
lise,  II  Aufl.  png.  12H, 

j2i  Fri*t*eiiiiiH.  Quatititativ*^  Anrilyst»,  VL  I  pa^f.  505. 

\S)  Liingi^  Clìfiiu  U'i'hru  UriU*rsut:UuijgHméthoden. 
II  pag.  tni. 

(^4i  Wiiikler.  Imlustriegfis.  II  pag.  75  —  285. 


zione  deiracido  cianidrico,  secondo  Drelisch- 
niidt  (5);  nel  dosamento  dei  prodotti  catra- 
mosi secondo  il  nu*todo  Tieflrunk.  In  questo 
ricerche  il  gaz  che  esce  dalla  conduttura  viene 
anzitutto  misurato  da  un  contatore,  ed  obbli- 
gato quindi  a  gorgn^linrc  attraverso  ad  una 
serie  di  apparecchi  di  assorbimento,  da  una 
pompa  ad  aequa,  di  tipo  Buiisen,  dalla  quale 
poi  insieme  coli  acqua  si  libera  il  gaz  resi- 
duo. Ora  una  prolungata  immissione  di  que- 
sto gaz  nelle  tubazioni  di  scarico  del  labora- 
torio può  tornare  non  solo  pericolosa,  ma  an- 
che nociva  per  le  emanazioni  che  si  liberano 
neiramlìiente. 

ferciò.  in  alcune  esperienze  ed  analisi  ese- 
guite sul  gaz  d'illuminazione  (7i.  ho  trovato 
utile  rimpiego  di  un  apparecchio,  da  me  idealo 
allo  scopo  di  abbruc tiare  il  gaz,  (die  esce 
dalla  [>ompa  ad  acqua  prima  che  e*iBO  si  dif- 
fonda neir^rria. 


Come  appare  dalla  unita  tìgura  Tapparcei 
chio  è  costituito  da  un  matraeeio  in  metallOii 
il  quale  consta  di  due  camere,  Tuna  intema 
e  Taltra  estei^na,  separate  da  un  diaframma 
provvisto  dì  numerosi  fori  nella  sua  parte  fu- 
feriore. 

L'acqua,  che  esce  dalla  pompa,  ricca  di 
bolle  di  gaz,  entra  per  mezzo  del  tubo 
nella  camera  interna  deirapparecchiot  e»  pa 
sando  attraverso  i  fori  del  diaframma,  defluii 
sce  air  esterno  per  l' apertura  C  pi'aticat 
nella  l'amera  esteriore,  mantenendosi  cosi  al^ 
rinterno  dell'  apparecchio  ad  un  livello  c< 
stante  ;  mentre  il  gaz,  che  ai  libera    dell'  i 


(li  Jfmrn  F.  GanboL  1S90.  pag.  33«  —  427, 
i2i  Whikler.  Iiidustrie-gat*    II  pa^.  61. 
a    M.  Scavìa,   •  L* analisi    ckiìniicn    quak»    eont 
del  j^az   d' illuiaitiazione.    Sulla    detfnuiiiuzione    drg 
idrocarburi  petìanti  nel  gas5  4* illuminazione  ►, 
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.qua  nella  camera  interna,  per  la  legg'ora  pres- 
'sioue  che  ivi  si  forma  per  la  caduta  deirae- 

qua^  sfug:ge  attraverso  il  tubo  B  alla  cui  estro- 

mitÀ  capillare  viene  abbruciato. 

Sott,  M.  ScaYia. 

Uilli  Chimica  Industrtals) 


KITOVA  FORMULA 

per  determinare  il  potere  calorìfico  dei  carTaoni  fossili 


Nella  seduta  del  22  ottobre  dell' Accade- 
mia delle  scienze  di  Parigi  venne  prestnitata 
dal  sig.  Goutal  ima  imta  sopra  questo  argo- 
mento, che  riteniamo  importante  riassumere. 

La  determinazione  del  potere  calorifico 
del  carbone  si  fa  per  mezzo  di  calorimetri 
perfezionati,  fra  i  quali  il  più  ditTuso  nella 
pratica  industriale  è  la  bomba  Jlalhcr,  oppure 
per  mezzo  di  formule  empiriche,  utilizzati 
come  i  dati  forniti  dalle  analisi  elementari, 
od  infine  per  mezzo  di  saggi  chimici  speciali. 

Le  misure  calorimetriche  fatte  per  mezzo 
della  bomba  Malher  hanno  molte  volte  dinio- 
sti*ato  che  esistono  delle  grandi  ditterenze  fra 
i  poteri  calorifici  reali  e  quelli  calcolati  con 
formule  proposte  fino  ad  oggi^  per  cui  i!  Gou- 
tal ha  cercato  di  ricavare  hi  rehizinne  certa- 
mente esistente  fra  il  potere  calorifico  ed  i 
risultati  forniti  dall'analisi  di  un  combustibile. 
come  si  pratica  abituahnentc,  cioè  per  calci- 
nazione,  incenerimento,  ed  essicazione  allo 
scopo  di  determinare  il  carbonio  fisso,  le  ma- 
terie volatili,  le  ceneri  e  Tumidi  tu. 

Basandosi  sui  risultati  ottenuti  dall'esame 
di  oltre  seicento  campioni  di  origine  diversa 
il  Goutal  si  è  convinto  che  i  risultati  possono 
essere  rappresentati  con  ima  siitficente  ap- 
prossimazione pel"  mezzo  della  formula: 

P  =  82  C  +  a  V" 

dove  P  presenta  il  potere  calorifico  cercato, 
C  la  proporzione  in  centesimi  col  carbone 
fisso,  V~  quella  delle  materie  volatili  ed  A 
un  coetìiciente  variabile,  funzione  del  tenore 
V  in  materie  volatili  del  combustibile  sup- 
posto puro,  cioè  senza  ceneri  ed  umidità, 

V'=  100  e  H-  V 
V 

Per  fissare  sperimentalmente  il  valore  del 
coefficente  A,  il  Goutal  ha  tracciato  una  curva 


rappresentante  i  risultati  delle  numerose  sue 
esperienze  prendendo  per  ascisse  i  diversi  tenori 
in  materie  volatili  V  e  per  ordinate  i  corri- 
spondenti valori  di  A  ottenuti  con  determina- 
zioni calorimetriche  e  con  ciò  ha  potuto  de- 
terminare che  per  tenori  in  materie  vola- 
tili  dì 

5,  10,  20,  25,  30.  35,  38.  40  7, 

il  coefficente  A  prende  successivamente  ì  va- 
lori di  145''^^  130^^\  117^^^',  101^=^^  103^'^^,  98--^', 

94ral^    g5ral^    gQc:i\ 

e  per  le  antriciti  A  è  rappresentato  da  una 
costante  eguale  a  lOC'^^L 

Calcolando  cosi  i  poteri  caloriferi  di  un 
carbone,  Terrore  sorpassa  raramente  un  cente- 
simo del  valoi'c  reale,  ed  eccezionalmente  i*ag- 
giunge  il  20  per  100  pei*  alcune  antraciti,  e 
qualche  i;arbone  lignitoso. 

La  distillazione  del  carbone  essendo  rap- 
presentata da  una  reazione  complessa  poco 
esotermica  e  conscguentemente  con  una  debole 
perdita  della  calorie  disponibili  (1),  la  curva 
descritta  dal  prof,  Goutal  che  per  il  valore 
zero,  dà  costante  il  potere  calorifico  A  delle 
materie  volatili  V\  permette  di  constatare 
che  questo  potere  calorìfico  decresce  regolar- 
mente andando  dalle  antraciti  alle  ligniti. 

Il  prof,  Goutal  ha  osservato  ancora  che  il 
potere  calorifico  delle  antraciti  pure  è  in  me- 
dia 8250*^*'',  che  quello  del  carbone  magro  an- 
tracitoso  (V*  =  5:  10  "/J  è  di  8,toO^^^^,  e  che 
raggiunge  un  massimo  di  8700'**'  per  i  car- 
boni per  i  quali  V*  è  compreso  fra  il  10  e  il 
30  per  cento. 

n  potere  calorifico  dei  carboni  aumenta 
quindi  a  misura  che  decresce  quello  delle  ri- 
spettive materie  volatili  fino  al  tenore  limite 
del  30  per  100,  a  partire  del  quale  diminui- 
scono di  conserva  tanto  il  potere  calorifico 
dei  naturali  combustibili,  come  quello  delle 
materie  volatili. 

Estratto  dalla  t Rivista  tecnica». 


(Ij  Mahler,  Comp.  rend.  Acc.  des  Sciences.  14  dèe, 
1891, 


T'PPTiifll  (T{l7Ì'3t!l  ^^  di^ci  anni  occupato 
iOuliibll  gjdilllKl  presso  importante  ofHcina 
gaz  della  Germania,  pratico  anche  del  ser- 
vizio elettrico,  ofifrcsi,  quale  direttore,  capo 
fabbrica  —  miti  pretese.  Certificati  a  disposi- 
zione. Dirigere  richieste  alla  Amministazione 
della  nostra  Rivista, 
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RUBRICA  INDUSTRIALE 

I  MOTORI  A  GAZ 

all'  Esposizione  industriale  di  Stlsseldorf 

L'esposizione  industriale  tenuta  nel  corso 
di  quest'anno  (1902)  a  Dusseldorf  (Germania), 
mostrò  con  luminosa  evidenza  i  giganteschi 
progressi  compiuti  in  questi  ultimi  anni  nella 
costruzione  dei  grandi  motori  a  gaz.  Mentre 
all'Esposizione  Universale  di  Parigi  non  si 
trovava  che  un  solo  motore  di  600  HP,  al- 
l'Esposizione di  Dusseldorf  erano  in  esercizio 
non  meno  di  cinque  di  tali  motori,  e  il  più 
grande  aveva  una  potenza  di  1200  HP.  Que- 
ste cifre  sono  il  miglior  indice  dei  passi  da 
gigante  che  la  tecnica  ha  compiuto  in  que- 
sto campo. 

Per  giudizio  unanime  di  tutti  i  compe- 
tenti, un  posto  particolarmente  onorevole  alla 
detta  Esposizione  era  tenuto  dai  motori  a 
Gaz  della  Casa  Langen  &  Wolf.  La  sua 
mostra,  disposta  ed  arredata  con  singo- 
lare buon  gusto,  permetteva  di  seguire  tutta 
l'evoluzione  dei  motoii  a  gaz  in  tutte  le  loro 
svariate  applicazioni.  Particolare  interesse, 
dal  punto  di  vista  storico,  destavano  nel  vi- 
sitatore il  vecchio  motore  atmosferico  a  gaz 
dell'anno  1867,  e  il  primo  motore  a  quattro 
tempi  dell'anno  1878.  Questi  motori  hanno 
storicamente  una  grande  importanza,  in  quanto 
rappresentano  i  precursori  del  motore  Otto 
a  quattro  tempi. 

Il  motore  Otto  orizzontale  con  distribu- 
zione automatica  a  valvole  ed  accensione  a 
candela  incandescente  o  ad  elettricità  è  tanto 
noto  ed  è  stato  cosi  spesso  descritto  in  libri 
e  periodici,  che  sarebbe  veramente  superfluo 
dilungarsi  in  dettagli  sopra  di  esso.  Esso  si 
distingue  sopra  tutto  per  la  sua  costruzione 
robustissima,  e  per  la  conseguente  sicurezza 
d'esercizio.  Quando  lo  spazio  sia  limitato,  il 
tipo  orizzontale  può  essere  sostituito,  per  pic- 
cole potenze,  dal  tipo  verticale  D2,  con  asse 
a  manovella  situato  alla  parte  superiore: 
tale  tipo  era  rappresentato  da  due  modelli, 
uno  di  3  e  l'altro  di  4  H  P.  Un  terzo  modello 
fu  esposto  accoppiato  direttamente  ad  una 
pompa  a  stantuflFo  tuifante,  sistema  che  oc- 
cupa uno  spazio  limitatissimo,  e  che  trova 
vantaggiosa  applicazione  per  la  somministra- 
zione dell'acqua  a  ville  e  a  piccoli  stabili- 
menti   industriali.    Un    altro    motore    simile 


2  H  P  D  2  fu  accoppiato  con  una  macchina 
per  la  compressione  dell'aria.  Tale  combina- 
zione è  utilizzata  specialmente  per  mettere 
in  movimento  i  motori  di  maggiore  potenza  ; 
In  particolare  l'aria  compressa  dal  piccolo 
motore  in  uno  speciale  serbatoio  è  utilizzata 
per  avviare  il  motore  maggiore. 

I  motori  a  combustibili  liquidi  erano  rap- 
presentati da  un  motore  a  spirito  di  8  H  P  e 
da  un  motore  a  petrolio  e  a  benzina  di  30 
HP.  La  costruzione  di  tali  motori  è  fonda- 
mentalmente eguale  per  tutti  e  tre  questi 
combustibili  :  siccome  però  per  ottenere  il  più 
alto  coefficiente  di  rendimento  occorre  una 
pressione  speciale  per  i  vari  combustibili,  cosi 
il  motore  deve  subire  una  prova  speciale  per 
ciascuno  di  essi. 

La  miscela  tonante  si  forma  nel  modo  se- 
guente:  durante   il   periodo   di  aspirazione, 
mentre  l'aria  entra  nel  cilindro  attraverso  la 
vaitela  di  ammissione,  uno  spruzzatoio  dispo- 
sto davanti  a  questa  valvola  proietta  in  sot- 
tili getti  una  conveniente  quantità  di  sostanza, 
combustibile.  Il  tenue  pulviscolo   di   combu- 
stibile cosi  formato  nell'aria  immessa  nell'in- 
terno  del  cilindro  viene  gazificato  parte  dal 
calore  irradiante    dalle   pareti   del    cilindro, 
parte  dal  contatto  con  queste,  per  essere  ac- 
ceso dopo  avvenuta  la  compressione  :  in  tal 
modo  si  risparmia  qualunque   volatilizzatore 
esterno  al  cilindro.  Inolti'e  non  è  necessario 
nn  riscaldamento  preventivo  dell'aria,  il  quale 
importa  sempre  nna  certa  complicazione.  Tale 
dispositivo,  nonostante  la  sua  semplicità,  s^  è 
dimostrato  in  pratica  assai  ragionale,  e  porta 
con  sé  una  vantaggiosissima  utilizzazione  del 
combustibile.  La  Società  Agraria  Tedesca  ha 
fatto  in  proposito  alcuni  esperimenti,  nei  quali 
risultò  che  un  H  P  -  ora  effettivo  richiede  solo 
0,365  Kg.  di  alcool  ordinario,  senza  aggiunta 
di  benzolo. 

Al  conseguimento  di  questa  vantaggiosa 
utilizzazione  del  combustibile  concorre  il  fatto 
che  lo  spirito  è  sprizzato  da  una  pompa  re- 
golata dalla  leva  di  ammissione  :  ciò  assicura 
un'esatta  misurazione  della  quantità  di  spi- 
rito. L'accensione  si  compie  per  mezzo  del- 
l'elettricità, mediante  l'accenditore  Bosch,  la 
cui  fabbricazione  fu  da  qualche  tempo  as- 
sunta dalla   stessa   casa   Langen  &  Wolf. 

L'introduzione  del  combustibile  può  es- 
sere regolata  in  relazione  alla  potenza  oc- 
corrente mediante  opportune  modificazioni 
della  massa  di  carico.   Il  motore   viene   av- 
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ìrìato  per  mezzo  della  beiizinaj  che  YÌenc  in- 
rodotta  per  una  fessura  situata  sopra  Ja  vai- 
roni di  ammissioni^ 

Un  altro  modello  di    motore    verticale    a 

"combustione  liquida  era  combinato    con  una 

elica  e  gli  altri  accessori  occorrenti    per   la 

propulsione  e  la  retrocessione  di  un  battello. 

Interessiintissiraa  era  pure  la    locomobile 

spirito  di  12HPy  simile  in  costruzione  e  in 

dimensioni  ad  un'  altra  della  stessa  Casa  che 

airEsposizione  agraria  di    Mannheim    aveva 

riportato  la  più  alta  onorificenza  della  Società 

agraria  tedesca,  cioè  il  premio  imperiale. 

Una  importantissima  applicazione  dei  mo- 
tori   a   benzina    era    rappresentata    da    una 
pompa  da  incendi   a   motore  a  benzina»    co- 
Btruita  dalla  Casa  Grether  t^  C.ie  di  Fribur- 
go i  B,  e  messa  in  azione  da  un    motore  di 
)eQtz.  D  pregio  maggiore  di  tale  costruzione 
rappresentato  dal  fatto  eh'  essa  può  essere 
lessa  iu  azione  istantaneamente  senza  alcu 
m  operazione  preventiva,  mentre  le    pompe 
vapore  non  possono  essere  messo  in  azione 
ihe  dopo  10-20  minuti,  a  meno  che  V  acqua 
della  caldaia  non  sia  continuamente  ni  ante- 
Kfìuta  riscaldata.  Nuova  prova   della   supcrio- 
Hrità  del  motore  a  gaz  ani4ie  per  tali  pompe 
^Knobilif  su  qualsiasi  altro  sistema. 
H      AirEsposizione  di  Dusseldorf  la  Casa  Lan- 
^geneWolf  ha  esposto  parecchi  modelli  di  mo- 
tori applicati  a  quest'uso.  Un  motore  a  benzina 
li  6  HP  metteva  in  azione  una  pompa  a  stan- 
"tuftb  a  doppio  effetto,   capace  di    fornire   40 
me.  di  aequa  all'ora*  Le  pompe  sono  fornite 
di  condotta  a  testa  crociata,  e  possono  quindi 
Hessere  utilizzate  per  coloime  d'acqua  d'altezza 
^relativamente  grande.  I  loro  stantufìfi,  per  al- 
tezze delevazione  di  oltre  40  metri,  sono  in 
ghisa. 

Un'  altra  combinazione  era   costituita   da 

^un  motore  a  gaz  orizzontale    che»    mediante 

Mbiughie,  metteva  in  azione  una  pompa  a  dop- 

^Epio  effetto  per  pozzi,  sistema  usato  anche  per 

^forniture  di    una   certa    impoitanza,    quando 

non  occorra  collocare  le  pompe   sotto    terra. 

In  quest'ultimo  caso  la  scelta  della    trasmis- 

sione  a  cinghia  assicui'a  il  vantaggio  che  al- 

■meno  il  motoie  resta  sopra  terra,  il  che  per- 
Itnette  di  realizzare  un  risparmio  nel  costo 
dell'edifìcio  pei'  il  macchinario. 

Una  novità  era  rappr(*sentata  dal  motore 
ii  20  H  P  accoppiato  dii^^ttaniente  con  una 
pompa  Riedler,  che  funziona  con  180  giri  al 
minuto,  11  rapido  andamento  delle  pompe  si- 


stema Riedler  è  ottenuto  da  una  parte  me- 
diante la  posizione  della  camei'a  d'aspirazione 
che  è  situata  molto  in  alto,  dall'altra  mediante 
la  notevole  ampiezza  delle  valvole.  La  com- 
binazione in  discorso  dev'  essere  segnalata 
perchè  permette  di  ottenere  gj'andì  effetti  oc- 
cupando uno  spazio  ristrettissimo.  Da  ultimo 
è  da  ricordare  la  combinazione  di  un  piccolo 
motore  orizzontale  accoppiato  direttamente 
con  una  pompa  a  stanUitfb  a  semplice  effetto 
per  piccole  forniture  non  oltre  12  me.  all'ora. 

L'applicazione  del  motore  a  gaz  per  la 
produzione  deirenergia  elettrica  era  rappre- 
sentata da  un  motore  di  40  HP  a  volani  li- 
beri, accoppiato  con  una  dinamo  collocata,  la- 
teralmente e  sostenuta  da  un  proprio  sup- 
porto —  e  da  un  motore  di  2(X)  H  P  a  cilin- 
dri gemelli  con  dinamo  colJocatii  nel  mezzo. 
L*accoppiamento  mediante  giunti  della  dina- 
mo presenta,  di  fronte  alle  combinazioni  in 
cui  la  dinamo  è  inchiavettata  direttamente 
sull'asse,  questo  vantaggio»  che  ogni  organo 
può  essere  provato  e  cambiato  indipendente- 
mente dagli  altri.  In  entrambe  le  disposizioni 
il  grado  di  uniformità  ottenuto  mediante  le 
masse  eccenti'iche  è  di  1|70:  t<de  grado  di 
uniformità  s' ò  dimostrato  sufficiente  per  la 
produzione  diretta  di  luce  a  incandescenza, 
senza  uso  di  accumidatori  ;  però  si  può  otte- 
nere, se  occorre,  un  gi'ado  di  uniformità  più 
alto,  fino  a  Ili 60. 

U  motore  modello  G  6  impiegato  a  questo 
scopo  viene  costruito  a  un  cilindi'o  per  po- 
tenze da  35  a  3(W  II  P,  a  cilindri  gemelli  per 
potenze  fino  a  600  E  P.  Esso  si  distingue  dal 
modello  pili  piccolo  specialmente  per  ciò,  che 
il  cilindro  è  interamente  appoggiato  sull'inca- 
stellatura, la  quale  è  costruitii  in  modo  da 
rappresentare  un  refrigerante  ad  acqua.  Le 
valvole  e  raccenditore  sono  messi  in  azione 
da  uno  o  due  alberi  laterali:  Fandamento  del 
motore  viene  regolatd  per  mezzo  di  un  rego- 
latore Hartung,  in  modo  che  la  composizione 
della  miscela  tonante  varia  secondo  il  carico 
del  motore. 

Per  mettere  in  azione  le  due  citate  dinamo 
a  gaz,  come  pure  la  grande  macchina  da 
1004J  IIP,  era  impiegato  un  apparecchio  a 
gaz  di  generatore  da  800  H  P.  Questo  appa- 
recchio 6  costituito  da  due  generatori  com- 
pleti da  400  H  P  ciascuno^  colle  relative  cai 
daie  a  vapore,  scrubbers,  dcpm^ituri  multipli, 
e  un  gazometro  comune  della  capacità  di  50 
me.  La  disposizione  di  questi  apparecchi,  che 
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la  Fabbrira  Lan^^rcn  e  Woll  costruisce  orinai  da 
oltre  15  anni,  e  coi  quali  dal  coke  o  dall'an- 
tracite si  ottiene  a  buon  mercato  un  gaz  con- 
venientissimo  per  far  agire  i  motori,  è  nota 
universalmente.  Merita  di  essere  qui  segna- 
lata una  novità  :  per  aumentare  l\'ffetto  utile 
deirapparecchio,  Taria  di  combustione  è  pre- 
ventivamente riscaldata  dal  gaz  di  uscita. 


Tn  questa  maniera  il   rendimento    del   sl*| 
stema  si  mantiene  stabilmente  a  750|0* 

Un  interesse   ancor   maggiore    destava  il] 
grande  appareceliio  per  Taspirazione  del  gaz. 
Questo  è  rappresentato  dalla  fig.  1,  e  rappro* 
senta  l'estremo  progresso  raggiunto    in    que- 
sto  campo. 


Il  generatore,  sufficiente  perla  produzione 
di  40  ITP.  non  oc^^upa  nifiggiore  spazio  di 
uuìi  stufa  ordinaria.  Olire  ad  esso,  il  sistema 
non  comprende  che  uno  scrubber  e  il  motore, 
che  air  PJsjmsizione  di  Dusseldorf  era  rappre- 
sentato da  un  modello  da  12  IIP  per  T  azio* 
namento  di  una  pompa  di  compressione.  L'a- 
ria è  spinta  nel  generatore  per  opera  della 
pressione  atmosferica  esterna  nella  mìsui'a  in 
cui  il  motore  aspira  il  gaz  mediante  lo  «tau- 
tutto.  Perehè  Tarla  possa  contenere  la  quan- 
tìth  dì  vapiuv  neeessariay  si  fa  travei'sare  un 
serliatoio  d'acqua  riscaldata  dai  gaz  d'uscita. 

Con  tale  disposizione  e  soppresso  ogni  pe- 
ricolo» poiché  riest*e  impossibile  una  sovra- 
produzione  di  gaz,  e  gli  appareer^hi  dur^Jite 
la  marcia  sono  sempre  ad  una  pressione  mi- 
nore di  quella  atmosferica,  in  modo  che  ogni 
fuga  dì  gaz  è  imf)0ssìbile.  Il  sistema  vien  im- 
sto  in  juarcia  nel  modo  più  semplice  facendo 
agire  per  5-10  minuti  un  ventilatore  a  mano. 
Durante  la  marcia  non  occorre  in  generali^ 
far  altro  se  non  aggiungere  del  combustibile 
a  intervalli  di  partM-rhie  ore.  Il  vantaggio  ca- 
pitale di  tali  apparecchi  consiste  nel  consu- 
mo ecrezionalmente  ridotto  di  combustibile, 
Nei  motori  più  piccoli  il    cavallo-ora   si    ot- 


tiene con  meno  di  0,5  kg.  di  antracite,  nei  mo- 
tori medi  di  50  H  P  ed  in  quelli  maggiori 
con  meno  di  0,4  kg.  dello  stesso  combusti- 
bile. 

Il  )uù  imponente  apparecchio  esposto  dallj: 
Fabbrica  di  motori  Langen  e  Wolf  era  senza 
dubbio  il  motore  di  1200  II  P.  Esso  compren'^ 
deva  quattro  cilindri. 

Siccome  ciascun  cilindro  agisccj  rosi  per'" 
Fazione  complessiva  dri  tjuattro    cilindri    ad 
ogni  colpo  di  stantutfo  si  ha  lo  stesso  etfettofl 
che  con  una  macchina  a  vai>ore  ad   un  cilin- 
dro.  Oli   stantutli  alla    loro    parte   anteriore^j 
rivolta   verso   la   manovella,   bono  muniti  di 
un  rivestimento  in  anelli  di  metallo  bianco, 
che    d/ìnhinisre  Fattrito  fra  gli  stantaflì  e  il 
cilindro. 

La  valvola  di  emissione  è  collocata  alla 
|)arte  infeinorcj  la  valvola  di  ammissione  alla 
parte  supcriore  del  fondo  del  cilindro.  Que-- 
sF  ultima  vìi  1  vola  è  divìsa  mediante  un  tra-j 
mezzo  forato  in  due  camere,  delle  quali  U 
superiore  serve  per  Fammissione  del  gaz,  1* in- 
feriore per  ramniìssiojie  dell'aria.  Nel  period€ 
di  aspirazione  il  gaz  passa  dalla  camera  su^ 
perìore  in  quella  inferiore  attraverso  i  fori 
del  tramezzo  :  cosi  nella  camera  interiore 


\>rma  il  miscuglio  di  aria  e  ^az,  il  qiinlt^  poi 
|tirzi Verso  la  vahola  passa  nel  cìliuUro.  La 
lisoela  è  regolata  mediante  dun  regolatori 
|artiing,  uno  per  ogni  eoppia  di  (ùlìudri  di- 
>osii  in  modo  elio  la  eariea  totale  resti  in- 
iriata  anche  quando  varia  1  aitìusso  del  gaz. 


Col  gaz  degli  alti  forni  questo  sistema  pre- 
senta ii  vantaggio  che  la  proporzione  in  cui 
il  gaz  si  mescola  coiraria  si  adatta  automa- 
ticamente alla  composizione  fortemente  va- 
riabile del  detto  gaz. 


Oltreaglì  appareeehi  l'itali  laFaltlu'ìra  Lan- 
gen  e  Wolf  esponeva  un  appaiM'reliio  per  la 
produzione  del  gaz  di  lignite:  tale  apparecchio, 
dèlia  potenza  di  70  H  P,  azionava  un  motore 
per  la  pi-oduzione  di  luce.  Tale  apparecchio 
6  forse  runico  in  Euro|*a  in  cui  la  Hgniie, 
senza  consumare  1  eccesso,  sia  convertita  in 
un  gaz  utilizzaì>ile  |ier  rescrcizio  dei  motori. 

La  gazificazione  della  lignite  si  compie 
nel  generatore  A,  in  cui  viene  immessa  una 
conveniente  quantità  dì  aria,  o  di  una  mì- 
ecela  di  aria  e  di  vapore;  B,  C  e  D  rap|)re- 
ttentano  rii4pcttivamente  il  polverizzatore,  il 
lavatore  e  il  condensatore.  E,  il  gazometro 
mediante  il  quale  vengono  ragguagliati  la 
produzione  e  il  consumo.  U  rendimento  del 
bislema  è  eccellente:  adoperando  della  lignite 
del  potere  caloritico  di  24tX)  cai.,  si  consuma 
!,.'>  kg*  per  cavallo-ora^  mentre  in  una  mac- 
china a  vapore  per  ottenere  lo  stesso  lavoro 
occorrono  circa  4,5  kg.  di  questo  combusti- 
bile- Un  generatore  a  lignite  della  Fahbiica 
Laugen  e  Wolf  è  già  in  esercizio  e  vi  si  impie- 


ganodiv^/rse  quiiHUVdi  lignite:  per  esempio»  con 
lignite  del  Rejio,  di  scarso  valore,  del  potere 
calorifico  di  1800  cai.,  si  ebbe  un  consumo 
di  rivi  kt^-  P<-*i'  cavallo-ora,  e  i-on  lignite  8ti- 
riana  di  miglioi-e  qualità  di  3800  cai,,  il  con- 
sumo si  ridus,se  a  1,0  kg.  per  cavallo-ora^ 

Un  altro  interessante  prodotto  della  Fab- 
brica Langen  e  Wolf  era  costituito  da  una  lo- 
comotiva da  8  cavalli/impicgalat>erla  trazione 
di  un  treno  per  il  trasporto  di  carbone.  In 
tale  locomotiva  si  può  adoperare  t*on  benzina 
o  btmzolo,  di  cui  essa  porla  la  provvista  ne- 
cessaria per  il  ccnsumo  di  una  giornata  :  ha 
uno  scartamento  di  60  cui.,  pesa  3:)U0  kg.,  e 
può  sviluppare  su  tratti  piani  una  forza  di 
trazione  di  120  kg.,  cella  velocità  di  7,2  km. 

Il  rendimento  economico  è  assai  favore- 
vole» quando  si  consideri  che  per  tonncllata- 
kìlometjo  non  si  consumano  più  di  0,07  kg.  di 
benzolo,  i  quali  importano  luia  spesa  di  2  o 
3  centesimi. 

Era  pure  esposta  dalhi  stessa  Casa  un*al- 
ti'a  locomotiva  per  terrò  vie  da  camjjagua,  che 
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differiva  dalla  precedente  specialmente  per- 
chè munita  di  una  tettoia.  Tale  modello  di 
locomotiva,  assai  conveniente  per  piccole  fer- 
rovie industriali,  ha  una  potenza  di  12  HP, 
pesa  4400  kg.,  e  può  trainare  400  kg.  alla 
velocità  di  6  km.  all'ora. 

\AAA/\AAA/\A/V\AAAA/\AAAAA/\A/\A/\AAA/V\AA/ 

ANGORA  SVLLISTRUZIOME  DEI  TECNICI  NAZISTI 


A  pag.  74  di  questo  periodico  scrivendo 
sullo  stesso  argomento  si  asseriva  che  l'istru- 
zione data  dalle  scuole  di  coltura  generale 
non  è  sufficiente  a  formar  capi-tecnici  abili 
e  (*apaci,  e  che  da  ciò  ti*ae  origine  il  moltipli- 
carsi e  fiorire  di  scuole  tecniche  s[)eciali  in 
tutti  i  paesi,  particolarmente  in  quelli  che  si 
trovano  all'avanguardia  del  movimento  indu- 
striale. Nel  predetto  articolo,  che  porta  per 
titolo  «L'istruzione  dei  tecnici  gasisti  »,  dopo 
aver  accennato  alla  scuola  per  tecnici  gasisti 
fondata  dalla  Società  del  Gaz  di  Dessau  ed 
all'altra  per  operai  giizisti,  installatori,  tuba- 
tori,  ecc.  istituita  a  Stolp  per  opera  dell'ing. 
Kuckuk,  si  chiudeva  coU'augurio  che  anche 
in  Italia,  come  in  Germania,  avesse  a  sorgere 
un  siffato  genere  di  scuole. 

Non  so  se  l'articolista  intendesse  parlare 
di  scuole  per  opei*ai  o  di  scuole  per  capi-tec- 
nici perchè  altro  è  il  bisognevole  per  chi  deve 
solamente  eseguire  ed  altro  quello  pei*  chi 
deve  non  solo  saper  eseguire,  ma  indicare  i 
modi  che  meglio  si  convengono  a  raggiungere 
con  facilità,  con  economia  e  con  un  rilevante 
grado  di  esattezza  un  determinato  intento,  per 
chi  anzi  dovrebbe  anche  escogitare  vie  nuove 
perchè  il  lavoro  avesse  a  riuscire  più  perfe- 
zionato e  meno  costoso. 

Nel  caso  dei  capi  tecnici  (direttori  di  aziende 
industriali)  la  coltura  generale  non  deve  far 
difetto,  ma  a  questa  è  pur  necessario  aggiun- 
gere uno  studio  speciale  teorico  e  pratico 
dell'industria  che  si  ha  in  animo  di  trattare, 
quindi  le  scuole  di  capi-tecnici  trovano  la 
loro  naturai  sede  nelle  già  esistenti  Sezioni 
industriali  dei  RR.  Istituti  tecnici  destinate 
appunto  a  fornire  quegli  insegnamenti  che 
indirizzano  particolaimente  ai  difìerenti  rami 
(Icirindustria.  Certo  che  l'indole  stessa  di  una 
Sezione  industriale  richiede  che  all' insegna- 
mento teorico  vada  accoppiato  il  pratico  in- 
segnamento di  lavoro  manuale,  ma  a  questo 
provvedono  appunto  le  disposizioni   speciali 


che  prescrivono  espiessamente  V  obbligo  di 
una  Scuola  di  lavoro,  nella  quale  gli  allievi 
possano  aggiungere  ai  frutti  della  teoria  quelli 
non  meno  importanti  di  una  ben  diretta  pra- 
tica. Che,  se  l'eterna  incuria  dei  pubblici  enti 
amministrativi  o  la  naturale  incompetenza  di 
avvocati  invadenti  frustrano  le  disposizioni  di 
legge  e  le  migliori  intenzioni,  ciò  non  vuol 
dire  che  le  persone  e  le  aziende  interessate 
non  possano  alzare  la  voce  ed  imporre,  ma- 
gari coll'esempio  di  larghe  e  spontanee  con- 
tribuzioni, quelle  cure  e  premure  che  gli  am- 
ministratori credessero  di  lasciare  completa- 
mente da  banda.  Qui  a  Venezia  esiste  già 
una  Sezione  industriale  di  costruzione  e  mec- 
canica, nella  quale  i  giovani  possono  conse- 
guire il  diploma  di  perito  industriale  nelle 
costruzioni  e  nella  meccanica  abilitante  alla 
])rofcssione  di  Costruttore  meccanico,  di  Oapo- 
teciìico  nelle  officine  meccaniche,  di  Assistente 
ai  lavori  di  costruzioni  civili  ed  industriali 
e  di  Disegnatore  tecnico-industriale  :  il  piano 
degli  studi  per  questa  Sezione  comprende, 
oltre  ad  altre  materie  di  coltura  generale,  la 
chimica  generale  ed  applicata,  la  fisica  spe- 
rimentale e  tecnologica,  le  costruzioni,  la 
meccanica  industriale,  la  topografia.  Perchè 
non  potrebbe  a  lato  della  Sezione  di  costru- 
zione e  mec(»anica  sorgere  quella  per  le  in- 
dustrie chimiche,  perchè,  come  la  Sezione  di 
costruzione  e  meccanic^a  si  potrebbe  suddivi- 
dere nelle  Sotto-sezioni  di  costruzioni,  di  elet- 
trotecnica e  di  meccanica,  anche  la  Sezione 
delle  industrie  chimiche  non  dovrebbe  com- 
prendere la  Sotto-Sezione  dei  capi-tecnici  ga- 
zisti?  Un  po'  di  voce  grossa  da  parte  degli 
interessati,  un  po'  di  buona  volontà  da  parte 
di  questi  e  dei  pubblici  amministratori  e,  da 
questo  punto  di  vista,  Venezia  non  a\Tebbe 
forse  troppo  da  invidiare  alla  vicina  Germa- 
nia, sempre  che  (beninteso)  le  esercitazioni 
pratiche  si  facessero  realmente  e  non  restas- 
sero scritte,  come  talora  avviene,  sui  pro- 
grammi in  forza  della  non  mai  abbastanza 
lamentata  mancanza  di  mezzi  disponibili. 

Nel  caso  degli  operai,  di  giovani  cioè  da 
avviare  ad  una  d<?terminata  industiia,  la  col- 
tura generale  potrà  essere  d'assai  più  ristret- 
ta e  la  trattazione  teorica  dei  vari  argomenti 
dovrà  essere  tenuta  teri'a  terra,  ma  non  biso- 
gnerà mai  però  che  al  giovane  manchino 
quelle  cognizioni  teoriche  senza  le  quali  gli 
riuscirti  impossibile  rendersi  conto  dei  diversi 
lavori  eh'  egli  sarà  per  eseguire.  E  la  parte 
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pratica  dovrà  essere  trascurata  ancora  meno 
e  dovrà  in  qualche  modo  essere  sottratta  al- 
l' officina  privata  dove  non  è   certo    difficile 
che  s'impieghino  sistemi  vieti  ed   irrazionali 
0  si  lavori  meno  male,  ma  in  base  a  principi 
erronei  o  che  nessuno  s'è  mai  pensato  di  so- 
gnare. Occorre  adunque  una  vera  e   propria 
Scuola  d'arti  e  mestieri,  che  non  sia  proprio 
la  troppo  teorica   Scuola   serale   per   operai 
meccanici  ed  elettricisti  annessa  al  R.  Istituto 
tecnico  P.  Sarpi,  né  una  semplice  scuola  d'arte 
applicata  all'industria,  né  una  di  quelle  scuole 
professionali  tenute  in  piedi  dall'Amministra- 
zione delle  Opere  Pie  e  che  finiscono  in  fondo 
per  essere  private  officine.  Quanto  sentito   é 
il    bisogno    di    una    pratica    abbondante    che 
aiuti  il   giovane  nella  più  pronta  ed  esatta 
intuizione  di  fenomeni  e  leggi,  che  sia  come 
il  testo  esplicativo  di  quella  gran  tavola  teo- 
rica che  é  pur  giuocoforza   mettere    innanzi 
alla  mente  di  ogni  allievo  operaio,  altrettanto 
è  necessario  che  le  preoccupazioni  della  pro- 
duzione e  la  monotona  uniformità  dell'appli- 
cazione siano  bandite  da  quello  che  deve  es- 
sere il  nido  dei  futuri  lavoratori,   altrettanto 
è  necessario  che  l'arte  sia  mezzo  e  non  fine. 
Con  delle  chiaccherate  più  o  mono  lunghe  si 
l^ossono  tenere  in  piedi  delle  Università   po- 
polari, ma  non  si  insegna  ad  usare  gli  uten- 
sili e  gli  apparecchi  che  sono  propri  di  ogni 
singola  industria;  disegnare  é  una  delle  tante 
cose,  che  l'operaio  deve  generalmente   cono- 
scere, ma  non  la  sola;  infine  la  furia  di  sod- 
disfare alle  richieste  nuoce  al   buon  appren- 
dimento delle  singole  operazioni,  come  adat- 
tare il  genere  di  lavorazione  ai    bisogni    del 
luogo  lascia  per  lo  più  ignorare  qualche  non 
trascurabile  problema  tecnico.  Errano  dunque 
coloro  che  pensano  ridurre  l'insegnamento  per 
operai  ad  un  ciclo  di  conferenze  destinate  in 
genere  a  lasciare  il  tempo  che    trovano,    er- 
rano coloro  che  vorrebbero  le  scuole  per  ope- 
rai ridotte  unicamente  a  sale  di  disegno,  er- 
rano infine  coloro  che   sottopongono   V  istru- 
zione dei  giovani  alle  esigenze   del   mercato 
ed  alle  più  o  meno  scusabili  gherminelle  del 
guadagno.  Se   tutti  i  fondi  che  si  impiegano 
separatamente  per  ottenere  risultati   incom- 
pleti, qualche  volta  nulli,  venissero  destinati 
all'istituzione  di  un'unica  e  vera  Scuola  d'arti 
e  mestieri,  quanto  presto  non  potrebbe  trovar 
posto  in  essa  anche  un  corso  per  operai  ga- 
zisti  ?  Ma  le  convinzioni  personali,  spesso  non 
confortate  dagli  insegnamenti   della   pratica, 


la  smania  di  far  da  sé,  di  poter  fare  alto  e 
basso,  il  non  esatto  concetto  di  ciò  che  vera- 
mente può  essere  chiamato  economia  si  op- 
porranno sempre  alla  realizzazione  dell'idea, 
alla  quale  ho  più  sopra  accennato,  finché  le 
persone  veramente  interessate  non  vorranno 
alzare  la  voce  e,  forti  dal  diritto  che  loro 
verrebbe  da  una  larga  e  spontanea  contribu- 
zione, non  sapranno  spingere  gli  ignari  ed  i 
neghittosi  a  battere  quella  via  per  la  quale 
solo  é  possibile  giungere  a  stabilire  un  vero 
centro  di  istruzione  per  la  gioventù  operaia. 
Certo  non  sarà  da  dimenticarsi  in  caso  un'o- 
culata vigilanza  per  togliere  certe  bi-utte  abi- 
tudini che  non  riescono  troppo  a  decoro  degli 
apprendisti  e  bisognerà  riservare  l' insegna- 
mento solamente  a  quelli  che  se  ne  mostras- 
sero degni  per  la  diligenza,  ma  con  un  po'  di 
serietà  non  sarebbe  difficile  eliminare  taluni 
inconvenienti  che  oggi  si  verificano  e  che 
sono  talvolta  affacciati  per  combattere  un  ge- 
nere di  scuole  da  cui  ci  sarebbe  pur  tanto 
da  potersi  ripromettere. 

Fra  i  due  generi  di  scuole,  delle  quali  ho 
parlato,  trova  posto  quella  per  capi-operai, 
che  sarebbe  complemento  dell'  ultima  nomi- 
nata. Ad  un  più  ampio  svolgimento  teorico 
delle  diverse  materie  sulle  quali  trova  natu- 
rai fondamento  l' industria  prescelta,  ad  uno 
studio  più  accurato  dei  metodi,  ad  una  serie 
di  ricerche  destinate  a  portare  nuova  luce  in 
talune  questioni  tecniche,  l'aspirante  capo-o 
peraio  dovrebbe  aggiungere  la  pi-atica  del  di- 
rigere, pratica  ch'egli  acquisterebbe  prestando 
l'opera  sua  come  aiuto  nella  scuola  dei  gar- 
zoni. 

Un'età  Jion  inferiore  agli  anni  20,  1'  aver 
superato  un  esame  dal  quale  risulti  1'  abilità 
tecnica  e  coltura  :  queste  dovrebbero  essere 
principalmente  le  condizioni  perché  un  ope- 
raio potesse  essere  ammesso  alla  scuola  per 
capi.  Alla  scuola  per  operai,  quella  che  fu 
anche  chiamata  dei  garzoni,  si  dovrebbe  es- 
sere ammessi  non  prima  degli  anni  12  in  scv 
guito  ad  esame  comprovante  l'attitudine  del- 
l'aspirante ad  approfittare  degli  insegnamenti 
che  gli  dovrebbero  essere  inij)arliti.  E  l'inse- 
gnamento  tanto  per  gli  uni  come  per  gli  altri 
non  dovrebbe  esser  fatto  a  scolaresche  troppo 
numerose,  ma  ad  un  i-istretto  numero  di  al- 
lievi (a  quelli  che  neiresame  di  ammissione 
si  fossero  mostrati  più  meritevoli),  né  dovrebbe 
essere  esclusivamente  serale,  e  i  padroni  do- 
vrebbero sentire  il  vantaggio  che  sarebbe  per 
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venire  airofficina  da  un  garzone  o  da  un  ope- 
raio ('ons(*io  del  proprio  operato,  da  un  lavo- 
ratore veramente  cotupos  .sv</,  e  non  dovreb- 
bero quindi  rimpiangere  quelle  ben  poche  ore 
di  libertà  che  sarebbe  necessario  accordai-e 
ad  uno  o  due  dei  propri  dipendenti.  —  Alla 
kSczìouc  industriale  delT  Istituto  tecnico  si  va 
dalla  Scuola  tecnica  ed  a  questo  proposito  mi 
sia  permesso  domandare  perchè,  dato  il  biso- 
gno qui  in  Venezia  d'una  terza  scuola  tecnica, 
non  si  pensa  ad  istituire  quella  Sezione  di 
scuola  tecnica  tipo  industriale,  che  sarebbe 
la  vera  pepinière  dei  futuri  direttori  d'officina, 
e(*c.  QVQ. 

Questo  è  il  modo  secondo  cui  io  p(»nso 
dovrebbe  essere  ordinata  V  istruzione  indu- 
striale del  nosti'o  paese,  questi  i  materiali  che 
potrebbero  prestarsi  alla  costruzione  dcU'cdi- 
flcio  tanto  vagheggiato,  queste  le  ragioni  che 
si  oppongono  a  che  prenda  corpo  un'idea  cer- 
tamente feconda  di  bene.  <  Noi  abbiamo  fede 
che  alla  meta  ci  si  arrivi  e  che,  come  gli 
antichi  ebbero  la  ventura  d'intuire  ed  attuare 
runiversità  degli  stmU,  cosi  i  moderni  fondino 
])arallelamente  a  quella  /'  toiirersi/à  del  la- 
f:oro,  istituzione  più  modesta  dell'  altra,  ma 
non  meno  necessaria  (1)».  E  la  povera  opera 
nostra,  jxm*  quel  poco  ch'(\ssa  vale,  sarà  sem- 
pr(»  |)ronta  per  quella  qualunque  iniziativa 
che  a  cosi  utile  scopo  venisse  a  ricercarla. 

Dott.  G".  Bettanini 


(1)  0.  Luxardo.  La  scuola  tocnica   di    «avviainoiito 
allo  iii'lustrie  ed  ai  traftici.  Iier|j^aino,  Bolis,  1893. 


Y&hT&GGI  PER  LE  COMPAGNIE  E  PER  I  CONSUMATORI 

coll'nso  definii  apparecchi  di  cucina  a  firas. 

Nella  sua  Comunicazione  all'Associazione 
Irlandese  dei  gazisti,  a  Cork,  M.  D.  W.  Syme 
de  Naus  si  duole  che  le  Compagnie  per  il 
Gaz  si  curino  poco  di  incoraggiare  il  consu- 
mo del  gaz  per  uso  di  cucina,  mentre  questo 
sarebbe  il  miglior  mezzo  per  accrescere  di 
molto  la  vendita  che  è  scopo  della  loro  indu- 
stria, e  nello  stesso  tempo  il  benessere  dei 
consumatori  che  adoperano  tali  apparecchi. 

I  direttori  di  ofticine  di  gaz,  e  principal- 
mente quelli  delle  piccole  ottìcine,  sono  si)esso 
scoraggiti  durante  i  mesi  d'estate  dalla  quan- 
tità eccessiva  di  g<iz  che  si  disperde  :  pre- 
scindendo dalla  condensazione,  ciò  avviene 
perchè  bisogna  conservare   una   certa  pres- 


sione nei  tubi,  durante  le  ore  diunìe,  per  il 
servizio  di  po(»hi  apparecchi  di  cucina,  for- 
s'anche  di  uno  solo.  Cosi  la  fuga  diviene  un 
fatto  anormale  senza  compenso. 

Ma  dove  gli  apparecchi  di  cucina  a  gaz 
sono  adoperati  in  maggiori  proporzioni,  se  ne 
è  riscontrato  un  vantaggio  sicuro  per  le  Com- 
pagnie. Non  bisogna  dunque  limitarsi  ad  una 
mal  intesa  economia,  ma  incoraggiare  e  rac- 
comandare Tuso  di  apparecchi  da  cucina,  for- 
nendo il  gaz  a  basso  prezzo,  per  ottenerne 
un  consumo,  una  vendita  considerevole.  Si 
può  e  si  deve  incoraggiare  i  consumatori  a 
fornirsi  di  detti  apparecchi,  andando  di  casa 
in  casa,  dimostrando  loro  tutti  i  vantaggi  di 
questo  moderno  sistema. 

Il  fuoco  di  legna  o  di  carbone,  col  suo 
eccesso  di  calore  inutile,  è  noioso  quando  la 
temperatui'a  deirestate  diviene  opprimente,  e, 
cosa  strana,  si  esita  ad  adottare  gli  apparec 
chi  di  cucina  a  gaz,  per  timore  della  spesa 
del  gaz.  Qu(^sto  timore  è  però  infondato,  per- 
chè resporienza  ben  dimostra  che  col  gaz  a 
22  cent,  al  me.  la  «pesa  non  aumenta  che  del 
10  "q  dov'osso  è  impiegato  per  tutti  gli  usi 
generali,  costando  dieci  centesimi  a  testa  al 
giorno.  Questa  spesa  è  vantaggiosa  a  i)ara- 
gone   di  quella  del  carbone  a  prezzo  medio. 

È  j)rovato,  sebbene  non  saputo  general- 
mente^, che  un  pezzo  di  carne,  cotto  a  fuoco 
di  carbone  pesa  molto  meno  che  cotto  in  un 
apparecchio  a  gaz  ;  perchè  quello  coglie  e 
fende  Testerno  della  carne  assai  prima  che 
la  intei*na  abbia  sentito  il  calore,  cosicché  i 
succhi  naturali  vanno  perduti  e  la  parte  più 
nutriente  dell'arrosto  si  converte  in  una  massa 
fibrosa,  secca  ed  indigesta. 

Tal  vivanda  introdotta  nello  stomaco,  ri- 
chiede una  quantità  maggiore  di  suc^o  ga- 
strico per  lidurla  in  polpa  ed  infliggerà  allo 
stomaco  un  lavoro  inutile. 

Ma  con  un  moderno  apparecchio  di  cucina 
a  gaz  avviene  tutto  il  contrario  :  il  forno,  ri- 
scaldato ad  un  grado  sufficiente,  permette  di 
avvolgere  la  carne  di  un  calore  naturale,  ad 
una  temperatura  uniformemente  ripercossa  da 
ogni  parte  dall'azione  delle  pareti.  Il  cuciniere 
può  regolare  esattamente  Tapparecchio  a  gaz, 
cosa  essenziale  per  ottenere  una  cottura  per- 
fetta, ed  impossibile  anche  al  miglior  fuoco 
di  carbone, 

Un'  altra  obbiezione,  quella  che  la  carne 
cotta  a  gaz  debba  conservare  un  certo  sa- 
pore, cadde  come  un'impossibilità  fisica,  poi- 
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che  durante  la  cottura  si  produce  un'  evapo- 
razione continua  che  rende  impossibile  V  as- 
sorbimento e  la  carne  non  conserva  alcun  sa- 
pore, né  alcun  odore  sgradevole. 

U  gaz  è  r  essenza  od  il  principio  vitale 
del  carbone,  e  una  volta  purificato,  è  ben 
più  puro  del  prodotto  dal  quale  è  tratto. 

Gli  apparecchi  di  cucina  a  gaz  sono  utili 
soprattutto  a  quei  consumatori  che  hanno  dei 
contatori  a  pagamento  anticipato,  sicché  non 
trovano  grosse  fatture  da  pagare,  né  polvere, 
né  cenere,  né  alcuna  perdita.  Essi  sono  pronti 
all'uso,  giorno  e  notte,  ed  essendo  economici 
sono  un  vero  amico  del  popolo,  un  beneficio 
all'umanità. 


DISEGNO  DI  LEGGE 

presentato  alla  Camera  dei  Deputati  dal  Ministro  dell'Interno  Giolitti 

Assuiisioiie  diretta  del  pnbblloi  servili 
da  parte  del  Comuni 


(Cont.  e  /Ine  vedi  num.  precederai) 


RELAZIONE 

della  Commissione  composta  dei  deputati  Fa- 
sce, presidente;  Bertetti,  segretario;  Brunialti, 
De  Marinis,  Pantano,  Perla,  Pozzi  Domenico, 
Torrigiani  e  Majorana  Angelo,  relatore. 

A  vero  dire  non  mancano  nella  nostra 
legislazione  esempi  frequenti  di  risoluzione 
di  diritti  privati  preesistenti,  ed  anche  di  an- 
nullamenti di  contratti,  per  quelle  ragioni  su- 
periori di  diritto  pubblico  di  cui  il  solo  le- 
gislatore può  recare  alta  e  competente  esti- 
mazione- Noi  stessi  accennammo  dianzi,  nel 
capitolq  VII  §  6,  alla  legge  di  sanità  (in 
questa  parte,  però,  non  eseguita)  la  quale 
abolì,  previa  indennità,  i  vincoli  e  i  privilegi 
privati  neiresercizio  delle  farmacie.  Potrem- 
mo aggiungere  la  legge  sui  provvedimenti 
finanziari  del  1894,  con  la  quale,  essendo 
stato  abolito  il  dazio  governativo  sulle  farine, 
si  ordinò  la  corrispondente  riduzione  dei  ca- 
noni di  appalto,  da  determinarsi  o  d'accordo 
o  da  una  Commissione  arbitrale  (1). 


(1)  Legge  sui  prowediTnenii  finanziart  del  22  luglio 
1894,  n,  339, 

Art.  4  deir  Allegato  A  all'art.  1.  «I  Comuni  ab- 
bonati, che  abbiano  ceduta  in  appalto  la  riscossione 
dei  dazi  di  consumo,  dovranno,  nel  termine  di  due 
mesi  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  stabi- 
lire, d*  accordo  con  gli  appaltatori,  la  correlativa  ri- 
duzione dei  canoni  di  appalto  con  contratto  che  dovrà 


Tutti  questi  esempi,  ed  altri  parecchi  che 
è  qui  inutile  accennare,  hanno  bensì  confor- 
tato la  Commissione  nel  concetto  generico  di 
affermare  la  indennità  ;  ma  non  hanno  po- 
tuto, sulla  misura  di  essa,  dare  altra  indica- 
zicne  se  non  questa  :  dover  essere,  sopra  tutto, 
eqiia^  non  dipendente  cioè  da  fermi  criteri  di 
stretto  diritto,  rigorosamente  valutabili,  ma 
da  quel  complesso  di  circostanze,  che  solo  un 
giudizio  equitativo  possa,  ncir  interesse  di 
ambo  le  parti,  apprezzare. 

Epperò  qualche  nostro  collega  credette 
che  bastasse  il  dire,  senz'altro,  doversi  cor- 
rispondere una  equa  indennità  ;  tanto  più 
che,  in  mancanza  dello  spontaneo  accordo 
fra  le  parti,  essa  dovrebbe  essere  fissata  da 
un  collegio  d'  arbitri,  amichevoli  compositori. 

La  grande  maggioranza  della  Commis- 
sione, però,  ritenne  pur  necessario  fornire  a 
codesti  arbitri  una  qualche  guida,  e  stabilire 
alcuni  criteri  che  li  aiutassero  nel  formulare 
il  loro  giudizio  equitativo. 

Ed  un  primo  concetto,  in  cui  tutti  fummo 
concordi,  fu  questo  :  la  indennità  dev'  essere, 
non  solo  equa,  ma  uìiica.  Cosi  come  è  formu- 
lato il  disegno  ministeriale,  era  nato  a  qual- 
cuno il  dubbio  che  lo  si  potesse  interpretare 
come  inducente  una  duplicazione  di  conteggi, 
a  favore  dei  concessionari,  attribuendo  ad 
essi,  cioè,  non  solo  il  valore  dell'  impianto, 
ma  anche  il  compenso  per  il  lucro  cessante. 
Or  questo  non  era,  certamente,  né  poteva 
essere,  V  intento  dell'  onorevole  ministro  pro- 
ponente ;  ad  ogni  modo,  per  eliminare  qual- 
siasi   dubbiezza,    noi    abbiamo    voluto    dire, 

essere  approvato  dalla  Qiunta  provinciale  amministra- 
tiva entro  un  mese  dal  giorno  della  stipulazione. 

«  Qualora  nel  termine  prefìsso  1'  accordo  non  sia 
intervenuto,  o  la  Qiunta  provinciale  amministrativa 
abbia  deliberato  di  non  approvare  il  contratto,  la 
quota  a  dedursi  dal  canone  di  appalto  sarà  determi- 
nata da  una  Commissione  arbitrale,  composta  del  pre- 
sidente della  Corte  drappello  nella  di  cui  giurisdizione 
si  trova  il  Comune,  il  quale  la  presiede,  e  di  due  ar- 
bitri, nominati  V  uno  dal  Comune  e  l'altro  dall'appal- 
tatore ;  oppure,  in  mancanza  di  tali  nomine,  l' inten- 
dente di  finanza  della  Provincia  di  cui  fa  parte  il  Co- 
mune sostituirà  r  arbitro  da  nominarsi  da  questo,  e 
il  presidente  del  tribunale  civile  nella  cui  giurisdi- 
zione si  trova  il  Comune  sostituirà  l' arbitro  da  nomi- 
darsi  dall'  appaltatore. 

«  Le  decisioni  pronunziate  dalla  Commissione  ar- 
bitrale saranno  inappellabili  ;  e  non  potranno  dar 
luogo  ad  alcun  ricorso  nò  in  via  amministrativa  nò  in 
via  giudiziaria.  » 


chiaramente,  che  V  unica  indennità  da  corri- 
spondere ai  concessionari  debba  risultare 
dalla  media  degli  accennati  due  termini  (va- 
lore deirimpianto  e  lucro  cessante),  per  guisa 
che,  alla  sua  determinazione  entrambi  con- 
correndo, essa  non  fosse  la  somma  di  entram- 
bi, nò  si  limitasse  ad  alcuno  di  essi  soli,  sin- 
golarmente considerati. 


*  * 


Quanto  al  valore  dell'  impianto,  abbiamo 
creduto  necessario  di  chiarire  l'aggettivo  at- 
tuale, che  trovasi  nel  testo  ministeriale. 

Qualcuno  di  noi  avrebbe  voluto  sostituirlo 
con  r  altro  ìndastriale  ;  il  quale  esprime,  con 
maggior  tecnicismo  di  linguaggio,  il  concetto 
di  dover  tenere  conto,  non  del  valore  intrin- 
seco, 0  piuttosto  assolato,  del  materiale  stesso, 
e  molto  meno  del  suo  costo,  e  neanche  del 
prezzo  che  avrebbe  se  lo  si  portasse  sul  mer- 
cato ;  ma  del  suo  valore  relatiro,  ossia  nei 
rapporti  fra  concedente  e  concessionario. 

Ad  evitare  equivoci,  però,  in  un  punto  di 
tanta  importanza,  la  Commissione  ha  pen- 
sato meglio  di  sopprimere  qualsiasi  aggettivo 
ed  esporre  nettamente,  con  una  frase  dimo- 
strativa, il  proprio  pensiero.  Vi  propone  per- 
tanto di  dichiarare  che,  per  il  materiale  del- 
l' imjìianto,  si  tenga  conto  del  valore  «  che 
esso  ha  nel  momento  del  riscatto,  (conside- 
rate le  clausole  che  nel  contratto  di  conces- 
sione sieno  contenute  circa  la  proprietà  di 
detto  materiale,  allo  spirare  della  concessione 
medesima  ». 

E'  noto,  infatti,  come  ordinariamente  in 
simili  contratti,  sia  compresa  la  clausola  che, 
al  loro  termine,  il  materiale  vada  de  jitre  al 
Comune  concedente,  o  senza  o,  tutt'  al  più, 
con  lievissimo  indennizzo.  Col  proceder  del 
tempo,  quindi,  sempre  più  sminuisce,  nei  rap- 
porti dolici  parti,  il  valore  del  materiale  in- 
vestito. Ed  ò  giusto  che  di  ciò  si  tenga  conto 

nella  valutazione. 

* 
*  * 

Quanto  al  cosidetto  lucro  cessante,  ossia 
al  profitto  che  il  con(*essionario  viene  a  per- 
dere, i)er  via  del  riscatto,  più  lunga  fu  la  di- 
scussione fra  noi. 

Qualche  collega  avrebbe  voluto  che  non 
se  ne  tenesse  alcun  conto,  specie  nei  casi  in 
cui  le  società  concessionarie  abbiano  di  già 
ammortizzato  il  capitale  investito.  Ma  la 
Commissione,  nella  sua  grande  maggioranza, 
fu  di  contrario  avviso  :  a   parte  le  difficoltà 


di  distinguere  caso  da  caso,  è  certo  che,  an- 
che quando  V  ammortamento  siasi  verificato, 
le  so(Metà  concessionarie  hanno  ancora  il  di- 
ritto, ai  sensi  del  contratto,  di  continuare 
nella  gestione  e  di  ritrarne  i  competenti  pro- 
fitti. Se,  per  ragioni  di  diritto  pubblico,  sì 
può  risolvere  il  contratto,  non  può  viceversa 
negarsi  il  compenso,  per  tutte  quelle  ulteriori 
legittime  aspettative  che,  a  partire  dal  mo- 
mento in  cui  la  risoluzione  sia  ordinata,  ri- 
mangono al  concessionario.  I  lucri  del  pa^ 
sato  non  tolgono,  ai  sensi  del  contratto,  i  lu- 
cri dell'  avvenire  :  ed  è  per  questi  che  —  se 
non  si  vuol  compiere  una  violenta  confisca 
—  deve  darsi  Y  indennizzo. 

D'  altronde  è  bene  ripetere  che,  nel  con 
cetto  della  Commissione,  questo  lucro  ces- 
sante non  deve  essere  considerato  per  sé  solo, 
ma  in  funzione  di  altri  elementi  :  'esso  è 
uno  dei  due  fattori  la  cui  media  —  valuta- 
bile senza  alcun  rigore  aritmetico,  ma  con 
la  più  grande  larghezza  equitativa  —  costi- 
tuisce r  unica  indennità  dovuta. 


Circa  r  ammontare  di  questo  mancato 
profitto,  abl)iamo  emendato  il  disegno  mini- 
steriale, aggiungendo  che  non  lo  si  possa  va- 
lutare per  un  numero  di  annualità  maggiore 
di  quindici. 

Ci  6  passo  necessario,  infatti,  di  mettere 
un  limite,  per  evitare  che  nelle  concessioni 
lunghissime  (e  ve  ne  hanno  che  ancora  hanno 
vita,  per  più  di  un  mezzo  secolo)  si  dia  una 
indennità  più  volte  maggiore  del  capitale  in- 
vestito. Ed  appunto  da  quest'  ultima  consi- 
derazione abbiamo  tratto  il  criteri9  di  mi 
sura,  per  V  accennato  limite.  Dopo  di  avere 
stabilito  la  media  del  profitto  annuo,  abbia- 
mo detto  che  esso  d(»bba  moltiplicarsi  per  il 
numero  dei  residuali  anni  di  concessione, 
purclu^  non  superino  i  quindici. 

Qualcuno  avrebbe  voluto  propome  venti  : 
periodo  normale  di  ricostituzione  del  capi- 
tale, al  100  per  5.  Qualch*  altro,  osservando 
la  maggiore  rapidità  e,  per  cosi  dire,  fecon- 
dità, del  capitale  industriale,  avrebbe  voluto 
soltanto  dieci  ;  ricordando  in  appoggio  la 
prassi  di  diritto  marittimo  che,  per  la  rinno- 
vazione delle  navi,  spesso  tien  conto  del  de- 
cennio. Come  termine  medio  la  Commissione 
si  ò  attenuta  ai  15  anni. 

Quanto  poi  alla  valutazione  dell'  annua- 
lità di   profitto,   abbiamo   accolto  il  sistema 
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del  Ministero  :  tener  cento,  cioè,  della  media 
netta  dei  redditi  netti  accertati  (non  dichia- 
rati) agli  effetti  della  tassa  di  ricchezza  mo- 
bile. Un  criterio  più  preciso  non  potevamo 
proporre  ;  né,  per  converso,  ci  ha  impressio- 
nato r  obbiezione  della  poca  sincerità  di  tali 
acxìertamenti,  molto  inferiori  al  vero.  Non  si 
può  presumere  che  società  commerciali  (poi- 
ché tali  sono,  quasi  sempre,  i  concessionari 
de'  pubblici  servizi)  violino  le  leggi  nazionali 
e  frodino  V  erario  dello  Stato,  mediante  Toc- 
cultazione  dei  propri  redditi. 

Che  se  poi  cosi  facessero,  potrebbe  escla- 
marsi :  malitiis  non  est  indulgendum  ! 

* 
*  * 

Giudicammo  necessario,  invece,  di  emen- 
dare il  disegno  ministeriale,  nella  parte  in 
cui  prescrive  che,  per  esercitare  il  riscatto, 
occorra  T  elasso  di  un  quinquennio,  dall'atto 
della  concessione. 

E  dapprima  abbiamo  preferito  far  decor- 
rere un  tale  termine  dall'  effettivo  comincia- 
mento  del  seì^izio.  In  certi  casi,  infatti,  è 
necessario  che  decorra  un  non  breve  intet- 
vallo  di  tempo,  fra  la  concessione  e  V  inizio 
della  gestione  ;  sia  perchè  i  contratti  mede- 
simi prevedono  un  tale  intervallo  ;  sia,  so- 
vrattuto, perché  lunghissime  sono  le  opere 
da  costruire.  Cip  accade,  in  particolar  modo, 
per  gli  acquedotti.  Or  non  è  giusto  che, 
quando  neanche  siasi  potuta  iniziare  la  ge- 
stione, e  non  certo  per  colpa  dei  concessio- 
nari, possa  attuarsi  il  riscatto.  Basti  dire,  per 
argomentarlo  ab  àbsiiì^do,  che,  facendo  difetto 
il  reddito  da  dichiarare  e  da  accertare  per 
la  ricchezza  mobile,  mancherebbe  perfino  il 
modo  di  valutare  V  indennità  ! 

Se  poi,  in  ispreto  al  contratto,  V  assun- 
zione del  servizio  fosse  di  troppo  ritardata, 
per  colpa  del  concessionario,  allora  i  Comuni 
concedenti  avrebbero  sempre  la  facoltà,  ai 
sensi  del  diritto  comune,  di  chiedere  la  riso- 
luzione del  contratto,  per  evidente  inosser- 
vanza delle  clausole  in  esso  contenute. 

Al  quinquennio  abbiamo  sostituito  un  cri- 
terio più  razionale  :  ossia  la  quarta  parte 
della  durata  complessiva  del  tempo  per  cui 
la  concessione  fu  fatta. 

Bisogna  distinguere,  tra  le  varie  specie 
di  servizi.  Alcuni  richiedono  moderati  inve- 
stimenti di  capitali   e   sono   redditizi,   anche 


largamente,  fin  dal  principio.  Altri,  air  in- 
contro -  e  giova  ricordare,  ancora  una  volta, 
gli  acquedotti  -  richiedono  capitali  ingenti, 
tempo  lungo,  anticipazioni  cospicue  :  nei  primi 
anni  il  loro  reddito  è  scarso,  non  solo  in 
senso  assoluto  ma  anche  in  rapporto  alla 
maggior  necessità  di  ammortizzare  ;  a  mala 
pena  riescesi,  nei  primi  tempi,  quando  ci  si 
riesce,  a  coprire  le  spese  ;  in  prosieguo,  in- 
vece, le  spese  si  consolidano,  e  per  ciò  stesso 
la  impresa  si  vien  facendo  più  remunerativa  ; 
tanto  più  che,  per  propria  natura  i  redditi 
seguono  una  via  ascendente. 

È  logico  quindi  dar  modo,  secondo  i  vari 
servizi,  di  differenziare  il  termine  ;  né  mi- 
glior metodo  può  trovarsi  di  quello  di  pro- 
porzionarlo, mediante  una  percentuale  sulla 
durata  complessiva  della  concessione  origi- 
naria. Notisi  che  questa  suole  essere  tanto 
più  lunga,  quanto  più  il  servizio  sia  com- 
plesso e  quanto  maggior  tempo  esso  richieda 
per  esplicare  la  propria  potenzialità  produt 
trice.  Tale  percentuale  ci  è  parso  conveniente 
di  determinare  in  un  quarto  :  cifra  che  non 
si  allontana  molto  dai  voti  che  alcuni  degli 
stessi  concessionari ,  timorosi  del  riscatto, 
hanno  in  pubbliche  stampe  manifestato,  re- 
centemente, di  credere  equa. 

In  nessun  caso  però  la  detta  quarta  parte 
di  tempo  può  essere  minore  dei  cinque  anni; 
né  per  converso  può  avere  la  virtù  di  far 
differire,  oltre  i  quindici,  il  diritto  di  riscatto. 
Questi  due  limiti,  minimo  e  massimo,  consen- 
tono, in  via  di  fatto,  a  tenore  dei  vari  ser- 
vizi e  dei  relativi  contratti,  un'  equa  oscilla- 
zione, fra  le  giuste  esigenze  dei  Comuni  e 
quelle  dei  concessionari. 

Altro  emendamento  al  disegno  ministeriale 
abbiamo  introdotto,  per  quel  che  si  riferisce 
al  collegio  arbitrale. 

Anziché  far  nominare  un  terzo  arbitro  dal 
presidente  del  tribunale,  preferiamo  chiamare 
a  dirittura,  nel  seno  del  collegio,  un  altissi- 
mo magistrato,  che  dia  tutte  le  guarentigie 
di  insospettabile  equanimità:  il  presidente 
della  Corte  d'  appello.  Trattasi  di  interessi 
gravissimi,  che  possono  ascendere  a  non  po- 
chi milioni  :  le  cautele  non  sono  mai  sover- 
chie. D'  altronde  la  nostra  legislazione  offre 
un  precedente  analogo,  che  abbiamo  ricor- 
dato dianzi  :  i  collegi  arbitrali  per  la  revi- 
sione dei  contratti  d'  appalto  del  dazio  con- 
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sumo,  dopo  r  abolizione  del  dazio  governa- 
tivo sulle  farine.  Anch'  essi  furono  presieduti 
dal  presidente  della  Corte  di  appello,  e  die 
dero  ottimo  saggio  di  sé. 

« 
«  « 

Per  agevolare  i  Comuni,  abbiamo  creduto 
opportuno  d'  aggiungere  un  ultimo  capoverso 
air  articolo  25,  dando  facoltà  ai  Comuni  me- 
desimi di  pagare  V  indennità  del  riscatto,  en- 
tro un  anno  dal  giorno  in  cui  effettivamente 
assumono  il  servizio,  corrispondendo  nel  frat- 
tempo r  interesse  legale. 

Intendiamo  con  ciò  prevenire  controver- 
sie e  litigi,  ed  impedire  che  i  Comuni  sieno 
chiamati  ad  un  pagamento  integrale  troppo 
sollecito.  Del  resto  è  bene  ricordare  che  le 
norme  del  riscatto  sono  quelle  stesse  dell'as- 
sunzione  ex  novo  ;  i  Comuni  perciò  non  pos- 
sono risolvere  alcuna  concessione  senza  che 
prima  sia  stato  approvato  un  opportuno  piano 
tecnico  e  finanziario  ;  del  quale  il  pagamento 
deirindennità  di  riscatto  dovrà,  naturalmente, 
far  parte  integrale. 

Abbiamo  finalmente  aggiunto  T articolo  26, 
per  le  concessioni  che  d'ora  innanzi  i  Co- 
muni vogliano  fare  ai  privati,  dei  loro  ser- 
vizi pubblici. 

Se  una  legge  fosse  esistita  in  passato,  im- 
ponente r  obbligo  ai  Comuni  di  metter  sem- 
pre nei  loro  contratti  di  concessione  la  clau- 
sola risolutiva,  o  con  una  serie  di  termini 
graduali  come  usasi  in  Inghilterra,  ove,  come 
già  ricordammo,  di  consueto,  dopo  un  primo 
termine  più  lungo  le  concessioni  sono  riscat- 
tabili di  sette  in  sette  anni),  o  più  partico- 
larmente per  il  sopraggiungere  di  tali  miglio- 
ramenti tecnici,  neir  apprestamento  dei  ser- 
vizi, (*he  se  ne  modifichino  profondamente  le 
condizioni  di  concorrenza,  ossia  di  produzio- 
ne, spaccio,  consumo  ;  se  una  tal  legge,  di- 
ciamo, si  fosse  avuta  fra  noi,  molti  inconve- 
nienti, deploratissimi  da  tutti,  non  si  sareb- 
bero verificati  ;  nò  il  legislatore  avvertirebbe 
oggi  il  bisogno  di  intervenire,  per  risolvere, 
di  autorità  sua,  i  vecchi  patti. 

Ora,  a  questa  lacuna  della  nostra  legisla- 
zione, intendiamo  provvedere,  con  Y  aggiun 
gere  l'articolo  20;  nel  quale  si  dà  obbligo  ai 
Comuni,  ogni  qualvolta  vogliano  concedere 
air  industria  privata  qualcuno  dei  servizi  in- 
dicati neir  articolo  1,  di  riservarsi,  nel  rela- 
tivo contratto,  la  facoltà  del  riscatto.  Ed  ab- 


biamo aggiunto  che  i  termini  e  le  condizioni 
di  ([uesto  non  debbano  essere,  pei  Comuni, 
più  onerosi  di  quelli  contenuti  nel  precedente 
articolo  25  ;  intendendo  con  ciò  che  il  riscatto 
possa  farsi,  purché  sia  trascorsa  la  quarta 
parte  della  durata  della  concessione,  ma  sem- 
pre fra  i  cinque  ed  i  quindici  anni  ;  e  che  la 
misura  deirindennità  debba  essere,  con  equo 
arbitramento,  ragguagliata  alla  media  dei  due 
termini  che  dianzi  ampiamente  esaminammo. 
Che  se  poi  i  Comuni  potessero  stipulare 
patti  ancor  migliori,  non  ci  sarebbe  che  da 
rallegrarsi  ;  mentre,  viceversa,  i  suaccennati 
vincoli  non  tornerebbero  lesivi  ai  privati,  i 
quali  saprebbero  benissimo,  prima  di  contrat- 
tare coi  Municipi,  entro  quali  termini  conte- 
nersi. 

XX. 

Mezzi  finanziari. 

(Art.  27  e  28). 

Inutile  resterebbe  la  presente  legge  e  le 
facoltà  eh'  essa,  con  illuminato  consiglio,  con- 
cede ai  Comuni  rimarrebbero  sterili,  se  non 
si  provvedesse,  contemporaneamente,  ad  assi- 
curare i  mezzi  finanziari  coi  quali  far  fronte 
air  assunzione  dei  nuovi  servizi.  Tanto  più 
che,  come  di  leggieri  si  intende,  per  le  mag- 
giori città  e  per  i  più  complessi  servizi,  oc- 
corre r  anticipazione  di  un  capitale,  che  tal 
volta  può  essere  a  dirittura  ingente.  Di  ciò 
si  occupa  il  disegno  di  legge  in  doppio  modo  : 
agevolando  la  concessione  dei  mutui  e  to- 
gliendo quegli  ostacoli  che  potrebbero  sor- 
gere per  la  vigente  legislazione. 

Art,  27  della  Commissione^  22  del  Mini- 
stero. —  Pei  mutui  non  può  farsi  di  meglio 
che  ricorrere  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  e 
consentire  che  questo  insigne  Istituto  aggiun- 
ga, a[le  molte  sue  benemerenze,  anche  quella 
di  aiutare,  nei  limiti  del  ragionevole,  la  mu- 
nicipalizzazione. 

Dichiarammo  già  che  la  ragione  finanzia 
ria  ò  la  principale,  per  cui  si  propone  che 
la  Commissione  Reale  sia  il  fulcro  o  pernio 
delle  aziende  da  municipalizzare.  In  armo- 
nia a  ciò,  è  bene  che  le  disposizioni  tutte 
della  legge  17  maggio  1900,  numero  173  sul 
credito  comunale  e  provinciale  sieno  appli- 
cabili al  caso  nostro,  e  che  agli  stessi  patti 
possano  stipularsi  gli  opportuni  mutui. 

Ma  poiché  un  ostacolo  grave,  in  molti 
casi,  può  sorgere  dairarticolo  163  della  legge 
comunale   e  provinciale,  che   prescrive  non 


-  257  — 


potere  la  somma  complessiva  degli  interessi 
dei  mutui  comunali  superare  il  quinto  delle 
entrate  ordinarie,  consentesi  —  in  vista  della 
importanza  dei  servizi  da  assumere  e  del  be- 
nefìcio che  possono  trarne,  non  solo  la  gene- 
ralità dei  cittadini  come  consumatori,  ma  an- 
che le  finanze  municipali  —  che  i  mutui  da 
contrarsi  ai  sensi  della  presente  legge  non 
concorranno  nel  computo  di  quel  quinto. 

D'  altro  canto  ribadiscesi  il  principio  fon- 
damentale di  dover  deliberare  tali  mutui  con 
le  forme  solenni  deirarticolo  162  della  legge 
comunale  e  provinciale,  che  abbiamo  più 
volte  ricordato.  Il  parere  preventivo  della 
Commissione  Reale,  dato  ai  sensi  degli  arti- 
coli 12  e  13,  dovrà  valere  anche  ai  fini  della 
contrattazione  del  mutuo.  Non  invano  all' ar- 
ticolo 10  si  dispone  che  i  Consigli  comunali 
debbano  indicare,  con  apposito  progetto  di 
massima  finanziario  e  tecnico^  con  quali 
mezzi  intendano  far  fronte  air  impianto  ed 
alla  gestione  dei  servizi  da  municipalizzare  ; 
e  non  invano,  sovra  questo  piano  finanziario 
e  tecnico  sono  chiamati  a  deliberai*e,  per  l'ar- 
ticolo 11,  la  Giunta  provinciale  anin\inistra- 
tiva  prima,  e  la  Commissiono  Reale  poi. 

Art.  28  della  Comntissionr,  2*ì  drl  Mini- 
stero. —  Altri  ostacoli  possono  sorgere  dalle 
disposizioni  della  legge  comunale  e  provin- 
ciale sulla  sovrimposta  e  sua  eccedenza,  in 
rapporto  alle  spese  obbligatorie  e  facolta- 
tive (1). 

Poiché  la  legge  non  consente  ai  Comuni 
i  quali  già  eccedano  il  limite  legale  della 
sovrimposta,  altre  spese  facoltative  oltre  quelle 


(1)  In  nota  al  disegno  di  le<|:^e  abbiamo  riportato 
tutti  gli  articoli  di  altre  \og^\  eh'  esso  espressamente 
richiama.  Fra  gli  altri  vi  è  V  articolo  284  della  le<»;ge 
comunale  e  provinciale  sulla  eccedenza  della  sovrim- 
posta. Riproduciamo  qui  l' articoli  285  della  stessa 
legge  cui  si  riferisce  1'  ultima  parte  del  proposto  ar- 
ticolo 27. 

Art.  285  legge  comunale  e  provinciale  : 

«Ogni  contribuente  può  ricorrere  alia  Giunta  oro- 
vinciale  amministrativa  contro  le  deliberazioni  del 
Consiglio  comunale  per  aumento  ed  eccedenza  di  so- 
vrimposta, e  della  Sezione  quarta  del  Consiglio  di 
Stato,  anche  per  il  merito,  contro  le  decisioni  della 
Giunta  provinciale. 

«  Contribuenti  e  Comuni  possono  pure  far  ricorso 
al  Re  contro  le  deliberazioni  del  Consiglio  provinciale 
per  aumento  ed  eccedenza,  e  contro  il  Decreto  Reale, 
alla  Sezione  quarta  del  Consiglio  di  Stato  anche  per 
il  merito. 

e  Tatti  i  meriti  pel  ricorso  e  pel  procedimento  in 
sede  contenziosa,  sono  ridotti  alla  metà.  » 


dipendenti  pa  impegni  anteriori  al  1894;  poi- 
ché la  massima  parte  dei  Comuni  versa  in 
tale  eccedenza  :  chiaro  appare  che,  se  lar- 
gamente si  vuol  fare  fruire  dei  benefica  della 
presente  legge,  occorra  adottare  nuove  prov- 
videnze. 

Su  questo  punto,  in  seno  alla  Commis- 
sione vostra  manifestaronsi  molti  dubbi,  se 
non  forse,  sminuendo  il  rigore  della  vigente 
legge,  si  incoraggi  un  ulteriore  disavanzo  nei 
bilanci  comunali  che,  di  solito,  sono  tanto 
stremati.  Ma  la  grande  maggioranza  della 
Commissione  credette  di  non  doversi  fermare 
a  tali  timori,  e  por  due  ragioni  principali.  La 
prima  si  è  che  la  municipalizzazione,  se  ac- 
cortamente eseguita,  non  costituisce  una  spesa 
improduttiva  ;  ma  pei  cittadini  e  per  le  stesse 
finanze  comunali,  se  non  altro  indirettamente, 
può  tornare  di  giovamento  non  piccolo.  La 
si  può  quindi,  anzi  deve,  considerare  come 
un  fruttuoso  investimento.  La  seconda  ragio- 
ne, e  torse  maggiore,  si  è  che  la  legge  da 
noi  raccomandata  ai  vostri  suflFr'agi,  ò  cosi 
guardinga,  così  circondata  (qualcuno,  con  iro- 
nia, direbbe  circuita)  da  tante  cautele  e  da 
tali  gradi  di  autorità  vigilatrici,  e  richiede 
un  cosi  complesso  cumulo  di  condizioni  e  gua- 
rentigie, che,  per  fermo,  è  assai  più  facile  il 
timore  che  non  la  si  applichi,  per  ossida- 
mento  del  copioso  suo  ingranaggio,  anziché 
quello  che,  per  essa,  spensieratamente  i  Co- 
muni si  abbandonino  alla  deriva  del  disavanzo. 

Ed  infatti,  se  si  riflette  che  nel  proposto 
articolo  28,  dicesi,  fra  V  altro,  che  il  parere 
della  giunta  proviaciale  amministrativa,  ai 
fini  deir  eccedenza,  é  sosiituito,  nientemeno, 
da  quello  della  Commissione  Reale  ;  se  si  pon 
mente  che  alla  muuicipalizzazione  non  può 
assurgersi  senza  un  preventivo  progetto  com  • 
plesso,  il  quale  deve  abbracciare  anche  l'ec- 
cedenza della  sovriinpost£i,  sulla  quale,  i)er- 
tanto,  con  esempio  nuovo  nella  nostra  le- 
gislazione, verrebbe  a  pronunciarsi,  in  modo 
sovranamente  risolutorio,  lo  stesso  corpo  elet 
toralecol  referendum  :  è  lecito  chiedere  quali 
maggiori  garanzie  di  queste  possano  preten- 
dersi ! 

Numerosi  e  solenni  custodi  sono,  dalla 
legge,  chiamati  a  presidio  delle  finanze  mu- 
nicipali :  se  essi  mancano,  di  chi  la  colpa? 
Ancora  una  volta,  con  il  convincimento  di 
avere  esaurito  ogni  limite  di  prevedibilità 
umana,  il  legislatore  potrà  esclamare  :  quis 
custodiet  et  custodes  ipsos  / 


XXI. 

Dispost  J  In  fi  ì  t  rati  a  Itorìp, 
(Art.  -Jt»  M  a) 

.1/7.  '^^J  (L'Ila  Cotntniiisioìu%  2Ì)  del  Mini- 
stero, —  Poiché  la  nìunicipalizz-azioue,  priina 
che  uii  istituto  di  diritto»  è  stata,  ed  è,  un 
istituto  di  fatto,  in  Tfiilia  largaraeiite,  oome- 
chò  divcrsaTTi Olito,  attuato:  emerge  chiara  la 
necessità  di  applicare  le  nuove  dLsposizioni 
legislative  ai  servizi  che  presentemente  sieno 
condotti  dai  Comuni.  Questi,  i»ertauto,  avranno 
un  armo  di  tcuìpo.  per  adaliansi  alle  norme 
delle  aziende  mnu!cipali3czat(%  propriamente 
dette,  o  a  quelle  dei  servizi  di  economìa,  di 
(!uì  parlasi  air  articolo  11). 

.1/*/.  30  (Mia  CommisHìone^  ?^  del  Mhu- 
slero.  —  Non  vi  ha  (*hi  non  vegga  la  neces- 
8Ìtà  di  integrare  la  presente  legge  con  parec- 
chi regolaujenti  geueiali,  <'onteneuti  le  pecu- 
liari norme  della  sua  attuazione;  e  ciò  più 
Volte  io  stesso  disegno  di  legge  ha  dovuto 
dichiarare  cspressaiuentje. 

Ma,  al  di  là  di  tali  riserve  esplicite,  sì 
estende  tutto  il  vastissimo  campo  in  cui  il 
potere  e^^ccutìvo  deve,  con  il  suo  proprio  di- 
ritto di  ordinanza,  completare  la  legge,  pre- 
standole tutte  le  f*ondizioni  pratiche  di  at- 
tuazione. 

Un  solo  emcndanuMito.  per    amore  di  più 

corretta  dizione  giuridica,  abbiamo  addotto 
al  disegno  ministeriale.  Questo  propone  che 
diasi  la  ptcoUà  di  entanare  i  n^golatnrnti 
nrreHaari,  Una  tal  formula  potrebbe»  a  talujìo 
far  sorgere  il  sospetto  che  vi  si  contenga  una 
tal  quale  delegazione,  da  parte  del  potere  le- 
gislativo :  il  che  nonn  è,  uè  può  essere.  Pre* 
feriamo  la  locuzione  più  semplice,  e  d'altronde 
più  consentanea  alla  prassi  del  nostro  diritto 
pubblico  ;  //  Gorerno  del  He  emanerà  i  re- 
golamenti necessari  per  V  eaecnzione  della 
presente  legge.  In  tal  modo,  eliminata  qual- 
siasi possibilità,  ancha  remota,  di  equivoci, 
in  omaggio  ai  principi  fondamentali  detla  di- 
visione dei  poteri,  anziché  una  delegazione  o, 
ancor  raeno^  una  concessione,  non  si  sarà  fatto 
altro  se  non  un  riconoscimento  di  ciò  che  è 
ambito  proprio  del  potere  esecutivo,  di  fronte 
al  legislativo. 


XXII. 
Conrlnsinne, 

Onorevoli  collcghi  !  Appressandoci  alla 
fine,  vi  confessiamo  noi  su*ssi,  pei  primi,  di 
aver  fatto  opera  tutt*  altro  che  completa. 

Un  r  impresa  del  legiferare  sulla  munici- 
palizzazione è  ardua,  se  altra  mai. 

Piacciavi  ricordare  che,  in  proposito,  nc> 
suna  legge  organica  esiste  ancora  in  alcun 
paese  del  mondo  ;  neanche  là  dove,  per  forza 
di  cose,  ì  servizi  mnnicipHli  si  sono  più  ga- 
glìardemente  di  [fusi.  iSo  al  Parlamento  pia- 
cerà dì  coronare  coi  suoi  voti  questo  disc*gno 
di  legge,  r  Italia  avrà  il  vanto  di  presentiirai 
la  prini.M,  nel  consorzio  dell<*  civili  nazioni, 
con  un  (*oiuples8o  di  disposizioni  legislative, 
razionalmente  concepite  ed  armonicamente 
svolte,  sovra  una  materia  di  esscnzialissinm 
importanza  sociale;  in  cni  battagliansi  ten- 
denze» diverse  di  scuola  ed  opi^osti  interessi  di 
persone  e  di  classi  :  in  cui  ra^-colgonsi  tanti 
voti  di  cittadini^  speranze  di  contribuenti,  le* 
gittimc  aspettative  di  città;  in  cui  —  per 
dirla  con  una  sola  frase  —  vibra  acutamente 
tanta  parte  delT  agitata  vita  moderna! 

Di  fronte  alla  nobiltà  ed  all'altezza  del 
fine,  giustificansi  le  inevitabili  manchevolezze. 

La  vostra  Commissione  avrebbe  voluto  in 
molto  nmggior  misura  emendare  il  disegno 
ministeriale  ;  ma  ha  preferito  il  meno,  timo- 
rosa di  far  peggio,  pei'  amare  del  meglio  e 
del  più*  tJccorre  prudente  graduazione,  nel- 
r  ordinare  le  cose  nuove  ;  ed  in  omaggio  a 
tate  jniìU'ipio  parecchi  di  noi  hnn  rinunciato 
a  molti  loro  personali  concetti,  ed  hanno  ac- 
consentito a  non  oltrepassare  il  generale  sì- 
stema  propostoci,  pur  integrandolo  e  cori'eg- 
gendolo  in  molte  sue  parti  singole. 

In  avvenire,  con  altre  leggi,  potrà  pi'ov- 
vedersi  meglio.  La  massima  dei  nostri  padri 
*  provando  e  riprovando  »  applicasi  anche 
alla  legislazione,  specialmente  sociale.  Per 
oggi,  questo  occorre  :  cominciare.  Ed  a  ciò 
provvede  il  presente  disegno  di  legge,  che  ^s^ 
noi  raccomandiamo  ai  vostri  suffragi,  con  la  «.^ 
coscienza  di  proporvi  cosa   al  pubblico  bene 

profittevole.  Angelo  Majora&a,  relatore. 


I  beccucci  oi'iginali  pei'  Acetilene  della 
casa  I.TOnSchwarz di  Norimbei  gasi  trovano 
solo  dal  signoi*  G.  Fagensteoher,  Milano 

—  Vìa  Vincenzo  Jlonti,  3ti, 
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LA  CONFERENZA 

delPon.  deputato  Angelo  JWajopana 

sulla  Municipalizzazione  dei  Pubblici  Servizi 

Abbiamo  pubblicato  per  esteso  la  relazio- 
ne fatta  dalla  Commissione  Parlamentare  ed 
il  Progetto  di  legge  sulla  Municipalizzazione 
dei  pubblici  servizi.  Attendiamo  da  Roma  la 
relazione  della  «  Gazzetta  Ufficiale  »  della  di- 
scussione avvenuta  alla  Camera  dei  Deputa- 
ti —  discussione  che  riporteremo  pure  per 
esteso.  —  Intanto  togliamo  dal  «  Bollettino 
del  Collegio  degli  Ingegneri  ed  Architetti  in 
Napoli  »  il  discorso  dell'on.  Angelo  Majorana 
letto  a  quel  Collegio. 

Ed  essendo  che  Ton.  Majorana  tenne  la 
conferenza  appena  la  Camera  ebbe  votata  la 
legge,  cosi  crediamo  riescirà  interessante  ai 
nostri  lettori  conoscere  i  motivi  che  lo  indus- 
sero a  spiegare  V  indole,  la  portata,  gli  ef- 
fetti probabili  della  legge  della  municipaliz- 
zazione da  lui  patrocinata. 

Signori  ! 

Io  eredo  che  non  ultima  fra  le  cause  onde  la  no- 
stra vita  pubblica  appare  viziata  sia  V  ignoranza  in 
cui  il  grosso  del  pubblico  in  Italia  versa  rispetto  a 
ciò  che  la  rappresentanza  sua,  comunale,  provinciale, 
ma  specialmente  la  più  alta,  cioè  quella  che  siede 
nella  Camera,  compie.  In  tutta  Italia,  ma  in  ispecial 
modo  nel  Mezzogiorno,  di  cui  io  sono  fiero  di  esser 
figlio,  è  comune  V  impulso  di  lamentarsi  del  modo  con 
cui  i  pubblici  poteri  funzionano,  ma  non  è  egualmente 
vigile  la  censura  illuminata,  ma  non  è  egualmente 
continuo  l' esame  minuto,  diligente  coscienzioso  di 
quello  che  nel  Parlamento  si  compie. 

Che  se  l'opinione  pubblica  seguisse  l'attività  par- 
lamentare in  modo  continuo,  se  dell'opera  legislativa, 
prima  ancora  che  le  leggi  sian  discusse  e  votate  e  an- 
che dopo  che  sian  deliberate,  il  pubblico  avesse  co- 
gnizione esatta  e  precisa,  molti,  ben  molti,  degli  incon- 
venienti, che  nella  nostra  vita  politica  si  deplorano, 
scomparirebbero. 

Ecco  perchè  io  ho  creduto  essere  per  me  occasione 
fortunatissima  il  venire  qui  a  rendere  ragione  di  una 
legg*^,  non  audace  ma  prudente,  non  sovvertitrice  ma 
innovatrice,  che  non  potn\  cambiare,  è  vero,  faccia 
alle  cose,  ma  che,  se  gradualmente  e  saviamente  ap- 
plicata, e,  soprattutto,  se  coscienziosamente  applicata, 
potrà  dare  molti  vantaggi  ai  Comuni  non  solo,  ma  an- 
che, e  in  maggior  misura  alle  classi  lavoratrici. 

Grazie,  dunque,  all'  Egregio  Presidente  del  bene- 
merito Collegio  degli  Ingegneri  e  Architetti  di  Napoli, 
che  consente  a  me  di  illustrare  qui  la  debole  opera 
mia,  spesa  in  Pajlamento  quale  relatore  della  legge 
sulla  Municipalizzazione  dei  publ)lici  servizi,  che  con- 
sente a  me  —  e  questo  è  ben  altrimenti  importante  !  — 
di  riferire  fuori  del  Parlamento  quanto  in  seno  ad  es- 
so bì  è  operato  ;  perchè  il  vero  concetto  delle   libere 


istituzioni  è  che  paese  e  Parlamento  si  integrino  non 
solo  nei  momenti  delle  elezioni  {Misa)  ma,  sopra  tutto, 
nello  studio  illuminato  e  nella  critica  cosciente  delle 
leggi  che  si  discutono  e  si  approvano  { Benissimo- Aj)- 
plausi). 

Signori,  le  idee  camminano. 

Talvolta  nella  nostra  memoria  iilcuni  fatti  anned- 
dotici  rimangono  scolpiti  nella  nostra  mente  più  di  al- 
tri complessi  ed  importanti,  per  la  impressione  che  han 
lasciato,  se  non  altro,  sulla  nostra  fantasia.  Nella 
mia  mente  è  rimasto  un  fatto  di  cronaca  :  nel  1897, 
cinque  o  sei  anni  addietro,  lessi  in  un  giornale  che  a 
Torino  si  teneva,  ad  iniziativa  dei  partiti  cosi  detti 
sovversivi,  un  e  mizio,  ed  un  oratore  parlò  della  Mu- 
nicipalizzazione dei  Pubblici  servizi  ;  un  delegato  di 
Pubblica  Sicurezza  lo  interruppe  dichiarando  sovver- 
sivo l'accenno  fatto  a  questo  riguardo  ;  l'oratore  insi- 
stette ;  il  delegato  sciolse  a  suono  di  tromba  il  Co- 
mizio !... 

Ripeto  ;  cinque  o  sei  anni  fa  ciò  accadeva  a  To- 
rino. 

Al  fatto  di  cronaca  risponde  la  storia  con  la  sua 
evoluzione  continua  e  fatale.  Nel  1898  una  Connnissio- 
ne  Parlameniare,  incaricata  dello  sludio  della  legge 
sul  credito  Comunale  e  Provinciale,  presentò  un  or- 
dine del  giorno  al  riguardo  :  la  parola  Municipalizza- 
zione non  era  pronunziata,  si  accennava  all'  assunzio- 
ne direna  per  parie  elei  comuni  di  pubblici  servizi  in 
modo  perifrastico  ma  la  camera  non  fece  buon  viso 
alla  proposta. 

Nel  1899  un'altra  Commissione  Parlamentare,  che 
studiava  i  provvedimenti  finanziari,  arrivò  a  formula- 
re un  ordine  del  giorno  propugnante  la  Municipaliz- 
zazione dei  pubblici  servizi  :  questa  volta  la  parola 
Municipalizzazione  era  pronunziata  tassativamente,  e 
si  aveva  quindi  un  notevole  passo  innanzi,  ma  ciò  non 
per  tanto,  non  si  ottenne  alcun  risultato  pratico. 

Ma,  oggi,  appena  cinque  anni  dopo  che  un  dele- 
gato di  Pubblica  Sicurezza  scioglieva  come  sovversivo 
un  Comizio  in  cui  si  parlava  incidentalmente  della  Mu- 
nicipalizzazione dei  Pubblici  servizi  oggi,  ossia  ieri  6 
dicembre  per  l'appunto,  una  legge  al  riguardo  è  stata 
votata  dalla  Camera  dei  Deputati  con  una  nmggioran- 
za  di  2[3  di  votanti  ;  e  vi  ha  di  più,  perchè  se  è  vero 
che,  nello  scrutinio  segreto,  81  hanno  votato  contro, 
però  dei  25  oratori  che  sulla  legge  hanno  parlato,  24 
sono  stati  favorevoli  ed  uno  solo  contrario. 

Signori,  torno  a  dirlo  :  le  idee  camminano. 

Sulla  Municipalizzazione,  cosa  vecchia  anzi  vecchis- 
sima, l'attenzione  pubblica  non  si  era  mai  rivolta  in 
Italia.  Egli  è  vero  che,  da  lungo  tempo,  i  Comuni  ita- 
liani municipalizzavano,  senza  che  si  pronunziasse  la 
parola  Municipalizzazione.  àSe  mi  è  permesso  attingere 
questo  solo  paragone  alla  mia  rehizione  parlamentare, 
io  direi  che  è  accaduto  ai  Coiunni  couie  a  quel  per- 
sonaggio di  Molière,  che,  arricchitosi  per  le  più  volgari 
forme  di  mercatura,  volle  diventare,  egli  analfal)eta, 
sapiente,  e  chiamò  un  maestro  perche  lo  istruisse  e, 
nell'apprendere  la  distinzione  fra  prosa  e  poesia,  escla- 
mò :  ma  dunque  per  tanto  tempo  io  ho  p«'irlato  in  pro- 
sa senza  saperlo?  Quanti  Comuni  vi  sono  stati  che, 
con  acquedotti,  con  officine  di  gas  e  con  mercati,  for- 
me più  comuni,  e  con  trasporti  funebri,  forme  più 
rare,  e  con  tante  e  tante  altre  forme  di  attività  volte 
a  soddisfare  ai  pubblici  bisogni,  quanti  Comuni  vi  sono 
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stati,  che  hanno  direttamente  prestito  1  pubblici  ser- 
vizi fino  ad  oo:gi  ?  Eppure  il  pubblico  non  se  ne  è  al- 
lannato  sulle  prime  :  o«>:<ri  viceversa  ha  cominciato  a 
concepire  qualche  speranza,  che,  ])er  una  delle  solite 
reazioni,  si  tenta  di  spin«;ere  da  alcuni  fino  all'ecces- 
so, fino  alla  frenesia  ;  ma  questa  tendenza  bisoj>;na  as- 
solutamente e  con  o^ni  forza  prevenire,  perchè  io  cre- 
do che  in  ])0che  cose,  come  in  questa  della  Munici- 
palizzazione, occorre  tenere  il  giusto  mezzo,  conser- 
vare l'equilibrio,  e  non  biso^ia  nò  nutrire  soverchie 
diffidenze  ne  esagerata  fiducia. 

Ripeto  :  quantunque  in  Italia  la  gestione  diretta 
fosse  stata  abituale,  gli  animi  non  se  ne  occupavano 
gran  che,  ma  il  primo  annunzio  che  una  legge  si  pre- 
parava al  riguardo  fu  accolto  con  un  poco  di  spaven- 
to :  si  dimenticava  o  si  ignorava  quello  che  in  molti 
altri  paesi  si  faceva  e  sopra  tutto  in  Inghilterra  dove 
la  Municipalizzazione  era  assunta  come  dognmdai  par- 
titi conservatori  ;  dove  un  liberale  come  ponte  di  tran- 
sizione per  il  crescente  iniperialismo,  Giuseppe  Cham- 
berlain,  la  faceva  valere  come  strumento  pratico  di 
attuazione  della  sua  nuova  teorica  altamente  conser- 
vatrice, in  Inghilterra  dove  Manchester  (che  fu  già 
patria  (h'I  più  rigoroso  individualismo;  assume  il  pri- 
mato della  Municii)alizzazione  e  dove  immedìatanuMite 
molte  altre  cith\  la  seguono  sulla  vìa  del  nuovo  pro- 
gresso. 

In  Italia  sulle  prime  erano  soltanto  i  parliti  avan- 
zati, anzi  solo  i  socialisti  che  cercavano  di  avere  il 
monopolio  ideale  della  Municipalizzazione.  E  ciò  era 
logico  dal  loro  punto  di  vista,  perchè  essa,  nel  con- 
c'tto  socialista,  deve  servire  come  avviameato  e  come 
mezzo  al  raggiungimento  del  collettivismo  che  essi 
hanno  per  fine  delle  loro  as])irazioni.  Anzi  molte  di 
quelle  paure  traevano  origine  appunto  dal  fatto  che 
questa  legge  fi)ss;'>  propugnata  dai  socialisti  :  poiché 
in  politica  poche  volte  si  va  per  la  via  diritta,  ed  as- 
sai volte  si  vuole  e  disvuole  in  odium  auciorìs. 

^>ggi,  l)er  la  maggiore  conoscenza  di  quello  che  si 
fa  all'estero,  conoscenza  non  solo  di  legislazione  com- 
parata ma  anche  di  pratica  amministrativa,  oggi  si 
vede  che  non  fa  bisr>guo  di  andare  fino  all'ideale  per 
lo  meno  discutibile,  della  colletti vazione  dei  mezzi  di 
])ro(luzione  :  oggi  si  vede  che  possono  benissimo  i  Mu- 
nicipi gestire  i  servizi  pubblici,  e  che,  qualunque  possa 
essere  l'avvenire,  anche  in  omaggio  ai  migliori  prin- 
cipi i,  si  j)uò  e  si  deve  ammettere  la  integrazione  delle 
f.)rze  sociali  mediante  il  Municipio,  che  è  uno  dei  prin- 
cipalissimi  organi  della  vita  pubblica,  anzi  è  indiscu- 
tibilmente il  secondo,  dopo  lo  Stato. 

La  Municipalinzazione,  e  mi  consenta  l'adunanza 
una  breve  e  fugace  indagine  dottrinale  prima  di  ad- 
dentrarmi nell'esame  pratico  della  legge  votata  ieri  in 
Parlamento,  la  Municipalizzazione  si  è  tanto  difiusaed 
ancora  si  diflbnderà,  sopra  tutto,  per  la  evoluzione 
innegabile  del  concetto  dtl  Comune.  Esso  che  un  tem- 
po si  confondeva  con  lo  Stato,  che  legiferava  e  giu- 
dicava e  tutti  i  poteri  in  sé  riassumeva,  esso,  di  cui 
Aristotele  disse  che  i  confini  sono  quelli  che  traccia  il 
su.  no  delia  tromba  del  banditore  chiamante  in  piazza 
i  cittadini  a  delil)erare,  ullicio  che  nel  medio  evo  era 
sostenuto  dal  suono  delle  campane,  esso,  che  fu  j)iù 
tardi  di-;uguale  rappresentanza  di  classe,  oggi  con 
la  grande  evoluzione  già  compiutasi,  è  sempre  un  or- 
gano dello  Stato  ma  va  acquistando  una  funzione  ho- 


ciale  sempre  crescente,  sempre  maggiormente  progres- 
siva. Ed  è  cieco  chi  ciò  non  intende  :  è  cieco  chi  non 
vcide  come  il  progresso,  mirando  da  una  parte  a  rin- 
vigorire l'attività  dei  singoli  individui,  e  dall'altra  ad 
unirli,  perchè  dalla  collettività  stessa  ciascuna  indi- 
vidualità possa  afforzarsi  ed  acquistar  nuovo  vigore 
e  nuova  possanza,  avvia  il  Comune,  mediante  questa 
grande  evoluzioni»,  ad  una  massa  di  doveri  sociali  che 
non  ])Otevano  per  lo  innanzi,  neanche  concepirsi. 

Contribuisce  a  ciò  l'aumento  continuo  della  popo- 
lazione urbana.  Se  ci  è  un  aumento  nonnaie  della  po- 
polazione in  genere,  essa,  per  le  classi  rustiche,  ha 
meno  importanza,  ma  relativamente  è  di  gran  lunga 
superiore  nelle  grandi  città,  dove  cause  divexsissime 
influiscono  ad  un  aumento  continuo  ed  incessante  :  an- 
niento di  pubblici  funzionari  civili  e  militari,  aumento 
e  sviluppo  delle  industrie  che  richiamano  nelle  città 
gran  quantità  di  operai  :  miglioramenti  d<^i  mezzi  di 
trasporto  e  dì  comunicazione,  la  stessa  sfrenata  ten- 
denza caratteristica  della  società  moderna  a  progredire 
vertiginosamente,  tendenza  che  aumenta  gli  spostati, 
fa  si  che  la  vita  urbana  sia  preferita  alla  vita  rustica. 
Per  queste  e  tante  altre  cause  che  non  è  qui  il  caso 
di  accennare  la  popolazione  cresce  non  solo  quantita- 
tivamente ììui  jsnchc  qualitativamente,  perchè  i  citta- 
dini, de  sono  chiusi  entro  uno  stesso  fosso  e  dentro 
le  stesse  njura,  stringono  ogni  giorno  una  serie  di  rap- 
porti più  intimi,  e  costituiscono  quella  che  è  stata  chia- 
mata, con  frase  felicisstma,  intensificaBiono  urbana. 

A  tale  aumento  di  popolazione  urbana,  ai  bisogni 
cln^  con  questa  proporzionalmente  crescono,  special- 
mente alle  condizioni  delle  classi  meno  abbienti  deve 
pensare  la  società  con  opportuni  prov\'edimenti  :  ed 
uno  dei  grandi  padri  tiella  Municipalizzazione,  lo  Cham- 
berlain,  ha  trovato  una  formala  che  al  riguardo  teori- 
co ])uò  servire  meglio  di  ogni  altra  a  rischiarare  il  fe- 
nomeno. Egli  ha  detto  :  1'  indole  della  tipica  città  mo- 
derna è  quella  per  cui  si  possono,  ai  singoli  convi- 
venti nella  città  stessa,  ai  singoli  cittadini,  anche  ai 
più  j)Overi,  prestare  in  modo  collettivo  quelle  soddisfa- 
zioni che  la  economia  individualista  garantisce  soltan- 
to ai  ricchi.  Onde,  come  per  esempio  accade  che  il 
ricco  signore,  godendo  dei  mezzi  della  sua  privata 
fortuna,  va  cannninando  in  carrozza,  il  Comune  prov- 
vede perchè  tutti  possan  godere  della  carrozza  me- 
diante i  tramwais,  la  famosa  «carrozza  di  tutti»  del 
De  Amicis  ;  onde,  mentre  il  signore  dispone  di  una 
villa  in  cui  può  godere  in  determinate  ore  degli  sva- 
ghi della  vita  e  respirare  un  po'  di  aria  ossigenata, 
cosi  il  Comune  offre  a  tutti  i  pubblici  giardini.  E  gli 
esempi  si  potrebbero  moltiplicare  ;  poiché  sovra  una 
larghissima  scala  l'evoluzione  del  Comune  obbliga 
questo  a  rendere  dei  servigi  a  tutti,  che  si  formulano 
nelle  parole  :  dare  in  modo  collettivo,  a  tutti,  quelle 
agiatezze  che  soltanto  la  ricchezza  può  dare  ai  favo- 
riti della  fortuna. 

Ciò  posto,  sarebbe  indegno  del  nome  di  statista  o 
soltanto  di  studioso  dei  fenomeni  sociali  colui,  che, 
nel  campo  operoso  della  legislazione  o  in  quello  serio 
e  fecondo  degli  studi,  non  si  proponesse  il  problema 
di  vederi?  in  che  modo  il  Comune,  che  deve  soddisfa- 
re a  tanti  servigi,  può  gestirli  da  sé  o  fino  a  quando 
e  con  quali  restrizioni. 

Fino  a  quando  le  funzioni  dei  Comuni  si  potevano 
considerare  ristrette  e  limitate  alla  sola  pulizia  urbana, 
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o  II  qu«^lli*  f'unzìoTii  i-lii^  lo  Stato  vet\v  nd  v^s\  n^o^rn- 
vandoli  di  spose  e  dì  onori  conio  pur  troppo  in  Tialìn 
Iti  è  usato  od  abuyuto,  oh  ftllora  il  probleiim  doUa  Mti- 
iiÌL*Ì|iiilÌzzAZÌono  noti  jioteva  sorg^orc^  no  ossero  eou- 
lem piato  neppure  dì  stHigjfgitn  l  Ma  quando  rntunento 
delle  iiopolflzioni  urlmne  lia  fatto  si  che  le  funzioni 
dei  Comuni  non  solo  sìaiìo  orestLÌute  nm  sian  dotitinntc 
a  progressivaiuente  orescoro,  il  ]ìrol»U'ina  di  più  ooin- 
plessi  ed  efficaci  mexzi  di  prodii'/Jone  si  o  impo5lo,  ed 
nilora»  pur  la  coin piota,  per  la  miglioro  tiolu;eioue  del 
problema  stesso,  si  è  presentata  ln;jioninetito  un' idea 
eeniplici88ìma^  Tnovo  dì  Colombo^  una  idea  ciio  può 
sembrare  peregri lia  soltanto  a  chi  vuol  ehiudi're  gli 
occbi  idla  realtA  ;  si  è  detto  :  Vi  sono  molti  servigli 
che  sercono  ad  integrare  le  forze  deboli  depresse,  ser- 
vizi che  non  possono  esser  resi  altrimenti  che  me- 
diante la  occupazione  del  domiinio  comunale,  elio  rno- 
dìante  la  esplicazione  di  uu  necessario  monopolio  dì 
fatto,  di  cui  il  Comune  è  gestore.  Mezzi  di  comuni- 
eaasìone,  per  esempio  :  ma  è.  evidente  cbe  per  stabilirli 
bisogna  occupare  il  suolo  del  Comune,  IllutnìiiaKione: 
ma  e  evidente  che  se  è  sotterranea  come  nuella  del 
Gaz  deve  occupare  11  sottosuolo  dì  propri*  tri  del  Co- 
mune^ se  è  aerea  come  quella  elettrica,  deve  occupare 
rafia  pubblica,  che,  per  esser  tale,  ò  di  dominio  comu- 
nale. E  cosi  per  gli  acquedotti,  fognature,  e.  per  tanti 
e  t^inti  altri  servigi  cbe  i  Comuni  hanno  avuto  il  sì- 
stema  tli  concedere  a  privati  assuntori,  ai  medesimi 
prestando  quello  cbe  era  di  dominio  comunale  cioè 
anelo,  sottosuolo  e  soprasuolo.  I  privati  speculatori 
hanno  impiegati  i  loro  capitali  che  han  loro  fruttato 
bei  quattrini,  e  non  sempre  è  andato  al  Comune  una 
corrispondente  mercede.  1  lucri  che  quelli  hanno  rea- 
li^a^ati,  in  tu  assi  ma  parte  li  hanno  realizzati  perchè  le 
couceE^sioni  industriali,  che  si  sono  ad  essi  accordate 
hanno  avuto  il  valore  di  veri  monopolìì.  Ed  allora  si 
è  detto  :  percbè  questi  servigi  non  !i  potrebbero  ge- 
stire 5  Municipi  ?  Cosi  è  sorta  la  prima  forma  di  Mu- 
nicipalizzazione, quella  eioò  che  verte  ìinniediatamente 
e  direttamente  sulla  proprietà  comun/ile,  dalbi  quale 
mira  a  sopprimere  Y  intermediario  fra  ii  Comune  ed 
il  pubblico.  Ed  è  questo  veramente  —  ripeto  la  frase  — 
r  uovo  di  Colombo. 

Una  volta  amnn^sso  il  concetto,  si  deve  continuare 
flulla  stessa  via,  Se  il  Comune  può  gestire  un  acque- 
dotto, se  può  inqiiantare  e  gestire  un  servizio  di  il- 
Inniinazione  a  gas  od  elettrica,  gè  può  costruire  una 
fognatura,  t-ade  la  grande  obbiezione  liberista  che  in 
modo  assoluto  diceva  essere  incapaci  gli  enti  pubblici 
a  condurre  imprese  siffatte.  Se  mi  è  permesso  uu  pa- 
ragone volgare  dirò  :  Basta  entrare  dalla  porta,  quan- 
do questa  è  aperta  ;  jxttf*.f  janua ,  è  il  prìmo^  il  secondo 
©d  il  ti*rzo  piano  che  si  otTrono  al  visitatore  ;  tutta  la 
casa  e  aperta.  Ammesso  il  principio  delle  assunzioni 
da  parto  del  jMunicipio  di  servizi  puli!)lici  quando  essi 
vertono  sulla  proprietà  comunate  si  deve  arrivare  alla 
eoneJusione  che  anche  in  altri  casi  caso  può  essere  un 
buon  esercente  :  non  dobbiamo  che  allargare  il  campo 
ed  ai  mono JK) lì  naturai  aggiungere  quei  fittizi  e  di  leg- 
ge, per  avere  il  secondo  passo  tiella  vii\  tlella  iiiuniei- 
palìzzazione,  E  poi  ci  è  un  terzo  passo,  quale  e  quello 
dì  gestire  delle  industrie,  di  assumere  resercizio  di 
fonne  vere  dì  produzione  lasciando  lìbera  T  iniziativa 
privata,  ma  concorrendo  con  essa  sìa  per  avviare  la 
produzione,  che  jier  impedire  le  coalizioni    che    avidi 


e  pronti  speculatori  jjossono  fare  allo  scopo  dì  rialzare 
i  proz/J  dei  pubblici  servizi  per  guadagnare  oltre  mi- 
sura ed  oltre  convenienza  ed  equità. 

Ecco  brevemente,  con  la  maggiore  concisione  poa- 
Hibite,  la  teoria  della  municipalizzazione  intorno  alla 
quale  io  credo  che  ci  sia  poco  da  dire.  Ma  quando 
dalla  teorìa  scendiamo  ai  l'ulti,  quando  questi  principii 
vogliamo  tradurli  in  atto,  molte  e  gravi  dilìicolià  si 
presentano  ed  (*  di  queste  che  a  preferenza  ìo  debbo 
parlare,  perchè  non  sarebbe  serio  discutere  principii 
ideali,  senza  esannimrne  le  condizioni  pratiche:  per- 
ciò dobbiamo  esaminare  le  opposizioni  che  si  presen* 
tano  «Ila  pratica  attuazione, 

DilUcokiX  non  ne  mancano  ;  quelle  osservazioni,  che 
la  vecchia  e  gloriosa  scuola  liljerista  faceva,  se  non 
valgono  fino  al  punto  di  impedire  del  tutto  la  ninni- 
ci pnlizzazion**  debbono  vab^e  por  farla  frenare, 

Non  ci  ò  dubbio  :  il  privato  assuntore  v  molto  jiiù 
oculato,  molto  più  prudeute,  molto  più  economico  che 
non  sia  il  gestore  della  cosa  pubblica.  Soltanto  uno 
spìrito  di  sagritìzfo  può  consentire,  non  dico  la  retti- 
tudine, elio  si  presume  in  tutti,  tua  la  continuità  nel- 
r  esercì  zio  del  mandato  pubblico,  ed  allora  hìsogna 
mettere  pure  in  calcolo  quest*  elemento  ed  evitare  che 
tutte  le  forme  torbide  deirattività  e  dell'  inframmet- 
tenza politica,  tutti  p:V  inquinamenti  dei  politicastri, 
tutte  le  forme  di  corruttela  per  cui  gli  interessi  ]mb- 
hliei  non  rappresentano  che  uu  miserabile  ed  indegno 
pretesto  per  far  valere  gli  interessi  privati,  tutte  que- 
ste cause  perturbatrici,  dico,  non  valgono  a  rom pro- 
mettere il  principio. 

Per  questo  la  Municipalizzazione  è  stata  chiamata 
la  quadratura  del  circolo  ;  essa  deve  risolvere  duti 
termini,  talvolta  inconciliabili,  serv^izio  pubblico  da 
una  parte  ed  attività  industriale  dall' altra.  Questa  ha 
bisogno  di  prontezza,  di  decisioni  subitanee,  ed  è  im- 
jìrontata  alle  esigenze  urgenti  del  momento  ed  alle 
condizioni  dei  nii'rcati  per  quanto  riguarda  special- 
mente acquisti  di  materie  prime  che  possono  da  un 
momento  all' altro  variare  di  prezzo,  apportando  danni 
enormi  all'azienda  se  non  si  fanno  nel  momento  giu- 
sto ed  opportuno.  Cosi  per  esempio  in  una  officina  di 
gas  sì  ha  bisogno  di  carbone,  e  questo  deve  essere 
talvolta  comprato  subito  e  non  tergiversare^  percbè  un 
piccolo  aumento  unitario,  su  una  grande  quantità  di 
merce,  potrebbe  apportare  la  rovina  deirazìenda:  co- 
me sì  potrebbero  applicare  tutte  le  norme  lente  e  cau- 
telose volute  dalla  legge  ordinaria  ?  E  che  diremo  della 
dì  iti  Cile,  e  pur  cosi  importante,  utilizzazione  dei  resi- 
dui ?  Ecco  il  lato  grave  del  problema.  Dall'altra  parte 
dobbiamo  pure  tener  presente  che  si  tratta  di  un  ser- 
vizio pubblico  e  quindi  non  possiamo  portare  in  esso 
i  gretti  criteri  dì  un  privato  amministratore  che  gesti- 
sce solo  per  sfruttare  in  tutti  i  sensi  il  capitale  im- 
piegato, e  cominciando  dai  suoi  operai  cerca  di  riims- 
sare  i  salari,  cerca  di  aumentare  le  ore  di  lavoro,  cer- 
ca di  opprimerli  in  tutti  ì  modi  possibili,  e  poi  pas- 
sando agli  utenti  cerca  di  rialzare  le  tariffe  perché 
non  è  obbligato  ad  agevolare  la  popolazione,  e  cerca 
di  sfruttare  tutto  e  tutti  quanto  più  e  possibile.  Ma  il 
Comune  deve  guardare  con  vista  più  alta  il  problema 
e  nel  medesimo  tempo  con  intendimenti  più  moderni, 
deve  cominciare  dagli  stessi  strumenti  di  produzione, 
vale  a  dire  dagli  opiTai,  a  trattarli  in  modo  umano, 
non  pretendendo  quanto  sia  superiore  alle  loro  forze, 


^^ftmiine  dìrcttrimonU*  la  gf^stione  di  ini  grazometro, 
-MSii\  acqmidcitto,  di  un  iuipiantf»  rdcttrico?  L/i  Gintita 
^f^  »^:»^iUTinlt%  imittnole    tulvoUa    MH-oiido    le    iini*iT8stoTit 
d^^  ^  ^  jTÌrizxA^  UiV  ftltm  s5f*coìido  1p  nervose  impressioni 
dcm        s^uoì  stessi  componpiiti,  talvolta  secando  rìtitìaeiiza 
^,^B.l^  stessa  Iniona  opinione  pubblica»  non  può  <restire 
Hii         servizio   che   deve   avere   continuità    di    indirizzo. 
Vf».^  .*jte  voi  dare  alla  Giunta  Comunale,  elio  e  disadatta 
tftl  'W  olta  alla  ^e^tione   dei    servi/J    proprianìente   detti 
ii»i:ià.^«nicipali,   servixio   che   ha    bittoniio   della   mansinm 
co:M:m:»jH*tenza  e  di  elastica  continuità?   Dunque   non  il 
Cf>"*3nune  direttamente  deve  g-estiie  le,  aziende,  ma  que- 
sta     neppure  debbono  essen»  cnnipletainente  libere. 

K  evidente  che  la  confusione  fra  le   nonne    di    di- 
ritta:» unminisirativo  e  le  nonne  di  economia  induntriale 
de^^«  essere   neceasarla   ed   il   disegno   di   leg-^e,   per 
i|ti.8^nto  era  posi^iaìle,  ha  cercato  di  elinn*nare  i    danni 
di     ^laan  tale  necessità*  Ma  la  cosa  forse  più  importante 
d<^l     disegno  di  leg^<'  ii  la    distinstione   che    in    esso   è 
foiE^a  per   i    servìzi    dì  grande  e  (pielH  di  minore  im- 
pò  creanza.  La  Commissiono  Amminihtrativa  è  ammessa 
eole^iito  per  quel  servizi  elio   meritano   una   Ammìni- 
atr^^^jiione  a  parte  e  per  cui  valga  la  pena  di   crearla, 
mf^     ^uai  se  per  ogni  assunzione  dì    pubblico   senì/Jo 
sì     dovesse  autoriy.zare  la  creaziotu^  di  un  Direttore   e 
eli     xm'Ammìniscrazione  autonoma  e  dt  Impiegati  esclu' 
aiiri  ì  sarebbe  la  maniera  più  facile  per  collocare  tutta 
la    Crdange  degli  aj^pirantì  agli  ufìici  pubblici   per   cui 
là    ixnltà  d'Italia  si  mostra  indiscutii>ilmente  solida  per- 
^hÌ3   (laire^tremo  della  mia  Sicilia  alle  falde  delle  Alpi 
H^esto  dellVimpiegomnMia  è  \m  fenomeno  perfettanìentc 
concorde  (  Ri^a  -Ben issinw) . 

Uumpio  era  necesfìarto  di  limitare  ai  servizi  vera- 
muti  te  iniportantì,  a  quelli  che  per  la  loro  njole  ricbie- 
^J'^no  un'Ammini.strazione  compk'sHH,  il  sistema  innanzi 
accemmto  ;  ma  per  quelli  dì  minore  importanza  (sia  in 
«^'  stessi  considerati,  che  per  la  esiguità  della  popola* 
«ìofit*)  la  legge  votata  dà  il  modo  di  fare  la  ges^tione 
*U  «sconomia  pur  dando  alcune  semplilìcazìoni  partico- 
iKrl  che  qui  troppo  vi  infastidirei  se  volessi  ripetere, 
*ri  tal  maniera  si  ammette  la  gestione  diretta  ma  di- 
«tingendo  le  imprese  maggiori  dalle  minori»  per  quelle 
«*H«*gnantÌo  più  cautelose  garanzie,  per  quefste  minori^ 
^^  «empre  restando  per  entrambe  un'  idonea  ed  efl- 
^•C€!  r«>«ponsabìlità  amministrativa. 

XJn  altro  punto  di  grandissima  importanza  ò  stato 
HUello  dui  riscatti,  che  hanno  una  applicazione  imme- 
^^m  ^^'^tn  per  le  grandi  città  e  pei  grandi  se nizi^  tairto  che 
^^■'*ii  ù.  detto  che  la  sostanza  d<'lfa  legge  risiede  in  essi, 
^^M  Io  non  ripeterla  una  frase  molto  ripetuta  :  che  cioè 
^^B  *'*    I  taha  ci  sono  stati  (ine  cicli  storici  di  calale  di  bar 


'**'t,  il  primo  ai  tempi  di  Odoacre  e  compagni,  il  se- 
"^^itio,  dopo  il  lt<<iO,  per  opera  tli  tutt«  le  Società  eser- 
****ti  ì  pubblici  servizi. 

Ifì  non  ripeterù  «inesta  frase  ma  farò  notare  cbf^ 
^^f^  gran  quantità  di  contratti  furono  stipulati  a  lun- 
-^fiìmo  termine,  e  con  condizioni  che  non  voglio  cri- 
=-«^,  ma  certo  troppo  onerose  pei  comuni  all'  atto 
"^'*^  coneesrtione,  ma  certo  in  condizioni  assai  diverse 
"*  <-lixeIle  che  sono  presentemente  fatte  dai  moderni 
f>f>f  tmì  della  scienza  :  era  quindi  logico  che  da  mollo 
'**^*^po  9\  sentisse  il  bisogno  e  la  necessità  di  fare  ciò 
vi**-*  jn  paragonerei  ad  una  specie  di  ricognizione  di 
<|ll^^*tti  atti  di  concessione,  in  vista  delle  mutate  condi- 
«ioui  della  ludUiStna  e  della  scienzat 


Il  disegno  dì  le^ge  diceva,  nella  prima  proposta 
ministeriale,  e  noi  della  Commissione  abbiamo  accet- 
tato, e  la  Camera  ha  approvato,  che  si  possono  riscat- 
tare i  pubblici  servizi,  t^ui  sento  il  bisogno  di  giusti- 
ficare il  concetto  fondauientale  del  riscatto  perche  fu 
accusato  da  varie  parti  di  compiersi  con  esso  una  espo- 
nazione,  di  rotnper  la  fede  ai  contratti  ;  il  che  non  era 
giusto,  perubè  salvo  rindetinizzo  esso  non  può  patire 
eccezioni  per  una  considerazione  semplicissima  :  si 
tratta  di  servizi  pubblici  che  rivestono  un  carattere  di 
aita  necessità,  che  nou  sono  convenzioni  qualsiasi, 
che  non  sono  contratti  privati,  ma  unilaterali,  che  sì 
possono  chiamare  contratti  di  diritto  pubblico  ma  che 
ad  ogni  modo  ammettono  nella  maniera  più  certa  la 
revoca.  II  Comune  ha  concesso  il  suolo  pubblico  ;  egli 
che  concede  ha  il  diritto  di  revocare  la  concessione  e 
per  quanto  riguarda  tale  revoca  oramai  la  dottrina  è 
di  accordo  e  la  giurisprudenza  è  costante  nel  ritenerla 
possibile. 

Jla  se  ci  può  essere  la  revoca  della  concessione  Ìl 
Municìpio  ha  il  dovere  di  «lare  un  indennizzo,  che  deve 
essere  unico  e  giusto. 

E,  con  piacere,  debbo  dire  che  per  quanto  fuori 
del  Parlamento  delle  voci  siano  sorte  p^er  negare  il  dì* 
ritto  del  riscatto,  nella  Camera  nessuno  dubitò  che  lo 
sì  potesse  e  dovesse  concedere. 

Rispetto  alla  misura  deir indennizzo,  dopo  lunghis- 
sima discussione,  anche  battagliando  per  le  diverse  e- 
sigenze  che  qui  si  contrastano;  anche  qui  salvaguar- 
dando r  interesse  privato  da  una  parte  e  quello  pub- 
blico dairaltra  si  è  venuto  ad  una  via  di  conciliazione 
che  io  riassumerò  dicendo  che  si  è  deliberato  di  dare 
una  indennità  che  sia  unica  e  che  sìa  equa;  e  V  una 
e  Tal  tra  di  queste  due  qualifiche  hanno  un  significato 
speciale. 

Ha  significato  il  dire  che  la  indennità  deve  essere 
equa  in  quanto  la  legge  ha  detto  che  non  si  possono 
applicare  criteri  taj^sativì  e  diversi  ;  bisogna  invece  dare 
i  criteri  generali,  le  grandi  linee,  lasciando  a  II 'arbitrio 
ed  alla  coscienza  del  giudice  di  assegnare  il  giusto. 
Ma  sì  è  affermato  ancora  che  essa  deve  essere  imica  : 
che  cosa  vuole  intendersi  con  ciò? 

Quando,  o  Signori,  si  riscatta  un'impresa  privata, 
vi  sono  due  elementi  da  considerare^  il  materiale  del- 
l'impianto ed  il  profitto  mancato.  Questo  è  uno  dei 
punti  più  ardui  e  la  legge  votata  <iui  ha  una  straor- 
dinaria importanza  perchè  tocoi  un  punto  su  cui  i  pre- 
cedenti sono  scarsissimi,  se  non  pure  negativi.  Riscatti 
convenzionali,  da  noi,  ve  ne  sono  stati  moltissimi,  for- 
zosi ben  pochi,  quindi  è  questa  una  deJle  poche  volte 
in  cui  il  criterio  di  indeunizzo  assurge  alla  dignità  di 
precedente  legialativo. 

Vi  sono  —  ripeto  —  due  elementi  da  tener  presenti, 
il  materiale  deirimpianto^  ed  il  profìtto  che  al  conces- 
sionario viene  a  mancare  per  la  fine  della  sua  gestione. 
Io  ho  affermalo  die  in  queste  concessioni  di  pub- 
blici servizi  T  autorità  concedente  può  riscattare  sem- 
pre che  vuole  la  concessione,  ma  ho  soggiunto  che 
rindennizzo  ci  deve  essere,  perchè  la  Imona  fedo  non 
permette  che  quando  ìl  Comune  si  ^  impegnato  con 
un  contratto  per  un  determinato  periodo  possa  rom- 
pere il  contratto  senza  compensare  chi  leggìtti  ma  mente 
lo  esercitava. 

Bisogna  evitare  però  che  i  due  elementi,  lucro  ces- 
sante e  capitale  dall'  impianto  vengano  fra  di  loro  a  du- 
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plioarsi,  perchè  se  dessimo  tutto  il  lucro  cessante  in 
vista  della  durata  della  concessione  noi  in  questa  ma- 
niera daremmo  g'ik  il  capitale  dell'impianto,  e  se  poi 
diamo  anche  il  capitale  dell'impianto  avremo  data  una 
duplicazione  di  esso  cosa  non  giusta  né  equa.  E  (jne- 
sto  è  il  punto  più  dibattuto  e  contrastato,  ma  consen- 
tite che  io  lo  dica  ad  onore  del  Parlamento  Italiano 
più  alta  e  più  serena  non  poteva  essere  la  discussione 
e  la  via  di  conciliazione  seguita  ha  avuto  l'appoggio 
della  maggior  parte  delle  forze  del  Parlamento.  L'  o- 
norevole  Sonnino  stesso  fini  con  l'aderire  alle  nostre 
idee,  mentre  noi  accogliemmo  qualcuna  delle  sue,  come 
accogliemmo  anche  qualcuna  delle  idee  della  estrema 
sinistra. 

Noi  abbiamo  affermato  la  unitA,  dell'indennizzo  equo, 
in  cui  il  capitale  dell'  impianto  si  consideri  soltanto 
come  capitale  industriale,  sotto  il  punto  di  vista  più 
tecnico  della  parola  ;  e  non  (\  in  una  riunione  come 
questa,  in  cui  ci  sono  molti  miei  maestri  a  tal  riguardo 
che  io  debba  dilungarmi  a  dire  ciò  che  sia  il  capitale 
industriale  ed  attuale:  dirò  solo  ch'esso  è  quello  che 
comprende  l'impianto  in  vista  della  sua  destinazione, 
indipendentemente  dal  costo  passato  e  quindi  il  valore 
che  gli  si  deve  attribuire  è  quello  che  ha  in  vista  del 
futuro.  Poi,  abbiam  detto  che  bisogna  dare  i  profitti 
mancati  ])er  tutta  la  durata  della  concessione  purché 
non  superi  i  20  anni,  ma  d(»purati  degli  interessi  a  sca- 
lare del  capitale,  perchè,  se  ciò  non  avessimo  fatto,  ' 
ci  sarebbe  stato  una  duplicazione  di  compenso. 

Alcuni  dicono  che  con  le  modificazioni  addotte  al- 
l'ultima ora  i  Comuni  non  potranno  più  fare  riscatti  ', 
perchè  verranno  a  pagar  tro])po  caro,  ma  questa  affer- 
mazione non  ha  fondamento  tanto  è  vero  che  la  legge 
in  se  stessa  e  nelle  sue  modalità  non  piace  ai  conces- 
Bionari  che  speravano  di  arricchirsi  per  intera  la  resi- 
duale durata  della  concessione  con  tutta  la  somma  dei  ; 
profitti.  Ija  soluzione  trovata  nella  legge,  rimanendo 
nel  giusto  mezzo,  è  etjua  e  corretta  perchè  rappresenta 
un  contemperamento  che  tiene  cojito  delle  ragioni  di 
tutti. 

In  questo  modo,  o  Signori,  vi  ho  esposto  a  grandi  ; 
linee  il  contenuto  della  nuova  legge  :  poche  parole 
consentite  che  aggiunga  circa  la  utilizzazione  della 
legge  medesima.  E'  da  credere  che  sia  utile?  Potrà 
essa  giovare  ?  E  potrà  soprattutto  giovare  al  Mezzo- 
giorno ?  Io  credo  che  sì,  io  credo  che  senza  cullarci 
in  8p(»,ranze  esagerate,  dando  bensì  prova  di  quella 
grande  energia  che  il  nostro  Egregio  Presidente  a 
proposito  ricordava  dianzi,  l'Italia  e  sopra  tutto  l'Ita- 
lia del  Mezzogiorno  se  ne  possa  servire  e  principal- 
mente se  ne  possano  giovare  i  grandi  Comuni,  ed  io 
qui  ho  l'onore  di  parlare  nel  grandissimo  Comune  d'I- 
talia. Una  legge  che  permette  di  ritogliere  ad  esame 
le  concessioni  di  tutti  i  grandi  servizi  pubblici  è  sem- 
pre la  ben  venuta  :  da  questo  giorno  si  può  fare  punto  ' 
e  da  capo  ed  istaurare  un  nuovo  programma  di  atti- 
vità comunale.  kSì  deve  bensì  procedere  con  grande  ' 
prudenza,  ma  deve  salutarsi  come  un  lieto  avveni- 
mento quello  che  permette  ai  grandi  Comuni  di  rie- 
saminare il  problema  della  propria  esistenza  avendo 
sott'  occhio  tutti  gli  elementi,  misurando  le  proprie 
forze,  interrogando  il  proprio  cuore  «  s'egli  è  valente  ». 
come  dice  il  poeta,  e  così  vedere  se  possono  seguire 
nuovo  indirizzo  nsj)etto  alle  mutate  condizioni  dei 
tempi. 


Ma  non  è  detto  che  soltanto  i  grandi  Comuni  si 
possano  avvalere  di  questa  legge  ;  io  credo  che  anche 
ì  piccoli  possono  e  debbono  usufruirne  ed  una  delle 
novità  da  noi  introdotta  è  quella  appunto  che  si  riat- 
tacca alla  creazione  dei  consorzi  dei  Comnni.  Il  primi- 
tivo progetto  ministeriale  non  considerava  questo  fatto; 
la  Comnn'ssione  credette  essere  necessario  di  poter 
consentire  a  diversi  Comuni  dì  riunirsi  insieme  e  di 
creare  aziende  consorziali  per  far  sorgere  quei  servizi 
che  potessero  essere  giovevoli  a  tutti  ;  e  noi  ciò  fa- 
cemmo in  vista  sopra  tutto  del  grave  problema  dei 
mezzi  di  comunicazione  che  per  la  nostra  Italia  Meri- 
dionale è  forse  il  più  importante  e  che  merita  di  es- 
sere studiato  con  preferenza.  Ed  in  quest'ora,  in  cui 
attorno  a  noi  ci  è  un  grande  affollamento  di  medici  e 
di  chirurgi,  non  è  fuori  di  luogo  osservare  che  in 
parte  la  causa  del  male,  che  affligge  le  nostre  Provin- 
cie, risiede  nel  difetto  di  pronte  comunicazioni.  Tutto 
il  Mezzogiorno  ha  un  eccessivo  agglomeramento  di 
popolazione  nei  centri  urbani,  con  poche  abitazioni 
sparse  nelle  campagne  :  il  che  tristamente  influisce» 
per  la  coltura  delle  terre,  per  la  malaria  e  per  la  si- 
curezza. Né  ho  bisogno  di  analizzare  per  quanti  et 
quali  riguardi  la  prontezza  e  la  facilitazione  delle  co- 
municazioni sarebbero  di  gran  giovamento.  Consentire 
di  avvicinare  i  Comuni  dovrebbe  essere  un  grave  e 
grande  problema  da  risolvere,  e  la  Municipalizzazione 
certamente  potrà  far  molto  a  questo  riguardo. 

Ci  sono  ne!le  giogaie  dei  nostri  Appennini,  nelle 
vallate  dei  nostri  monti,  perdute  ed  inutilizzate,  ener- 
gie idroelettriche  rilevantissime,  energie  dimenticate 
ed  abbandonate  nel  vero  senso  della  parola:  perchè 
non  consentire  a  consorzi  di  Comuni  di  raccoglierle  e 
gestirle  per  illuminazione,  per  trazione,  per  ulteriori 
utilizzazioni  industriali  ?  E  perchè  non  provvedere, 
con  automobili  al  servizio  della  posta  dei  viaggiatori 
ed  anche  delle  merci,  nei  paesi  più  isolati  e  remoti  ? 
K'  vero,  la  iniziativa  manca  specie  nel  Mezzogiorno  ! 
Ebbene  facciamo  in  modo  che  V  iniziativa  dell'  ente 
pubblico,  supplisca  a  quella  privata  che  manca,  ed 
essa  sarebbe  davvero  la  ben  venuta  applicandosi  ad 
accrescere  le  energie  scoperte  dalla  nuova  scienza,  a 
facilitare  i  mezzi  di  comunicazione  a  fecondare  le  in- 
dustrie ed  i  commerci,  ad  utilizzare  miracolosamente  le 
forze  naturali  e  gratuite. 

Potrebbero  associandosi  i  Comuni,  provvedere,  se- 
condo le  diverse  condizioni  locali,  ad  aprire  campi  di 
attività,  che  languiscono  o  son  morti,  o  non  sono  mai 
nati  :  ebbene,  non  vi  pare  che  questo  sia  un  vantag- 
gio cospicuo  ? 

Il  pericolo  che  la  mala  pianta  elettorale  venga  ad 
adagiarsi  anche  dove  non  era  pervenuta  per  l'innanzi, 
e  che  vengano  li  gli  sfruttatori  ed  il  malversatori  della 
cosa  pubblica  dovrebbe  forse  farci  arrestare  innanzi 
ad  una  legge  che  in  sé  stessa  appare  opportuna,  equa, 
apportatrice  di  novelle  energie  alla  attività  Nazionale  ? 

Si  pur  troppo  gli  accennati  pericoli  esistono,  ma 
ciò  non  per  tanto  non  deve  biasimarsi  la  legge,  ed  è 
appunto  in  vista  di  essi  che  noi  abbiamo,  come  in- 
nanzi dicevo,  nella  stessa  ÌQ^^gQ.  contemplate  molte 
cautele,  aggiunte  diverse  clausole,  che  attenuino  i  pe- 
ricoli lamentati  e  che  rendano  possibile  la  sincera  mu-. 
nicipalizzazione  anche  nei  piccoli  centri.  E  special- 
mente per  quanto  riguarda  1'  utilizzazione  di  forze  i- 
droelettriche,  che  sono  quelle  che  più  facilmente    nei 


pic^^r-»l\  l'amunì  si  possono    tentane    ed    orti-nere»    dato 
l*iìim  j^^iwito  poco  coìitoflo  (A  la  facilità  deU'  esercìzio»  8i 
iimV         *l^re  clie  i  perìcoli   sono   comf>IcUmente   evitati, 
tant-^'^»  J»J'i  **<^  sì  corii^ìderi  clic  esso   richicflono  (^pccìnll 
ulti *^ '•^-iiJi»'  tecniche  che  non  pfmsono    trovni'rti    che    t'vn 
gli    M  «:ig-cg*Tieri  e  non  c-ì/i  |Vh  Ì  |>oliiii'r'istrÌ,  e  fortiumta- 
tnei^K  ^c  fra  quelli  la  mala  pianta  di  t|uct4ti  non  è  attecchita. 
M!-^    »is  si  riflette  che  la  ieg*ge  votata  dà    ai    Comuni 
L:»  «  i  mezzi  fìnanxìarr,  se  si  riflette  che  sì  permetta 
2?-**MÌ  dì  richiedere  somme  alla  Cassa  Depositi  e  Pre- 
ititi       indìpemientemente  da  *|tìaluii4Ue  vìricrdo  che.  possa 
t'isii*'»  rnrvì  jinche  [H*i  centesimi    addiyJoiiali  :    allora    con* 
wtiltitt?  uhi*  noi  svalutiamo  aiiclje  sotto  questo  punto  di 
v^^t«i^  la  nuova  h*^^^*  uiMla  speranza  che  vantai^gi  non 
lw*\-  i     abbiano  a  scaturirne, 

5-^iffnori!  mi  accordo  di  aver  trop|>o  abusato    della 

vo»^irrt  cortesia  e  tìnìst'o,  ma  tinendo  riprendo  il    con* 

crtt^o  n  cui  tnnanyJ    ho    accennato    e    vi    dico   che    la 

't*jriz^  non  i*  un  tocca  e  sana  :  tiitt'altro  !  Non  è    una 

1*'U  l-C«  la  (fualo  posila,  per  «è  sola,  far  modiHcare  1*  a- 

«[»** tt^n  delTeconouMa  na/Jonale,  cnrreirg'ere  Tandaniento 

fÌ€*i     C'omuni,  far  rì^or^ere  d'un  colpo  le  industrie  che 

I»n^5riit<cnno  ;  ma  é  ccdpa  sua  forse?  Quando    mai    le 

^^^S^i  possono  modiiicare  d*  un  c^ilpo    quello    rlie    imt 

lttri|2^A  rvola^sionti  storica  si  è  compiuto? 

r^a  nostra  legge  però  non  nuoce,  siatene  pur  certi, 
i'    I-io  è  g;iA  molto:  è  gìh  tnolto  il  fatto    che    un    Jegi- 
»  littore  prenda  de»  provvedimenti,  specialmente  in  ma- 
t-ci-in  sociale,  che  non   nuocciano     rlnuu    come    é    gi»\ 
tuoi t fi  Hie  vi  mano  ilei  tnediei  che  diano   delle    inedi- 
ti ne*    ehe.  non  faccian  mah*  ai  loro  atomalati  !  Ma  oltre 
*^i    eiò  lo  ritengo  che  la  le<r^e  possa  "fio  va  re  anche  dal 
U4vrdo  positivo  e  noti  per  la  sola  e  «consolata  con- 
ii>raxìone  negativa. 
Auebe  qui  i  più  zelanti  e  più  soUeciti^  i  nostri  fra- 
t«*lll   del  Nord,  se  ne  gioveranno  più  di  noi,  ma  perche 
tiofi    dobbianìo  anche  noi  protittarne?  E  perciò/»  parsa 
I*     im*  una  %"era  fortuna,  il  trattare  questo    artromento 
ini  fiortami^sin>o,  l'indomani  stc'iso  dulia  Notazione  della 
-L^  alla  Cajuera  dei  Deputati,  qui  in   Napoli,    nella 
^à  #itid(*i  ncdla  cara  e  venerata  madre  di  tutto  il    Mez- 
Kcigrinriio,  del  quale  Ìo  mi    «ento    ti^'^lio    non    solo    per 
I   ma  anche  ]»er  senlimenlo;  e  nutro  hdueia  che 
i[.olÌ  partirfi  resempìo  [>ronto  delle    più    feconde 
^I*f»licazioni  della   Jeg<re    sulla    municipalizzazione;    e 
tu.cie   le    Provincie   nieridionali,    gnarilando,    come    la 
•t<>ri«  ei  ha  costretti  a  fare  —  e  ili  ciò  serbiam   sem- 
[•r,.    ^ralo  ricordo  —  a  Xa[HìlÌ    come    ad    un    faro    ne 
'  '"-iri-Anno  norma  per  resplicazione  ili  utm  nuova  serie 
'^*    a5|^lendidisHÌmi  fatti,  titili  al  migliorameute  dc»lle  no- 
^tr^o    eomlizjoni  economico-sociaU  e  di  tutta  la    civiltà 

XMa  —  La  Conferenza  fu  stetm^rnifata  dal  Diret- 
'•^r©  del  Bollettino  del  CoHe^'in  de^li  Ingegneri  e  Ar- 
^liitottl^  Ingr.  Barone  Giacomo  Oliva. 


A.  PROPOSITO  DI  MUNICIPALIZZAZIONE 

l^Riroitima  Gdzzetla  di  Panna  togliauio 
*lUc]?-5^to  8ensatis>8Ìmo  articolo,  f*ho  sarebbe  ne- 
cen^i^ario  fosse  letto  e   ponderato    dai    fautori 
**^1X^  mimicipalizzazione  ìji  Italia. 


Noi  che  quantunque,  per  principio  siamo 
fautori  della  nnHiiei|mlizzazione,  teniianin  (*Iie 
per  ritalia  quei^to  nuovo  sistema  di  tM-oiioniia 
che  si  vorrebbe  importare  siaeausaiti  unfenipo 
più  o  mono  prossimo  rli  grave  danno  per  il  Pa<'se, 
L'Inghilterra  ce  ne  dà  numerojsi  esempi! 

*  I  nostri  lettori  non  hanno  forse  dimenti- 
cato che,  nelTesUite  decorsa,  in  un  seguito  di 
articoli  sul  Tuedesimo  arfj:on\ento  noi  ci  siamo 
sforzati  di  provare  quanti  pt^ricoli  nnseon- 
desse  questo  tentativo  di  larvata  socializ/.a- 
zioTH^  della  industria.  La  legge,  che  deve  Fan- 
zionai'ue  la  più  larga  aiiplieazione  possibile, 
non  è  per  anco  approvata,  che,  nei  tentativi 
di  munieipalizzozione  fatti  4|uà  e  \h  per  l'I- 
talia in  iscala  ridotta,  eomineiano  a  niitnile- 
starsi  di'i  guai,  mentrv  che  il  capitale  stra- 
niero, impegnato  in  Umilia  sulla  religione  di 
contratti  liberamente  accecati,  si  ribella  alla 
famosa  clausola  del  riscatto  antitenniìaK  per- 
I  messo  dalla  legge,  e  si  ribella  in  una  torma 
che  darà  a  pensare  a  quei  ministri,  che  con 
tanta  leggerezza  e  cosi  prc/r  f)repar'azione,  al 
solo  scopo  di  una  malsiin  i  popolar-ita,  hanno 
creduto  poter  risolvere  una  questione  (*osl 
grave,  quale  quella  di  fare  di  Muni(ipi  e  Pro- 
vim'ie,  f[>erchè  anche  alla  Proviueializz^izionc 
si  dovrà  pur  venire)  degli  enti  industriali. 

Non  è  molto  che  finiva  nel  Times  di  Lon-' 
dm  una  Miile  di  splendidi  articoli,  in  v\\\  si 
segnalava  al  mondo  il  fiasco  solenne  della 
municipalizzazione  dei  servizi  in  Inghil terra. 
Il  ^lunicipio  di  Ghiscow,  quello  ap|nmto  che 
aveva  inalberato  sulla  sua  l>an(liej'a  la  pre- 
tesa di  fornir  tutto  ai  suoi  abitanti,  tutto,  dalla 
culla  alla  tomba,  è  pieno  fino  agli  occhi  dì 
debiti,  ha  visto  le  tasse  salire  eon  incessante 
sviluppo  e  cammina  verso  il  falliuiento. 

Non  poteva  essere  altrimenti,  quando  eoi 
mezzo  del  monopolio,  il  servizio  iuuni(ij>aliz- 
zato  non  si  carabi  in  una  esosa  imposta,  e 
non  consista  a  far  pagare  dieci  quello,  che 
htsciato  air  industria  privata  coster'ebbe  al 
pubblico  cinque* 

Ciò  è  ravvenii-e  dei  servizi  munici|)a- 
lizzati  in  It^ilia  ;  avvenire  aggi*avato  tlalla 
poca  pratica,  e,  diciamolo  pure,  dalla  poca 
correttezza  delle  nostre  ammirristraziorri.  Ci 
si  prepara  dunque  un  nuovo  fomite  di  (ìefl- 
cit  ;  ma  il  defìrit  nei  llunìcipì  uorr  è  la  sola 
conseguenza  prevedilule  della  rìrunieipalizza- 
zione. 

I!  Munì(U|>io  di  Milano,  proprietario  dei 
biliari  dei  suoi  traìas,  ha  soppresso   nel    suo 


bilancio  la  quota  di  ammortizzo  d(M  medesimi. 
Se  ciò  avesse  fatto  il  Consiglio  di  ainmini- 
straziom^  di  una  società  anonima  (jualsiasi, 
avrel)l)(»  corso  rischio  di  sentirsi  imputare  di 
falso  il  propi'io  i)ilancio,  in  (|uanto  la  (juota 
di  ammortizzazione  non  solo  ò  voluta  dalla 
natura  di  ogni  ente  industriale  ;  ma  è  voluta 
dalle  leggi  economiche,  per  le  quali  il  capi- 
tale che  non  si  riproduce  ò  capitale  perduto. 

Il  consigliere  Vigoni  ed  altri  hanno  giù 
stamente  osservato  che  al  giorno  d'oggi  coi 
progressi  della  elettricità,  può  darsi  che  da 
un  momento  all'altro  tutti  i  binari  attuali 
debbano  esser  cambiati,  come  dovettero  cam- 
biarsi quelli  della  «  Anonima  »  sui  quali  cor- 
revano i  trams  a  cavalli.  Domani  può  venire 
una  nuova  scoperta,  mercè  la  quale  possa  ri- 
sparmiarsi metà  della  forza  elettrica,  metà 
della  spesa  di  manutenzione,  o  che  so  io;  so- 
stituendo, alle  attuali,  delle  rotaie  di  altra 
forma,  di  altra  lega,  di  altro  peso.  Se  esi- 
sterà il  fondo  di  ammortamento  ciò  potrà 
farsi,  se  no  occorrerà  nuovo  capitale. 

Ebbene  tenete  presente  che  Tesempio  di 
Milano  sarà  seguito  da  tutti  i  Municipi,  che 
avranno  servizi  municipalizzati.  A  che  un 
fondo  di  ammoi'tamento  per  gli  impianti  del 
gaz?  Venga  pure  una  nuova  luce,  più  bella 
e  meno  cara,  resterà  sempre  il  rimedio  di 
tirar  avanti  col  vecchio  gaz,  costringendo 
1  cittadini  a  servirsene! 

Eh  !  queste,  mi  si  dirà,  sono  delle  esage- 
razioni. 

Risponde  a  ciò  il  fatto  di  Bologna.  Bolo- 
gna ha  municipalizzato  il  gaz,  e  per  questo 
sta  facendo  causa  ad  una  Società  già  impian- 
tata colà  per  la  luce  elettrica,  per  impedirle 
di  estendere  la  sua  clientela.  Come  Munici- 
pio ha  torto,  in  quanto  se  vi  sono  cittadini 
che  vogliono  usufruire  di  quella  luce,  è  se- 
gno che  loro  conviene  di  farlo,  e  la  legge  del 
1894  garantisce  ad  ogni  Società  la  servitù 
legale  necessaria  al  trasporto  con  fili  della  e- 
nergia  elettrica  ;  come  industriale,  Bologna 
ha  ragione,  perchè  si  fa  concorrenza  al  suo 
gaz.  Pera  dnnque  la  luce  elettrica  ! 

Ma  a  Bologna  hanno  compreso  che,  a  que- 
sti lumi  di  Luna,  mettersi  a  combattere  la 
luce  elettrica  era  porsi  a  figurare  al  seguito 
deir  oscurantismo,  alla  prima  riproduzione 
deir  «  Excelsior  »  che  si  darà  a  quel  Teatro 
Comunale,  e  il  Municipio  dice  che  vuole  esso 
municipalizzare  la  luce  elettrica,  come  ha 
fatto  pel  gaz. 


Ed  avremo  così  il  Comune  che  fa  concor- 
renza a  sé  stc^sso,  tal  quale  come  a  Catania, 
ove  quel  Municipio  si  è  messo  in  contravven- 
zione da  per  sé,  pei*  avei*  fabbricato  del  pane 
di  peso  scadente.  Ma  questa  concorrenza,  che— 
non  potrà  certo  esplicarsi  nei  prezzi,  perchè^ 
porterebbe  alla  rovina  dell'  una  o  dell'  altra^ 
delle  due  aziende  illuminatrici  comunali  ;  qut* — 
sta  concorrenza  dovrà  pure  influire  sui    Co — 
muni,  e  chi  manderà  fuori  di  casa  il  conta — 
tore  a  gaz  per  mettervi  il  contatore  elettrico^ 
nel  mentre  gioverà  ad  una  delle  aziende  co 
munali,  restringerà  il  lavoro  all'altra. 

Venga  a  maturazione  la  nuova  scoperta 
del  Tesla,  e  i  due  impianti  varranno  zero  via^ 
zero,  zero,  salvo  che  il  Comune,  per  propri^n 
conto,  non  voglia  perdere  ancora  dieci  pe^- 
illuminare  male  la  citta,  quando  con  due  po- 
trebbe illuminarla  meglio. 

Un'  impresa  privata  conosce  ì  pericoli 
delle  nuove  scoperte,  calcola  sui  propri  lucri 
e  gioca  una  carta,  la  cui  alea  può  farle  vin- 
cer cento  o  perder  altrettanto.  Una  ammini- 
strazione non  può  fare  lo  stesso,  in  quanto  i 
denari  della  posta  non  sono  suoi,  e  se  li  per- 
desse, i  cittadini  dovrebbero  pagarli  ugual- 
mente. 

Siamo  intanto  a  questo,  che  Vicenza  e  Li- 
vorno, che  municipalizzarono  il  gaz,  ne  han- 
no elevato  il  prezzo  ;  che  Bologna  sostiene 
cause  per  mantenere  il  pareggio  nella  azien- 
da sua  del  gaz  luce  ;  che  a  Catania  i  forni 
municipalizzati  danno  pane  cattivo,  con  per- 
dita continua  del  Comune,  e  che  a  Milano  si 
inizia  una  novità  nel  bilancio  delle  industrie  : 
la  soppressione  del  fondo  di  ammortamento 
dell'  impianto  dei  trams,  mentre  si  propone 
una  vera  enormità  :  la  municipalizzazione 
delle  case  operaie,  cui  si  dedicherebbe  un 
proprio  fondo  di  quattro  milioni. 

Dunque  a  Milano  si  voglion  spendere  4 
milioni  per  le  case  operaie  municipali.  Quat- 
tro milioni  per  quattrocento  mila  operai,  si- 
gnifica spendere  per  le  case  loro  dieci  lire 
a  testa,  ed  a  meno  del  miracolo  con  cui  Cri- 
sto sfamò  quattromila  persone  con  quattro 
pesci  e  quattro  pani,  il  Municipio  di  Milano 
non  farà  quel  debito  che  per  creare  delle 
case  a  qualche  famiglia  di  privilegiati,  che 
pagheranno  assai  meno  degli  altri  in  virtù 
di  qualche  merito...  elettorale. 

Ma  vi  è  di  peggio.  La  popolazione  ope- 
raia di  Milano  cresce  ogni  anno  in  media  di 
10  mila  persone.  Che  il  Municipio,  col  dana- 
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sima  Tattuale  Consiglio  ;  che  di  quella  ope- 
razione ha  sospeso  ramraortamento,  sicché  un 
giorno  verrà  che  Milano  sarà  senza  rotaie  e 
senza  denaro  .per  rifarle.  L'esempio  di  Milano 
però  ai  sostenitori  della  municipalizzazione 
non  calza,  e  per  due  ragioni.  La  prima,  per 
che  se  vi  6  un  impianto,  non  vi  è  un  eserci- 
zio ;  r  industriale,  nel  caso  di  Milano,  6  la 
società  Edison,  che  esercisce  le  tramvie  ;  la 
seconda,  perchè  colà  si  tratta  di  un  monopo- 
lio, ed  è  difficile  che  un  monopolio  sia  pas- 
sivo, e  la  cosa  monopolizzatii  è  tale  da  non 
poterne  far  senza  ;  il  maggior  utile,  oltre  Tin- 
teresse,  sui  suoi  binari,  il  Municipio  lo  ritrae 
come  una  imposta  sui  Meneghini. 

Calza  invece  Tesempio  di  Milano,  per  far 
vedere  come,  quando  in  una  azienda  comu- 
nale vi  siano  utili,  invece  di  accantonarli  pei 
casi  difficili  e  pei  momenti  brutti,  si  spenda 
allegramente  frutto  e  capitale  come  si  fa  ap- 
punto nela  capitale  morale  d' Italia,  colla  sop- 
pressione del  fondo  d'ammortamento. 

Ma  come  dicemmo  in  principio,  un  altro 
grave  danno,  e  questo  a  tutta  Y  Italia,  6  mi- 
nacciato dalla  nuova  legge  sulla  municipaliz- 
zazione dei  servizi. 

Se  lo  nostre  informazioni  non  sono  infon- 
date, dai  rappresentanti  di  varie  potenze,  fra 
i  quali  gli  ambasciatori  di  Francia  e  di  In- 
ghilterra ed  i  ministri  della  Svizzera  e  del 
Belgio,  sarebbe  stato  fatto  un  passo  colletti- 
vo presso  il  nostro  ministero  per  far  compren- 
dere come  i  capitalisti  esteri,  che  misero  i 
loro  fondi  in  aziende  di  utilità  comunale  in 
Italia,  ritengano  la  nuova  legge  iniqua  a  loro 
riguardo,  illegale  e  sopra ffattrice  dei  loro  di- 
ritti acquisiti.  La  protesta  dei  capitalisti  esteri 
sarebbe  stata  accompagnata  dalla  dichiara- 
zione che,  ove  non  fosse  tolta  dalla  legge  la 
facoltà  ai  Municipi  di  riscattare  le  aziende  in 
altro  modo  che  quello  consentito  dai  contratti, 
mai  più  un  centesimo  di  capitale  estero  ver- 
rebbe a  fecondare  una  industria  italiana. 

Con  nostra  vergogna  dobbiamo  convenire 
che  i  capitalisti  esteri  hanno  pienamente  ra- 
gione. 

La  durata  della  concessione,  quale  è  sta- 
bilita dal  contratto,  è  la  sola  e  vera  garan- 
zia del  capitale  impiegato.  Le  modifiche  ap- 
portate dalla  camera  alTart.  21  del  progetto 
di  legge,  votato  poi  sotto  il  n.  25,  non  basta- 
no a  rassicui*are  il  capitale.  Quelle  modifiche 
tanto  ostiche  ai  signori  socialisti,  i  quali  spe- 
ravano incamerare  con  pochi  soldi    la    roba 


altrui,  vanno  bene,  quando  si  tratti  del  ri- 
scatto di  una  azienda  prosperosa.  Ma  se  in- 
vece le  cose  vadano  male,  e  sparisca  cogli 
utili  il  valore  industriale  di  un  impianto,  colla 
nuova  legge  alla  mano  ne  sarà  possibile  la 
espropriazione  ben  al  disotto  del  valsente  del 
capitale  impiegatovi,  togliendo  cosi  al  capi- 
talista 0  agli  azionisti  ogni  possibilità  di  ri- 
farsi. 

Diciamolo  francamente.  Il  Parlamento  non 
ha  il  diritto,  per  ciò.  che  riguarda  i  contratti 
in  corso,  di  modificarne  le  clausole  in  favore 
di  una  delle  due  parti  ;  non  ha  il  diritto    di 
dar  forza  retroattiva  a  disposizioni  che  ver- 
tono su  capitoli  contrattuali,  solo  perchè  uno 
dei  contraenti  è  una  pubblica  amministrazio- 
ne ;    il  governo    non    ha    moralmente    buor^ 
giuoco,  quando  propone  una  legge,    con    cui 
sia  lecito  stracciare  delle  convenzioni,  che  da 
lui    stesso,    autorità    tutoria,    furono    ratifi- 
cate. 

Tutto  questo  per  ciò  che  riguarda  i  con 
tratti  in  corso.  Guai,  guai  al  popolo,  che  la- 
scia entrare  negli  animi  il  dubbio  che  collet- 
tivamente egli  possa  prestarsi  alla  più  inde 
gna  malafede,  quale  è  certamente  quella  di 
chi  attira  nelle  sue  mani  il  capitale  altrui  e 
poi  per  legge  modifica  le  condizioni  sotto  la 
religione  delle  quali  il  capitale  si  è  avventu- 
rato e  azzardato  ad  impiegarsi. 

I  socialisti,  che,  bontà  loro,  vorrebbero 
persino  stracciato  il  gran  libro  del  debito  pub- 
blico, protestino  pure  ;  ma  il  fare  quanto  la 
legge  Giolitti  permette,  e  cioè  alterare  le  basi 
di  un  contratto,  giovandosi  di  un  articolo  di 
legge  nuova,  è  e  sarà  sempre  una  mala  azio- 
ne. Ma  le  male  azioni  non  portano  mai  buo- 
ni frutti.  Tosto  0  tardi  occorre  scontarle  ;  e 
nel  nostro  caso  la  punizione  accompagna  il 
peccato. 

Se  per  i  contratti  in  corso  la  cosa  può 
esser  dannosa  solo  pei  capitalisti,  pei  con- 
tratti futuri  essa  è  esiziale  pei  municipi. 

E,  in  vero,  chi  vorrà  mai  più  azzardare 
un  centesimo  in  una  azienda  comunale,  quan- 
do, assumendo  Tesercizio  manca  ogni  garan- 
zia, che  il  contratto  sia  continuativo,  sicché 
se  le  cose  vadano  bene,  verrà  voglia  al  Co- 
mune di  assumere  Tafifare  per  suo  conto,  per 
goderne  gli  utili,  e  se  le  cose  vadano  male, 
si  esproprierà  con  quattro  soldi  ciò  che  può 
esser  costato  capitali  cospicui? 

E  chi  vorrà  prestare  danaro  ai  comuni  per 
condurre  direttamente  aziende,  quando  cento 


—  270  — 


fare  astrazione  da  queir  unica  soluzione  che 
può  rendere  possibile  una  distribuzione  di 
piccola  forza  motrice  e  per  essa  lo  sviluppo 
della  piccola  industria  locale,  ma  quanto  in 
particolare  vedo  quotato  il  gaz  per  uso  mu- 
nicipale al  solo  prezzo  di  costo  vivo,  river- 
sando ogni  onere  fisso  sul  consumo  privato, 
e  quando  in  ultimo  vedo  consigliato  in  una 
lotta  industriale  quasi  un  contegno  di  rappre- 
saglia verso  un  possibile  (concorrente  per  co- 
stringerlo a  venire  a  patti  col  Comune,  e 
questo  prevalendosi  delle  armi  morali  e  le- 
gali che  ad  esso  derivano  come  ente  pubblico. 
Questo  (concetto  della  nnmicipalizzazione 
sarà  benissimo  quello  ortodosso,  appunto  san- 
cito legalmente  in  quella  infelicissima  legge 
che  fu  approvata  in  questi  giorni  dal  nostro 
Parlamento,  ma  esso  non  è  certamente  il  con- 
cetto sano  che  deriva  dallo  studio  equanime 
e  scientiUco  della  questione  e  che  iiftei-mato 
validamente  nel  trattato  del  prof.  Montemar- 
tinì,  mi  sembra  pui'e  faccia  parte  di  quei  cri- 
teri economico-sociali  che  sono  speciale  ed  e- 
l(»vata  caratteristica  del  partito  socialista  ita- 
liano, il  quale,  pi'ecisamente  regge  oggi  Tam- 
ministrazione  del  comune  di  Imola». 


L'abbondanza  della  materia  non  ci  per- 
mette in  questo  numero  di  riassumere  alcuni 
vivaci  articoli  pubblicati  nei  grandi  giornali 
gazisti  esteri  in  seguito  alla  legge  votata  ora 
dal  nostro  Parlamento.  Nel  prossimo  numero 
riassumeremo  in  ispecie  quelli  che  il  «  Jour- 
nal of  Gas  Lighting  »  dedica  alle  *  Angherie 
fatte  iìì  Italia  alle  impì-ese  industriali*. 


l  OlSASmOSI  RISULTATI 
della  Municipalizzazione  in  Italia 

Un  ben  noto  Direttore  d'importante  offi- 
cina a  gaz,  che  per  ragioni  di  ufficio  si  na- 
sconde sotto  le  iniziali  N.  F.  ebbe  in  questi 
ultimi  tempi  campo  di  fare  delle  indagini  co- 
scienziose sul  risultato  di  officine  a  gaz  mu- 
nicipalizzate, e  da  un  suo  opuscolo  che  giu- 
diziosamente intitola 

I  disastrosi  risaltati 

della  Maniclpaliz nazione  in  Italia  (1) 

togliamo  i  risultati  di  quattro  casi  tipici  che 


(Ij  Veiidibilo  al  prezzo  di    cent,    cinquanta   a   Ge- 
nova presso  la  Biblioteca  Editrice  «L'Attualità». 


dovrebbero  servire  di  norma  al  nostro  govenio. 
L'Egregio  A.  a  pag.  7  scrive  : 

«  Parliamo  ora  dei  risultati  di  alcuni  casi 
scelti  tra  le  due  categorie  (gestione  come  uf- 
ficio comunale  ;  gestione  come  azienda  auto- 
noma) siccome  non  ci  occupiamo  di  persone 
ma  di  cifre  e  di  fatti,  pur  garantendo  di 
quanto  esponiamo  la  intera  documen labile 
esattezza  ci  asteniamo  dalVindicare  tassati- 
vamente a  quale  azienda  si  riferiscono. 

Caso  A  (gestito  in  origine  da  Commissione 
autonoma  di  un  assessore  e  quattro  membri, 
attualmente  diventata  ufficio  comunale  alle 
dipendenze  di  assessore).  Poiché  T argomento 
lo  richiede,  accenneremo  a  una  grave  altra 
lacuna  contenuta  nell'allegato  A,  quella  cioè 
riflettente  i  prezzi  offerti  dai  concessionari 
cessati,  sia  per  un  nuovo  monopolio,  sia  per 
esenMzio  libero,  i  comuni  avendo  accennato 
come  ottimo  risultato  i  prezzi  attuali  a  quelli 
anteriori  alla  assunzione,  ma  avendo  trala- 
sciato (1)  i  prezzi  offerti  in  concorrenza  dal- 
l'industria priviita. 

In  questo  caso  la  concorrenza  offriva,  (si 
tratta  di  un'officina  a  gaz),  centesimi  14  al 
me.  pei  privati,  centesimi  11  per  il  Comune, 
diramazioni  per  l'utente  gratis.  Canone  an- 
nuale (I-officina  era  di  proprietà  comunale) 
L.  26G70.  La  Commissione  stabili  centesimi 
20  pei  privati,  centesimi  16  per  il  comune  e 
pei  motori. 

La  parte  esecutiva  affidata  a  un  direttore 
responsabile,  scelto  per  concorso  e  sortito 
dall'industria  privata.  La  Commissione  preoc- 
cupata d(»llo  stato  dell'officina,  decìse  di  pro- 
cedere ad  un  riordino  della  medesima,  facen- 
do compilare  un  progetto  di  lavori  da  ese- 
guirsi annualmente,  decidendo  di  impiegare 
gli  utili  (il  comune  era  in  floridissime  condi- 
zioni) in  questi  lavori,  dopo  i  quali  raggiunta 
l'usina  una  certa  potenzialità  e  munita  di  ap- 
parecchi moderni,  si  sarebbero  impiegati  gli 
utili,  o  pel  comune,  oppure  si  sarebbe  dimi- 
nuito il  prezzo  del  gaz.  Per  ragioni  di  gare 
personali  l'opposizione  al  partito  dominante 
prese  di  mira  V  azienda  del  gaz  come  argo- 
mento di  lotta,  il  capo  della  opposizione  mi- 
rando a  farne  sgabello  all'  agognato  potere. 
Quelli  al  potere  cederono  finché  poterono, 
alle  grida  che  la  usina  doveva  servire  anche 
al  bilancio,  concessero  una  quota  di  utili,  ce- 


(1)  Perchè  in  quasi  tutti  i  casi  questi  prezzi  sensi- 
bilmente minori  di  quelli  stabiliti  dal  comune. 


-  2TI  — 


dotterò  su  altre*  quostioiii,  raa    su    quella    di 
ma^sijua,  cioè  rautoiiomia  tennero  duro. 

11  capitano  dell'opposizione  si  serviva  con 
art©  del  partito  socialista,  comandato  da   un 
Itibuno  da  strapazzo  composto   da    due   nul- 
e  da    uno    scioct^o    vecchione  innocuo, 
landò  dopo  un'astuta  t^iunpagna  di  in.sinua- 
>ni  e  calumile  sul  eonto  degli  atuiniuistra- 
1,  si  giudicò  il  momento  opportuno,  in  me- 
lo a  una  |>roposta  di  eompeuHO  da  darsi  ;d 
irettore,    provnc^ato    dal    socialista     triluino 
irque  un    putiferio,    e   si    venne   dai   quat- 
'0  energumeni  quasi  alle  mani  con    V  asses- 
•re  che  presiedeva  la  commissione  del  gaz. 
'rutto  del  runiulto,  e  del  fatto  infame  di  ae- 
lUHc  vaghe  |K>rtate  in  seduta  segreta,  l\i  clic 
L«ses9ore  ni  dimise^  e  con  lui  la  (ì^iuntfi,  in 
lodo  che  per  inejzìa,  non  avendo  gli  antichi 
ministra  tori  sotto  alcun    pretesto    riaccct- 
ito  il  mandato,  sali  al  potere  un  marito  dì^ 
sgraziato,  con  lui  una  Giunta  di  sue  (^reature. 
Appctia  al  potere  il  Sindaco  mise  tutto  in 
iimlo  eoi»lro  il  direttole  e  protestando  il  suo 
programma,  ridusse  a  un   nulla    la    commìs- 
(ione  che  rimase  composta  di  due  membri  ed 
lautoratA,  sec^ondando  poi  la  Ic^ndt^iza  degli 
i^Hf'i^ori  che  eolloraroiio  in  oftìcina  in  sosti- 
tuzione degli  antichi    impiegati   tecnici,   che 
(TiHLnistati  si  erano  dim(*ssi,  uno  il  tiglio  l'al- 
tn>  il  eognato»  prese  a  proteggere  un  j»essimo 
urocse  che  funzionava  da  assistente,  ed   era 
il  capo  delta  leccia  del  per'sonalo  ed  aspirava 
A  ^lire  ai  danni  del   dirigente.    11    direttore 
elle  era  anche  interessato  negli  utili,  sì  difese 
strenuamente,  si  oppose  a  tutti  i  tentativi,  ti- 
pico fra  i  quali  quello  di  voler  variare  i  prezzi 
A^i  eornhusiihili  coke  ecc.,  a   seconda    detla 
Wivenienza  dell'  assessore  e  dei  suoi  amici 
^  rjcl  mercato,  e  ardi  pure  licenziare  il  ti- 
'  dell'assessore  che  si  distingueva  per  pi- 
l^i^ia  e  indisciplina  e  ci  guadagnò  d*esser  a 
*»ia  volta  lui  il  direttore,  con   seduta   d*  tir- 
''•**//  di  sorpresa^  mentre  era  in  licenza  di- 
nato  dal  servizio. 
U  pretesto?  Una  pubblicazione  su  un  gior- 
locale,  misteriosa  combinazione  di  pub- 
uà*  data  a  una  lettera  jirivata    del    diri- 
F'^^^te  ni  giornalista  ;    troppo    opportuna,   per 
r  fortuita. 
Ora  I  nuovi  amministratoìl,  sbarazzati  an- 
dalla  parvenza  della  (commissione  (i  due 
iì)ri  superstiti  si  dimisero  airalfionto  por- 
tato ai  danni  del    direttore)    governarono 
Cina  In    modo    diametralmente    opposto. 


Programma  dei  nuovi,  seguaci  della  scuola 
che  in  politica  più  riesc*e  chi  pìh  ha  placai  à 
distrihuer,  come  dice^Kosseau,  fu  di  moltipli- 
care  il  numero  degli  impii^gati,  collocandone 
parecchi  nuovi,  astenendosi  dal  sostituii-e  il 
diretton*,  cavandosela  col  numinarc  direttore 
interinale  rassistente, 

Bastet^à  a  dar  saggio  dei  pn>redimenti 
noriunli  di  questa  nuova  amministrazione.  !.'» 
La  costruzione  di  tubazioni  del  tutto  inuiili, 
per  favorire  una  fonderia  disponente  di  fotti 
aderenze,  l^**  Abbandono  del  progetto  di  rior- 
dino in  modo  che  neppure  si  (»olto(7irono  mori 
avendone  capacità)  due  distributori  e  altri 
macchinari.  :\J^  Sospensione  disila  sommini- 
strazione del  gaz,  a  nuovi  utenti  il  servizio 
l'ssendo  tale  da  non  potersi  con  reo  tare  i  v(h> 
chi  utenti,  anziché  farne  dei  nuovi.  4.**  Depe- 
rimento generale  del  macchinario,  tale  che 
luistenV  accennare  al  ripristino  delle  colonne 
a  coke  per  rimediare  al  guaio  di  pompe  rotte, 
per  il  che  i  lavatori  nìoderjii  iscrubbers)  rmn 
potevano  funzionare  a  inriltiauicnto.  f).**  Cessa- 
zione dalla  lavorazione^  delle  at^ipie  ammonia- 
cali (:ìLXM.)|4000  lireamruedi  perdita) per  nicapa- 
cità  di  far  funzionare  una  distilleria  sistema 
Ortinembcrg.  In  linea  poi  degli  abusi  di  ogni 
genere  che  distinguono  la  nuova  gestione,  ci 
limiteremo  a  questo  caso  tipico,  testualmente 
storico,  per  far  j)ia(*ere  a  mi^Mmico  al  quale 
occorreva  vendere  dei  tubi  di  cemento  per 
fognature,  Tusìna  acquistò  questi  tubi,  giusti- 
ticandonc  l'occorrenza  sulla  l'ichiesta,  per  ad- 
dattaili  sui  tetti  (dei  tubi  soUerranei)  ad  uso 
di  scolo  pluviale  : 

Basti  !  non  cento  libri  |>ytrcbbero  enun- 
ciare il  resto.  i*om'ludcremo  col  sottopon-e  in 
cifra,  qucllu  che  costa  ai  cittadini  il  gusto  di 
questa  municipalizzazione,  della  quale  se  si 
potessero  avere  i  vi»ri  bilanci,  sarebbe  inte- 
ressante occHiparsi  ultcrioimenle. 

Intanto  ribixsso  di  gaz  nulla,  sospesi  i  seri 
lavori  di  riordino,  (violando  umi  disposizione 
tassativa  del  consiglia  (*omunale  che  avca 
approvato  il  progetto  generale^  per  la  man- 
canza di  un  dirigente  capace,  si  vive  alla 
giornata  e  miiacolo  questo  bene  o  male  si 
consegua,  È  nella  non  cTintinnilA  della  gestione 
che  sta  il  male  maggioie,  che*  i  gravissimi 
danni  si  cagionano.  Siccome  il  iMumumo  an- 
nuale dei  privati  (*)  è  di  me*  l^^^i^m,  le  dif* 
ferenze  di  centesimi  t)  per  me.  dalla  propo- 


(1)  Dftti  dairuflÌLÌo  di  ti  nati  «il 
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sta  fatta  dairindustria  privata  ammontano  a 
L.  44280,90,  che  annualmente  i  cittadini  spen 
dono  in  più.  In  quanto  ai  nipporti  contabili 
col  comune,  mentre  prima  col  bilancio  auto- 
nomo se  ne  capiva  alcunché,  oggi  è  impossi- 
bile il  districare  quali  sieno  gli  utili  o  le 
perdite  del  comune  per  la  gestione  diretta.  (*) 
Che  sarebbe  domani  in  città  di  20[)>0  milioni 
di  consumo  annuo  !! 

Caso  B  (Officina  autonoma  gestita  com- 
mercialmente). E'  il  caso  più  doloroso,  quello 
nel  quale  la  migliore  più  felice  disposizione, 
la  più  grande  assiduità,  non  riescono  a  nulla, 
causa  la  politica,  causa  anche  precedenti  di- 
sastrosi. 

Qui  si  tratta  d'impianto  misto.  Gaz  e  luce 
elettrica.  Benché  l'antico  concessionario  avan- 
zasse una  proposta  di  rinnovazione  al  prezzo 
di  centesimi  18  pei  privati,  centesimi  13  per 
il  comune  e  questa  i)roposta  non  fosse  defi- 
nitiva, fu  respinta  e  neppur  discussa,  votan- 
dosi dal  consiglio  l'assunzione  diretta.  Tutta- 
via prima  di  sistemare  l'andamento  di  questa, 
la  città  diede  incarico  a  uno  specialista  di 
compilare  e  far  eseguire  non  un  solo  riordino 
dell'  usina  a  gaz,  ma  pure  un'  impianto  elet- 
trico. C:3sl  venne  fatto,  in  modo  tanto  accorto, 
che  per  un'officina  a  gaz  di  una  potenzialità 
neanche  di  900.000  me.  annui,  non  munita  di 
forni  a  rigen(M'azione,  condensatori  di  catrame, 
nò  altri  apparecchi  moderni,  si  spesero  L.  it. 
402,960  e  per  un  parziale  impianto  elettrico, 
funzionante  cosi  bene  che  gli  utenti  si  rifiu- 
tano spesso  di  i)a:*rai*e  per  le  intermittenze  di 
luce,  L.  89490  ! 

Allora,  scai)pati  i  buoi,  si  provvide  a  un 
funzionamento  autonomo,  e  si  ebbe  anche  la 
fortuna  di  si'cgliere  un'amministratore  accor- 
tissimo e.l  attivo,  che  anche  nella  mancanza 
di  personale  t(M*nico  dirigente,  alla  meno  peg- 
gio tenta  di  rimettere  sulle  rotaie  quel  disa- 
stroso esercizio.  Ebbene  or  non  é  molto,  in 
consiglio  dopo  la  millesima  lotta,  si  dà  un 
ben  servito  a  questa  Commissione,  perchè? 
Perchè  il  rigore  l'onestà  e  la  saggia  ammiiù- 
sti-azione,  producono  sempre  nemici. 

Ma  amministrata  come  che  sia,  questa  as- 

li  Airultiinn  iiìoinciito  vi  si  informa  che  prima  di 
cessare  l'uso  «li  sf>mministraro  ai  nuovi  clienti  il  gaz 
'pensare  che  in  tutte  le  città  si  danno  premi  a  coloro 
c'u'  procurano  nuovi  utenti  e  le  usine  stipendiano  dei 
piazzisti)  si  tacevano  pagare  esosi  diritti  per  bolli  ru- 
binetti ecc.  non  mai  pagati  prima  della  assunzione 
diretta. 


sunzione  diretta  è  rachitica  di  nascita,  essen 

dosi  speso  quasi  mezzo  milione,   per   quantcrrr 
non  vale  nella  stima  più    ottimistica    15000(111^ 
lire  per  questo  nell'esercizio  gravita  un  pesc^^. 
d'  interessi,   che    lo   renderà    molto    difficile 
sempre. 

Dai  dati  raccolti  nel  resoconto  dell' usina 
e  in  quelli  del  comune  (non  si  può  certo  dir 
che  qui  non  si  è  sinceri),  si  ricava  quest 
spec(*.hio  istruttivo  : 

Utili  aziende  assunte  L.  13526, — 

Disav.°  perdita  annua  »    36181,37 


L.  49707,37 
L.  20170,90 
»    29536,47 


Spese  per  Mutuo 
Spese  annuali 

L.  49707,37 

Naturalmente  come  consolazione  a  questa* 
perdita  di  L.  36181,37  si  può  opporre.  Ma  ab- 
biamo avuto  gratis  l'illuminazione,  e  chi  non 
sappia  a  quanto  questa  potesse  importare, 
gongola.  Ma  chi  ricorre  airufflcio  tecnico  di 
Finanza  che  per  legge  nei  riguardi  della 
tassa,  tien  conto  esatto  delle  quantità  consu- 
mate ritrae  queste  cifre  : 
me.  123995  per  illuminazione  pubblica  in  gaz 

Che  calcolati  i  primi  cent.  0.13,  prezzo  of- 
ferto dall'ex  gestente  sono  sole  L.  16119.35 
una  discreta  differenza  come  si  vede  alla  per- 
dita annua,  che  dire  poi  delle  8000  lire  e  più 
spese  dai  privati  per  0.08  in  maggior  prezzo 
per  il  gaz  da  loro  consumato  per  me.  ! 

Caso  C.  E'  quello  di  una  città  di  impor- 
tanza superiore,  qui  abbiamo  il  tipo  vagheg- 
giato dai  moderni,  una  buona  parte  dei  ser- 
vizi è  comunale.  Che  insegnamento  ?  Sino  a 
tempo  fa  venne  gestita  in  modo  comunale, 
cioè  alla  dipendenza  di  un  assessore,  ora  si 
è  ricorsi  alla  autonomia,  riunendo  tutto  sotto 
una  commissione  consultiva.  Sono  assunti  ga- 
zometro,  officina  elettrica,  acquedotto,  ecc. 
Basterà  dare  una  idea  dei  concetti  con  i 
quali  i  conmni  intendono  gestire  i  loro  ser 
vizi,  indicare  che  tutte  queste  aziende,  il  ca- 
pitale impiegato  nelle  quali  ascende  a  L. 
2.530.000,  sono  alla  dipendenza  di  un  solo 
impiegato,  stipendiato  a  L.  3000,  benché 
coadiuvato  da  non  so  quale  infinito  numero 
di  capi,  sotto  capi  e  via  dicendo. 

A  questo  fatto  madornale  che  sarebbe  im- 
possibile nella  industria  dove  si  scelgono  im- 
piegati capaci  e  si  pagano,  si  debbono  i  ri- 
sultati di  tutte  quelle  aziende,  cioè  L.  103536 
annue  di  perdita  I  Anche  qui  e'  è  la  solita  il 
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/i/m inazione  gnitis,    e    T  aequa    alle    fontaup 

pure,  V  nou  staremo  a  (Uiìi**srr;irp  chv  qiiL»8to 

jyuti  in  liuto  asceiiilere  a  50000  liie  ami  uè  al 

laBtiimo,   volendo    invece    osservare    ehe    ai 

lati  attinti  mancano   le   spese   dì    amruorta- 

lèiito  elle  saranno,  data,  la  somma  di  2  mi- 

tonì  e  più  di  eapitah*,  salate  assai. 

Caso  D.  Rivaleggia  e  supera  i  precedenti. 
^75lc*quedotto  e  gazometro.  Itupiegò  L.  4495742 
porcle  annualmente  L.  2l7;ì,*>  neiresercizio  di 
due  aziende  colossali,   mentre    i    prezzi    del- 
l'arqua  e  del  gaz  sono  alti  e  tali  che  tlai  pri- 
vaiti  Hi  realìzzi»rebbero  utili   incfeutì.    oltre    il 
5    Oo  **  rammortamento,  die  l'industr-ia   pri- 
v'Hta    ricava   sempre,   anche   nella   peggiore 
tlolie  Ipotesi,  specie  in  industrie  privilegiate, 
li  suoi  investi  nienti. 
Abbiamo  citato  espressamente  casi    indu- 
striali, peivhè  non  ci  si  potesse  confutare  con 
le  ragioni  di  pubblica  utilità,  le  quali  lo  rico 
nosciamo.  non  debbono  venire  considerate  alla 
tregua  di  quelle  industriali. 

Tuttavia  per  quanto  sia  stato  attento  T  e- 
feame  di  tutti  i  dati  raccolti  in4  quadro,  e 
Iquello  di  quanti  ce  ne  siamo  pi'ocurati,  pos- 
[siamo  senza  tema  di  smentita  concludere  col 
rllonere  dimostrato  che  ai  fatti  la  municipa- 
lizzazione ha  sortite  in  Italia  in  pochi  vasi 
eec-lusi,  un*eftetto  disastroso. 


I  MOTORI  A  GAZ  DI  GRANDE  POTENZA 


H.  A,  Humphrey-  Gong  di  Belfast  British 
B.  —  L'A  passa  in  rassegna  i  progressi  fatti 
?H  ultimi  anni  dai  motori  a  gaz.  Il  motore 
Pkerill  dì  eoo  cavalli  che  figurava  alla  Espo 
Kione  di  Parigi  fu  una  sorpresa  pei*  nioltis- 
*mi,  ma  oggi  ì  costruttori  hanno  fra  le  mani 
Pn  motore  di  2500  cavalli  e  sono  egualmente 
preparati  a  costruij-ne  di  500  cavalli.  In   In- 
ihìhorra  i  primi  motori  a  gaz  di  forza  supe- 
fiore  a  400  cavalli  furono  messi  in  opera  nel 
|80a  e  lavorarono  col  gaz  Mond,  Uno  era  il 
Motore  Crossley  di  450  IIP  e  laltro  un   mo- 
^re    Primier  di  650  HP;  entrambe   avevano 
lue  eilindri  ed  erano  direttamente  accoppiati 
^^n  dinamo  per  fornire   la   corrente   all'  ini- 
etto  elettrico    di    Winnigton    a|iparÈenente 
^i  ditta  Bninner,  Mondan  Co.  Presentemente 
'®  clue  principali  ditte  inglesi    hanno    fornito 
J  hanno  in  costituzione  51  motori  di    dimen- 
>ni  variabili  da  200  a  mille  HP,  Di  questi 


i  Crossley  dì  Manchester,  i  ben  noti  costrut- 
tori ihn  motori  Otto,  ne  devono  fornire  2H 
della  potenza  comijlessiva  di  8500  IIP  **  me- 
dia  di  29ìj  HP  collettivamente  le  due  ditte 
tbrnirofto  176ÌM)  HP  e  di  questa  potenza  12500 
f=5ervii*anno  per  generare  relettricìtà.  È  questa 
una  prova  di  rapido  ]>rogresso  ma  è  molto 
inferiore  a  quella  del  continente  europeo, 

I  Koi'tingc  i  t»onf*essionari  iM  loro  brevetto 
hanno  fornito  o  hanno  in  costruzione  t\2  nìo- 
tori  a  gaz  delta  poti^nza  totale  di  445(Xì  HP, 
La  Società  di  Seranig  e  i  concessionari  dei 
loro  brevetti  vengono  appresso  con  59  motoiù 
SIMPLEX  della  potenza  t  ìtale  dì  321150  HP 
e  media  di  559  IIP.  La  (iat^metric  Fabrik 
tiene  il  terzo  posto  con  51  motori  sviluppanti 
complessi vatnente  2t}t356  HP  e  inedia  di  405 
HP  per  motore.  Benché  rAmerica  sia  restat-a 
indietro  alT  Europa  nell'aduzione  dei  motjrl 
a  gaz  si  hanno  ora  segni  evidenti  che  que- 
sto stato  di  cose  non  durerà  motto  a  lungo. 
La  Vergine  di  New  York  ha  ac(piistato  i 
brevetti  di  Kortinj;  ed  ha  ora  la  conunissione 
di  16  motori  di  20a  HP  lia  totale  3200  HP) 
di  questo  tipo. 

Le  Snod  Stemm  di  Buffalo  hanno  già  co- 
struito 9  motori  a  gaz  della  poten/.a  nietlia 
di  1611  HP,  fra  questi  tigurano  due  enormi 
motori  di  400<}  HP  ciascuno  destinati  alla 
compressione  dei  gaz. 

La  Westinghouse  Machine  di  East  ha  co- 
struito motori  a  gaz  di  1500  IIP  ed  è  pronta 
a  costruirne  da  2500  a  nOOO  HP.  Finora  le 
ditte  nominate  e  (pialche  altra  di  minor'c  im- 
portanza hanno  fornito  o  hanno  in  costru- 
zione 327  motori  a  gaz  di  600  liP  in  media. 
Il  motore  a  gaz  delT  avvenire  dice  V  A. 
dovrà  essere  a  doppio  effetto  |)er  grandi  po- 
tenze 0  per  grandi  regolarità.  Dovrà  mettersi 
in  strada  con  aria  rompressa  e  nel  lavoro 
ordinario  si  dovrà  r'cgulare  agendo  suHa  mi- 
scela esf)losiva  secondo  la  potenza  !Mfh'e>tn. 
Risultati  più  perfetti  si  dcjvranno  ottenere  so 
il  grado  di  compressione  rimarrà  Tostante  r-ol 
variiire  della  quantità  della  miscc^la  intro- 
dotta nel  cilindro.  Letombe  è  già  riuscito  in 
questa  via  mediante  il  suo  sistema  di  ultra- 
compressione,  ma  altri  mezzi  si  potranno  a- 
veri^  I>er  lo  stesso  risultato  senza  tanto  com- 
plicazioni 0  meccanismi  difflcili.  Si  dovi'à  ado- 
perare una  doppia  accensione  elettrit^a,  e  il 
punto  di  accensione  dovici  aggiustarsi  col  re- 
golatore secondo  la  quantità  di  miscela.  Il  si- 
stema   di   costruzioni  a  tandem    o    a   doppio 
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jy*  e'samc  due  progetti  :  uno  propngTìaiitc  la 
di^t'^'i'^^^^ioTi*^  *lì  energia  elettrica  prodotta  in 
un*  tifflrina  a  gaz  povero,  Taltro  propugnante 
la.    clistribuxioiie  di  gaz  Monde, 

Contemporaneamente  un'  impresa  rappre- 
seli tara  dal  sig,  R,  Vivolì  ehe  aveva  fatto  stu- 
fi Iure  un*  impianto  idi^o-eletlrico  sul  Hanterno, 
presentava  al  Comune  la  proposta  di  provve- 
dére alla  illuminazione  pubblica  dietro  la  cor- 
risposta di  un  canone    anruio    di    L,    ^i.OW. 
Tale  proposta  discussa  in  seno  alla  Com- 
iTiissiune  fu  rei^pinta  ritenendosi  troppo  forte 
il    ranonc.  L'impresa  Vlvoli  allora  fece  nuove 
proposte,  e  precisamente  si  otfrl  di    rilevare 
V  impianto  a  gaz  per  trasformarlo    ed  adat- 
ta.rlo  alla  produzione  di  gaz,   da    distribuirsi 
pt^r  gli  usi  di  riscaldamento,  e  di  trasportare 
iti    Imola  energia  elettr"i(*a  sufficiente  per  i  bì- 
Ro^li  della    illuminazione    pubblica    (per    la 
i-iuuie  riì»assava  il  caìione  a    L.  20,CMX>)    pei' 
Ciiielli  della  ìliuminazionc  privata  e  intìne  per 
roi*2a  motrice. 

3In  neppure  queste  pr'oposte  sono  |)iaciute 
tt^lla  Commissione,  la  tpialo  non  si  sa  per 
^uale  ragione  non  si  è  mai  curata  t!i  domali- 
dart»  alla  impresa  Vivoli  oltre  che  ilei  le  pro- 
poste fiminziarie,  anrlu-  il  progetto  trcnieo 
d^  lei  fatto  studiare  agli  ingegneii  Pietro  La- 
nino e  Umberto  Maccaferri  e  che  essa  non 
Voleva  presentare  flnehè  non  le  fosse  ri- 
ehie^sto. 

Insomma,  a  quanto  ijai'c,  le  proposte  del- 
ì*  impresa  Vivoli  non  sono  mai  state  prese 
sili  serio,  quindi,  scartati  anche  gli  altri  due 
progetti  più  sopra  accennati,  si  è  formata  in 
«etio  alla  Commissione  una  fortissima  cur- 
feiue  favorevole  al  ripristino  dell' otTHcina    a 

hi  tali  condizioni,  la   relazione    dell*  ing. 

Molta,  al  quale  era  HÌato  da  pih  parti  (come 

""^^^'i  stesso  dice)  afft'rviato  non  essere  possi- 

alcatir  iìNpianlo  idro-elettrico  sul  Santer- 

HO,  doveva  logicamente  essere  favorevole  alla 

nicipalizzazione  del  gaz,  tanto  più  che  hi 

.^la,  indipendentemente  dalla  questione  par- 

tìeolare,  fortissimo  è  il  partito  che  accarezza 

'idea  delle  municipalizzazioni. 

Wa  come  sarà  municipalizzato  il  servizio? 
Nulla  vi  è  ancora  di  deciso,  solo  ci  viene  ri- 
ferito, che  il  gaz  pei  privati  sarebbe  ribassato 
di  prezzo,  e  portato  a  28  cent,  al  m^,  e  quello 
pi^  illnniinaziona  pubblica  dato  a  prezzo  di 
costo*  Iji  questo  modo  il  bilancio  del  Comune 
^vìk  un  benetìcio,  ma  a  nostro  avviso^  que- 


sto bcnefleio  va  a  danno  degli  utenti  ì  quali 
saranno  cosi  indirettamente  tassati  mentre 
sai^ebbero  proprio  quelli  che  dovrebbero  av- 
vantaggiarsi dalla  municipalizzazione. 

Inoltre  come  sarà  risolta  la  questione  della 
distribuzione  di  forza  motrice  comoda  ed  e*'o- 
nomica  per  dare  alla  città  quello  sviluppo  in- 
dustriale che  è  nel  euore  di  tutti? 

Non  sarebbe  forse  il  caso  di  studiare  me 
glio  la  questione  e  vedere  se  la  proposta  del 
Vivoli  possa  integrarHi  con  quella  a  gaz  in 
modo  da  avere  i  due  injpianii  non  con<'or- 
renti,  come  forse  sarebl)e  peri(*oloso,  ma  in- 
tesi enlramln  a  dare  alla  città  i  vantaggi 
indiscutibili,  del  riscaldamento,  della  illumi- 
nazione e  della  forza  motrice? 


ZI  Oaz  a  Mont6belliiiia.  —  L'  altro 
giorno  in  Municipio  di  Moutebelluna  i provin- 
cia di  Treviso)  fu  tenuta  una  numerosa  adu- 
nanza di  possidenti  e  dì  negozianti  unde  con- 
cretare i  mezzi  ed  il  sisleina  di  pr(»vvedere, 
con  un  impianto  del  tutto  nuovo,  (attualmente 
è  a  petrolio»  alla  pubblica  e  privata  illu- 
minazione. L'onor.  Bertolini  che  presiedeva 
la  riunioni*  espose  con  la  sua  solita  ebiart^zza 
gli  sukH  e  le  varie  praticlic  iniziate  in  ar- 
gomento dalla  (iiunta. 

Prevalse  Tidca  di  adottala  rillumiiiazione 
a  gaz  e  per  meglio  e  più  pronlaniente  addi- 
venire ad  una  determiimzione  venne  stabi- 
Hto  che  una  Commissione  visiti  sopraluogo 
alcuni  impianti  del  genere. 


A  KeggiO  Emilia  col  primo  genimio  la 
Società  Svizzera  del  gaz  terminava  il  suo 
contratto.  L'officina  viene  condotta  oi"a  dii'et- 
tamente  dal  Municipio,  che  fa  pagare  ai  pri- 
vati il  gaz  i^er  illuminazione  a  '^2  cent,  quello 
per  riscaldamento  a  19  cent,,  quello  per  forza 
motrice  a  14  cent*  al  nhc. 


Piove  di  Sacco-  -  Il  paese  e  V  ammi- 
nistrazione attendono  impazientì  V  approva- 
zione del  progetto  i>er  1'  impianto  della  illu- 
minazione pubidica  e  privata  a  gaz,  per  ge- 
stione diretta,  da  oltre  un  mese  pendente  ai- 
Tesa  me  della  (L  P*  A- 

Dall'  attuazione  di  tah^  jirogetto,  ammini- 
strazione e  cittadini  si  ripromettono  grandi 
vantaggi  ;  ed  è  a  sperare  che  1  autorità  tuto- 


ria  non  vori'à    ])oito    ostacoli  al    rn«r^"iun^i- 

niento  di  tanu^  aspirazioni  (mI  alla  [)ossil)ilità 

dì  procurare  lavoro  nel  mese*  venturo  a  mu- 
ratori ed  a  braccianti. 

Un  memoriale  della  Lega  dei  gazi- 
sti.  —  La  Lc^a  gazisti  coli'  accordo  od  ap- 
provazione del  Comitato  Centrale  di  IVIilano, 
in  data  30  dicembre,  consegnava  al  sig.  iiìg. 
Francesco  Rebuffel,  direttore  dell'Officina  (to 
manale  del  gaz  di  Bologna,  un  memoriale  da 
presentare  al  nuovo  Consiglio  comunale,  ove 
si  chiede  la  pianta  organica  del  personale. 

*  * 

Sassuolo  illuminato  ad  acetilene.  — 

Si  è  inaugurata  la  nuova    illuminazione    del 
paese,  ad  acetilene,  con  esito  felice. 

La  causa  fra  11  Comune  e  la  Società 
del  gaz  di  Venezia  per  l'illuminazione 
€  Auer  ».  —  In  questi  giorni  la  Corte  di  Fi- 
renze respinse  il  ricorso  presentato  dal  Co- 
mune di  Venezia  contro  la  sentenza  della 
Corte  d' Appello  che  lo  condannava  nel- 
la nota  causa  riflettente  V  illuminazione 
«  Auer  ».  Dopo  questa  definitiva  sentenza 
della  Suprema  Corte  di  Firenze,  rimane  in 
conseguenza  giudicato  ;  «  avere  il  Comune  di 
Venezia  violato  i  contratti  stipulati  colla  So- 
cietà Civile  per  T  illuminazione  a  gaz  della 
città  di  Venezia,  adottando  ed  applicando, 
senza  il  consenso  ed  il  concorso  di  essa,  il 
beccuccio  <  Auer  »  nelle  pubbliche  lanterne; 
—  dovere  il  Comune  stesso  risarcire  alla  So- 
cietà i  danni  dipendenti  dalla  violazione  di 
cui  sopra  » . 

Davanti  alla  Corte  di  Cassazione  di  Fi- 
renze la  Società  del  gaz  era  rappresentata 
dagli  avvocati  Villa  e  Pascolato  ;  il  Comune 
dagli  avvocati  Barsanti  e  Sacerdoti. 

*  * 

Autorizzazione  al  Municipio  di  Bo- 
logna per  l'impianto  di  una  officina 
elettrica.  —  (?ome  è  noto  roftìcina  del  gaz 
di  Bologna  è  municipalizzata,  ed  il  R.  Pre- 
fetto con  decreto  12  decembre  accordò  al  Mu- 
nicipio di  impiantare»  una  officina  elettrica 
per  produrre  l'energia,  tajito  pel  servizio  pub- 
blico come  pei  privati,    in    base    ad    istanza 
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del  R.  Commissario  (»  col   ])ar(*re    del    ^enxo 
Civile  (*  della   I)ir(VJon(^  dei  Tele.i^rafi. 

11  r>0  dicembre  è  stata  pubblicata  la  se  x  i^ 
t(Miza  del  Tribunale  civili^  di  Bologna  nel  X  ^^ 
causa  promossa  della  Società  per  lo  svilupj^^^ 
delle  imprese  eletti'iche  in  Italia  —  anonÌTX->^ 
con  sede  in  Milano  —  contro  il  Comune  <;jj 
liologna. 

Ecco  il  dispositivo  : 

«  Dichiara  la  propria  competenza  a  colica ^ 
scere  della  presente    causa,    e   sospeso    og-^^j 
giudizio  di  merito  ordina   al   rappresentante 
del  Comune  di  Bologna    di    citare    in    cau^^ 
entro  il  termine  di  giorni  15   dal   passaggi  ^ 
della  presente  sentenza  in  cosa  giudicata     ij 
signor  Prefetto  della  Provincia  di  Bologna  imi 
rappresentanza  del  Governo  perchè  la  caus« 
sia  decisa  anche  in  suo  contradditorio. 

Dichiifira  questa  sentenza  eseguibile  pro^^^-       j 
visoriamente  non  ostante  appello  od    oppogp-    *^' 
zione  e  senza  cauzione.  Spese  al  definitivo  ae====*  • 

Estensore  della  sentenza  il  giudice  avvcn:^'^ 
cato  Galassi.  La  Società  fu  difesa   dall' avi;^^^' 
Bucci.  Le  ragioni  del  Comune  furono   soste^^^' 
nute  dairavv.  Rubbi. 

Al  3  gennaio   venne   regolarmente   costi-  ^  ^^' 
tuita  la  Società  per  illuminazione  a  ga^^^' 
della  città  di  Badia  col  capitale  completa— ^^" 
mente  sottoscritto  di  140000  lire  in  azioni  d:  ^^^ì 
200  lire. 

L'officina  che  era  stata  costruita  ed  eser^ — "- 
cita  dalla  ditta  Luigi  Motta  di   Como,  vieni 
ora  gestita  dalla  predetta  Società  che  per  ac:-  — 
clamazione  degli  azionisti  nominò  a  suo  Pre- 
sidente Togregio  ingegnere  L.  Francesconi  di 
B<adia. 

Come  è  noto  Badia  è  amministrata  da  più 
anni  dal  partito  popolare,  e  tra  gli  azionisti 
ve  ne  sono  vari  ascritti  a  questo  partito. 


ivoari4Ki.A.Htio 


Il  cemento  ignifilo  della  società  del 
materiali  refrattari  di  Vado  Ligure.  — 

Crediamo  conveniente  richiamare  l'attenzione 
dei  nostri  lettori  su  questo  nuovo  prodotto 
che  nel  cami)o  pratico  avemmo  occasione  di 
trovare  oltremodo  utile. 

Per  uno  dei  tanti  inconvenienti,  che  si  ri- 
scontrano in  pratica,  in  un  forno  da    cinque 
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storto  la  parete  del  focolaio  sì  era    talmente 

coi*i'<'SH  da  dover  procedere  al  suo  rimpiazzo 

diif*^"te  il  funzionamento.  Interpellato  Tegre- 

^fo     raw  ìfiehallet,  questi  vi  l'imetteva  un  suo 

bariletto  eonteneute  appunto  deil'lgnìHlo  Ce- 

inoiito  colla  relativa  istruzione. 

Il  risultato  fu  sorprendente.  In  poelu  mi- 
ntiti si  poterono  surrogare  i  due  pezzi  che 
Itelo rirono  in  modo  meraviglioso. 

Da  oltre  un  mese  dacehè  venne  eseguito 
ta^lo  lavoro,  non  8i  riscontrarono  nella  parte 
surrogata  né  screpolature  ne  segni  di  deperi- 

|UC5IltO. 

Previsioni   sul  prezzo   dei   carboni 
Uff  lesi  pel  nuovo  anno.   —  Se    si    deve 
g^ìudicare    dagli    ultimi    importanti    contratti 
coriehìusi,  i  prezzi  saranno  molto  sostenuti  e 
forse  anche  in  aumento  pel  corrente  anno. 

Difatti  in  que.sti  ultimi  giorni  sono  stati 
eoin*hìusi  contnitti  per  un  im|)ùrto  di  circa 
70.000  tonnellate,  per  i  migliori  carboni  di 
r>urJianu  ed  i  prezzi  hanno  oscillato  fra  9 
«il,  e  9  sh.  6  d.  franco  bordo  Tyue  Dok,  E' 
evidente  che  queste  cifre  segnano  un  miglio- 
ramento nel  mercato  per  gli  aftari  del  cor- 
relila anno,  e  sono  soddislaccnli  dal  |»unto  dì 
vÌ8to  dei  proprietari  delle  miniere. 

Inoltre  ha  avuto  luogo  di  recente  un  con- 
t ratto  anche  |ùù  importante:  quello  per  la 
tbrnirur'a  alla  London  Goal  Klevator  Com- 
pany di  100,000  tonnellate  di  Durham  da 
Htiva  di  prima  qualitz'i  da  c^ricar^i  entro 
V  unno. 

il  carbone  usato  per  stivare  i  battelli  è 
U  ben  conosciuta  fpialità  North  Country  e 
il  prezzo  stabilito  è  stato  di  9  sh.  e  7  *,  ^  d. 
per  toniìellala  franco  bordo  a  Duiiston.  Que- 
sta cifra  dimostra  che  il  carbone  è  stato  pa- 
gato 1  */,  d.  di  più  elle  non  nciranno  scor- 
^,  Ora  è  certo  che  questi  (contratti  sono 
segni  molto  significativi  della  fermezza  del 
jiKTcato  in  questo  genere  di  carboni» 

yDal  BqIL  lidie  Fin,  Ferr.  e  Imv.  Pabb.) 


Scoppio  di  un  gazometro  a  Monca 

liorl.  —  A  Moncalieri  il  iìl  sm,  è  scoppiato 
un  gazometro  di  acetileni^  della  ditta  Bu^ssi- 
rovu.  Il  garzone  della  ditta,  certo  Cagnotti^ 
radazzo  quindicenne,  fu  orrendamente  ucciso, 
/i\  i-ndo  dallo  8CO[)pio  fracassato  il  cranio  dal 
quale  usciva  la  materia  cerebrale. 


la  produzione  del  carburo  di  calcio 
senza  il  forno  elettrico  —  iLu  Chimica  In- 
du8ti'ìal(^).  Le  recenti  esperienze  fatte  sulla 
temperatura  di  formazione  del  cat^buro  di  cai- 
(*io  (temi)eratura  che  sarebbe  di  1G20''  secon- 
do Rothmund  e  di  2000*"  secondo  Borchers) 
hanno  richiamato  Tattenzione  degli  industriali 
sulla  |)ossibilità  della  produzione  del  carburo 
di  calcio  coi  forni  metallurgici  scaldati  i-on 
una  miscela  dì  M'ìa  e  di  ossigeno.  Caricando 
un  crogiolo  di  gt^afite  con  strati  alternati  di 
calce  e  di  carbone  di  Ic^nia  e  riscaldando  la 
massa  in  combustione»  mediante  una  miscela 
iVì  ai'in  riscaldata  ed  arriccluta  del  50-60% 
di  ossigeno  si  ottiene  mi  buon  rendimento  in 
carhuro  di  (*alcio  cristallizzato. 


Iia  fabbrica  di  motori  a  gaz  <  Otto  * 
Langen  &  Wolf  di  Milano,  con  un  ca- 
pitale di  L.  :nOOO,iU)U  intii'ramente  versato, 
ha  chiuso  il  suo  ultimo  bilancio  con  risultati 
molto  soddisfacenti.  U  benefizio  netto  ò  stato 
di  L,  .%76:UJO  che  pt*i  inette  la  distribuzione 
di  un  dividendo  del  ìiore  per  cento  std  ca- 
pitale, ossia  lire  2tX^  per  azione  di  L.  2àO. 

Una  lode  speciale  merita  Tegn  log.  Smith 
che  con  non  comune  intelligruza  seppe  ele- 
vare a  tal  posto  questo  importantissimo  sta- 
bilimento nazionale. 


Por  r  impiego  della  torba  —  Sono  in 
corso  esperimenti  sulla  ai>]dicazione  di  un 
proees.30  di  arrici-himento  della  torba  inven- 
tato dal  francese  sig.  De  Velna,  e  secondo  il 
quale  si  otterrebbe,  a  spese  della  torba  stessa 
una  tf^rha  riera  con  potere  calorifico  aumen- 
tato di  olti^e  il  50 'V„.  Il  proprietmio  dì  una 
delle  principali  torbiere  della  palude  Bral»bia 
mandò  air  inventore  una  certa  quantità  di 
torba,  la  quale  speinmentata  dopo  prepara- 
zione in  uno  stabilimento  di  Milano  diede, 
secondo  si  afferma,  risultati  assai  promet- 
tenti» 

Vn  «  trust  *  per  il  gaz  negli   Stati 

Uniti  —  Sta  per  costituirsi  a  New  York  un 
g:igantesco  iritsl,  con  un  capitale  di  un  miliar- 
do di  dollari. 

Esso  ha  per  iscopo  di  assicurarsi  la  pre- 
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ponderanza  nelle  Società  del  Gaz  delle  prin- 
cipali città  deir  Europa. 

Il  miliardario  Rockeflfeller  vi    entrerebbe 
per  300  milioni. 


Scoppio  di  acetilene  —  Il  27  Di- 
cembre verso  le  ore  otto  nella  trattoria  «Alla 
Luna»,  in  piazza  Umberto  I.  a  Mestre,  con- 
dotta da  Pagello  (iiovanni,  l'acqua  del  gazo- 
mctro  a  gaz  acetilene  erasi  gelata,  e  perciò 
il  gazometro  non  funzionava  quasi  più. 

Per  verifìcai'e  il  guasto,  il  Magello  si  av- 
vicinò al  gazometro  con  un  lume.  Ne  avven- 
ne lo  scoppio  ('Oli  detonazione. 

I  lumi  del  locale  tutti  si  spensero  e  nel 
cortile  si  vide  una  fiammata. 

I  facchini  che  erano  neir  interno  del  lo- 
cale (*ors(M'o  con  sacchi  bagnati  e  spensero 
W  fiannnc. 

II  Magello  riportò  una  lieve  scottatura  alla 
faccia. 


*  * 


Vittime  di  un  lume  a  petrolio  —  Ci 

S(M-ivono  da  Foggia,  4  di(*embre  : 

Tre  giovani  contadinelle  Antonietta  Va- 
lente e  le  sue  due  sorelle  Rosina  e  Michelina 
Foi-millo  si  recarono  a  doi-mire  in  casa  di 
una  loro  cognata  che  era  assente. 

Le  tre  ragazze,  dimenticarono  di  spegnere 
il  lume  a  petrolio. 

Stamane  un'alti-a  contadina,  certa  Concetta 
Mozzola,  che  doveva  recarsi  a  svegliarle  per 
condurle  al  lavoro,  picchiò  all'  uscio  ripetu- 
tamente senza  che  alcuno  di  dentro  rispon- 
desse. 

Forzata  la  porta,  si  constatò  che  due  delle 
tre  infelici  erano  morte  bruciate  ;  Taltra,  mo- 
ribonda, fu  trasportata  all'ospedale. 


* 
*  * 


Un  incendio  causato  dall'elettricità 

—  Il  23  Dicembre  air  Hotel  AUemagne,  a  Ro- 
ma, e  precisamente  in  un  appartamento  abi- 
tato dalla  signorina  Hughes  di  Londra,  per 
un  contatto  dei  fili  elettrici  si  sviluppò  un 
incendio.  Dalla  violenza  delle  fiamme  fu  di- 
strutto r  iiiteio  mobilio  di  una  stanza  e  rima- 
selo danneggiate  anche  le  camere  adiacenti. 
Accorsero  prontamente  i  vigili  che  riuscirono 
ad  impedire  Testendersi  dell'incendio.  I  dan- 
ni si  fanno  ascendere  a  10,000  lire. 


*  * 


Dalla  Rivista  Tecìiica  Italiana  di  Milar 
togliamo  il  seguente  articolo,  che  giustamen^a 
loda  una  delle  più  vecchie  e  serie  case  ^^ 
costruzioni  di  articoli  inerenti  la  nostra  i^^ 
dustria. 

All'egregio  amico  li.  Radaelli  che  con  n(zz::»ii 
comune  attività  ed  intraprendenza  seppe  p(^^. 
tare  la  sua  Ditta  a  cosi  meritati  elogi  le  a  o* 
stre  più  vive  congi-atulazioni. 

«  Abbiamo  già  detto,  che  nell'Enopolio  della 
Unione  Cooperativa  di  Milano,  le  sale  e  le 
aule  sono  non  molto  numerose,  ma  vaste  as- 
sai —  eccetto  qualche  sala  destinata  ad  uf- 
ficio speciale,  a  spogliatoio,  ecc.  —  Occor- 
reva però  uno  speciale  impianto  di  lami)ade 
e  lampadari  dello  stesso  stile  moderno,  per 
rilluminazione  completa  di  tutti  questi  locali, 
ed  infatti  a  questa  bisogna,  provvide  ottima- 
mente la  nota  Ditta  V.  Pavesi,  di  R.  Radaelli 
e  C,  fabbricanti  specialisti  di  apparecchi  d'il- 
luminazione, tanto  a  gaz  che  a  luce  elettrica. 
Tutti  sappiamo  a  Milano  ed  anche  fuori,  quale 
impoj-tanza  commerciale,  ed  artistica,  abbia 
raggiunta  la  prefata  Casa,  colla  sua  produ- 
zione di  apparecchi  artistici  d'illuminazione, 
i  quali  non  solo  furono  sempre  premiati  colle 
più  alte  onorificenze  alle  più  grandi  Esposi-  - 
zioni  nazionali  ed  estere,  ma  anche  vantano  ^ 
il  successo  di  una  seria  ed  importante  espor — 
tazione,  in  America,  Egitto,  Grecia,  Belgio,^ 
Svizzera,  Austria,  ecc. 

È  quindi  superfluo  estenderci  sui  pregE;^ 
della  fornitura  eseguita  dalla  Ditta  R.  Ra — 
daelli  e  C.  per  questo  artistico  Enopolio  >. 


* 


Dall'  egregio  ing.  A.  Raddi  il  noto  diret- 
tore della  Rivista  Tecnica  dei  Servizi  Pub- 
blici riceviamo,  con  preghiera  di  pubblicare, 
la  seguente  circolare;  ma  ci  auguriamo  di 
rivedere  presto  pubblicata  questa  importante 
vista. 

«La  Ririsla  Teaiica  dei  Pubblici  Servisi 
da  me  diretta,  cessa  momentaneamente  le  sue 
pubblicazioni. 

Quei  pochi  egregi  abbuonati  che  hanno 
pagato  Tabbuonamento  potranno: 

a)  Reclamarne  il  rimborso   all'  Ammini- 
strazione, in  L.  7.00; 

b)  Domandare  alla  Direzione  tante  pub- 
blicazioni del  valore  complessivo  di  L.    7.00 


k 
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'   Tidolo  fra  quelle  contenute  nell*  elenco 
so  nella  ropeilina  della  lUtisfa, 
^VHn  Rdueia  dì  vedere  pubblieatii  nel  pre- 
~gi^to  di  lei  Periodico  la  presenle»  la  ringi'a- 
zio     vivauieiUe  nel  mentre  oii  dieo  con  osser- 
vili^ sta  ed  ossequio. 

Devota  Ing.  A.  Raddi 


Xo  scoppio  di  una  lucerna  a  pe- 
^Urolio*  -  L'altro  giorno  iji  una  delle  carne- 
merate  superiori  della  Caserma  Deposito  al- 
liex'i  guardie  di  finanza  a  S,  Zeno  iu  Vei-ona, 
due  di  essi  per  nome  Domenico  Audisio  e 
I>oiiienico  Mieheloni,  stavano  riempindo  di 
per  polio  una  lucerna* 

Come  succede  al  solito,  quando  si  vuole 
metter  il  petrolio  nella  hirerna  mantenendo 
«.creeso  il  lurif^noto  di  essa,  questo  comunicò 
it     fuoco  airinlianunabile  e  i>ericoloso  litiuido 

i.  lucerna  scoppiò. 

Poco  nmncò  non  s'incendiasse  tutta  la  ca- 
nni €*rnt4i  poiché  il  liquido  h'  era  sparso  un  po' 
rl^   per  tutto. 

I  due  allievi  rinuì^cro  ji^ravementc  scot- 
iskxì   alla  taccia  ed  alle  numi. 


TTn  giovanotto  fulminato  dalla  cor- 
irente  elettrica.  —  Ci  telefoimno  da    Tre 
viso  2  gennaio  sera: 

Stasera  in  Selvaìu^t    Bassa    circa    alle    16 
acottdeva  una    terribile    disgrazia   che    gettò 
nel    lutto  una  distinta  famìglia  e  impressionò 
vivi^mente  la  cittadinanza. 

Jl  giovane  Mario  Siroiii  dieianno venne, 
mentre  nello  stabilimento  di  suo  padre  Fegre- 
gio  e  stimato  industriate  signor  Giovanni  Si- 
rotii  assisteva  air  impianto  d'  una  nuova  co- 
iQUnicazìone  per  il  trasporto  della  corrente 
rletlrica,  sfiorò  col  viso  accidentalmente  il 
fllo  conduttore  della  corrente  e  rimase  fui- 
ffiinato. 

Il  povero  giovane  —  studente  al  Politec- 
nico di  Milano  —  era  salito  su  di  una  scala 
H  mano  :  pare  che  la  scala  malferma  abbia 
fotto  perdei'C  requilibrio  al  disgraziato.  Dalla 
BCcma  della  corrente  potentissima  V  infelice 
eadde  nella  sottostante  peschiera  rimanendovi 
privo  di  sensi, 

RacC/OUo  dagli  operai  e  dal  sig,  Barbarigo, 
che  trovavasi  presente,  gli  furono  prestate 
le  cure  del  caso  anche  per  V  intervento    del 


dott.  Vinnello  Cacchiole,  ma  purtroppo    inu- 
tilmente !  Kva  nioi'to  fulminato  ! 

Fu  sopraluogo  il  v.  Pretore    per   le    con- 


statazioni di  legge 


Altro  operaio  fulminato  dalla  cor- 
rente elettrica.  —  A  Piev(*  di  Cadore  al 
primo  di  g(^nnaio.  una  grave  disgrazia  ha 
prufondanicntc  rattristata  questa  popolazione. 

Certo  Cargnel  Claudio,  operaio  pr'csso  la 
Società  Elettrica  Barnabò,  Ciacobbi,  Pauts  e 
C.  nel  mentre  alle  ore  2  pom.  t^irca,  stava 
nei  pressi  del  Casermone,  riordinando  la  li- 
nea di  conduttura  guastata  iu  questi  giorni 
in  causa  delle  nevi,  rimase  fulminato  dalla 
con'ente  elettrica,  n^stando  stecebito  in  cima 
al  palo  ove  trovavasi  legato  alla  rinttda,  ìii' 
tento  al  suo  lavoro. 

Il  compagno  suo,  accortosi  di  una  scossa 
pur  lui,  ma  innocuamente  ricevuta,  avendo  in 
nuim>  una  corda  colla  quale  sospendeva  il 
tilo  conduttore,  chiamò  il  suo  compagno  per- 
chè srendesse  avvr»rtcndolo  che  i>assava  la 
corrente.  Ma  il  (joverctto  non  rispose  alla 
chiamata  ;  egli  era  già  cadavere,  che  lenta- 
mente bruciav^a,  trovandosi  sempre  a  contatto 
colla  corrente. 

Venne  tolto  di  lassù  solo  dopo  <pialtrhe 
tempo  e  non  senza  difTicoltà  trasportato  nvi  vi- 
cino locale  di  questo  bersaglio. 


If uova  Società  Industriale  per  la 
fabbricazione  del  Contatori  ed  Appa- 
recchi a  Gaz*  —  A  Milano  a  rogito  Dott. 
Piazzi  si  costi  tu  ii'ono  in  Società  in  nome  col- 
lettivo, sotto  la  Ditta:  Società  Ifaliarìa  per 
la  Costruzione  dei  Misurntijrl  e  Mah'riale 
d'officine  a  gaz  ring.  A.  Bolletta  ed  il  rag. 
E.  Polatti,  quest'ultimo  già  ragiouierr  della 
Ditta  Hiry  Lizars  e  C. 


Errata-corrige-  —  Luce  eì e  lirica  e  luce 
Millennw:  A  pag*  108  dopo  il  comma  C 
venne  erroneamente  ommesso  il  comma  I),  e 
cioè  : 

d)  a  corrente    alternata  :    14   Ampère    o 
40  Volts,  quindi  14  X  40  =  560  Watts. 
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NECBOLOOZA 


A.  Bandsept  morto  recentemente  a  Bru- 
xelles era  un  lavoratore  ed  un  ricercatore 
infaticabile,  conosciuto  dai  gazisti  per  molti 
pregiati  lavori  sulla  combustione  e  sugli  im- 
pieghi economici  del  gaz,  e  particolarmente 
per  certi  studi  che  lo  avevano  condotto  a  de- 
terminare le  condizioni  necessarie  per  otte- 
nere nei  beccucci  ad  incandescenza  un  miscu- 
glio razionale  di  gaz  e  d'aria  tale  da  utiliz- 
zare nel  modo  migliore  il  calorico  sviluppato 
dalla  combustione.  I  tipi  di  beccucci  da  lui 
creati  sotto  il  nome  di  «  Gazo-Multiplex  »  e 
di  «  brulcurs  auto-melangeurs  >  diedero  ori- 
gine a  diverse  imitazioni  che  non  li  hanno 
ancora  superati. 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


Dal  «  Monitore  Tecnico  »  togliamo  la  se- 
guente consulenza  che  crediamo  abbia  ad  in- 
teressare molto  le  officine  a  gaz,  che  esegui- 
scono direttamente  o  per  proprio  conto,  gli 
impianti  ai  privati. 

«  Una  Ditta  ha  eseguito  in  una  officina  un 
impianto  di  gaz  acetilene,  che  ha  funzionato 
regolarmente  ed  ò  strato  accettato  e  pagato, 
senza  che  la  ditta  es.u'utric^e  abbia  l'ilasciata 
nessuna  garanzia.  Dopo  circa  un  anno,  un 
tubo,  che  passava  tra  un  pavimento  ed  un 
soffitto  e  collocato  in  quel  luogo  coir  appro- 
vazione del  pi'oprietario,  viene  roso  dai  topi 
e  si  produce  una  fuga  di  gaz. 

11  proi)iietario  se  ne  ac(*orge,  ma  tras(?ura 
la  cosa  per  10  o  12  giorni  e  non  si  cura  di 
avvertire  la  ditta  fornitrice  dell' impianto.  Fi- 
nalmente chiama  diverse  persone  per  la  ri- 
parazione e  r  ultima  di  queste,  incendiando 
la  fuga,  dà  luogo  ad  una  esplosione  che  fe- 
risce 1*  inii)rudente  ed  altre  persone  e  produ- 
ce danni  al  fabbricato. 

Può  il  proprietario  dell'officina  pretendere 
il  rifacimento  dei  danni  dalla  ditta  che  ha  e- 
seguito  1'  impianto  e  che  nulla  sapeva  dei 
guasti  cagionati  dai  topi?  Può  pretenderlo 
da  chi  ha  incendiato  la  fuga  V  Possono  aver 
pretese,  e  contro  chi,  i  feriti  V 

Risposta  —  Prima  di  tutto  bisogna  pen- 
sare ai  feriti.  Se  furono  assicurati,    rassicu- 


razione deve  pagare  per  le  ragioni,  esposta 
nella  precedente  consulenza.  Se  non  furono 
assicurati,  e  se  sono  stati  chiamati  da  quaK 
cune,  per  quanto  danno  ebbero  a  subire  de- 
vono essere  da  costui  risarciti. 

Non  ci*edo  poi  che  la  ditta  fornitrice  del- 
l' impianto  debba  rispondere  in  un  modo  qual- 
siasi, perchè  si  tratta  di  un  evento  derivante 
da  forza  maggiore,  o  per  meglio  dire  da  un 
caso  imprevisto  o  casiim  sentii  dominus, 
tanto  più  che  il  proprietario  è  anche  in  colpa 
per  straordinaria  negligenza.  U  unico  dubbio 
che  sì  presenta  e  che  non  si  capisce  come  i 
topi  abbiano  potuto  rodere  il  tubo;  e  quindi 
la  ditta  fornitrice  potrebbe  essere  in  colpa  e 
dover  rispondere  per  avei-e  usato  un  tubo  di 
materia  troppo  tragile. 

Ayt.  DeU'Oro. 


Violenza  contro  la  libertà  delV industria  — 
Reato  inesistente  —  Licenziamento  di  un 
operaio  ottenuto  da  altri  operai  minac- 
cianti  sciopero  in  caso  contrario. 

Dair  Archivio  di  Diritto  industriale  in 
rappo)*to  al  diritto  penale,  togliamo  la  se- 
guente sentenza  pubblicata  dal  R.  Pretore  Ur- 
bano di  Roma,  nonché  i  commenti  ai  quali  sot- 
toscriviamo pur  noi. 

«  Non  commettono  il  delitto  di  violenza 
contro  la  libertà  deir  industria  ai  sensi  del- 
l'articolo 165  del  codice  penale  gli  operai  di 
uno  stabilimento  (nella  specie  di  illuminazio- 
ne) i  quali  minacciano  di  scioperare  se  non 
sia  licenziato  il  loi'o  compagno  da  essi  mal- 
visto il  quale  infatti  venga  dalla  impresa  e- 
spulso  (art.  1G5  cod.  penale)  »  (1). 


(1)  Noi  fncciaiuo  le  nostro  riserve  sulla  massima 
dal  pretoro  urbano  di  Roma. 

Comunque  ci  doniandiaiuo  :  se  lo  stesso  pretore  non 
siasi  lasciato  sfuggire  una  bella  occasione  per  esami- 
nare se  il  fatto  del  minacciato  sciopero  per  costringe- 
re il  padrone  a  licenziare  uuo  o  più  operai  non  ca- 
desse sotto  la  disposizione  deir articolo  154  del  codice 
penale,  che  è  cosi  concepito  : 

«  Chiunque  usa  violenza  e  minaccia  per  costringe- 
«  re  alcuno  a  fare,  a  tollerare  od  omettere  qualcosa,  è 
«  punito  con  la  reclusione  fino  ad  un  anno  e  con  la 
«  multa  sino  a  L.  1000  ;  e,  se  consegue  V  intento  la 
«  reclusione  non  può  esser  meno  di  un  mese,  uè  la 
«  multa  di  L.   100. 

«  Se  la  violenza  ovvero  minaccia  con  armi  o  da  pcr- 
«  sona  travisata,  o  da  persone  riunite,  o  con  scritto 
«  anonimo,  o  in  modo  simbolico,  o  valendosi  della  for- 
«  za    intimatriec   derivante   da   segrete   associazioni 


^^init^Titi^  o  supposta,  la  rpidiiftioiic  ^  da  due  a  citiqiie 
camiti,  e  non  ìufenore  n  tre  arjni  rjuftlora  si  consegui 
HEnU'uto  ». 

^V^  vrro  che  in  foto  jure  t/enen  per  npcrìem  liprof/a- 
ir»,  ma  quando  esulavano  ^Ji  i*8trenii  di*JI*arlìc.  IG5 
rEon  HÌ  ti'attava  di  :  rt\s!nzione  o  ini  pedi  iiunda  alla 
►  t^rtà  deir  IriduHtria  edel  connuereio,  era  iiucora  que- 
oi»**  di  specie,  oppure  sì  rientrava  nel  «genere  ? 
^JEcco  il  quesito  elle  avremmo  voluto  si  fosse  posto 
Hlag-istrato. 

^^  la  suprema  corte  dì  Roma  se  lo  era  posto  il  que- 
to   nella  colisa  di  Camp»oserse^no  risolvendolo  con  la 
^^cnza  8  maggio  1899  nel  seueo  da  noi  inteso, 
pBBsso  decìdeva  infatti  -, 

«  La  violenza  o  minaccia  usata  per  costringere  aJ- 
levi  a  c(^88are  ti  lavoro  a  Hcopo  di  sostituirlojnteg'ra 
^rt*ato  di  violenza  privata  e  non  «:iÀ  il  reato  di  vio- 
lenza contro  la  libertà  e  V  industria  *. 

È  eerto  che  urta  contro  il  concetto  della  libertà 
idi vid naie  il  fritto  che  ha  generato  la  sentensta  c!ie 
.Q^tiUiatno, 

K  certo  che  il  direttore  della  Società  di  llhnnina- 
4on<t^  licenziò  ^li  operai  come  gli  fu  imposfo  non  per 

;ra  elejftione  propria,  per  volontà  spontanea. 

%  allora  la  coarta/Jone  subita  per  «  sceg^liere  il  mi- 
male »  come  dice  la  sentenza  >  di  fronte  al  bivio 

non  illuminfire  Roma  od  allontanare  un  dipendente» 

cofititui«ce  forse  una  restriziono  al  libero    esercì' 

df^ì  propri  diritti,  lìbertA  che  deve  esser  sacra  ad 

nano? 

Non  vogliamo  fare  apprezzamenti,  ne  in  diritto  co- 

ptQjeiido,    ne    sul  *  fatto   «pecifico  •    ma  in  linea  ge- 

irali?  non  dubitiamo  nel  proclamare  monca  ed  imper- 
la scnti»nza  annotata. 


MUNICIPALIZZAZIONE  DI  SERVIZI 


^4iiirar»«»  ni  poiitc  ili  lìlrotlcirt"  Iim^iiìc*» 

}Cella  ordinaria  .s(\s8Ìone  autmiiuilL'  tlel  Coii- 
^Jg'lio  comunale  di  Forlì  si  confermò  la  mas- 
^irtia  già  approvata,  in  seguito  a  nvolti  studi 
*Pocialmente  delle  amministrazioni  preee- 
^*^titi,  della  sopraelevazione  dell'aequa  pota- 
iJiJe  trovata  in  gran  copia  in  certi  poderi  co- 
™^Unali,  per  dotarne  finalmente  la  città,  che 
'^^  Ila  imperioso  bisogno;  si  stabilì  la  mnni- 
^■^palizzazionc  del  servizio  di  Illuminazione  a 
5*Ub,  pel  quale  dovrà  cominciarsi  dall' impian 
Pe  eìT  novo  apposita  officina,  quella  attuale 
Bendo  di  un  privato  ;  intìne  si  stabilì  pure 
adotnre  un  sistema  di  vuotatura  dei  pozzi 
feri  conforme  agli  ultiuìì  portati  della  scien- 
e  dell*  igiene. 

Il  Consiglio  fissò  inoltre  le  norme  per  con- 
brso  per  la  nomina  di  un  direttore  tecnico 
^0  dovTà  presiedere  all'  impianto  e  all'eser- 
rio  di  tutti  e  tre  i  servizi  sopraccennati. 


Lo  stipendio  di  questo  direttore  si  stabili 
di  L.  3000,  più  L.  500  come  minimo  gai'an- 
tito  di  compartecipazione  sugli  utili  e  la  iscri- 
zione alla  cassa  di  previdemsa  pel  colloca- 
mento a  riposo;  in  complesso  quindi  L.  4000 
annue, 

ViV  ^i\  ^i\  Vi>.   <|,    ^-js    ,j,v    /^^,  7j-^   /|-^  ^^x  ^1^  *^^v   /<-.  "  -i^ 
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J.  G.  von  VooT  —  l>ìe  illuatrierte  Welt  der  Erfindun- 

^•n  —  Leipzig,  Verlag  von  E.  Wiest  Nachfolger  — 
2. a  edizione. 

Quest'opera^  che  ottenne  girando  diffufiione  in  t;rr- 
mania^  dove  in  pochi  mesi  nc3  fu  esaurita  la  prima  e- 
dizione,  e  nna  esposiìtione  chiara  e  sisteiimtica  dello 
isvolj^itnento  dcirattivit4  umana  nella  conoscen/Ji  lìelle 
le*rf::i  naturali  e  nella  loro  utìlizzjizìone  industriale.  In 
oltre  parole  essa  contiene  la  storia  delle  varie  scienze, 
e  delle  varie  industrie  dai  loro  primordi  lino  olle  loro 
più  recenti  e  pìii  perfette  manifestaaioni. 

Scritta  in  stile  facile  ed  acces.sibìle  anche  alle  per- 
sone di  non  elevata  coltura  scientifica,  e  corredata  di 
buone  e  numerose  incisioni^  l'opera  del  yig.  Vo^t 
forma  un'  ìn  tv  re  spante  lettura  :  per  mezzo  di  e^sa  qna- 
hunpie  persona  può  senza  fatica  mettersi  al  corrente 
dei  più  recenti  progressi  conseguiti  nelle  diverse  indu- 
strie. 

La  seeonda  edizione,  dì  cui  parliamo,  esce  a  fnflci- 
coli  in  8.0  :  Topera  int<*ra  conHterA  dì  7  od  8  voi.  di 
oltre  600  pagine  ciascuno.  E'  completo  il  1.  vulume, 


Avv.  AntìAMo  Lrvi  —  I  brevetti  Auer  dltiansi  alla 
Leg'g'e  sulle  privative  —  Afjptnili  di  tììurisj>rudfn- 
za  —  Torino  Koux  Frasca tL 

Lo  STESSO  —  Dei  brevetti  Aner  —  Estratto  dalla 
(ìiuriitprmh'H za  [fenalc 

Son  due  Memorie  che  V  egregio  Avvocato  gentil- 
mente ci  favoriva  in  questi  giorni,  e  clic  le^^emmo  cou 
molto  interesse,  sia  perchè  scritte  brillantenHMUe  e  con 
profonda  cognizione  della  materia,  sia  piivliè  possono 
servire  per  un  coscienzioso  studio  della  ih(;indrscenza 
a  Gaz. 


Wat.tì]!?  rfKAFT«»N  F.  C.  S.  —  A  Handbook  of  prac- 
tic&l  OaS'Fltting'  —  London  li,  T.  lia/sford  o 
presso  Ulrico  Ifocplt  Milano 

E'  uno  dei  tanti  manuali  scritti  con  chiarezzji  e 
facilita  di  ling-tia  che  vengono  puhblic/iti  prr  cura 
della  «  The  Gas  Light  and  Coke  Company  »  di  Lon- 
I  dra,  per  dìITonde^re  presso  il  pubhlìco  (juelle  uozìoin*  ele- 
mentari sul  gaz,  evitando  in  luì  modo  che  «nche  |>resso 
i  giornali  imìitici  sì  pubhlìcliino  contro  il  gaz  certi  ar- 
ticolini  che  non  servono  ad  altro  che  a  di  mostrai  re 
quanto  poco  Studioso  almeno  in  tale  materia  sia  il  pub- 
blico. 
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Diftrio  tecnico  per  l'anno  1903  ad  uso  dogli  Archi- 
tetti, Capimastri,  Geometri,  Industriali,  Appaltató- 
ri, eco,  —  Anno  VI  —  Milano  Ditta  Giovanni  Gus- 
soni. 

Nella  falange  dei  Diari  che  si  pubblicano  annual- 
mente, e  che  non  sono  in  generale  che  copie,  e  per 
lo  più  molto  mal  fatte,  dei  soliti  vecchi  manuali,  siamo 
lieti  di  poter  raccomandare  ai  nostri  lettori,  ed  in  ispecie 
ai  sigg.  Direttori  delle  officine  da  gaz,  questo  Diario 
Tecnico^  che  in  poca  mole  seppe  raccogliere  tutti  que' 
dati  che  nell'  uso  comune  necessitano, 

E'  un  lavoro  fatto  con  metodi  molto  pratici,  elegante- 
mente stampato  e  con  caratteri  nitidi. 


RIVISTA  COMMERCIALE  DEI  CARBONI 


Dai  sigg.  Johnasson,  Gardon  e  C.  di  Newcastle  on 
Tyne  riceviamo  la  seguente  lettera: 

Genova,  1  gennaio  190S. 

Nella  convinzione  che  la  qualità  di  Carbone  Fos- 
sile che  pili  interessi  ai  lettori  del  suo  Giornale  sia 
quella  del  «  Carbone  da  Gaz  » ,  cominciamo  in  primo 
luogo  a  darle  qualche  informazione  sullo  stato  attuale 
del  mercato,  delle  possibili  oscillazioni,  e  un  leggero 
riassunto  dei  prezzi  che  conosciamo  fatti  per  questa 
qualità  per  contratti  a  consegna  nel  corrente  anno 
1903. 

Per  le  Marche  più  stimate  in  Italia  e  cioè  Newpcl- 
ton  Main  e  Holmside,  è  stato  finora  praticato  il  prezzo 
di  scellini  15/3  a  15/6  C.  i.  f.  (costo,  nolo  e  sicurtà 
compreso),  per  i  porti  di  Genova,  Savona,  Spezia,  Li- 
vorno. 

Per  buonissime  Marche,  come  Pelaw  Main,  West 
Leverson,  Thornley,  Lambton,  è  stato  fatto  15/ —  e 
15/1/2. 

Però  la  quantità  già  contrattata  in  Italia  per  tutto 
il  1903  possiamo  dire  che  è  melto  inferiore  alla  quan- 
tità ordinariamente  ordinata  a  questa  epoca  negli  anni 
precedenti. 

Questo  è  indubbiamente  causato  dal  fatto  che  il 
Mercato  Inglese  è  fermissimo  e  che  avendo  le  Minie- 
re gettata  la  loro  base  di  lavoro  e  di  prezzo  stipulan- 
do parecchi  grossi  contratti  a  Londra  con  V  Estero 
preferiscono  astenersi  da  vendere  piuttosto  che  prati- 
care di  nuovo  i  prezzi  suddetti. 

Havvi  inoltre  il  fatto  che  i  negozianti  inglesi,  a- 
vendo  il  piede  legato  dalle  Miniere,  e  non  potendo 
quindi  speculare  che  sul  nolo  (il  quale  essendo  bas- 
sissimo, lascia  poco  da  sperare  ed  anzi  tutte  le  pro- 
babilità stanno  per  un  miglioramento,  (non  ostante  che 
l'opinione  generale  sia  quella  che  una  media  di  scel- 
lini <)/ —  a  6/3  p<»r  i  sopradetti  porti  sia  il  tasso  di  nolo 
più  probabile  per  Tanno  corrente)  considerando  quin- 
di tutti  i  lati  della  questione,  non  esitiamo  a  dire  che 
vedremo  prossimamente  aumenti  di  prezzi  in  queste 
qualità. 


Per  il  carbone  da  vapore  «Cardiff»  al  contraria ^)  ^\ 
mercato  è  più  rassicurante* 

Sono  già  stati  fatti  parecchi  contratti  per 

Primarie  qualità        a        20/6  20/9 

Per  secondarie  »      .  20/—        20/3 

Per  New-port  1.         »        18/9  19/— 

e  non   ostante  le  minaccio  di  sciopero  che  si  prevedono 
pei  primi  mesi  del  1903,  i  venditori  sono  numerosi  c/^ 
che  fa  sperare  che  la  suddetta  minaccia  non  arri  veri 
all'estremo. 

Per  il  carbone  di  «  Scozia  » .  i  prezzi  sono  fermi  e 
questo  per  ragione  delle  feste  che  raggiungono  la  de- 
cina. 

Però  anche  per  tutto  Panno  corrente  i  prezzi  im^:^ 
aumentati  in  confronto  a  quelli  quotati  due  o  tre  me»  ^^ 
addietro. 

Gli  affari  finora  fatti  in  questa  qualità  sono  quas  ^ 
insignificanti  ed  i  prezzi  ora  domandati  variano  da  scel — 

lini  16/6  a  16/9  per  Best  Hamilton  Splint  con  nnoscel^ 

lino  di  più  per  qualità  speciali  come  Bairds,    Merrys,.. 
Eli  o  Watsons  Splint. 

Finora  abbiamo  detto  che  i  prezzi  suddetti  sono  pei^ 
merce  C.  i.  f.  Genova,  Savona,  Spezia  e  Livorno,  maK=s 
gli  stessi  sono  praticabili  per  il  porto  di  Venezia  me —  — 
diante  l'aumento  di  uno  scellino    la    Tonnellata   peac  - 
differenza  di  nolo,  e  per  Napoli  con  una  diminuzione 
di  tre  jyences  per  la  maggiore  scarica  giornaliera. 

Il  cambio  come  è  noto  da  qualche  tempo  è  bass^  ^ 
ed  è  molto  probabile  che  si  mantenga  cosi  almeno  pe-^r^ 
tutto  il  primo  semestre  e  questo  è  molto  in  favore  av^K 
consumatori. 

Qui  sotto  diamo  i  prezzi  praticabili  sul  nostro  mer  -. 
cato  di  Genova  per  merce  sul  vagone,  per  con8egn..^K- 
pronta  e  per  contratti  per  consegna  nel  primo  sem^»— 
stre  o  per  tutto  l'anno  prossimo. 

Questi  prezzi  possono  essere  tenuti  invariabili  p^=r?/ 
i  porti  di  Spezia  e  Livorno  mentre  sono  suscettibili  m^Jì 
una  piccola  riduzione  per  il  porto  di  Savona  e  di  tj^ìì 
aumento  di  cent.  50  per  Venezia  essendo  la  differen^.«i 
di  nolo  quasi  compensata  dalle  basse  tariffe  di  scarico 
che  si  praticano  in  questo  porto. 


Pronto 

••mostro 

Newpelton,    Homside 
Pelaw  Main       .     .     . 

1 

22,75 

21,75 

21,50 

Gaz  Secondario     .     . 

22,25 

21,25 

21,- 

Cardiff  Primario    .     . 

28,50 

28.- 

27,75 

do      Secondario     . 

28.- 

27,50 

27,25 

Newport  Primario 

27.- 

26,50 

26,25 

Newcastle     .... 

24,50 
23.- 

24.— 

24.~ 

Best  Hamilton  EU     . 

22.- 

21,75 

do          do         Splint 

23,50 

22.- 

22.- 

Scozia  -  Dysart     o 
Wishaw  Main  .     .     . 

[ 

21,50 

21.— 

20,75 

Coke  Garesfield    .     . 

38.— 

— 

— 

Mattoni    Refrattari 
marca  E.  M. 

\ 

128  al  mille. 

In  questo  momento  dall* America  ci  sono  notizie  di 
difficoltà  sorte  tra  i  componenti  la  Commissione  Arbi- 
trale che  ritarda  la  piena  conciliazione  dell*  ultimo  scio- 
pero ed  in  anticipazione  di  queste  nuove  difficoltà  sono 
state  acquistate  dall'  Inghilterra  da  300/5000  tonnel- 
late di  carbone  da  vapore. 
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scenza   col  gaz.    —   Vantaggi    dei    motori  a 
gaz.  —  Bollettino  Commerciale. 

Monileur  Indastriel.  —  iV.  50  —  l'i  Di- 
cembre. —  Rivista  mensile  finanziaria.  — 
Metodo  volumetrico  o  ponderale  applicato 
airalcoometro.  —  Il  telegrafo  senza  fili  nei 
treni  in  movimento.  —  Il  «  Landolphia  Pier- 
rei  > .  —  I  trust  americani  in  Francia.  — 
La  fabbricazione  deiracciaio  «  Thomas  > .  — 
Il  carbone  fossile  in  Turchia.  —  L' industria 
del  cemento  in  Giappone.  —  Rivista  Indu- 
striale. 

N.  5t-ijS  —  20-27  Decembre.  —  Rivista 
finanziaria.  —  Le  costruzioni  navali  e  la  ma- 
rina mercantile  in  Inghilterra.  —  Il  telegrafo 
senza  fili  a  domicilio.  —  L'industria  del  co- 
tone nel  Turkestan.  —  Rivista  industriale.  — 
Bibliografia. 

Le  Gaz.  —  N.  6  —  io  Decembre.  —  Il 
gaz  a  20  centesimi  a  Parigi.  —  L'alcoolene 
—  Il  beccuccio  Lacarrière  sistema  Houdaille 
e  Friguet  nell'illuminazione  pubblica  della 
città  di  Dijon.  —  Depositi  di  Benzolo  nelle 
officine  a  gaz.  —  Camera  sindacale  deirillu- 
minazione  e  del  riscaldamento  col  gaz  e  Te- 
lettricità.  —  Necrologio.  —  Giurisprudenza. 

I/Acéfykhie.  —  A^  155  —  5  Decembre.  — 
Mercato  del  Carburo.  —  Sopratassa  feri'oviaria 
nel  trasporto  degli  apparecchi  produttori  di 
acetilene.  —  Nuovo  uso  del  Carburo.  —  Ciò  che 
nocque  allo  sviluppo  deiracetilene.  —  L'ace- 
tilene all'estero.  —  I  progressi  dell'acetilene. 

N.  156  —  20  Decembre.  —  Mercato  del 
carburo.  —  Applicazione  dell'acetilene  nelle 
ferrovie.  —  Come  si  devono  togliere  i  cam- 
pioni di  carburo.  —  Acetilene  liquido.  —  L'a- 
cetilene in  Svezia.  —  Corrispondenza. 

Journal  da  Pétrole.  —  N.  22—1  De- 
cembre. —  I  gicicimenti  di  petrolio  a  Zagors. 

—  L'industria  della  nafta  a  Bakou  ed  a 
Grosny  nel  1900-1901.  —  Conservazione  del  le- 
gno imbevuto  di  petrolio.  —  Il  petrolio  usato 
come  olio  da  lubrificare.  —  Letteratura.  — 
Congressi.  —  La  chimica  del  petrolio  nel 
Giappone. 

N.  24  —  6  Decembre.  —  Seguito  e  fine 
degli  articoli  del  numero  precedente. 

Irm  gelosi 

The  Gas  WorlcL  —  N.  959  —  6  Decembre. 

—  Attualità.  —  L'avvenire  del  gaz   di   car- 


bone e  di  altri  illuminanti  per  V.  B.  Lewes. 
Fusione  fra  il  Gas  Institute  e   la  Institutf 
of  Gas  Engineers.  —  L'elettricità  ha  un  se^ 
competitore  nel  Gaz.  —  Notizie  locali.  —  ^ 
vista  Commerciale. 


-ri, 
Ri 


N.  960  —  12  Decembre.  —  Attualità.        ^ 
Seguito   dell'avvenire   del   gaz  di  carbon^^  ^ 
di  altri  illuminanti.  —  Arricchimento  del  is^ 
col  Benzolo  ad   Arbrvath.  —  Il  trust  per  i<i 
incandescenza  a  gaz.   —   Notizie   locali.    -^ 
Rivista  Commerciale. 

N.  961  —  20  Decembre.  —  Attualità.  — 
L'avvenire  del  gaz  di  carbone.  —  Utilità  per 
l'industria  del  gaz  col  fotometro.  —  Seguita 
dell'avvenire  del  gaz  di  carbone  e  di  altri 
illuminanti.  —  L'istruzione  dei  tecnici  gasisti. 

—  Fotometria.  —  Illuminazione  a  gaz  nelle 
chiese.  —  Notizie  locali.  -  -  Rivista  Commer- 
ciale. 

.V.  962  —   27   Decembre.    Attualità. 

Leggi  sul  gaz  pel  1903.  —  L'illuminazione  a.^ 
gaz  incandescente  della  cattedrale  di  Wa — 
kefield.  —  Determinazione  dell'acqua  nel  ca — 
trame.  —  Elenco  dei  brevetti.  —  Rivista  giù — 
diziaria.  —  Il  mercato  del  carbone  e  dei  sotto  ^ 
prodotti  nel  1902.  —  La  teoria  della  lampada 
«  Lucas  ».  —  Nuova  officina  a  gaz  a  GIjtlmt 
corrwg.  —  Notiziario. 

The  Gas  Engineer's  Magazine,  —  N.  3lt^ 

—  10  Decembre.  —  L'elettricità  ha  un  con — 


petitore   nel  gaz.   —   Cura   e   manutenzion.    - 
dei  beccucci   per  incandescenza.  —  Uso  à^^ì 

gaz   per   riscaldamento  nei  locali  chiusi.  

Aumento  nel  consumo  di  gaz   coll'uso   delle 
cucine  e  delle  stufe  a  gaz.  —  Illuminazione 
a  gaz  della  galleria  delle  arti  a  Birmingham 

—  Gaz  naturale  in  Inghlilterra.  —  Uso  del- 
l'ossido di  ferro  e  della  calcina  nella  depu 
razione.  —  Notizie  di  interesse  generale.  — 
Lubrificazione  dei  motori  a  gaz.  —  Due  nuovi 
beccucci  per  incandescenza  a  gaz.  —  Svi- 
luppo del  gaz  povero.  —  Elenco  dei  brevetti. 

The  Journal  of  Gas  Lighting.  —  N.  2064 
del  2  Decembre.  —  Fusione  dell'Istituto  del 
Gaz  colla  Società  del  Gaz.  —  Letture  fatte 
dal  prof.  V.  B.  Lewes   alle  Cantor  Lectures. 

—  Una  decisione  della  corte  d'Appello  in 
merito  al  Carburo  di  Calcio.  —  Importanti 
notizie  sulla  nuova  sessione  parlamentare.  — 
Tasse  e  Commercio.  —  L'officina  del  gaz  di 
Granton.  —  Una  curiosa  sentenza.  —  L'as- 
ciazione  del  gaz  povero.  —  Elenco  Brevetti 
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un  apparecchio  idraulico  per  V  aggiunta  di 
aria  al  gaz.  —  L'apparecchio  Schlosser  per 
la  disidratazione  dei  catrame.  —  Determina- 
zione del  cianogeno  nelle  masse  depuranti 
usate.  —  Elenco  dei  brevetti.  —  Notizie  sta- 
tistiche finanziarie.  —  Rivista  dei  mercati. 

N.  50,  13  Dicembre  1902  —  Estrazione 
dei  cianuri  dal  gaz  —  Riunione  dell'Associa- 
zione dei  gtizisti  d(4  Bi-andeburgo  (Rendiconti) 
—  Congresso  dei  gazisti  italiani  a  Torino  — 
Sulla  determinazione  del  bleu  di  Prusssia  nelle 
masse  depuranti  usate  —  Bibliografia  —  E- 
lenco  dei  brevetti  —  Notizie  statistiche  e  fi- 
nanziaiie  —  Rivista  dei  mercati. 

N.  ili,  20  Dicembre  1908.  —  Il  cianogeno 
pei'duto  nella  depurazione.  —  Le  correnti 
vagabonde  nel  1902.  — Bibliografia.  —  Elen 
co  dei  brevetti.  —  Notizie  statistiche  e  finan- 
ziarie. —  Rivista  dei  mercati. 

N.  52,  21  Dicembre  1902  —  Riunione 
dell'Associazione  dei  gazisti  della  Slesia  (Ren- 
diconti) —  Notizie  sulla  nuova  officina  a  gaz 
Brema  —  Elenco  dei  brevetti  —  Lista  dei 
memì)ri  dell'Associazione  Germanica  dei  tec- 
ni(*i  gazisti  ed  idraulici.  —  Lidice  dell'an- 
no 1902. 


Der  Gasfcchniher,  N.  0,  Dicembre  1902  — 
Sulle  centrali  di  gaz  da  riscaldamento  per  usi 
tecnici  ed  industriali.  —  Lo  sviluppo  dell'in- 
candescenza a  gaz  e  suoi  insegnamenti  —  Le 
inalazioni  di  ossigeno  contro  gli  avvelena- 
menti col  gaz  —  Umidità  dei  muri  nell'  in- 
vei-no.  —  Sulla  determinazione  del  peso  spe- 
cifico per  mezzo  dell'areometro.  —  Notiziario. 

Die  Gdsmotorentechnik  —  N,  9,  Dicem- 
bre 1902.  —  Il  motore  Diesel  e  Banki.  — 
Sulla  dimostrazione  del  secondo  principio  di 
termodiiuimica.  —  Il  motoi'c  a  spirito  sistema 
Mees  della  Ditta  Ulrich  e  Ilirovichs  di  Rotin- 
gen.  —  Bibliografia.  —  Automobili  a  ga- 
zolina.  —  Notizie  industriali.  —  Estratti  dai 
brevetti. 

(11  seguito  ad  un  prossimo  numero). 


Elenco  dei  Brevetti 


Comunicazioni  dell'  Ufficio  Interncizio- 
naie  per  Brevetti  cV  Invenzione,,  Marchi 


di  Fabbrica  e  di  Cominei^io^  ecc.  Diret- 
tore-Proprietario :  Ing.  Prof.  B.  A.  Bovi, 
Via  Arcivescovado,  1,  Torino. 

24  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  156,  N.  188,  per  anni  3 

—  Arsenigo  Alfonso,  a  Milano  :  «  Pinza  a  molla  per 
avvitare  e  svitare  le  lampade  ad  incandescenza  pen- 
denti da  lampadari  od  altri  sostegni  rigidi  o  per  altri 
usi  ». 

24  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  156,  N.  190,  per  anni  1 

—  Fredi  Rodolfo  fu  Fabio,  a  Roma  :  «  Gasogeno  Eu- 
reka per  gaz  acetilene  » . 

25  Luglio  —  Reg.  Att.  Voi.  156,  N.  206,  per  anni  6 

—  Chouiei  Joseph  à  Alger  (Algeria)  :  «  Application  nou- 
velle  de  Tacétylène  » . 

25  luglio  —  R.  A.  Voi.  156,  N.  213,  per  anni  3  — 
Gallarmi  Giovanni,  a  Milano  :  «  Innovazioni  negli  ap- 
parecchi scaldabagno  a  gaz.  » 

25  luglio  -  R.  A.  Voi.  156,  N.  214,  per  anni  15  - 
Derval  Kugène  a  Parigi  :  «  Perfectionnements  aux 
fours  à  cornues  inclinèes.  » 

25  luglio  —  R.  A.  Voi.  156,  N.  225,  per  anni  6  - 
Sociétè  Anonyme*des  Huiles  Minerales  de  Coloìnbes,  a 
Parigi  :  Procède  et  appareil  pour  la  carburation  au- 
tomatique  du  gaz  d'éclaìrage.  » 

25  luglio  —  R.  A.  Voi.  156,  N.  229,  per  anni  3  — 
Marazza  Giuseppe,  a  Milano  :  «  Innovazioni  nelle  bu- 
gie, candelieri  e  simili  con  bucciuolo  e  lamelle  divise 
e  pedalliua  mobile.  » 

28  luglio  —  R.  A.  Voi.  156,  N.  240,  per  anni  3  — 
Stella  Giovanni,  a  Milano  :  «  Fornello  perfezionato  j^ 
gaz  acetilene.  » 

12  agosto  —  R.  A.  Voi.    157,  N.    26,  per  anni  3 

Zuccoli    Cesare,  a  Novara  :    «  Gazometro    autogenera 

toro  U Insuperabile,  tipo  B.  a  caduta  d'acqua.  » 

16  Agosto  —  R.  A.  Voi.   157,  N.  44,  per  anni  6  

Lamure  Pierre  e  Mége  Pierre  Evarisie,  a  Boia  Coloni  - 
bcs  (Francia)  :    «  Bruleur  à  gaz  pour  V  éclairage  par 
incandescence  et  chauffage.  » 

16  agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  48  per  anni  15  con 
rivendicazione  di  priorità  dal  30  novembre  1901  — 
Sociéiè  Anonyme  La  Lampe  IloUub  a  Parigi  :  «  Nou- 
veau  dispositif  de  fìxatiou  des  lampes  à  incandescence.  » 

20  agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  55,  per  anni  6  — 
Compagnie  pour  la  fabricution  des  Compteurs  et  mate 
riel  d' Usines  à  gaz,  a  Parigi  ;  «  Dispositif  perfectionué 
de  comptour  à  gaz.  » 

20  agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  59,  per  anni  6  ~ 
Choulet  Joseph  ad  Alger  (Algeria)  :  «  Appareil  à  acé- 
tylène.  » 

20  Agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  60,  per  anni  6  — 
De  Dion  Albert  et  Bouton  Georges,  a  Puteauz  (Francia;  : 
«  Nouveau  mode  de  réunion  du  noyau  isolant  et  du 
culot  dans  les  bougies  d'allumage.  » 

20  agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  68,  per  anni  3  -- 
Berretta  Arturo,  a  Roma  :  «  Apparecchio  per  acetilene 
con  chiusure  idrauliche.  » 

21  agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  76,  per  anni  6  — 
Tayloz  Maurice,  a  Parigi  :  «  Dispositif  destine  à  aug- 
mcnter  le  rendement  des  moteurs  à  gaz  pauvre  fonc- 
tionnaut  par  l'aspiration  du  piston  moteur.  » 

30  agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  182,  per  anni  6  — 
Baerti  Franz,  a  Zurigo  (Svizzera):  «  Régulateur  de 
pression  pour  brùleurs  à  gaz.  » 
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MERCATI  MJNERARII  E  METALLURGICI 

(Dalla  Rassegnu  Mineraria  del  1**  gennaio  1903) 


OHISA  DI  SCOZIA 


PORTO  DI  CARICAMENTO 
più  favorevole  (1) 


Coltuoss.  .  . 
Gartsherrie 
Calder  .  .  . 
Shotts  .  .  . 
Summerlee 
Carnbroe  .  . 
Clyde  ,  .  . 
Govaii  .  .  . 
Monkland  .  . 
Glengarnoek  . 
Dalinellington 
Eglìnton  .  . 
Glengarnoek  . 
Dalniellington 
Ky-linton      .     . 


Scell.  den. 

69.6 

64.— 

63.6 

66.6 
.     67.6 

60.0 

64.0 


67.6 
60.6 
60.8 
66.6 
59.6 
r)9.3 


Scell.  den. 
59.6 
58.0 

56.6 
58.9 
57.0 
58.6 


57.6 
56.6 
56.3 
56.6 
55.6 
55.3 


Glasgow-Leith  6  denari    in  più 
>       1  scellino      » 


» 
» 
» 
» 

» 

» 


3 
4 
5 

6 
2 
1 
2 
1 
0 


» 
» 


e  6  denari  in  i 


Ardrossan,  Troon  6  denari  in  più 

Ayr       1  scellino  in  meno 
Troon 


CARBONI  DI  NEWCASTLE-ON-TYNE 


{Prezzo  netto  — 

Scellini)  (2) 

C 

arbonl  da  ipaK 

New-Pelton     . 

11.0 

Londonderry  . 

-^        .     11.0 

Pelton     . 

1        .     11.0 

Pelftw-Main 

.     10.6 

Lanibton 

.     10.9 

Peareth   . 

.     11.0 

Boldon     . 

.     11.0 

Mic-kley  . 

.     11.0 

Hohnside 

.     11.0 

Dean's  Prìnirose 

.     10.6 

I^urnhopc 

:        .     10.6 

pjist  I^ntop  . 

.     10.6 

South  I^ontop. 

.     10.6 

West  I^verson 

.     10.6 

Hebburn. 

.     11.0 

Felling    . 

.     10.6 

Walker   .         . 

.     10.6 

Washington    . 

.  — .— 

W^aldridge       . 

.  — . — 

Carboni  da  eoRe 

Tanfield ILO 

Mickley  . 

.     11.0 

Marleyhill 

.     11.0 

Stella       . 

.     11.0 

Burnhope 

.     10.6 

New  Brancepeth 

.     10.6 

East            > 

.     10.6 

South         » 

.     10.6 

North          > 

.     10.6 

Consett  . 

.     10.6 

Victoria  Garesfield 

.     10.6 

Old                  > 

.        ,        .        .     11.0 

Weardale 

, 

.  — .— 

CoRe  da  fonderia 

Mickley  .........  19.6 

Braneepeth .  21.0 

Old  Garesfield 19.6 

Marleyhill       .     *  .  '      .         .         .         .         .        .  19.0 

Victoria  Garesfield 19.6 

Frainwellgate .        .        .        .         .        .         .        .  19.0 

Cowen's  Garesfield 19.0 

Consett   .        .        . 19.0 

South  Medouisley 19.0 

South  Garesfield    . 19.0 

Edmondsley 19.0 

W^eardale 19.6 

Carbone*^  foMMlle  a  €ì}eno%'a  (3) 

Cardiff  I da  L.  29.—  a  3«).- 


» 
» 

» 


» 


27.50  >  28.- 

23.—  »  23.5 
23.—  »  23.Ó 
21.50  »  22.- 


23.—  »  23.1 


Newport 

Newcastle 

Best  Hamilton  Splint  . 

Best  Hamilton  EU 

Scozia   .... 

Newpelton,  Holraside,  Town  Hill 

Buone  qualità  da  gax  eonoMclule 

Rusky  Pjirk da  L.  26.—  a 

Strangways »       — . —  » 

Coke  Garesfield   . 

Antracite  cobbles. 

»         grossa  . 

Carboni  anterlcanl  da  sax 
Perkins,   Worthington',    Medison    da  L.  24. — 


38.— 
44.— 
38.— 


26. 

>  39. 
»  45. 
»  39. 

a  25. 


(1)  SI  può  caricare  in  altri  porli  mediante  un  supplemei 
di  trasporto  generalmente  compensato  dai  nolo. 

(2)  La  tassa  di  1  scellino  la  tonn.  é  a  carico  del  comprato 

(3)  Prezzi  per  tonnellata  sul  vagone  Genova. 


Demin  Pietro,  gerente  responsabile, 
Venezia  —  Stab.  Tip.  F.  Garzia  &  C. 


fo  V 


Venezia,  1  Ferbraio  1903 


N,  7 


[VISTA  MEXSILE  TECNICA  -  INDUSTIUALE  -  COM^rERCIALE 

Direttore  Gap.  VITTOB.IO  CALZAVABiA 


niU«»NAMKNTO  ANKirO   L.   SO  —  UNIONE  Pi)8TALE  L,    SS  —   Un   NlMEIÌO  SEPARATO  L.   S 


COLLABORATORI 


tr.  Uirrr.  Vivi  vx  lì.  r.Rvvi:?*  —  Chìinirn  —  Su]«rahi- 
U*ucÌpriU»  Cìipct  iMìn  Corpo ni/joTH»  lU^i^ii  Ksuiinnn- 
torì  del  pia  dcllH  città  di  Loudrn. 
T.  Vm)  STlt.vi:iUO  —  l*rotVssnrc  dì  l'iiiuaira  nel  Po- 
liu^ciiU'o  di  Vii' lina. 
T.  Cf.  MoHKi.LT  i'  I'hok.  e.  Colonna  —  did  Lnbo- 
mtorio  di  cliiiiiM'n  dncisuìaiìra  dolU  II.  Si-uoU  di 
ii|iplirMzio!n>  [HT  ^'li  ÌM*;c^'7irn  in  Tnriiio. 

(^  FiEitu   Lanino   —    It^^duumv    capo    d<4hi    Rivista 
Tei'ìiira  EiMilìaiia  di  Bologna. 
».  Aktoniìi  Hritzio  —  Ir^ficttore-capo  della  Uhimiiia- 
zioiic  pulddÌL'a  di  Torino. 
TX.  Artl'ro  iMiuLATi  —  Profcbsoro  dì  eUìniiea  nella 
R.  Unì  versi  tà  di  Torino. 
^BoTT,    ^H'iORiNO    LiiXARiJO  —  Professore   di  cliimica 
HL      0  Preside  del  H.  Istiluto   l*anlo  Sarpi  di  \' (inezia, 
^»rT.  Pu<)i'\  MRain.ANUKU)  SrAViA,  del  laburatorio  di 
^F      chimica  Tecnologica  del  H.  Mii^eo  Indantrìale  Ita- 
H|       liano. 

^DoTT.  Gh'sri^pe  Betta  NIX!  —  Professore  del  R.  I^tì- 
tiito  Paralo  8arpi  di  Venezia. 
Dino  CiiiatìAVILìlio  —  lu^a-jinere  indur^trìale. 
L'^oo  K08HI  —  Profe>snre  di  chi  nuca,  Varese. 
fcoF.  B.  A,   Bovi  —  Ingegnere  indnslrial**  di  Torino. 
io.  Otto  Klemf-t  —  In<i'e<incre  ^.ny/ista  di  Duislair^*, 
tv.  Ino.  Federico   Gentili    —    Roma    —   Direttore 
della  Società  Aiier  in  Italia. 


PARTE  _TECNICA 

.Ma  rmvlaÉflfi  Iella  Materia  iepi atrice 

del  gaz  Illuminante 

Dal  prof.  Ugo  dott.  Rossi  ci  viene  favorita 
lue.sUi  sua  IMuiìioria^  eho  ci  faccdanio  premura 
|i  pubblicare,  non  senza  ringraziare  regregio 
rofessore. 

«  Fra  le  impurità  gtizose  clic  riescono  iio- 
linentemente  nocive  al  gaz  di  liiau trace  vi 
racido  solfidiieo,  mii  p(vrcliè  d*drrmiria  un 
fievole  abbassameiito  nei  poterti  illuminante, 
|a  perchè  nelta  combustione  dà  luogo  a  prò- 
Jtti  perniciom  alla  salute  e  ad  altri  incon- 
^nienti  ;  onde  le  iiKiiC.^iori  nire  del  [jerso- 
ile  tecnìco-diretlivo  delle  ctfHrine  del  gaz 
)no  rivolta  aireliininazione  di  (jui'sto  ('i)in- 
9to,  tanto  più    che    disposizioni    legislative 


provvedono  a  che  questa  elìiiiiiu^zione  venga 
eseguita  a  dovere. 

Delle  tante  sostanze  proposte  a  qucst*  ef- 
fetto, le  più  economiche  ed  eltlcaci  a  tratte- 
nere Tacido  sulfidi'ico  sono  le  materie    mag- 
giormente ricche  di  ossido  idrato  di  ferro;  e. 
queste  sono  molte:  alcune  indurali  iliinonite, 
siderite,  ocre»  ecc.),  altre  artitìriali,  che  pos- 
sono derivai^e  da  altre  industrie    (dalla    fab* 
bricazione  dell'anilina,    per    riduzione    della 
nitro-glicerina  con  la  limatura  di  ferro,  ecc.) 
0  appositatncnte  preparate  nelle  ottìcìne  del  gaz. 
In  Inghilterra  si  è  proposto  una    depura- 
zione per  vìa  umida  a  mezzo  d(drammoniaea 
delle  acque  di  lavaggio  fllills,  ClausSy   ecc.), 
ma  le  esperienze   fatte    in    Ingfiilterra    e    in 
qualche    altro    luogo,    non    sono    al>bastanza 
concludenti  per  ]>rovarc  la  superiorità  di  que- 
sti pro(*essi  sulhi  depurazione  con  Tossido  di 
terrò. 

La  contenenza  in  idrogeno  solforato  del 
gaz  illuminante  è  considerevok^  ma  non  co- 
stante, e  varia  fortemente  a  stH'onda  della 
provenienza  dei  carboni  distillati,  raggiun- 
gendo talora  il  0,62  V»»  ^^^  l'c^^izionc»  cln^  si 
[n*oduce  fra  Tossido  di  fei^ro  idrato  e  Tacido 
soltidrifo  può  espi-inu-rsi  colla  seguente  no- 
tazione chimica: 

Fé,  {OH),  +  an,  S  =  Fé,  S,  -f  HIT,  O 
o  stHuindo  altri: 

Fé,  0 ,  H,  O  +  3H,  S  =  Fé,  H,  +  411,  O 

Si  c*oìni>rcnde  facilmente  che  la  materia 
usata  per  la  di^inirazioiie  del  gaz  dall'acido 
solfidrico  ben  presto  viene  esaurita.  Sarebbe 
c^uindi  necessaria  una  spesa  enorme  ed  un 
ingombro  fastidioso  nelle  officimi  pei-  Taceu- 
mularsi  delle  materie  ruui'i  uso  riusecudo  dif- 
ticile  lo  stiarazzarsene,  anche  ]>er  i  vigenti 
regolamenti  igienici.  Jla  un  rimarchevole  pro- 
cedimento della  chimica  inorganica  viene  in 
potente  aiuto  e  ,si  è  :  che  il  solfuro  di  ferro. 
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per  razione  deirossigeno  e  di  una  conveniente 
quantità  di  acqua,  si  trasforma  in  ossido  i- 
drato  e  inette  in  libertà  il  solfo  nativo,  per 
cui  la  materia  ritorna  atta  a  trattenere  V  a- 
cido  solfidrico  o  come  comunemente  dicesi  è 
rivivificata. 

Ecco  la  reazione  che  avviene  : 

Fé,  S3  +  30  +  3H,  0  =  Fé,  (OH),  +  3S 
ovvero  : 

Fé,  S3  +  30  +  H,  O  =  Fé,  O3  H,  0  +  3S 

Questa  è  la  reazione  principale  che  si 
produce  neiroperazione  di  rivivificazione  della 
materia  depurante  e  può  essere  ripetuta  fino 
a  che  il  solfo,  che  si  separa  libero,  e  può 
raggiungere  il  60  7o  (Phipson)  in  peso,  e  al- 
tre sostanze  inerti,  sieno  divenute  cosi  con- 
siderevoli da  rendere  impropria  la  materia 
al  suo  ufficio.  È  la  principale  ma  non  unica 
reazione,  che  altre  se  ne  foi-mano  a  lato,  che 
ancora  imperfettamente  si  conoscono,  intendo 
dire  deir  assorbimento  dell'  ammoniaca,  dei 
solfocianuri,  dei  cianuri,  formazione  dei  fer- 
rocianuri,  ecc. 

Ecco  la  composizione  di  una  materia  de- 
pui-ativa  rivivificata  dovuta  al  Buhe: 

Numero 
delle  rivlvillcazioni 
14  8 

Solfato  ammoniaca 0,20  0,52  0,77 

Cianuro  e  forrocian.  ammon.      .  1,—  2,—  4,40 

Solfociannro  ammoniaca     .     .     .  4,6!)  7,82  14,08 

Ossido  di  ferro  idrato    ....  41,82  26,90  16,82 

Bleu  di  Prussia 5,93  7,84  11,12 

Solfo 15,—  28,20  33,50 

Materie  estranee,  catrame,  sega- 
tura, ecc 31,12  24,72  19,31 

100,—  100,—  100,— 

La  rigenerazione  della  materia  spossata, 
in  vista  della  sua  riutilizzazione  si  può  otte- 
nere adunque  per  razione  dell'  ossigeno  del- 
l'aria in  j)resenza  di  sufficiente  umidità.  In 
questo  pi'ocesso  si  forma  eccezionalmente, 
per  ossidazione  del  solfuro,  una  debole  quan- 
tità di  solfato,  specialmente  se  la  sostanza  ò 
secca. 

La  materia  quando  cessa  d'essere  attiva, 
e  si  riconos(*e  saggiando  il  gaz  che  T  attra- 
versa con  cartoline  imbevute  in  soluzione  del 
10  7o  ^i  acetato  di  piombo,  viene  levata  dalle 
casse  di  depurazione  e  portata  nel  locale  a- 
datto  alla  rigenerazione,  che  sarà  l'ipanito 
nella  fn^dda  e  cattiva  stagione,  libero  nella 
buona.  Tosto  comincia  il  processo  chimico 
della  decomposizione  del  solfuro  di    ferro,    e 


1  a  massa  si  riscalda  considerevolmente,  tanto 
che,  se  è  secca  e  nuova,  in  alcuni  casi  può 
entrare  in  ignizione,  ma  ciò  non  è  da  te- 
mersi se  vi  ha  una  conveniente  umidità. 

Dairelevazione  di  temperatura  si  può  se- 
guire, per  mezzo  di  un  termometro,  l'azione 
dell'ossigeno  atmosferico  sul  solfuro  di  ferro 
e  quindi  il  processo  di  rivivificazione. 

Per  la  materia  buona  il  grado  di  tempe- 
ratura si  eleva  sovente  a  60**  e  70**  (Leybold). 
L'azione  chimica  è  rapida,  si  propaga  grada- 
tamente dalla  superficie  verso  V  interno,  al- 
leandosi sempre  più,  e  la  materia  rigenerata 
si  raffredda  mano  a  mano  ;  cosi  mentre  alla 
supei'ficie  non  si  hanno  che  20"  a  25**  centi- 
gradi, alla  profondità  di  5  a  10  cm.  si  riscon- 
tra una  temperatura  di  55**  cent. 

Naturalmente  la  materia  va  rivoltata  in 
modo  che  la  massa  intera  subisca  una  com- 
pleta aereazione.  Questo  rivoltamento  è  più 
o  meno  frequente,  secondo  le  stagioni  e  le 
condizioni  speciali  deirofflcina.  La  deficienza 
di  spazio  porta  un  rivoltamento  più  frequente. 
Dapprima  è  tenuta  ammonticchiata,  per  fa- 
vorire  r  accumulamento   del   calore,    conse-  — 

guenza  della   iniziata   decomposizione,    irro 

randola  se  del  caso  con  opportuna   quantità.j^ 
di  acqua,  e  si  agevola  quindi  il  processo    d^E: 

rigenerazione,  che  avviene  molto  più  rapida 

mente.  Poi  viene  rivoltata  e  distesa  ad  un'al 

tezza  che  varia  dai  20  cm.  nell'estate  ai    6CZ7 
cm.  nell'inverno,  giacché  la  superficie  di  raf^ 
freddamente  troppo  grande  del  suolo  rallenta, 
evidentemente  i  progressi   della   decomposi- 
zione e  il  freddo  un  po'  intenso   quasi   l'ar- 
resta. 

Quando  si  dispone  di  spazio  abbondante 
e  di  sufficiente  materia  di  riserva,  la  rivivi- 
ficazione 6  assicurata;  ma  se  lo  spazio  è  li- 
mitato  e  si  è  costretti  a  rimettere  in  servizio 
tosto  la  stessa  mateiùa,  è  questione  di  sapere 
se  questa  ò  completamente  rigeneratii,  spe- 
cialmente nella  stagione  invernale,  che  è  la 
meno  favorevole  anche  per  la  produzione  più 
elevata  dal  gaz,  che  più  rapidamente  esau- 
risce la  materia  e  ne  richiede  frequente  rinno- 
vazione. 

Solamente  nel  1896  il  dott.  Leybold  di 
Amburgo  ha  indicato  un  mezzo  pratico  per- 
mettente di  risolvere  questa  questione. 

Tuttavia  il  caso  è  dei  più  semplici,  come 
riconosce  Io  stesso  Leybold  e  si  meraviglia 
che  alcuno  non  vi  abbia  pensato  prima. 

L'acido  cloridrico  decompone  il  solfuro  di 
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E'  naturale  che  la  sostanza  viene  sempre 
presa  nell'interno  del  mucchio,  dove  si  ha 
ragione  di  ritenere  che  l'ossigeno  non  abbia 
ancor  agito  o  debolmente.  Alla  superfìcie  in- 
fatti, anche  dopo  poco  tempo  d' esposizione 
non  vi  ha  sviluppo  di  gaz. 

Se  la  rivivificazione  ò  già  cominciata,  ci 
si  accorge  dal  fatto  che  il  liquido  acido  rea- 
gente sulla  materia  si  colora  intensamente  in 
rosso-sangue  per  la  formazione  di  solfocianuro 
di  ferro,  mentre  ciò  non  avviene  per  la  ma- 
teria interamente  esaurita. 

Ecco  ad  esempio  le  cifre  di  alcune  espe- 
rienze su  materie  di  varia  natura  e  adope- 
rate in  differenti  condizioni  : 

1."  Miscela  di  Larning  (1  ettol.  di  sega- 
tura di  legno,  25  litri  di  calce  spenta,  solu- 
zione di  solfato  ferroso  a  27°-30°  Bè  quanto 
basta  perchè  stretta  in  pugno  conservi  la 
forma)  dopo  un  anno  di  servizio  stata  lavata 
per  Testrazione  del  bleu  di  Prussia  e  quindi 
privata  anche  di  tutti  gli  altri  sali  solubili, 
rimessa  in  attività  senza  alcuna  aggiunta. 
25  ce.  di  materia  esaurita  svilupparono  nel 

1.0  giorno  2.0  giorno  3.o  giorno 

(amraonticchiiunento)       (due  rivoltamene)       (un  rivoltamento) 
230  ce.  81  ce.  3  ce.  riofencrata 

di  gaz  acido  soUldrico. 

temp.  esterna  +  2P  e.  ;  mass,  riscald.  -\-  38^  e. 

2.»    Miscela  di  lAimiiig  lavata  od   all'8.a   rigonc- 
razione.  : 

1.0  giorno  2.0  giorno  line  2.o  giorno 

195  ec.  3vj  ce.  0  ri;Lceiierata 

temp.  esterna  +  23*^  e.;  mass,  riscald.  +  ^^^^  ^• 

3."    M'isccla  (li  lAimiìiy    di    primo    servizio    dopo 
parecchie^  operazioni  : 

l.o  giorno  2.0  giorno  3.o  giorno 

283  ec.  92  ce.  4  ce. 

temp.  esterna  -|-  22^'  e.;  mass,  riscald.  -[-  39"  e. 

4.*>  Ossido  iHifìtndc  olandese  di  lìruckirdders  i  jrra- 
nuloso  a  L.  40  la  tonn.  a  Genova). 

1.0  giorno  "J.o  giorno    -      li.o  gi«>rno  l.o  giorno 

291  ce.  lOf)  ce.  27  ec.  0  ec. 

temp.  esterna  -|-  22"  e.         mass,  riscald.  -[-  41" 

5."  Ossido  natiinde  nldiidese  di  Kden  Kof)en    (pul 
verolento  a  L.  3ó  la  tonn.  a  (Jenova. 

1.0  giorno  2.0  giorno  WP  giorno 

235  ce.  74  ce.  0  ce. 

temp.  esterna  -f  25"  e;  nmss.  riscald.  -j-  39"  e. 

La  rivivitìcazioiu*  si  fa  nnclio  nelle  casse 
stosso,  forzando  una  corrente*  d'aria  ad  attra- 
V(M-saro  la  nia.ssa  jxm*  mezzo  d'un  gotto  di  va- 
l)oro,  olio  fa  da  iiiiettoro. 

Por  l'ossido  naturale  nuovo  e  molto  attivo, 
ciò  può  riuscirò  piMÌcoloso,  causa  rinteiiso  ri- 
scaldanionto  che  può  provocare  un'ignizione 
e  carbonizzazione  dello  griglio  di  legno. 


Un  campione  di  materia  di  Laming  lavata, 
tolto  dalla  cassa  di  depurazione  dopo  due 
giorni  di  servizio,  sviluppò  135  ce.  di  gaz  a- 
cido  solfìdrico  e  dopo  l'operazione  di  rivivi- 
flcazione,  che  durò  circa  un'ora,  diede  59  ce. 

La  rigenerazione  nelle  casse,  come  si  vede, 
non  è  completa,  per  cui  dopo  alcune  opera- 
zioni, 8  a  10  giorni  di  servizio,  bisogna  sot- 
tometterla all'azione  deiraria  libera,  come  più 

sopra  si  è  indicato. 

Prof.  Ugo  doti.  Hoflsl 


Le  i\m  sorpiiti  lelFAzoto  comerciale 


Il  Journal  of  Gas  Lìghting  fa  le  seguenti 
osservazioni  : 

Fu  s(*operto  un  pi'ocedimento  per  fissare 
commercialmente  l'azoto  deiraria  sotto  forma 
di  ammoniaca  ;  e  tra  poco  si  metteranno  in 
servizio  dei  depositi  immensi  d'  azoto  negli 
Stati  Uniti. 

Non  si  sgomentino  di  questi  annunci  i  Di — 
rettori  di  officine  di  gaz,  perchè  il  solfato  d^ 
ammoniaca  si  continua    sempre    a    vendere 
e])poi  le  due  leggende  son  di  origine   ameri — 
cana. 

8i  spiega  la  presenza  di  quei  depositi  im 
mensi  col  dire  che  nelle  regioni  aride    dell;^ 
terra,  specialmente  sul  versante   ovest  dell-^ 
grandi  catone  dei  continenti  americani,  si  trc^  ^ 
vano  dei  depositi  di    nitrati,  utilissimi   com  ^? 
concime,  cosi  immensi,  che  gli  agricoltori  dei 
mondo  intoro  non  hanno   bisogno   di    cercar 
altre  soi^genti  per  fertilizzare  i  terreni  colti- 
vati a  cereali.  Si  dice  che  questi  serbatoi  di 
azoto  contniueranno  ad  essere  una  delle  prin- 
cipali sorg(Uiti  cui  attingerà  il  mondo  intero 
tino  a  tempo  indeterminato. 

Sarebbe  curioso  conoscere  come  tali  re- 
gioni siano  rimaste  prive  di  pioggia  ;  ciò  che 
non  dovette  avvenire  un  tempo,  altrimenti 
non  vi  si  sarebbero  potute  accumulare  le  ma- 
toi'ie  primo  che  sulìirono  la  nitritìcazione. 
Questo  i)rocesso  di  nitrificazione  non  si  pro- 
dusse, por  esomi)io  noi  vasto  Sudan  perchè 
vi  mancava  la  materia  prima.  Al  Chili  per 
(esempio,  vi  sono  dei  nitrati,  perchè  là  le 
pioggio  ora  e  già  da  tempo  sono  insufficienti 
a  trasportare  in  soluzione  il  sale  di  mano  in 
mano  che  s'ora  formato  nel  laboratorio  della 
terra.  Ce  n'  è  tanto,  che  i  nitrati  naturali  ri- 
storeranno i  terreni  estenuati  dalla  produzio- 


ne  delle  biade^  ed  un  seguito  di  conrimazioiii 
seientiHelu*  lo  inanterrano  in  imo  stato  dì  per- 
ppfiiii  fertilità,  rosi  che  non  c'è  da  temere  il 
liisfncimento  della  razza  umana  o  ch'elsa  deva 
ricorrere  agli  alimenti  chimici* 

L'altra  notizia,  è  che  s'ò  formata  una  Com* 
pagiiia  di  pi'ododi  atmosferici  \ì(:v  la  produ- 
zione industrialo  di  ossidi  d'azoto  atmosferico, 
n  procedimento  consiste  nel  far  passare  delle 
grandi  quantità  d*ai'ia  in  uno  spazio  chiuso 
nel  quale  sono  mantenuti  dei  potenti  archi 
elettrici. 

Si  credette  per  lungo  tempo  che   T  acido 
azotico  fosse  un  pi'odotto  del  Fa  reo  elettrico  ; 
e  fu  discusso  questo  mezzo  per  ottenere  un  in- 
l^rasso  azotato.  Un  elettricista  americano  M. 
Bradley  Tot  tiene  effettivamente  in  una  mac- 
chùia.  la  quale  consta  di  un  cilindro  che  con- 
tiene un  certo  numer-o  di  forti  carboni  ad  ar- 
co proiettantisi  aH'intcì'no,  dove  gira  un  ci- 
lindro concentrico  che  porta  una  serie  »'orri- 
Kpoiidente  dì  carboni  ad  arco    sorpassanti    ì 
pr-imi:  Telfetto  è  di  produrre    e    d' interrom- 
pere un  gran  numero  di  archi.  Poiché  Tai-ia 
è  aspirata  nella  macchina  al  tasso  di  5  piedi 
<^uhi  per  arco  ed  all'ora»  e  poiché  ta  macchi* 
Ha.  può  formare  400*000  archi  all'ora,  la  sua 
cripm?itii  dì  nitritìcazione  dev'essere  conside- 
revole. Si  afferma  che  l'aria  aspirata  è  cari- 
^^a    di  circa  2  Vj  "/o  d'ossidi  di  azoto,  che  i>os- 
Sono  essere  estratti  col  lavaggio  e  tissati  nella 
iJ^^^inicra  solita  con  potassa  o  soda. 

In  questo  inodo  la  Comi)agnia    The   Nla- 
9<t.ra  Falls  potrà  fabbricare  del  nitrato  di  soda, 
d«.  vendersi  a  circa  3  lire  la  tonnellata,  quan 
do     il    procedimento     sarà     compiutamente 
svoho. 

Int4into,  non  si  ritirino,  i  produttori  di  sol- 
fato d'ammoniaca:  il  loro  commercio  va  bene 
^  probabilmente  continuei-à  cosi  finché  vi- 
vremo. 


yV>>AAAAAAAAAAAAAAAA/VVVV^^^VV^^ 


Stri&42  D'ACQUA  DELLWUi^FLElSCEEIl 


11  gaz  d'acqua  era  conosciuto  da  molto 
tt^tupo  ed  impiegato  solo  in  casi  pailicolari  e 
^l^iasi  esclusivamente  per  riscaldamenti  indù 
^*^^iiUi  a  motivo  del  pi'czzo  elevato  al  quale 
^^^  prodotto.  L' invenzione  dei  sigg.  Dellwik- 
^Ic^ischer  ha  reso  possibile  destendere  l'im- 
Pi^go  di  tale    gaz   a    numerose   applicazioni 


fino  allora  non  esistite  ;  in  effetto  essa  per- 
mette di  utilizzare  nella  produzione  da  70  a 
75**/^,  del  potere  calorifico  del  combustibile, 
mentre  con  gli  altri  sistemi  si  ottiene  un  ren- 
dimento inferiore  dì  30  a  35  7^,. 

Se  si  osservano  i  principi  medesimi  del 
sistema  Delhvik-Fleischer  è  facile  spiegare  la 
differenza  di  questi  rendimenti:  il  gaz  d'ac- 
qua composto  quasi  esclusivamente  d*  idroge- 
no ed  ossido  di  carbonio  è  ottenuto  dalla  de- 
composizione del  vapore  d'acqua  in  contatto 
col  carbone  incandescente.  Tale  decomposi- 
zione non  potendo  naturalmente  essere  con- 
tinua, è  necessario  d' interromperla  a  tempo 
debito  per  rinnovare  V  incandescenza  del  car- 
bone mc^diante  un  soffiamento  d'aria  esterna. 
Tutti  i  sistemi  di  produzione  di  gaz  d'acqua 
sono  dunque  a  funzionamento  intermittente  e 
comprendono  un  periodo  transitorio  di  soffia- 
mento ed  un  perìodo  di  decomposizione  di 
vapore,  il  solo  che  produce  gaz  d*  acqua  e, 
per  conseguenza,  avente  uno  scopo  utile.  È 
quindi  dì  sommo  interesse  il  ridurre  quanto 
6  possibile  il  periodo  transitorio,  e  per  arri- 
vare a  tale  risultato  i  sigg.  Dellvvik-Fleischer 
pensarono  la  maniera  di  ottenere  durante 
il  periodo  di  soffiamento  una  combustione  com- 
pleta, in  luogo  di  produrre  come  gli  altri  in- 
ventori un  gaz  utilizzabile  per  riscaldamento 
di  apparecchi  accessori  come  negli  altri  forni» 
Da  ciò  risulta  un  doppio  vantaggio  :  L  corta 
durata  del  soffiamento;  2.  incandescenza  più 
perfetta  del  combustibile  e  perciò  maggior  du- 
rata del  peiìodo  dì  decomposizione  del  vapo- 
re^ cioè  di  formazione  del  gaz  d*acqua. 

Il  gaz  d'acqua  Delhvik-Fleischer  contiene 
in  volume  il  90%  d^elementi  combostibihMI 
suo  potere  calorifico  medio  inferiore  è  di  cir- 
ca 2,550  calorie;  la  sua  altissima  tempera- 
tura di  combustione  e  la  sua  purezza,  lo  di- 
stinguono da  tutti  gli  altri  gaz  conosciuti  come 
quelli  di  Siemens,  di  Dowson,  di  Mond,  con- 
tenenti necessariaraente  una  grande  propor- 
zione (60  7o  circa)  di  gaz  inerti  e  incombusti- 
bili che  limita  considerevolmente  il  loro  im- 
piego. 

Il  gaz  d'acqua  non  è  illuminante  per  sé 
stesso^  nondimeno  ì  sistemi  moderni  permet- 
tono di  trarne  vantaggio  per  i  bisogni  della 
illuminazione  impiegandolo  sia  allo  stato  puro 
sia  mescolato  col  gaz  di  carbon  fossile.  Allo 
stato  puro  esso  è  bruciato  in  becchi  Auer  i 
quali  sono  di  semplice  costruzione  non  es- 
sendo muniti  di  Bunsen,  Le  reticelle  ad    in- 
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candescenza  sono  più  brillanti  che  non  che 
col  gaz  ordinario  a  parità  di  volume  consu- 
mato, in  causa  della  temperatura  di  combu- 
stione più  elevata  del  gaz  d'acqua. 

Il  gaz  d'acqua  mescolato  al  gaz  di  carbon 
fossile  abbassa  evidentemente  il  potere  illu- 
minante della  miscela  di  una  proporzione  u- 
guale  a  quella  in  cui  vi  entra.  Quanto  al  po- 
tere calorifico  del  gaz  risultante,  esso  si  tro- 
va ugualmente  ridotto  poiché  il  potere  calo- 
rifico del  gaz-acqua  è  press'a  poco  la  metà 
di  quello  del  gaz  di  carbon  fossile.  Bisogna- 
va quindi,  sino  a  questi  ultimi  tempi,  resti- 
tuire alla  miscela  il  suo  potere  illuminante  e 
perciò  il  suo  potere  calorifico  col  mezzo  di 
un'aggiunta  artificiale  di  benzolo. 

Questo  metodo  di  ricarburazione  applicato 
alla  miscela  di  gaz-fossile  e  di  gaz  d'  acqua 
produceva  una  consumazione  di  benzolo  va- 
riante naturalmente  colle  proporzioni  dei  due 
componenti  :  ma  relativamente  sempre  assai 
importante  poiché  essa  era  compresa  fra  60 
e  80  grammi  per  metro  cubo  di  gaz  d'  ac- 
qua della  miscela.  In  Francia  ciò  non  pre- 
sentava grande  inconveniente  essendo  il  prez- 
zo del  IxMizolo  assai  limitato  ;  in  Spagna  e  in 
Italia  invece,  le  el(»vate  tasse  doganali  su 
tale  materia  ne  rendevano  l' impiego  più  dif- 
ficile. 

Scegliendo  il  momento  conveniente  della 
fabbricazione  del  gaz  di  carbon  fossile,  in  cui 
si  ùi  ai-rivare  la  corrente  del  gaz-acqna  for- 
nito dal  gazometro  compensatore,  per  esem- 
pio, inviando  il  medesimo  gaz  d'acqua  attra- 
verso il  bariletto  delle  storte,  si  può  legger- 
mente ridurre  il  sopraindicato  consumo  del 
benzolo.  In  queste  condizioni  il  gaz  d'acqua 
gorgogliando  attraverso  il  catrame,  ritiene  una 
parte  di  benzolo  ch'(»sso  incontra,  ed  altret- 
tanto b(>nzolo  in  meno  si  deve  aggiungere  al 
miscuglio  per  ottenerne  il  titolo  voluto.  Ciò  è 
un  primo  passo  fatto  nella  via  dell'economia 
del  benzolo,  ma  molto  resta  ancora  da  farsi. 
Da  alcuni  mesi,  la  maggior  parte  debile  of- 
ficine a  gaz  (li  carbon  fossile  che  sono  mu- 
nite d'apparecchi  jìroduttori  di  gaz-acqua,  an- 
ziché effettuare  il  miscuglio  solamente  nei  ba- 
riletti, api)licano  1'  ingegnosa  idea  d' intro- 
durre il  gaz  d'acqua  nelle  storte  medesime  di 
distillazione,  e  da  questo  nuovo  metodo,  chia- 
mato auto-carburazione,  ne  risulta  vantaggio 
tale  da  pi'opagarsi  rapidamente,  nonché  di 
provocare  presso  i  Direttori  delle  Officine  a 
gaz  che  non  ancora  impiegano  il  gaz  d'acqua, 


la  necessità  di  disporre  i  mezzi  per  produrlo. 
Infatti  si  sa  che  durante  le  pilme  ore  della 
distillazione  il  calore  si  trasmette  al  centro 
del  carico  di  carbon  fossile  per  conduttibilità 
soltanto  e  che  tale  zona  centrale  portata  ad 
una  temperatura  più  bassa  delle  parti  di  car- 
bone appoggianti  direttamente  sulle  pareti, 
lascia  sfuggire  degli  idrocarburi  pesanti  nello 
spazio  vuoto  della  storta.  Questi  idrocarburi 
al  contatto  della  parete  superiore  incande- 
scente, si  decompongono  formandone  degli  al- 
tri più  leggeri  e  lasciando  depositare  della 
grafite  che  costituisce  uno  strato  interno  as- 
sai aderente  e  cattivo  conduttore  ;  questi  de- 
positi si  formano  in  quantità  tanto  maggiore 
quanto  la  pressione  del  gaz  nell'  interno  della 
storta  é  più  forte,  ed  é  anche  per  provocare 
una  uscita  più  facile  dei  prodotti  della  distil- 
lazione che  gli  estrattori  trovano  la  loro  ra- 
gione d'essere. 

Disponendo  di  gaz  d'acqua,  si  può  intro- 
durre tale  gaz  in  ciascuna  storta  durante  il 
periodo  in  cui  gli  idrocarburi  tendono  a  dis- 
sociarsi ;    ne  insultano   immediatamente   due 
vantaggi  imi)ortantissimi:  1.  soppressione  qua — 
si  assoluta  del  deposito  di  grafite    e    perciò— 
aumento  di  rendimento  in  gaz  di  carbon  fos — 
sile  ;  2.  carburazione  automatica  del  gaz-ac — 
qua  che  caricandosi  degli  idrocarburi  pesant"z 
li  porta  fuori  dalla   storta  prima  ch'essi  ab  - 
biano  il  tempo  di  decomporsi. 

Dopo  i  risultati  ottenuti  in  una  delle  prin- 
cipali officine  della  Germania  ove  viene  pra- 
ticata l'auto-carburazione  del  gaz  d'acqua,»/ 
può  garantire  che  il  potere    illuminante   del 
miscuglio  di  gaz,  in  luogo  d'essere    natural- 
mente ridotto  in  proporzione  uguale  a  quella 
in  cui  vi  entra  il  gaz  d'acqua,  non    è  dimi- 
nuito che  del  44°/o  di  questa  proporzione. 

In  altri  termini  l'auto-carburazione  fornisce 
un  utile  di  56  7o  sull'antico  processo  d'arric- 
chimento che  si  basava  solamente  sull'ag- 
giunta del  benzolo,  di  maniera  che  la  quan- 
tità di  questo  che  resta  da  consumare  per  ot- 
tenere un  potere  illuminante  identico  a  quello 
del  gaz  di  carbon  fossile,  non  corrisponde  che 
al  44  7o  della  quantità  necessaria  in  altri 
tempi.  In  conseguenza  col  sistema  d'auto  car- 
burazione, l'arricchimento  del  potere  calori- 
fico si  produce  nelle  medesime  proporzioni, 

E  questo  un  ultimo  punto  interessante  da 
segnalai'C  allorché  si  considera  1'  utilizzazio- 
ne del  gaz  da  mescolare  per  i  bisogni  del  ri- 
scaldamento e  della  forza  motrice.  C 
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RUBRICA  JNDUSTRIALE 

IMPIANTI  A  STORTE  INCLINATE 

{ConL  V.  n.  .5) 

Riguardo  alla  quarta  obbiozioiie  mossa  con- 
;^tro  le  storte  influiate  (il  earboiie  non  si  di- 
itiìbuisce  in  strati  uniformi  neirinterno  della 
>rta),  il  signor  Mezz  lia  potuto  personal- 
aente  constatare  ch'essa  6  assolutamente  in- 
ondata: una  storta  caricata  regolarmente  con- 
lene dopo  la  distillazione  uno  strato  dì  coke 
ripartito  in  modo  quanto  si  può  desiderare 
Jiitbrme.  Tale  vautag*]^ioso  risultato  è  reso 
Dssibile  spcrialniente  dal  meccanismo  del  ca- 
ricamento, il  *quale  permette  alToperaio  di 
lasciai*  cadere    nella    storta  il  carbone    rapi- 


damente  o  lentamente,  secondo  il  suo  stato 
di  suddivisione. 

La  quinta  obbiezione  riguarda  la  pressione 
neirinterno  della  storta:  si  dice  che  airestre- 
mità  superiore  di  questa  si  ha  una  pressione 
molto  elevata,  che  per  effetto  di  ciò  le  stolte 
inclinate  hanno  un  rendimento  in  gaz  piut- 
tosto basso.  A  proposito  di  ciò  il  sig.  Mezz 
ha  fatto  delle  esperienze,  misurando  la  pi*es- 
sione  esistente  nell'interno  della  storta  30  cm. 
dietro  il  coperchio  di  chiusura  superiore,  30 
coi.  dietro  il  coperchio  di  chiusura  inferiore 
e  nel  tubo  collettore  confrontando  i  dati  ot- 
tenuti, sì  vede  che  le  ditferenze  fra  la  pres- 
sione nella  parte  superiore  e  quella  nella 
parte  inferiore  sono  cosi  piccole,  da  non  po- 
tersi parlare  di  forte  pressione  airestremità 
superiore  della  storta. 

Ecco  i  dati  citati  dal  sig,  Mezz  : 


Pressione  30  cm.  dietro  il  eopercbiu  .superiore 

Prpssioi 

li»  30  cm,  dietro  il  coperchio  inferiore 

ori 

nigati 

Fine  del  caricanieiito 

in 

miìoll 

Fine  del  cn-ricamentt» 
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Pressione  nel  tubo  collettore  del  gaz  5  ^/m. 
D'altra  parte,  siccome  nelle  storte  incli- 
nate il  processo  di  distillazione  è  identico  che 
nelle  storte  orizzontali,  il  rendimento  in  gaz 
è  eguale  in  entrambi  i  sistemi*  La  durata 
della  distillazione  si  regola  set^oudo  la  gran- 
dezza della  storta^  il  peso  della  carica  e  la 
quaUtii  del  carbone,  e  può  essere  determinata  in 
poco  tempo.  In  generale,  varia  da  4  1  [2  a  6  ore. 


Quanto  alla  qualità  del  gaz  (VI  obbie- 
zione), si  può  dire  che  il  gaz  ottenuto  colle 
storte  inclinate  ha  tati  i  requisiti  che  possono 
pretendersi  da  un  buon  gaz  di  carbone.  Ciò 
è  provato  daUe  seguenti  analisi  di  gaz  tratte 
dai  l'apporti  annuali  di  cinque  città  che 
hanno  adottato  le  storte  inclinate  :  ò  difficile 
distinguere  i  gaz  prodotti  con  tali  storte. 


Idrogeno  H 

Metano  CH,  .  .  .  •  . 
Idrocarburi  Cq  Hu  •  . 
Ossido  di  carbonio  CO  . 
Acido  carbonico  CO^,     . 

Ossigeno  0 

Azoto  N 


51.2 

51.2 

33.5 

31.8 

2.8 

4.0 

7.4 

8.4 

1.2 

2.8 

0.2 

0.4 

3.7 

1.4 
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Un  oonfroiìto  dri  poteri  calorifici  condar- 
robbe  agli  stessi  risultali. 

E  veniamo  airultinia  delle  accennate  ob- 
biezioni, secondo  la  qnale  i  forni  a  storte 
inclinate  richiedono  anticipazioni  di  capitali 
maggiori  che  i  forni  a  «torte  orizzontali.  Per 
la  Germania  e  il  resto  t]ol  continente  il  sig. 
Mezz  non  ha  potiitr»  proc.urai'si  dei  dati  com- 
parativi per  le  spese  di  primo  impianto  dei 
forni  a  storte  inclinate  e  di  quelli  a  storte 
orizzontali  a  caritmmcnto  e  scaricamt^nto  mec- 
canici. Invece  ha  trovato  qualche  cifra  in 
una  rivista  inglese  che  dft  12G0  nmtchi  per 
storta  inclinata  e  1520  marchi  per  storta  o- 
rizzontale.  Il  si^.  Mezz  non  è  in  grado  dì 
asserire  se  tali  dati  a  vantaggio  del  sistema 
loro  sono  esatti  :  ma  ammettendo  che  la  spesa 
sia  eguale  per  entrambi  i  sistemi,  quello  di 
Coze  avri'bhe  sempre  ti  vantaggio  di  essere 
una  macchina  da  caricare  e  scari(uire  nata* 
rale  senza  at^cessori  meccanici. 

yttfrt*  oc»ii«»Ì4li*r»ìRiniii  Miti  forni  ii  ««iiirtc  in* 
ri  Inai  4^. 

Esatninate  e  discusse  cosi  le  obbiezioin 
affacciate  contro  l'uso  delle  storte  inclinate^ 
il  sig.  Mezz,  aggiungeva  utili  ed  interessanti 
considerazioni  suir  argomento.  Le  informa- 
zioni dirette  ch'egli  ebbe  dai  direttori  delle 
officine  di  Mulhouse,  di  Hailtrann  e  di  Cassel 
concordano  neirassei'zione  che  V  uso  delle 
storte  inclinate  dà  i  più  soddisfacenti  risul- 
tati da  ogni  punto  di  vista. 

Dopo  aver  accennato  al  numero  degli  o- 
perai  necessari  i>cr  il  servizio  delle  storte 
imdinatc  alla  loro  ripartizione  nelle  diverse 
gallerie  e  alle  spese  occurrcnti  per  il  servi- 
zio, citando  dati  tolti  dalla  pratiea  in  Ger- 
mania e  In  Inghilterra»  il  sig.  Mezz  continuava: 

Tutti  i  direttori  di  officine  fornite  di  forni 
Coze  assi(Hirano  che  questi  raggiungono  per- 
fettamente lo  scopo  principale  con8Ìstent;D 
iii'irnltener'c»  il  l'endimcnto  *nassiino  dal  mi- 
nimo di  superficie,  e  nella  possibilità  di  adi- 
bire operai  di  tbj'ze  ordinarie.  Un  noto  in- 
gt*gncre  gazlsta  inglese  diceva  a  ragione  in 
proposito:  «  Sembra  ormai  che  sia  passato 
il  temix»  in  cui  le  vecchie  ciiste  di  fuuelnsti 
godevano  di  tutti  i  |»rivilegi  possibili  e  im- 
possibili, e  perfino  si  c^red»?vano  talvolta  i 
padroni  deirofiieina.  Molte  cose  insopportabili 
sono  dunque  s(*omparse.  Gli  operai  d(M  forni 
attuali  lavorano  con  maggiore  alacrità,  poiché 
sanno  di  poter  essere  facilmente  rimpiazzati.  * 


Per  tutte  cpiestc  ragioni  —  cosi  il  sigrnor 
Mezz  —  non  deve  sorprendere  il  fatto  che  i 
forni  Coze  si  sono  guadagnati  degli  amici  da 
per  tutto.  L'economia  nel  numero  di  operai 
occorrenti  p(*r  il  servizio,  la  minore  gravo- 
sità del  lavoro  dei  torni  come  pure  la  possi- 
bilità di  impiegare  operai  senza  educazioue 
e  forza  museotare  et^cezionali,  costituiscono, 
indipendentemente  dai  vantaggi  tecnici  pre>- 
cedentemente  citati,  la  caratteristica  dei  foni! 
a  storte  inclinate. 

A  ciò  si  deve  aggiungere  tutta  una  s^rie 
di  considerazioni  sanitarie  a  favore  degli  o- 
perai.  In  prima  linea  6  da  ricordare  la  mag- 
giore altezza  del  locale  di  distillazione,  resa 
necessaria  coll'elevazione  dei  forni»  il  che 
procura  aria  e  luce  :  poi  la  minore  gravezza 
del  servizio  di  maneggio  del  carbone  e  del 
coke.  Il  coke  uscente  dalle  storte  è  automa- 
ticamente condotto  lungi  dagli  opterai»  che 
non  soiin  esposti  al  calore  naggiante,  e  il 
vapore  acqueo  che  si  svilut)pa  nello  spegni- 
mento automatico,  non  reca  loro  molestia,  e 
si  innalza  |>er  i  tubi  montanti  caldi  senza 
riciiq>ìre  rottieina  di  vapori  nocivi. 

i^a  rimozione    meecanir^a  del  coke    caldo 
in'ocura  dunque  non  solo  un'economia  di  la- 
voro e  di  salario,  ma  ancdie  mi  sollievo  agU 
operai    addetti  al  torno.  E'  poi   evidente  che 
per   procurarsi  i  vantaggi  di  questo    allonta* 
namento  del  coke  caldo  non  6  assolutamente 
necessario  adoperare  storte  inclinate,   poiché 
i  trasportatori  a  vìa  occorrenti  possono  egual-.,^,,^^^^^ 
mente  essere  adattati  ai  fonii  di  storte  oriz^ — ^_^ 
zontati.  Ogni   propri(*tario   di   officina  a  ga::^^ 
dovrelrbe  adunque,  per  il  ben(>sscre  dei  sue   ^j 
operai,  installare  tali  apparecchi   che    contai. 
tuiscono  realmente  un  grande  progresso  taiv^o^ 
dal  punto  di  vista  tecnico    quanto  dal  punì 
di  vista  umanitario. 

Ed  ora  ceco  le  contdusioni   del  sig.  M«>3 
che  traduciamo  integralmente: 

per  i  forni    Coze  è  a\nrenuto    quello    oi 
si  veritica  in  ogni  invenzione  ;  il  succes-na   o* 
tenuto  ne  lia  posto    in    evidenza  il  lato  pf*^ 
tico.  Occorsero  parecchi   anni    per   pcrfezf  ' 
nare  il  nuovo    sistema,    ed    è    solo  dal    I^*   '" 
rhe  le  storte  inclinate  vengono  installnte  C(-—- 
conosecnza  di  causa,  Circa  80  0{o  delle  stor^'^'* 
inclinate  esistenti  furono  introdotte  a  parth***^ 
da  quelFanno. 

Ecco  una    tabella  dei  forni    Coze    di  cui 

il  signor  Mezz  ha  notizia  : 
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Inghilterra  e  Scozia    .... 

Germania 

Austria-Ungheria 

Svezia,  Norvegia  e  Danimarca 

Svizzera .   ^ 

Italia 

Olanda    

Francia 

Spagna    

America 


Totali 


Numero  di 
forni         storte 


1.093 
526 
203 
80 
58 
42 
38 
27 
20 
16 


2.103 


8.037 
4.734 
1.804 
701 
522 
378 
333 
220 
180 
144 


17.103 


Lunghezza 

totale 

di  storta 

in  metri 


46.027 

19.477 

6.440 

3.116 

1.863 

1.565 

1.447 

897 

868 

773 


82.473 


Produzione 

annua 
di  gaz  in  m^ 


1.086.000.000 

752.000.000 

207.000.000 

103.000.000 

60.000.000 

51.000.000 

47.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

25.000.000 


2.386.000.000 


A  titolo  di  comparazione  aggiungerò  che 
nel  1898  si  sono  prodotti  in  Germania  da 
245  officine  di  gaz,  1085  milioni  di  m^  di  gaz 
(18,4  m^  per  abitante),  mentre  nello  stesso 
anno  la  Gran  Bi-ettagna  e  l'Irlanda  produs- 
sero in  693  officine  4402  milioni  di  m^  (98  m^ 
per  ab.)  Coi  forni  a  storte  inclinate  attual- 
mente in  opera  sarebbe  possibile  produrre 
più  del  doppio  della  Germania  o  più  del  55  0[o 
della  produzione  delllnghilterra  e  della  Ir- 
landa, e  44  OiO  della  produzione  totale  del- 
ringhil terra  e  della  Germania.  Coi  forni  Coze 
esistenti  in  Inghilterra  e  Scozia  sarebbe  dun- 
que possibile  produrre  tutto  il  gaz  consumato 
in  un  anno  in  Germania.  Le  storte  inclinate 
esistenti  in  Germania  potrebbero  fabbricare 
70  OjO  della  produzione  totale  annuale.  Que- 
sti dati  non  hanno  bisogno  di  commenti. 

In  principio  del  mio  discorso  ho  detto  che 
colla  costruzione  dei  forni  Coze  entriamo 
nel  tei'zo  peilodo  dell'industria  del  gaz,  pe- 
riodo caratterizzato  dall'impiego  di  macchine 
e  di  alti-e  installazioni  che  pei*mettono  di  ot- 
tenere dei  risultati  industriali  vantaggiosi  e 
di  tutelare  l'integrità  fisica  degli  operai.  Dato 
lo  spirito  inventivo  proprio  dei  tempi  mo- 
deini,  non  ci  arresteremo  a  questo  periodo 
di  sviluppo.  In  prima  linea  si  presenta  il  gaz 
d'acqua  che  pare  chiamato  a  stringere  una 
alleanza  sempi*e  più  stretta  col  gaz  di  car- 
bone :  e  saranno  appunto  le  storte  inclinate 
che  nell'avvenire  renderanno  fecondo  tale  con- 
nubio. Si  continuerà  ancora  a  cercare  di  at- 
tuare praticamente  l'idea  di  distillare  il  car- 


bone  in  grandi   masse,    ma   intanto  il  forno 
Coze  continuerà  a  diffondersi  sempre  più. 

Altri  giudizi  «ui  roriii  a  wtorte  inclinato. 

L'elaborata  ed  esauriente  lettura  del  sig. 
Mezz  fu  seguita  col  più  vivo  interesse  dai 
numerosi  tecnici  convenuti  al  congresso  di 
Dusseldorf,  ed  ottenne  la  generale  approva- 
zione. Apertasi  la  discussione  sull'argomento 
con  tanta  competenza  trattato  dal  Mezz,  si 
dichiararono  esplicitamente  favorevoli  al 
sistema  delle  storte  inclinate  i  Signori  Ley- 
bold  di  Amburgo,  presidente  del  Congresso  ; 
Ledig,  direttore  a  Chemnitz  ;  Mertens  di  Po- 
sen  ;  Kellner,  direttore  a  Mulhouse,  Weiss, 
direttore  a  Zurigo  ;  Kohler,  direttore  a  Metz. 

Riportiamo,  perchè  tali  da  aggiungere 
nuovi  importanti  elementi  di  giudizio  sull'ar- 
gomento, le  considerazioni  dei  tre  ultimi  ora- 
tori. 

Kellner,  direttore  dell'officina  di  Mulhouse. 
Noi  abbiamo  due  impianti:  uno  più  antico  astor- 
te orizzontali,  ed  un  altro  più  recente  a  storte 
inclinate.  Due  volte  all'anno,  cioè  in  prima- 
vera e  in  autunno,  avviene  che  fabbrichiamo 
quantità  eguali  di  gaz,  il  che  ci  ha  permesso 
di  determinare  dei  dati  molto  esatti.  Ecco 
iilcune  cifre.  Nell'impianto  a  storte  inclinate 
il  costo  di  un  m^  di  gaz  ò  di  li2  pfennig 
minore  che  nell'altro  a  storte  orizzontali.  Nel 
primo,  i  mezzi  di  tras{)orto  del  carbone  e 
del  coke  sono  assai  vantaggiosi,  ed  ò  per  que- 
sto fattore  che  facciamo  una  riduzione  di  1[2 
pfennig,  sull'accennata  differenza,  il  m^  di  gaz 
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neirimpianto  a  storte  ìnclùmte  ci  costa  un 
pfennig  di  meno  che  in  quelle  a  storte  oriz- 
zontali. 

Aggiungerò  un'  alti*a  osservazione  : 

Il  calore  irradiato  6  più  forte  colle  storte 
inchinate  che  colle  storte  orrizzontali,  e  ciò 
per  la  maggiore  altezza  del  forno  col  primo 
sistema.  Richiamo  la  vostra  attenzione  su 
questo  punto  neirinteresse  del  benessere  del- 
l'operaio e  nel  nostro,  poiché  il  calore  che 
sfugge  per  il  cammino  e  il  tetto  deirofficina 
di  distillazione  rappresenta  enoimi  capitali. 
È  forse  tempo  di  prestare  maggior  attenzione 
su  questo  punto. 

Ulng.  Weiss,  direttore  del  gaz  a  Zurigo  : 
Sono  d'avviso  che  non  solo  le  città  grandi 
e  medie,  ma  anche  quelle  più  piccole  sono 
tecnicamente  e  finanziariamente  in  grado 
di  costruire  dei  forni  a  storte  inclinate.  L'anno 
venturo  si  vedià  a  St.  ilargrethen  (Svizzera) 
un'officina-modello  che  fornirà  il  gaz  a  pa- 
recchi j)iccoli  comuni  della  valle  del  Reno. 
Tale  officina  avi'à  dei  forni  da  (5  stoi'te  in- 
clinate ciascuno,  e  installazioni,  per  In  ma 
nutenzione  dei  carboni  e  del  coke  :  il  suo 
esercizio  dimostreià  che  dal  punto  di  vista 
finanziario  le  storte  inclinate  sono  convenienti 
anche  per  le  piccole  officine. 

All(^  storte  inclinate  si  rimprovera  fra  al- 
tro la  formazione  di  catrame,  cioè  di  pece, 
nella  parte  anteriore^  Per  noi  in  Svizz(»ra 
questo  nuovo  sotto-prodotto  non  porta  alcun 
danno,  poiché,  la  pece  prodotta,  una  volta 
sbarazzata  delle  iìnpurità,  6  venduta  a  prezzo 
maggiore  d(»l  catrame  (da  120alf)0  franchi). 

Per  quanto  concei-ne  la  durata  dei  forni 
posso  dire,  in  base  all'  esperienza  fatta  in 
Svizz(»ra  che  nelle  oftìicine  di  Winterthur,  di 
Ginevra  e  di  Zurigo  si  ebbero  torni  instal- 
lati da  oltre  1000  giorni,  e  che  la  maggior 
parte  si  comportava  ancora  benissimo. 

Quanto  all'economia  posso  dirvi  che  nel 
189G  abbiamo  prodotto  a  Zurigo,  con  storte 
orizzontali,  circa  7  milioni  di  m^  che  ci  co- 
starono in  salario  142.500  franchi.  Da  quando 
adopcM'iamo  a  Schlieren  storte  inclinate  con 
trasporto  meccanico  dei  carboni  e  del  coke, 
otteniamo  dei  risultati  molto  migliori.  L'an- 
no scorso  abbiamo  prodotto  lo  milioni  di  m'' 
spc:i(l(Mì(l()  in  salari  1)8.000  franchi.  Si  tratta 
dunque  dì  un'economia  di  salari  del  70  Oiq. 

L'////7.  Kohler  direttore  del  gaz  a  Jletz  : 
Relativamente  alla  questione  se  le  storte  in- 
clinate sono  convenienti  anche   per   le   pic- 


cole officine  a  gaz,  dirò  che  negli  anni  18S 
e  1897  ho  costruito  tre  foi'ni  a  storte 
nate  per  un  oftìcina  a  gaz  di  130,000  m\ 
Questi  forni  sono  ancora  in  servizio  a  Es- 
slingen,  e  il  mio  successore  da  tre  aniii  è 
cosi  soddisfatto  che  presto  trastornierà  tutte 
le  battello  in  forni  Coze.  Il  8oi)rappiù  di  spese 
d'imj)ianto  per  le  storte  inclinate  era  già 
ammortizzato  in  capo  a  3  anni.  Credo  di  po- 
ter aflfei-mare  in  base  all'esperienza  che  per 
impianti  fino  a  1  milione  di  m'  toma  conto 
adottare  le  storte  inclinate. 


LE  OTTURÀZlOm  DELLE  TUEÀZIOKI  DEL   6A2 

causate  dalle  ineroataiioni  di  TìftftftHiift 

Ognuno  sa  quale  inconveniente  costitui- 
scano le  incrostazioni  di  naftalina  che  il  gaz 
traschia  e  deposita  nelle  tubazioni  ostruendo 
la  circolazione  ed  arrestandola  con  grave 
danno  alla  pressione.  Contro  questi  inconve- 
nienti si  escogitarono  molti  rimedi  ;  ma  tutti 
di  etfetto  sc^ai\so  e  di  non  lunga  durata. 

Fra  gli  altri,  in  molte  officine  si  ricorre 
al  sistema  di  aprire  le  tubazioni  nel  punto 
ov(»  si  presume  sia  avvenuta  una  ostruzione 
e  di  procedere  alla  pulitura  togliendone  ma- 
nualmente i  depositi  oppure  operando  un  mo- 
vimento meccanico  molto  rudimentale  con 
fasci  di  tela  e  sacchi  usati  avvolti  su  lunghe 
aste  di  ferro. 

Con  questi  metodi  non  si  impedisce  che 
altri  depositi  vengano  a  formarsi  e  per  di  più 
operando  la  spazzatura  con  tele  e  sacchi  si 
arrischia  talvolta  di  causare  un  danno  mag- 
giore come  avverrebbe  se,  per  dimenticanza 
od  incuria,  rimanessero  nelle  tubazioni  parti 
di  tali  involti  e  formassero  un  nuovo  vero 
intoppo  alla  libei*a  circolazione  del  gaz. 

All'esteio,  e  specialmente  in  Germania, 
furono  esperimentati  invece  diversi  prodotti 
aventi  azione  solvente  sulla  naftalina,  quali 
l'alcool,  il  benzolo,  ecc.,  ma  non  se  ne  otten- 
ne un  risultato  effettivo  e  duraturo. 

Da  qualche  anno  però,  sotto  il  titolo  di 
«  Antinaftalina  >  venne  portato  sul  mercato 
uno  speciale  idrocarburo  che  corrisponde,  a 
quanto  sembra  allo  scopo  sopradetto  :  essen- 
dosi potuto  constatare  che  la  sua  azione  con- 
tro l(?  incrostazioni  di  naftalina  è  pronta,  reale 
ed  effettiva  anche  a  gi^andi  distanze  perchè 
la  introduzione  fatta  nella  conduttura,  che 
dall'officina  del  gaz  alimenta  la  rete  stradale. 
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primitivo,  e  questa  distruzione  parziale  del 
valore  della  proprietà  deve  figurare  nel  de- 
prezzamento, o  sotto  forma  di  riduzione  della 
durata  supposta  della  vasca  o  della  fonda- 
zione, o  sotto  forma  di  elevazione  del  tasso 
di  deprezzamento.  La  spesa  per  rimettere 
nello  stato  primitivo  il  terreno  che  ha  servito 
per  una  vasca  in  mattoni,  in  certi  casi  può 
raggiungere  la  metà  del  valore  primitivo 
della  vasca. 

La  tabella  seguente,  che  indica  la  durata 
degli  apparecchi  d'  una  officina  da  gaz,  fu 
stiibilita  tenendo  conto  delle  condizioni  sue- 
sposte. Non  pensiamo  che  le  cifre  espostevi 
si  possano  applicare  alla  maggior  parte  delle 
officine,  perchè  le  condizioni  locali  e  gli  ap- 
prezzamenti individuali  le  potranno  modifi- 
care. La  maggior  parte  degli  apparecchi  con- 
servano ancora  un  certo  valore  dopo  che 
sono  resi  inservibili,  e  Tultima  colonna  della 
tabella  dà  questo  valore  calcolato  7o  ^^^ 
prezzo  originario.  Questa  percentuale  sarebbe 
deducibile  dal  prezzo  d'origine  calcolando  la 
spesa  di  sostituzione  e  di  deprezzamento  de- 
gli apparecchi. 


anni  di  ^/o  del  prezzo 

dorata  origiDario 

40  0 

30  0 

SO  ò 

30  10 

30  0 


Edifici  e  fondazioni 

Vasche  di  mattoni 

Serbatoi 

Vasche  e  serbatoi  metallici 

Forni 

Condensatori,  scrubber  depuratori  30  20 

Contatori  d'officina  e  regolatori     25  30 

llacchine  motrici  25  20 

Caldaie  15  10 

Serbatoi  metallici  30  20 

Pompe  e  tubi  15  10 

Canalizzazione  d'officina,  rubi- 


netti, sifoni,  ecc. 


20 


33 


Apparecchi   pei*    gaz    d'acqua, 
compresi  i  generatori,  i  surri- 
scaldatori, lavatori    (scrub- 
ber) ecc.                                     25  25 
Condutture  di  ghisa                       70  10 
Attacchi                                            25  0 
Contatori  degli  al)bonati               30  0 

Si  osserverà  che  gli  edifici,  le  vasche  di 

mattoni  e  le   condutture   dureranno,  appor- 


tandovi le  riparazioni  solite,  più  che  non  sia 
indicato  dalla  tabella  :  ne  abbiamo  diminuita 
la  durata  per  le  ragioni  suesposte.  Alcuni 
attacchi  e  contatori  sono  in  servizio  da  più 
di  40  anni  ;  ma  si  può  dubitare  deireconomia 
risultante  da  un  uso  così  prolungato  :  cosi 
dicasi  degli  altri  apparecchi  quando  stanno 
per  raggiungere  questo  limite. 

Come  si  vede  nella  tabella,  la  percen- 
tuale che  deve  passare  ogni  anno  al  conto 
d' ammortamento,  per  apparecchi  da  sosti- 
tuire in  cinquant'anni  o  più,  è  inferiore  a 
l'I  0[0  :  l'importanza  di  questi  ammortamenti 
è  più  una  questione  di  apprezzamento  indi- 
viduale e  di  buon  senso  che  un  risultato  del 
calcolo.  Ciò  avviene,  non  perchè  i  calcoli 
siano  eri'ati,  ma  perchè  è  impossibile  pre- 
vedere ciò  che  può  a\^^enire  in  cinquant'anni 
ed  il  principio  di  durata  media  applicato 
dalle  Compagnie  di  assicurazioni  sulla  vita, 
non  vale  in  questo  caso. 

Le  cifre  i)ortate  per  la  riparazione  e  il 
mantenimento  possono  avere  una  grande  in- 
fluenza sul  coefflcente  di  deprezzamento.  Si 
capisce  facilmente  che  se  queste  riparazioni 
sono  importantissime,  non  ci  sarà  deprezza- 
mento in  conseguenza  dell'uso  degli  oggetti 
che  si  trovei'anno  sempre  in  buono  stato  come 
al  momento  dell'acquisto.  Queste  riparazioni 
impoi'tanti  costituiscono  ordinariamente  una 
falsa  economia,  poiché  la  tendenza  dell'indu- 
stria moderna  a  diminuire  i  prezzi,  fa  si  che 
la  sostituzione  della  maggior  parte  degli  ap- 
pai^ecchi  è  più  economica  della  ripara- 
zione. 

La  somma  annua  da  calcolare  per  il  de- 
prezzamento, allo  scopo  di  ammortare  o  an- 
nullare il  valore  primitivo  d'un  apparecchio 
entro  un  dato  numero  d'anni,  si  può  parago- 
nai-e  ad  un'annualità  di  cui  la  spesa  primi- 
tiva costituisce  il  capitale. 

Questa  somma  si  può  calcolare  secondo 
la  formula  delle  annualità  e  cosi  si  ritorna 
allo  cifre  della  tabella.  La  somma  da  am- 
mortare ò,  in  ogni  caso,  di  100  lire,  e  le 
cifre  indicano  le  somme  da  detrarre  ogni 
anno  dal  conto  primieramente  stabilito. 

I  pagamenti  dell'interesse  e  dell'annualità 
sono  supposti  simultanei  e  iinnuali  ;  ma  bi- 
sogna tener  conto  d'una  leggera  diminuzione 
nel  caso  di  pagamenti  semi-annuali. 

Non  si  fanno  pagamenti  se  non  trascorsa 
la  prima  annata  e,  per  conseguenza,  non  si 
pagano  interessi  durante  questo  periodo. 


Importi  annuali  del  deprezzamento 


ititazìoiB 

ammortanu- 

Un  ail  ìiiti 

4  010 

■ressi  v<nn 

posti  ni  : 

Per  SO! 

in;   3  OlO 

uOio 

H  OlO 

Llri^ 

Lire 

Lire 

Lire. 

l 

anno 

100.00 

lOO.OO 

KW.OO 

100.00 

5 

anni 

18.80 

18.46 

18.10 

17.74 

10 

8.72 

8.33 

7.y:> 

7.59 

15 

5.38 

4.99 

4.64 

4.30 

20 

3.72 

3,36 

3.02 

2.72 

25 

2.74 

2.40 

2.10 

1.82 

30 

2.10 

1.78 

1.51 

1.26 

35 

1.65 

1.36 

1.11 

0.897 

40 

1.33 

1.05 

0.828 

(1.646 

45 

1.08 

0.826 

0.626 

0.470 

50 

0.887 

0.655 

0.478 

0.344 

Ó5 

0.735 

0.523 

0.367 

0.254 

60 

0.613 

0.420 

0.283 

0.188 

65 

0.515 

o.;w9 

0.219 

0.1  ;J9 

70 

0,434 

0274 

0.170 

0.103 

75 

0.377 

0.223 

0.132 

0.077 

100 

0.165 

0.088 

0.038 

0,018 

11  deprez^amoiUo  non  dove  farsi  sui  vo- 
lanti dei  contatori  d'  oiììoiua,  sui  coperchi  e 
le  iinpalrature  d«'i  depuratori  nuovi,  sull'arma- 
mento degli  ap|)arecchi  da  gaz  d'  aequa,  il 
riarraaraento  dei  torni,  ero,  ;  queste  figurano 
nella  lista  delle  ri|ìarazioni. 

In  teoria,  almeno,  le  somme  portate  al 
deprezzamento  devono  essere  versiite  al  fondo 
d'ammortamento,  collocate  all'interesse,  e  ri- 
portate eogli  interessi  composti  ;  ma  prati- 
camente, non  e'  ò  miglior  collocamento  che 
d'  utilizzare  questi  fondi  allo  sviluppo  del- 
Toffilcina. 

Calcolando  il  deprezzamento  sullo  stabi- 
limento completo  deir  otììcina  (eccettuati  i 
terileni j  secondo  la  tabella  suesposta  e  cogli 
interessi  composti  al  4  Ofo^  si  vede  t*h*esso 
s'innalza  a  tre  cents.  (L.  0,15)  per  1,000  piedi 
(28  rn,  e.)  di  gaz  venduto,  ~  M.  E,  Barker, 
presidente  del  consiglio  dei  Commissari  del 
gaz  e  dell'elettricità  (Stato  di  Massachusetthi) 
ha  dichiaralo  che  una  somma  di  7  cents, 
(L.  0,35)  per  l,t}00  piedi  cubi  è  più  (^he  suf- 
ficiente al  deprezzamento.  Questa  stima  è 
eccessiva,  senza  dubbio,  ti-aniie  che  per  le 
pìccole  officine  ma  certe  Compagnie  dt^l  Mas- 
sachusetts prelevano  molto  di  più. 

Una  Compagnia  antica,  che  cominci  ora 
a  calcolare  il  deprezzamento  del  suo  mate- 
riale, non  potrebbe  prendere  il  tasso  di  3 
cents.  (L.  0^15)  per  LOCO  piedi  cubi,    perchè 


il  suo  stabilimento  si  trova  in  parte  fuori 
d'uso  :  essa  dovrà  per  parecchi  anni,  pren- 
dere un  tasso  di  deprezzamento  più  che  dop- 
pio della  cifra  suindicata. 

Il  depi'ezzamento  sarà  inferiore  a  3  cents. 
(L.  0J5j  per  1,000  piedi  cubi  nelle  grandi  of- 
ficine, perchè  ci  saranno  potali  apparecchi 
che  dovi-anno  essere  ammortati  per  altro  mo- 
tivo che  il  consumo  normale  ;  a  parte  certe 
eccezioni,  le  unità  d'una  gi'ande  officina  po- 
tranno servire  in  caso  di  sviluppo.  I  gazo- 
metri  costituiscono  una  notevole  eccezione  ; 
essi  avranno,  probabilmeute,  nell'avvenire 
una  capacità  da  10  a  o  milioni  di  piedi  cubi 
non  saranno  messi  da  parte,  per  la  loro  in- 
suffi(*iente  capacità. 

Bisogna  prevedere  un  certo  deprezzamento 
nella  tubazione  delle  vie,  quando  bisogna 
costruire  delle  tubazioni  parallele  in  conse- 
guenza deiraccresciuto  consumo:  la  capacità 
totale  di  due  tubazioni  parallele  costa  molto 
di  più  che  la  stessa  capacità  fornita  da  una 
sola  tubazione.  E'  diflBcile  preveder  la  spesa 
i*ealo  ;  e  spesso  avviene  che  i  vantaggi  di 
una  grossa  tubazione,  costruita  fin  dal  prin- 
cipio della  gestione  sono  assorbiti  dalla  per- 
dita degli  interessi  sofferta  prima  dell'  uti- 
lizzazione reale  di  questa  tubazione. 

n  valore  degh  attacchi,  canali^  contatoli 
ecc.  rappresenta  ordinariamente  i  due  terzi 
del  valore  totale  del  materiale,  e  quindi  l'im- 
porto del  deprezzamento  di  questi  oggetti 
intìuirà  molto  sul  deprezzamento  medio  di 
tutto  rimpianto. 

La  tabella  precedente  suppone  che  ogni 
anno  si  ponga  da  |>arte  una  somma  fissa  per 
la  sostituzione  degli  oggetti  ;  ma  questa  som- 
ma va  crescendo,  cioè,  se  si  preleva  il  5  0[o 
il  primo  anno,  durante  il  secondo  il  deprez- 
zamento non  si  farà  che  sul  95  0[q  del  pri- 
mitivo valore. 

Non  pare  che  ci  sia  una  buona  ragione 
per  comprendere  cosi  il  deprezzamento,  per- 
chè, oltre  alla  complicazione  del  calcolo,  esso 
modifica  ogni  anno  il  tasso  da  prelevare  su 
1.000  piedi  cubi  di  gaz  venduto. 

La  relazione  pi^elìminare  del  comitato  del- 
l'<  American  Gas  Light  Association  »  sur  «  Un 
sistema  uniforme  di  contabilità  per  le  Compa- 
gnie gaziste  >  non  parla  del  deprezzamento 
ma  non  c'è  dubbio  che  rassociaziouc  tratterà 
ulteriormente  questa  questione,  in  ragione 
della  sua  attuale  importanza. 

Il  deprezzamento  degli   impianti  d*illiuiiì- 
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nazione  elettrica  è  stato,  una  volta,  ecces- 
sivo, per  i  miglioramenti  continui  nei  pro- 
cessi di  fabbricazione,  cosa  che  metteva  su- 
bito fuor  di  moda  gli  impianti.  In  molti  casi 
si  dovette  rinnovare  praticamente  tutto  l'im- 
pianto nello  spazio  di  dieci  anni  ;  e  certi 
fautori  deirilluminazione  elettrica  dicono  an- 
cora che  un  tasso  di  deprezzamento  annuo 
di  8,5  sarebbe  sufficiente.  Questo  tasso  cor- 
risponde alla  sostituzione  degli  apparecchi  in 
undici  anni  con  ammortamento  del  4  0[o.  Il 
limite  dei  probabili  miglioramenti,  nella  pro- 
duzione dell'elettricità,  non  ò  ancora  ben  defi- 
nito ;  probabilmente  il  deprezzamento  ecces- 
sivo non  aumenterà  ma  certamente  non  di- 
scenderà mai  al  disotto  del  3  a  4  0[o  del 
capitale  impiegato,  cioè  sarà  più  che  doppio 
di  quello  d'un  impianto  di  gaz. 

L'importo  totale  del  deprezzamento  adot- 
tato dalle  Compagnie  per  V  illuminazione  e- 
lettrica  del  Massachusetts  è  quasi  quattro 
volte  più  alto  che  nelle  Compagnie  gaziste; 
ma  da  questo  fatto  non  si  possono  trarre 
conseguenze,  perchè  molte  di  quest'ultime 
Compagnie  non  calcolano  alcun  deprezza- 
mento. 

Le  perdite  eccessive  per  deprezzamento 
negli  impianti  per  il  gaz  e  per  1'  elettricità 
paiono  fondate  sulla  somma  di  cui  si  dispone 
a  questo  scopo,  più  che  sur  un  calcolo  od 
una  situazione  esatta  di  ciò  che  reclama  il 
materiale. 


UN  MOVO  CONTATORE  A  BÀZ 

Che    rofi^lMtra    il    oonMiinio   f(;i<»rnalicro 
e  Moparatamciitc  ciucilo  notturno 

Neir  ultima  riunione  della  Società  Gazisti 
Ba\'aresi,  il  sig.  Haas  di  llagonza  ha  fatto  una 
comunicazione  sui  contatoi-i  per  giorno  e  per 
notte.  L'autore  comincia  col  l'icordare  ciò  che 
è  stato  fatto  da  molti  anni  dai  direttori  di  ot- 
ficine  a  gaz  per  pareggiare  il  consumo  di 
giorno  con  quello  di  notte  e  cosi  quello  d'e 
state  con  quello  d'inverno.  Il  consumo  di 
giorno  non  può  essere  accresciuto  che  ridu- 
cendo il  prezzo  del  gaz  per  gli  altri  bisogni 
dell'  illuminazione,  e  ciò  è  stato  fatto  quasi 
dovunque,  ila  questi  difterenti  prezzi  doman- 
dano la  ])osa  di  due  contatori  in  casa  di  cia- 
scun abbonato.  Essendo  l' area  sovente  li- 
strctta,  per  soppi-imere  un  doppio  impianto, 
si  sono  dunque  costruiti  cei'ti  contatori   spe- 


ciali che  registrano  su  due  quadi*anti  sepa- 
rati il  consumo  del  giorno  e  quello  della  not- 
te. Questi  (contatori  sonodi  due  specie  :  i  pri- 
mi sono  costruiti  in  maniera  che  uno  dei  due 
quadranti  è  riunito  sempre  all'asse  principale 
del  contatore,  mentre  l'altro  quadrante  può 
essere  innestato  e  distaccato  o  a  mano,  o  au- 
tomaticamente da  un  meccanismo  d'orologe- 
ria. Questi  apparecchi  conosciuti  sotto  il  nome 
di  «  contatori  a  doppio  quadrante  per  gaz 
di  giorno  e  di  notte  »  hanno  tuttavia  dei 
grandi  inconvenienti,  atteso  che  per  ottenere 
separatamente  i  veri  consumi,  bisogna  sot- 
trarre le  cifre  di  un  quadrante  da  quelle  del- 
l'altro, cosa  che  fa  perdere  tempo,  e  può  ca- 
gionare errori  di  lettui*a. 

Nel  secondo  tipo  di  contatori,  i  due  qua- 
dranti possono  essere  innestati  o  distaccati. 
Questa  varietà  ha,  nella  sua  parte  superiore, 
una  specie  di  anello  in  rame,  che  si  disten- 
de sotto  la  pressione  del  gaz  e,  per  mezzo  di 
appositi  ingranaggi,  unisce  od  allontana  l' uno 
0  l'altro  dei  quadranti.  Essendo  che  questi  ap- 
parecchi dipendono  dalla  pressione  del  gaz, 
essi  non  si  sono  volgarizzati  in  pratica,  quan- 
'  tunque  però  registi'ino  separatamente  i  due 
consumi  senza  il  bisogno  di  una  sottrazione 
di  cifre.  Si  chiamano  «  Contatori  con  qua- 
dranti alternati  di  giorno  e  di  notte». 

Il  sig.  Haas  descrisse  un  nuovo  contatore 
a  gaz  a  quadranti  alternati  costruito  dalla 
casa  Elster  e  C.ia,  di  Magonza. 

Sulta  sommità  dell'apparecchio  c'è  una 
seconda  uscita  per  il  gaz  usato  per  la  illu- 
minazione, mentile  l' uscita  usuale  è  per  il 
gaz  consumato  durante  il  giorno. 

Se  il  consumatore  desidera  gaz  per  V  illu- 
minazione, inclina  la  leva  a  sinistra  ;  se  du- 
rante l'apertura  della  chiavetta  l'abbonato 
desidera  prendere  il  gaz  «  di  giorno  »  per  il 
riscaldamento,  egli  l'ottiene  coll'altra  uscita 
che  resta  sempre  aperta,  ma  allora  quest*  ul 
timo  gaz  è  registrato  col  gaz  luce  sul  qua- 
drante di  (luesf  ultimo,  e  si  paga  lo  stesso 
I)rezzo  di  questo.  Si  dà  come  giustificazione 
di  questo  prezzo  che  un'  officina  a  gaz  non 
ha  alcun  vantaggio  a  fornire  il  gaz  a  prezzi 
ridotti  per  gli  altri  bisogni  che  la  luce  ad  un 
momento  nel  quale  si  consuma  il  gaz  luce 
(la  notte).  Se  il  consumatore  non  vuole  pren- 
dere che  del  gaz  di  riscaldamento  (il  giorno), 
in  luogo  di  inclinare  la  leva  a  sinistra,  la 
inclina  a  destra  ed  il  quadrante  del  gaz  luce 
si  distacca,  e  V  altro  mai'ca  al  prezzo  ridotto. 
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Per  meglio  distinguere  nelle  indicazioni 
dei  quadranti  le  cifre  del  gaz  di  riscalda- 
mento, quelle  di  giorno  sono  in  rosso  e  le  altre 
in  nero. 

Questo  contatore  semplicissimo  presenta, 
come  appare,  numerosi  vantaggi. 


UN  CARBURATORE  D'  ARIA 

M.  M.  Indereau  et  C.ie  di  Dresda,  hanno 
inventato  un  generatore  d'aria  carburata  sotto 
una  forma  molto  esatta,  chiamato  «  Excel- 
sior  >,  nel  quale  l'entrata  dell' aria  è  auto- 
matica. Una  fiammella  collocata  in  una  ca- 
mera dell'  apparecchio  riscalda,  secondo  le 
variazioni  la  qualità  del  miscuglio:  questa 
fiamma  influisce  sur  una  molla  composta  di 
due  metalli  e  che  può  tendersi   più  o  meno. 

Quando  la  fiamma  è  troppo  calda  la  molla 
si  distende,  apre  di  più  la  valvola  ad  aria,  ed 
il  miscuglio  s' impoverisce. 

La  fiamma  si  raffredda  subito,  e  la  molla 
torna  nella  sua  posizione  primitiva  chiudendo 
pai^zialmente  la  valvola  dell'  aria. 

Poiché  l'azione  avviene  rapidamente,  il 
gaz  prodotto  è  d'  una  qualità  uniforme,  anche 
quando  si. accenda  o  si  spenga  improvvisa- 
mente un  gran  numero  di  beccucci. 


UN  MGATORE  ELETTRICO  FER  GAZOMETRI 

È  una  grande  comodità  per  un  direttore 
d'officina  di  gaz  potersi  accertare,  in  qualun- 
que momento,  senza  muoversi  dal  proprio  uf- 
ficio, della  quantità  di  gaz  immagazzinato  ne' 
suoi  serbatoi,  soprattutto  se  questi  sono  lon- 
tani. 

M.  Infante  ha  inventato  testé,  e  posto  sotto 
garanzia  d'  un  brevetto  un  indicatore  elettri- 
co, il  quale  consiste  in  un  apparecchio  tra- 
smettitore fissato  sulla  campana  ed  un  appa- 
recchio indicatore  collocato  nell'  ufficio  del 
Direttore,  congiunti  con  tre  fili.  Il  trasmetti- 
tore è  un  forte  cilindro  di  ghisa  ed  acciaio, 
nel  quale  un  tamburo  gira  secondo  che  la 
campana  sale  o  discende  :  esso  é  saldato  sul- 
l'orlo inferiore  della  campana  e  difeso  dalle 
intemperie.  L' indicatore  é  un  piccolo  stru- 
mento di  rame,  di  9  pollici  di  diametro  e  2 
di  profondità  :  l' indice  del  suo  quadrante  in- 
dica esattamente,  in  piedi  cubi,  il  contenuto 
del  serbatoio.  Per  far  funzionare  l'apparec- 
chio bastano  due  pile  elettriche. 


FORNO  INTENSIVO 

Il  signor  F.  Del  Marmol  fece  conoscere 
all'  Associazione  degli  Ingegneri  usciti  dalla 
Scuola  di  Liegi,  un  forno  intensivo  di  sua 
invenzione,  la  cui  disposizione,  semplicissima, 
ci  pare  interessante. 

Teoria.  —  Si  sa  che  i  forni  attuali  hanno 
dei  muri  e  delle  volte  liscie  all'  interno. 
Quest'  é  un  difetto,  poiché  i  gaz  della  com 
bustione  che  seguono  queste  superficie  unite, 
si  corrono  allato  parallelamente,  senza  me- 
scolarsi. Se  invece  d'esser  liscie  queste  su- 
perficie fossero  rugose,  scanalate,  a  cavità 
ed  a  rilievi,  come  le  celle  d'  un  alveare,  i 
gaz  entranti  in  queste  cavità  e  poi  uscenti, 
per  effetto  del  tiraggio,  secondo  una  diago- 
nale, urterebbero  i  gaz  del  centro  del  forno 
e  produrrebbero  un  vero  incontro  dei  varii 
gaz  del  focolare  o  dei  gaz  d' illuminazione, 
moltiplicando  i  loro  punti  di  contatto,  favo- 
rendo la  combustione  e  provocando  un  ca- 
lore più  intenso  colla  stessa  quantità  di  com- 
bustibile. 

Costruzione.  —  Come  realizzare  queste 
superficie  rugose?  Semplicemente:  P  il  mu- 
ratore poserà  i  mattoni  interni  del  forno  in 
rientramenti  separati  da  ripieni  di  mezzo 
mattone,  per  esempio,  di  profondità,  ove  il 
calore  dev'  essere  accumulato  ;  2°  poserà,  se 
si  preferisce,  i  mattoni  in  rilievo,  sia  sepa- 
rati, sia  a  tratti.  Dopo  posti  i  primi  mattoni, 
il  muratore  lavorerà  prestissimo  come  nelle 
superficie  liscie. 

Spesa.  —  La  spesa  di  costruzione  non  é 
superiore  a  quella  d' un  forno  attuale,  qua- 
lunque sia  il  genere  del  forno,  a  riverbero, 
a  fusione,  ecc. 

Risultato.  —  Con  un  piccolo  forno  d'  e- 
sperimento,  da  fondere  il  vetro  (per  4,  o  5 
mesi  del  1901),  la  cui  graticola  misurava 
m.  1.10  per  0.70,  col  tiraggio  di  15  m. 
dall'  alto,  colle  superficie  liscie,  la  fusione 
durava  da  9  a  10  ore;  con  superficie  a 
rientramenti  alternati  di  mezzo  mattone,  la 
fusione  non  durava  che  da  2  ore  e  mezza  a 
tre,  cioè  da  tre  a  quattro  volte  meno.  I 
muri  e  le  volte  erano  divenuti  d'  un  bianco 
abbagliante. 

Con  un  gran  forno  metallurgico,  ripetute 
esperienze  hanno  fornito  un  calore  più  vivo, 
un  riscaldamento  più  rapido  delle  sbarre  ed 
una  temperatura  sensibilmente  eguale  in  tutta 
la  seconda  metà  del  forno. 
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Calcolo  della  pia  forte  produzione.  —  Il 
gran  forno  industriale  dà  approssimativamente 
nella  sua  seconda  meta: 

1200**  +  800'  =  2000**,  cioè  1000°  in  media. 

Il  forno  intensivo  dà  approssimativamente 
nella  sua  seconda  metà: 

1200'  +  1200'  =  2400',  cioè  1200  in  media. 

Siccome  i  calori  air  uscita  del  forno  stanno 
come  800  a  1200,  cosi  danno  il  50  per  cento 
di  più  (",ol  forno  intensivo. 

10  p.  e.  +  50  p.  e.  =  60  p.  e.  ;  non  si 
conteranno  che  20  p.  e,  calcolo  moderatis- 
simo, comparato  al  calore  quattro  volte  mag- 
giore nel  piccolo  forno  (come  la  produzione). 

A  dieci  m.  di  distanza  dal  tetto,  collocato 
dair  inventore  un  piccolo  forno,  tanto  il  ca- 
lore si  irradiava  da  incendiare  il  tetto. 

Produzione.  —  Questa  produzione,  valu- 
tata a  20  p.  e.  in  più,  collo  stesso  combusti- 
bile e  la  stessa  mano  d'opera,  richiederà 
una  piccola  spesa  neir  impianto  in  più  air  o- 
peraio.  8i  deve  evitare  che  il  calore  si  con- 
contri in  un  punto  solo  del  forno  air  uscita 
dei  grandi  forni  metallurgici. 

Si  consiglia,  per  economia  di  approfittare 
d'un  forno  in  riparazione  per  applicarvi  il 
sistema  intensivo;  non  si  può  ammettere  il 
timore  d' insuccesso,  vista  la  nessuna  spesa 
ed  i  risultati  già  ottenuti. 

11  disagio  deir  industi'ia,  la  sovrabbondan- 
za dei  magazzini,  riducono  la  disponibilità 
dei  capitali,  e  possono  ritardare  le  spese 
di  miglioramento,  ma  Teconomia  esige  tutti 
i  perfezionamenti  che  apportano  una  seria  e 
pratica  utilità. 


L'uso  lei  repM  li  pressione  lei  m 

preNMO  i  privati 

Si  sa  che  in  Germania  il  Governo  studia 
davvicino  tutti  i  particolaiù  dei  servizi  pub- 
blici. Il  ministero  dei  Lavori  Pubblici  si  in- 
teressa anche*  d(»lla  distribuzione  del  gaz,  e 
nel  marzo  sc^orso  egli  presentò  alla  Com- 
missione dei  contatori  del  gaz  della  Società 
Te(*Jìi(*a  dcir  Industria  del  Gaz  in  Germania, 
i  in'  quesiti  seguenti: 

r.  In  quali  casi  conviene  raccomandare 
r  uso  dei  regolatori  di  pivssione  del  gaz? 

»        ir.  A    qual    sistema    conosciuto   (*.onvien 

si  . 


dare  la  preferenza,  nello  stato  attuale   della 
scienza  tecnica? 

Iir.  L'  uso  dei  nuovi  tipi  di  pressione  del 
gaz  impone  una  sorveglianza  ed  un  servizio 
di  mantenimento  da  parte  di  tecnici  speciali, 
e,  in  linea  generale,  c'è  da  temere  fughe 
di  gaz  ed  esplosioni  più  che  con  le  tuba- 
zioni senza  regolatori  di  pressione? 

Risposta  al  I''  quesito.  Si  sa  che  du- 
rante r  efflusso  del  gaz  nei  tubi  di  condut- 
tura, si  producono  delle  perdite  per  isfrega- 
mento,  tanto  più  forti,  quanto  maggiore  è  la 
distanza  percorsa  dal  gaz  nella  medesima 
unità  di  tempo.  In  conseguenza  di  queste 
perdite  per  isfregamento,  il  gaz  d'una  con- 
duttura orizontale,  al  punto  di  consumo,  si 
trova  sotto  una  pressione  più  debole  che  in 
qualunque  altro  punto.  D'altra  parte,  al  punto 
stesso  di  consumo,  la  pressione  aumenta  o 
diminuisce  secondo  la  quantità  di  gaz  at- 
tinta simultaneamente  nella  conduttura,  e 
secondo  che  la  pressione  di  emissione  dall'  of- 
ficina ò  aumentata  o  diminuita. 

Le  condutture  di  distribuzione  delle  strade 
e  quelle  di  diiamazione  alle  case  dei  con- 
sumatori portano  gi*andi  spese  di  primo  im- 
pianto; nel  corso  degli  anni  sono  attraversa- 
te, secondo  il  variabile  bisogno  di  gaz,  da 
diversi  volumi  di  gaz,  e  per  conseguenza 
bisogna  calcolare  il  loro  diametro  in  modo 
che  la  peidita  di  pressione  rimanga  in  li- 
miti moderati,  e  tuttavia  senza  rinciirare 
inutilmente  le  condutture.  Ciò  non  ostante, 
nella  maggior  parte  dei  casi,  le  variazioni 
di  pressione  rimangono  in  certi  limiti  che 
non  producono  inconvenienti  e  permettono 
di  fiir  a  meno  di  regolatori  speciali:  se  ne 
trovano  dunque  raramente  nelle  tubazioni 
ordinarie  dei  privati. 

Ma  le  vai-iazioni  di  pressione,  se  passano 
una  certa  misura,  turbano  enormemente  le 
fiamme  d'illuminazione  e  le  Argand  ad  aria 
libere,  ora  divengono  troppo  luminose,  ora 
troppo  scure,  con  altri  inconvenienti  an- 
cora; ciò  non  ostante  si  può  rimediare  più 
o  meno  a  questi  inconvenienti  regolando  ri- 
petutamente i  rubinetti  dei  beccucci.  Coli' il- 
luminazione a  gaz  ad  incandescenza,  usata 
ora  quasi  universalmente,  queste  variazioni 
di  pressione  sono  naturalmente  meno  visibili. 
Solo  in  casi  lelativamente  rari,  l'uso  di 
regolatoi-i  di  pi*essione  si  fa  necessario;  per 
esempio,  quando  si  vuol  regolare  esattamente 
delle    fiamme    per    produrre    costantemente 


-^ 
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delle  quantità  di  calore  regolare  in  certi  im- 
pianti di  riscaldamento  e  di  cucina. 

L' uso  d' un  regolatore  di  pressione  dà 
un'economia  di  gaz,  perchè  evita  la  disper- 
sione del  gaz  coir  impedire  un  eccesso  di 
consumo  sul  minimo  strettamente  necessario 
air  effetto  desiderato,  eccesso  talvolta  nocivo 
air  effetto  utile. 

U  importanza  d'  una  tale  dispersione  di 
gaz  dipende  naturalmente  dall'  innalzamento 
delle  variazioni  di  pressione  e  della  loro 
durata.  Per  esempio,  quando  la  pressione 
primitiva  aumenta  di  volte  1,5,  il  consumo 
del  gaz  aumenta  di  V  1,5  volte,  cioè  del 
2l7o  esattamente.  Se  un  tale  aumento  si  ri- 
pete giornalmente  nelle  ore  del  più  forte 
consumo  del  gaz,  esso  è  molto  importante 
perchè  si  possa  raccomandar  V  uso  d'  un  re- 
golatore di  pressione,  per  ragioni  d'  economia. 

Air  uso  generale  di  regolatori  di  pres- 
sione, si  oppone  ancora  la  circostanza,  indi- 
pendentemente dair  alto  prezzo  del  primo 
impianto,  che  non  è  possibile  ottenere  un 
regolamento  assolutamente  completo,  posto 
che  tra  il  regolatore  di  pressione  e  il  punto 
di  consumo  esisterà  sempre  una  perdita  di 
pressione  secondo  V  importanza  del  consumo 
di  gaz  in  un'  unità  di  tempo. 

Bisogna  far  osservare  che  V  uso  dei  re- 
golatori di  pressione  da  città  nelle  officine 
da  gaz  è  quasi  generale,  mentre  che  i  cosi 
detti  regolatori  da  distretto  per  il  regola- 
mento della  pressione  nella  rete  delle  con 
dutture  sono  relativamente  poco  usati. 

Risposta  al  IT  quesito.  Innanzi  tutto, 
non  bisogna  confondere  gli  usuali  regolatori 
di  pressione  del  gaz  coi  cosidetti  regolatori 
del  consumo  di  gaz  (reometri).  I  primi  sono 
collocati  nelle  condutture  principali  e  ser- 
vono a  mantenere  una  costante  pressione  di 
gaz  con  un  consumo  variabile;  i  secondi 
sono  collocati  sotto  ai  diversi  beccucci  e 
non  fanno  che  impedire  un  eccesso  di  con- 
sumo di  gaz  in  un'  unità  di  tempo.  Essi  sono 
dunque  inutili  ogni  volta  che  un'  altezza  de- 
terminata è  regolata  dal  rubinetto  e  mante- 
nuta costante  malgrado  le  variazioni  della 
pressione.  Poiché,  in  pratica,  si  tratta  per  lo 
più  solamente  d' impedire  che  il  consumo 
normale  sia  sorpassato,  i  reometri  fanno  lo 
stesso  ufficio  dei  regolatori  di  i)ressione. 

Altre  circostanze  ancora  si  oppongono 
alla  diffusione  dei  reometri;  l'adattamento 
esatto   del   passaggio  del  gaz   a  quello  del 


beccuccio  in  parola;  la  dipendenza  di  questo 
passaggio  dalla  qualità  del  gaz;  e  la  difficoltà 
di  disporre  reometri  negli  apparecchi  arti- 
stici d' illuminazione. 

Per  tutto  ciò,  il  j^egolatore  di  pressione 
la  vince  sul  reometro;  e  ce  n'è  di  3  specie: 

(a)  I  regolatori  umidi  di  pressione,  con 
livello  idraulico; 

(b)  I  regolatori  umidi  di  pressione  con 
livello  a  mercurio; 

(e)  I  regolatori  a  secco  di  pressione,  con 
chiusura  a  membrana. 

Tutti  questi  regolatori  sono  costruiti  se- 
condo il  principio  di  Clegg,  e  scegliendone 
bene  le  proporzioni,  raggiungono  perfetta- 
mente il  loro  scopo.  Quasi  ognuna  delle  tante 
fabbriche  ha  una  forma  speciale  d' esecu- 
zione. È  impossibile  dire  quale  sia  la  mi- 
gliore; spetta  al  tecnico  sceglierne  il  tipo  in 
ogni  caso  speciale. 

Risposta  al  IIF  quesito.  A  questo  si 
può  rispondere  affermativamente;  ma  solo  a 
condizione  che  la  separazione  tra  il  gaz  e 
r  aria  atmosferica  come  si  effettua  nei  preci- 
tati regolatori  di  pressione  per  mezzo  di  un 
livello  (acqua,  glicerina,  mercurio),  o  per 
mezzo  d' una  membrana  (di  cuoio,  o  d'  un 
tessuto  preparato  appositamente),  non  si  creda 
così  resistente  come  una  separazione  di  pa- 
rete di  tubi  solidi.  Ciò  non  ostante,  eserci- 
tando una  buona  sorveglianza,  il  danno  non 
aumenta  che  di  poco,  specialmente  se  si 
circonda  1'  apparecchio  in  modo  che  il  gaz, 
che  potrebbe  sfuggire  da  un  livello,  non 
possa  penetrare  in  un  luogo  dove  potrebbe 
accendersi. 


Li  Lìmpida  ad  incandescenza  ad  osmio 


La  «  Società  tedesca  d'incandescenza  »  a 
Berlino  fece  conoscere  in  un  documento  uffi- 
ciale che  la  nuova  lami)ada  elettrica  ad  osmio 
del  Dott.  Auer,  della  quale  essa  ha  acquistato 
il  brevetto  per  825.000  lire,  può  esser  messa 
in  commercio.  Essa  non  parla  dei  vantaggi 
speciali  della  lampada,  ma  dice  che  il  suo 
prezzo  di  vendita  sarà  di  5  marchi  (L.  6,2r)), 
con  rimborso  di  75  pfennig  (95  centesiniij 
quando  si  restituirà  la  lampada  usa  munita 
del  suo  doppio  filamento  d'osmio.  Con  questa 
lampada  il  consumo  specifico  sarebbe  di  1,5 
watt  per  ogni  candela  mentre  le  lampade  co- 
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munì  «id  incandescenza  a  filamento  di  carbone 
assorbono  da  3  a  3,5  watts  pei*  ogni  candela  ; 
cioè  si  avrebbe  un'economia  di  50  Ojo 

Il  Sig.  H.  Remane,  ingegnere  capo  della 
stessa  Compagnia,  fece  diverse  esperienze 
comparative  di  consumo  colla  lampada  ad 
osmio,  ed  ottenne  i  risultati  seguenti  : 


T8DSÌ0D8 
JD  Tolti 

IaÌ3DsiU 
lomiDOsa 
in  cudile 

Coosiino 
ipwifico  il  WlU 
puogiicudili 

I.  esperimento  : 

Al  principio 

39 

33 

1.54 

Dopo  r)00ore 

39 

32.4 

1.49 

»     1000  » 

39 

31.7 

1.,Ó0 

II.  esperimento 

Al  principio 

55 

34.7 

1.43 

Dopo  600  ore 

55 

31.8 

1.54 

»      900    » 

55 

31.t) 

1.58 

III.  esperimento 

Al  principio 

38 

32.8 

l.ól 

Dopo  500  ore 

38 

32.7 

1.44 

17.  esperimento 

Al  principio 

53 

34.2 

1.53 

Dopo  (>00  ore 

53 

30.4 

1.43 

Il  Sig.  R?manò  i)areigonò  due  lampade  ad 
osmio  da  32  candele  e  due  lampade  comuni 
pure  da  32  candele,  sotto  la  medesima  ten- 
sione di  55  volts,  e  constatò  che  le  prime 
consumavano  0,9  ampère,  e  h*  seconde  1,8 
ampère,  cioè  una  ditlerenza  di  50  Oio- Inoltre 
la  luce  della  lampada  ad  osmio  si  avvicine- 
rebbe molto  alla  luce  del  gioi-no,  mentre  che 
quella  delle  lampade  comuni  a  filamento  di 
carbone  avrebbe  un  coloi-e  giallastro. 


L'ALCOOLENE 


Nel  maggio  scorso,  airEsposizione  Inter- 
nazionale di  Parigi,  nella  Galleria  delle  mac- 
chine, attirava  visibilmente  Tatteuzione  dei 
visitatori  un  nuovo  prodotto,  il  cui  nome 
€  Alcooleue  »  metteva  giustamente  nell*  im- 
barazzo. 

L'invenzione  ottenne  una  mediigiia  d'oro; 
e  da  allora  si  cominciò  ad  interessarsene. 
Specialmente  i  gazisti  devono  essere  illuminati, 


in  quest'epoca  di  concorrenza  accanita,  sul- 
importanza  dei  sistemi  che  possono  preten- 
dere di  render  servizi  analoghi  a  quelli  resi 
dal  gaz  illuminante. 

L'alcoolene,  del  resto,  figurava  all'Espo- 
sizione delle  ai)plicazioni,  annessa  all'Espo- 
sizione d'automobili. 

Le  applicazioni  del  gaz  alcoolene  sono 
precisamente  quelle  del  gaz  di  carbon  fossile 
col  quale,  del  resto,  ha  una  maravigliosa  so- 
miglianza e  di  cui  possiede  tutte  le  qualità, 
si  apprezzabili,  di  comodità,  pulizia  ed  eco- 
nomia: gli  stessi  tubi,  gli  stessi  beccucci. 
Ma  esso  ha  sull'altro  questo  grande  vantag- 
gio, che  il  suo  impianto  è  facile,  semplice 
ed  economico.  Ci  si  fa  un'idea  della  mite 
spesa  necessaria  ad  un  impianto  isolato,  con- 
siderando che  per  una  media  di  20  becchi, 
la  spesa  non  supera  qualche  centinaio  di  lire. 

L'alcoolene  è  dunque  indicatissimo  per 
illuminare  piccole  città,  fattorie,  castelli,  case 
di  campagna,  uffici,  magazzini,  officine,  sta- 
zioni ferroviarie,  ecc.  ecc.  Ci  pare  inoltre 
che  potrebb'essere  impiegato  utilmente  per 
le  officine  da  gaz,  là  dov'essc  non  sono  an- 
cora fornite  di  canalizzazioni. 

Molte  officine  illuminano  anche  dei  sob- 
borghi lontani,  per  mezzo  di  fanali  a  schisto 
o  a  petrolio,  e  la  cui  difficile  manutenzione 
dà  una  luce  generalmente  insufficiente*.  In 
ogni  caso,  si  tratti  d'una  città  o  d'  un  im- 
pianto privato,  il  gaz  vi  giungerà  bell'e  latto 
cioè  pronto  per  la  (consumazione. 

Per  realizzare  le  appi  legazioni  pratiche  del- 
Talcoolene,  il  sig.  Boucaud-Praceiq  si  appog- 
giò su  una  scoperti!  ottenuta  in  circostanze 
speciali  che  qui  sarebbe  troppo  lungo  enu- 
merare :  basti  dire  ch'egli  per  primo  constatò 
le  proprietà  specitili  d' un  corpo  d' origine 
vegetale  che  possiede  ad  un  alto  grado  qua- 
lità eccezionali  di  leggerezza  e  d'assorbimento. 

Questo  corpo  vegetale  è  la  sostanza  le- 
gnosa d'un  albero  d'origine  americana  che 
si  trova  solo  in  certe  regioni  dell'  America 
del  sud,  ove  cresce  sotto  forma  di  gigante- 
schi alberi  di  nave,  terminati  da  un  pennac- 
chio di  foglie. 

Quest'albero,  che  gli  indigeni  chiamano 
Bolandero,  ricevette  in  pratica  il  nome  di 
«legno   Bouchaud»,  e  così  lo   indicheremo. 

La  sostanza  legnosa  di  quest'albero  è  ec- 
cessivamente porosa  e  può  assorbire  tanta 
acqua  fino  a  9  volte  il  suo  peso  e,  per  eva- 
porazione, rendere  compiutamente  il  liquido 
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del  quale  è  imbevuto.  La  sua  densità  è  di 
0.114  a  0.122  secondo  la  forma;  ed  esso  è 
inoltre  interessante  in  questo  senso,  che  pe- 
sando molto  meno  di  qualsi^isi  altra  sostanza 
assorbente  (5  volte  meno  della  carta  assor- 
bente, 2  meno  del  sughero)  si  possono  for- 
mare dei  recipienti  nei  quali  il  peso  deirim- 
btiUaggio  e  del  prodotto  assorbente  è  una 
piccola  frazione  del  peso  del  prodotto  da 
utilizzare. 

Difatti,  si  manipola  bene  Talcool,  nonché 
l'essenza  di  petrolio  ;  ma  non  si  potrebbe 
manipolare,  allo  stato  liquido,  deir etere  ;  ep- 
pure, una  volta  assorbito,  Talcoolene  non  offre 
alcun  danno,  anzi  si  può  impunemente  metter 
nel  fuoco  un  pezzo  di  «  legno  Bouchaud  » 
imbevuto  d'alcoolene  e  vederlo  bruciare  tran- 


quillamente senza  fondersi  nò  schioppettare. 
Si  riempiono  dunque  in  questo  legno  re- 
cipienti di  capacità  varia  secondo  i  casi,  dal 
piccolo  cartoccio  del  lumicino  da  notte  fino 
alla  botte  da  600  litri  :  si  tratta  di  carburare 
Tarla  facendola  passare  su  questa  materia 
impregnata  d'etere  etilico,  ed  a  questo  scopo 
il  signor  Bouchaud  Praceiq  ideò  il  bariletto 
di  scandagliamento.  Ne  togliamo  la  descri- 
zione da  una  comunicazione  fatta  qualche 
tempo  fa  dal  sig.  Lecomte  alla  Società  tec- 
nica delFindustria  del  gaz  in  Francia. 

Il  bariletto  a  scandagliamento  è  costituito 
da  un  recipiente  ilempito  airinterno  da  pa- 
recchi strati  d'una  materia  assorbente. 

Neiresempio  che  abbiamo  sott'occhio,  un 
contatore  produce  Tarla  sotto  una  pressione 


da  2  a  3  centimetri,  mentre  la  forza  motrice 
6  fornita  da  un  motore  a  molla,  T  aria  del 
contatore  entra  nel  bariletto  per  un  tubo  di 
rame  che  conduce  in  un  tubo  perforato  in- 
trodotto nel  mezzo  delTapparecchio,  un  tubo 
di  cautchouc  riannoda  lo  scandaglio  alla  ca- 
nalizzazione che  conduce  il  gaz  agli  appa- 
recchi d'utilizzazione. 

La  figura  rappresenta  un  impianto  com- 
binato per  effettuare  la  produzione  del  gaz 
alcoolene  per  mezzo  del  bariletto  di  scanda- 
gliamento e  di  un  contatore-compressore. 

Questo  contatore  C.  è  del  tipo  ordinario 
dogli  aspiratori  a  contrappeso.  L' aria  am- 
biente aspirata  dal  tubo  A  è  respinta  dal 
tubo  T  T  che  congiunge  il  tubo  centrale  del 
contatore  col  bariletto  di  scandagliamento 
RR.  Essa  penetra  in  questo  bariletto  per  la 


piccola  calotta  M  fissata  sulla  parte  supe- 
riore, e  di  là  si  espande,  come  indicano  le  trec- 
cie, attravejso  la  massa  porosa  E  E  satura 
d 'alcoolene.  Di  là,  essa  è  obbligata  a  sfug- 
gire per  il  tubo-scandaglio  S  collocato  nel 
centro  del  bariletto,  ed  esce  dallo  stato  di 
gaz  per  il  tubo  G  che  segue  a  questo  scan- 
daglio. 

Dapprincipio,  lo  scandaglio  è  appena  im- 
merso nel  tubo,  ma  di  mano  in  mano  che 
ogni  strato  si  esaurisce,  ciò  che  si  riconosce 
all'  impoverimento  del  gaz,  si  immerge  lo 
scandaglio  più  innanzi  perchè  l'aria  traversi 
dei  nuovi  strati.  Quando  lo  scandaglio  è  al 
fondo,  tutto  Talcooleue  ò  utilizzato,  poiché 
questo  prodotto  non  lascia  residui. 

Poiché  il  volume  del  bariletto  é  molto 
grande  in  proporzione  al  volume  d'aria  for- 
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nito  da  ogni  compartimento  del  contatore, 
non  c'è  bisogno  di  regolatore  di  pressione  e 
coi  beccucci  a  manicotto  non  si  riscontra 
alcuna  fluttuazione. 

Dunque,  Talcoolene  condensato,  immobi- 
lizzato, solidificato  in  qualche  modo,  per  cosi 
dii*e  domesticato,  viaggierà  senza  pericolo  di 
perdita,  senza  alcun  danno,  e  potendo  ali- 
mentare qualsiasi  beccuccio  da  gaz  (beccucci 
ad  incandescenza),  qualsiasi  scaldavivande  ecc. 

Ci  troviamo  dunque  presenti  ad  un  pro- 
cesso facile  e  ad  un  tempo,  pratico  ed  econo- 
mico. 

Poiché  Tilluminazione  ad  alcoolene  costa 
un  terzo  di  quella  a  petrolio  e  la  metà  di 
quella  ad  acetilene,  e  ci  libera  dal  cattivo 
odore  e  da  ogni  pericolo,  progressivamente, 
col  tempo,  essa  deve  sostituirsi  a  questi  due 
sistemi  d'illuminazione,  cosi  da  lasciarci  pre- 
vedere che  Talcooleno  verrà  diftuso  dove  non 
vi  sarà  gaz  od  elettricità  a  buon  mercato. 

Alla  «  Compagnia  dell'Ovest  »  furono  già 
fatti  degli  esperimenti,  e  già  si  stanno  pre- 
parando degli  impianti. 

Se  consideriamo  che  ora  l'alcool  diventerà 
prodotto  nazionale,  che  il  suo  uso  industriale 
interessa  in  sommo  grado  il  rialzamento  del- 
l'agricoltura, che  la  snaturazione  subita  del- 
l'alcool trasformato  in  alcoolene  è  completa, 
l)Ossiaino  dire  che  dobbiamo  tenere  conto 
dell'alcoolene,  che  costituisce  un  uso  com- 
pleto dell'alcool  per  l'illuminazione,  il  riscal- 
damento e  la  forza  motrice  ;  ma  che,  ben 
lungi  dall'essere  un  concorrente  terribile,  deve 
essere  al  contrario,  considerato  come  un  utile 
ausiliario  della  nostra  industria,  suscettibile 
d'aumentare  i  rap])orti  dell'esercizio  attuale. 


Frem  11  coslo  teorico  e  prezzo  11  costo  reale 

di  un  metro  cubo  di  gaz 


Riassumiamo  dal  «Journal  de  l'Eclairage 
au  gaz»  questo  importantissimo  articolo: 

I  molti  trattati  di  proroga  delle  conces- 
sioni del  gaz,  che  si  conchiudono  attualmente 
in  Francia  tra  i  Municipi  e  le  Società  gaziste 
hanno  condotto  a  stabilire,  in  molte  città,  dei 
calcoli  teorici  i  quali  pretendono  di  fissare 
con  esatezza  il  prezzo  di  costo  di  un  metro 
cubo  di  gaz.  Si  tratti  di  Clermont  Ferrand, 
di  Marsiglia  o  di  B^^ziers,  il  prezzo  di  costo  lo 


si  stabilisce  colla  stessa  facilità  ed  ottenendo 
sempre  gli  stessi  dati. 

Se  questi  calcolatori  infallibili,  avessero 
fatto  riflessione  ai  difterenti  prezzi  di  costo 
indicati  dalle  varie  città  che  esercitano  in 
Francia  la  municipalizzazione  dell'  illumina- 
zione a  gaz,  avrebbero  facilmente  dedotto 
come  le  formule  da  loro  adoperate,  non  con- 
dut^ono  a  nulla  di  approssimativo  al  vero. 
Cosi,  noi  vediamo  che  a  Grenoble,  non  te- 
nendo calcolo  deir  interesso  dei  capitali  in- 
vestiti, il  prezzo  di  costo  di  un  me.  di  gaz 
è  di  12  e.  93  e  cogli  interessi  di  17  e.  45  ;  alle 
Sables-d'Olonne  il  prezzo  di  costo  è  di  17  e. 
45;  a  Griensi  calcolano  17  e.  81  ed  a  Brie- 
Comte-Robert  21  e.  72. 

Questi  pochi  prezzi,  generalmente  inferiori 
al  vero  perchè  le  contabilità  municipali  non 
tengono  conto  dello  spese  generali  e  di  certe 
s})ese  passate  ad  altri  capitoli  del  bilancio, 
permettono  di  constatare  tuttavia  che  il  prezzo 
di  costo  del  gaz  è  variabilissimo,  secondo 
l'epoca  considerata  e  le  circostanze  locali, 
e  ch'esso  è  sempre  calcolato  con  delle  for- 
mule nelle  quali  il  procento  è  troppo  debole. 

Il  prezzo  di  costo  di  un  metro  cubo  di 
gaz  non  è  accertato  dai  dati  teorici  i  quali 
no  danno  l'ammontare,  come  il  costo  d'una 
(^ostruzione  non  6  accert/itò  dal  preventivo 
aggiunto  al  progetto.  Cosi  vediamo  la  città 
di  Saint-Gilles,  nel  Bc^lgio,  slanciarsi  alla 
costruzione  ed  all'esercizio,  in  regia,  del  suo 
servizio  del  gaz,  prevedendo  4.500.000  Lire 
per  i  lavori,  ed  un  prezzo  di  costo  di  5  cen- 
tesimi al  me,  di  gaz,  e  trovandosi  finalmente 
condotta  ad  una  spesa  di  8  milioni  e  ad  un 
prezzo  di  costo  di  9  centesimi  al  me. 

La  città  di  Vienna,  la  capitale  austriaca, 
prova  press'  a  poco  la  stessa  difficoltà,  e  non 
solo  è  obbligata  a  vendere  il  gaz  all'antico 
prezzo  della  Compagnia  Imperiale  Continen- 
tale Inglese,  ma  inoltre  ad  intendersi  con- 
questa Compagnia,  perchè  essa  non  diminui- 
sca i  prezzi  nei  quartieri  dove  continua  a 
fornire  il  gaz,  cosa  che  mise  le  finanze  mu- 
nicipali in  una  situazione  penosissima,  poiché 
l'esercizio  municipale  copre  appena  le  spese 
cogli  antichi  prezzi  di  vendita. 

I  municipi  devono  dunque  mettersi  in 
guardia  contro  questi  calcoli  teorici  che  son 
loro  presentati,  nella  speranza  di  condurli 
ad  esercitare  come  privativa  il  loro  servizio 
del  gaz  e  che  non  li  condurrebbero  in  pra- 
tica che  a  dei  deficit  considerevoli. 
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E'  diffieilissimo  stabilire,  su  delle  basi 
alquanto  positive,  il  prtv.zo  di  eo^tn  del  ^az, 
{)OÌrliò  i  sottoprodotti,  elio  eseivitano  iiii'azio- 
ìie  dominante  sui  risultati,  sono  .sogi^etti  a 
de^li  sbalzi  considerevoli.  Noi  non  preten- 
diamo di  presentare  qiu  una  formola  più  e- 
satta^  ma  solo  ci  interessa  ricliianiar  l'atreii- 
zìone  delle  eittì'i  suirinsut'Htrirnza  delle  for- 
mule che  vengono  loro  presentate  come  po- 
sitive e  di  far  loro  comprendere  che  è  im* 
possibile  voler  determinare  questi  prezzi  t*olla 
precisione  matematit^a  in<;ìicata. 

Daremo  uno  sguardo  ai  prezzi  di  eosto 
presi'ntati  in  questi  ultimi  tempi  ai  municipi^ 
e  cercheremo  di  far  risaltare  quanto  è  pos- 
sibile, che  con  delle  basi  che  a  prima  vista 
parevano  plausibili,  si  giunge  a  delle  diffe- 
renze importanti  quanto  quelle  f*lie  abliiamo 
or  ora  indicate. 

Invariabilmente  si  eom lucia  a  porre  come 
print  ipio  fondamentale,  clic  una  tttnin^Ilata 
di  carbon  fossile  rende  300  m*v.  di  gaz.  Se 
alcimi  carboni  danuo,  in  effetto,  questa  resa, 
essi  sono  poco  numerosi,  ed  i  carboni  fran- 
cesi specialraeide  danno  un  volume  di  gaz 
ben  minore.  Inoltre  in  (iratica  il  risultato 
massimo  non  si  ottiene  :  le  storte  non  sono 
sempre  alla  stessa  temperatura;  esse  perdono 
dtd  gaz  per  le  fessure  ;  le  cariche  non  sono 
preparate  sempre  allo  stesso  mòdo,  i  rubi  ai 
ostruiscono  ed  aumenta  la  pressione,  ecc.; 
neihi  media  annuale  la  resa  è  dal  2  al  3  Gjo 
inferiore  a  quella  prevista  negli  esperimenti. 

Quando  rofticina  non  è  tanto  importante, 
vi  ò  minor  sorveglianza,  e  le  rese  sono  an- 
che più  dt^boli.  Molte  oftieint*  si  (contentano, 
anche  con  carboni  inglesi,  dima  resa  da  230 
a  24*J  me.  di  gaz  alla  tonnellata^  resa  riscon- 
trata solamente  al  gazometro,  mentre  ve 
dremo  che  questa  percentuale  subisce  ancora 
delle  notevoli  diminuzioni  quand'è  calcolata 
al  suo  arrivo  in  città  presso  ai  rubinetti. 

Non  abbiamo  visto,  in  nessuno  dei  prezzi 
di  costo  presentati,  tener'  t*onto  dell'arricchi- 
mento  dr\  gaz.  Eppur'c  è  noto  come  i  car- 
boni da  gaz  non  danno  il  potere  illuminante 
voluto,  e  ciò  specialmente  nelle  grandi  offi- 
cine che  producono  foi'ti  rese  in  gaz  ed  ove 
la  carburazione,  sia  che  s'adoperi  il  eannel, 
od  il  benzolo,  od  il  gaz  d'acqua  carburato, 
costa  sempre  da  1  cent,  a  2  cent,  al   me. 

Invariabilmente  ancora    dal    prezzo    am 
messo  come  costo  d'una  tonnellata  di  fossile, 
si  detraggono  da  questi  calcolatori  dello  rese 


tali  in  coke,  in  catramCi  in  ammoniaca  ecc., 
che,  se  reali,  moltiplicate  per  i  prezzi  correnti 
dei  sottoprodotti,  si  vcirebbe  a  concludere  clic 
il  fossile  in  tìu  dei  conti  non  costerebbe  al- 
l'officina  che  una  somma  molto  insignifit»an te. 
Così,  a  lìezfers  si  è  trovato  persino  che  una 
toiinellata  di  fossile  del  prtv^zo  di  L.  25,  ne 
rende  142,80,  secondo  il  calcolo  seguente  : 


300  me.  di  gaz.  a  L.  0,30       L. 
720  kil  di  coke  a  L.  4  il  Q.      . 

80    »      di  solfato  d'  ammo- 
niaca > 

80    »     di  catrame  a  L.  H  il  Q.  » 


90.00 
28,00 

17,60 
6,40 


142.80 


Disgraziatamente  questi  calcoli  sono  fatti 
da  persone  detìcicnti  del  senso  comune. 

La  resa  in  coke  è  calcolata  in  questi  f>re- 
ventivi  dal  70  al  74  0[q  sul  peso  del  fossile. 
S'incontra  questa  percentuale  anche  in  un 
espei'imento,  ma  si  dimentica  di  tener  conto 
che  il  coke  dev'essere  ammucchiato  e  rimane 
invenduto  per  dei  mesi,  talvolta  degli  anni, 
cosi  che  airaria  subis(*o  un  forte  calo,  e  la 
jvsa  in  coke  arso  o  venduto  e  beji  minore  dì 
quella  jii'cvista.  Spesso  si  constata  un  calo  da 
15  a  20  OjO  sulle  quantità  registrati*  in  (en- 
trata. Il  coke  si  vende  difticilmente,  e  la  tn- 
rifìa  di  vendita  sulla  quale  ci  si  fonda  non 
s'applica  che  ad  una  piccolissima  vendita  lo- 
cale di  coke  spezzato,  a  quella  cioè,  che  ha 
subito  un'  altra  riduzione  di  peso  ed  ha  richie- 
sto un  lavoro  sup]demeutarc.  Per  le  vendite 
importanti  si  fanno  grandi  ribassi,  e  basta  dare 
un'  occhiata  ai  bilanci  degli  esercìzi  di  gaz 
per  vedere  che  ci  si  considera  soddisfatti 
quando  si  riesce  a  smerciare  questo  sottopro- 
dotto, anche  ad  un  prezzo  molto  inferiore  ai 
dati  esposti.  Prendendo  anche  dei  conti  di 
esercizi  municipalizzati,  vediamo  che  a  Gre- 
noble, con  un  eosto  dì  L,  Ho  a  38  alla  tonn, 
di  fossik%  non  si  ottiem^  in  media  che  un 
prezzo  eli  20  lire  per  ogni  tomiellata  di  coke 
venduto.  A  Ginevra,  con  un  prezzo  d'acquisto 
di  L.  30  a  35  per  ogni  tonnellata  di  ibssile, 
non  si  ottiene  che  un  valore  medio  di  22  lire 
per  ogni  tonnellata  di  coke  venduto. 

A  Tourcolng,  dove  il  fossile  costa  L.^15,90, 
il  coke  non  fu  venduto  che  a  L.  16  in  media 
alla  tonnellata.  Eppure  le  liste  affìsse  sono 
molto  alte,  L.  1,04  airettolitro  ;  e  d'altronde, 
essendo  i  prezzi  variabilissimi  specialmente  ne- 
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gli  ultimi  anni  scorsi,  vediamo  che  un  ettoli- 
tro di  coke  fu  venduto  a  Tourcoing 

nel  18(^5  a  L.  0.75 
»  1890  »  »  1.08 
>     1900  >    >    1.04 

Finalmente  un'  officina  che  ritira  dal  coke  la 
metà  del  costo  del  fossile,  6  considerata  come 
posta  in  buone  condizioni  di  esercìzio. 

Eccoci  molto  lontani  dair  affermazione 
spesso  sostenuta  che  il  coke  paga  il  fossile, 
ciò  che  non  è  che  un  concetto  puramente 
teorico. 

Di  fatto  bisogna  osservare  che  il  coke  non 
solo  cala  molto  quando  è  accatastato,  sotto- 
posto airazione  dell'aria,  ma  che  dalla  produ- 
zione ai  forni,  bisogna  dedurre  il  coke  consu- 
mato pej*  riscaldamento  dei  forni,  per  le  cal- 
daie dei  forni,  per  i  vari  fuochi  deirofficina, 
e  che,  spesso,  una  cc^ta  quantità  di  (*.oke  ò 
data  gratuitamente  al  personale. 

Quando  Totlìcina  ò  poco  importante,  biso- 
gna ten(M-  caldi  dei  forni  i  quali  non  servono 
che  una  o  due  volte  la  settimana,  e  la  (juan- 
tità  di  coke  vendibile  è  estremamente  mi- 
niuìa. 

La  vendita  del  coke  costituisce  cert-timente 
una  delle»  cause  importanti  di  divergenze  tra 
il  prezzo  teorico  ed  il  vero  prezzo  di  costo 
del  gaz.  Nel  primo,  le  rese  (calcolate  sono 
(lucile  risultanti  dalle  quantità  vendute  dopo 
rimmagazzinamento,  1(*  scelte,  h»  manuten- 
zioni diverse  e  le  deduzioni  delle  quantità 
consumate  nelle  officine,  ed  il  prezzo  calco- 
lato è  quello  della  vendita  al  minuto,  non 
quello  effettuato  in  media  nella  liquidazione 
degli  stocks  ;  final  mellite,  la  pi*oduzione  varia 
secondo  il  rigore  degli  inverni  e  l'intensità 
degli  aft'ari  industriali  nella  regione.  È  im- 
possibile determinare  esattamente  in  cifre  Tam- 
mont<xi*e  di  questo  fattore  in  un  seguito  d'anni 
e  bisogna  provedere  un  certo  margine  per  le 
cattive*  annate. 

L'ammontare  degli  altri  sottoprodotti  è 
bassissimo.  Si  parla  spesso  dell'an  tracene  e 
dei  coloranti  ottenuti  dal  catrame,  ma  non 
si  dice  che  quc^ste  sostajize  si  ottengono  solo 
mediante  distillazioni  multiple,  e  che  il  va- 
lore del  catrame,  materia  prima  di  queste 
operazioni,  è  piccolissimo. 

Nemmeno  il  solfato  d' ammoniaca  esiste 
sotto  ([uesta  foi-nia  nelle  acque  ammoniacali  : 
non  lo  si  otriciK»  che  mediante  distillazione 
d(»lle  acque  ed  acquistando  l'acido  solforico. 


Nelle  officine  importanti  queste  operazioni 
rendono  ogni  anno  una  somma  rimuneratrice 
delle  distillazioni  speciali  alle  quali  si  do- 
vette sottostare,  ma  divisa  per  il  numero  dei 
metri  cubi  prodotti  :  questo  fattore  è  cosi 
piccolo  che  merita  appena  d'essere  conside- 
rato. Finalmente,  molte  officine  non  distil- 
lano abbastanza  fossile  da  poter  operare  que- 
ste estrazioni,  ed  allora  il  valore  di  questi 
residui  è  quasi  nullo. 

I  cianuri  dei  quali  spesso  si  vantano  gli 
utili,  richiedono  dqlle  manipolazioni  ancora 
più  costose,  e  non  si  possono  estrarre  che 
nelle  officine  molto  importanti  :  il  coefflciente 
che  si  può  dedurre  nel  prezzo  di  costo  è  si 
scarso,  che  non  può  esser  calcolato  nemmeno 
nelle  condizione  più  favorevoli. 

L'insieme  dei  sottoprodotti  dà  in  pratica 
dei  risultati  molto  inferiori  a  quelli  previsti 
nei  calcoli  teorici  presentati  generalmente 
alle  città,  ed  i  prezzi  che  se  ne  possono  ot- 
teneiT  sono,  inoltre,  molto  variabili  da  un 
anno  all'altro.  I  municipi,  che  desiderano  evi- 
tare degli  errori,  devono  rigettare  come  del 
tutto  esagerato  questo  preteso  pagamento  del 
fossile  col  ricavato  dalla  vendita  dei  sotto 
prodotti. 

A  Grenoble»,  l'acquisto  dei  fossili  nel  1899 
costò  400.Ó28  lire,  ed  i  sottoprodotti  non  die- 
dero insieme  che  170.424  lire.  Quivi  V  eser- 
cizio fu  incontestabilmente  mal  condotto,  come 
avviene  spesso  nelle  privative  municipali 
qundo  si  tratta  di  eseguire  operazioni  com- 
merciali ;  ma  quando  si  riesce  a  ricuperare 
la  metà  del  costo  del  carbone,  si  deve  con 
siderare  l'esercizio  come  normale. 

Alle  Sables-d'Olonne,  49399  L.  di  fossile 
resero  L.  20 127  in  coke  e  catrame,  compre- 
sovi il  coke  ceduto  pei  servizi  comunali  per 
L.  3199. 

Ciò  che  tende  a  far  attribuire  al  coke 
un'influenza,  ch'esso  in  realtà  non  esercita, 
sul  i)rezzo  di  (*osto  è  il  fatto  che  certe  offi- 
cine calcolano  allo  stesso  prezzo  di  vendita 
il  coke  adoperato  per  il  riscaldamento  dei 
loro  forni  ;  ma  allora  bisogna  creare,  come 
contrappeso  a  queste  spese,  il  costo  di  ri- 
scaldamento dei  forni  per  uno  stesso  valore, 
cosa  che  generalmente  si  omette. 

Un  altro  fattore  che  varia  molto  da  una 
officina  all'altra,  specialmente  perchè  i  limiti 
di  questo  capitolo  sono  difficilmente  determi- 
nabili, comprende  :  la  mano  d'opera,  le  spese 
di  depurazione,  le  spese  generali,  le  tasse,  la 
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iminutenzione,  hi  direzione.  Io  alcuni  eser- 
cissi bon  l'onflotti  la  contiUiilità  separa  queste 
sorgenti  diverse  di  spesa  ;  ma  per  lo  searso 
numero  dì  operazioni  municipali  ehe  si  pos- 
sono prendere  eome  termine  di  confronto^ 
dobbiamo  riunirle  tutte  insieme, 

A  Grenoble,  queste  spese  ascendono  a 
L.  21L170,  per  4,174.881  me,  di  gaz,  cioè  in 
ragione  di  5  eent»  al  me. 

Alle  Sa1)les-d'01oune,  ascendono  a L. 50.736, 
per  500*000  me.  di  gaz,  cioè  in  ragione  dì 
10  cent,  al  rac. 

A  Parigi,  queste  spese,  compresi  i  versa- 
inenti  alla  cassa  pensioni,  ascendono  a  lire 
21.668.0i)3  per  una  produzione  di  ^i3i'>  niilìoni 
di  me,  di  gaz,  cioè  in  ragione  di  cent.  G.H 
al  me, 

8i  vede  quanta  prudenza  sia  necessaria 
per  determinare  il  coefficiente  di  questo  ca- 
pìtolo. 

Finora  abbiamo  studiato  il  costo  degli  e- 
lementi  del  me.  di  giiz  solamente  i*eso  al  ga- 
zonietro,  all'offici rui  ;  ma  ora  dobbiamo  se- 
guire il  gaz  quando  esce  da  questi  sei'batoi 
finché  giunge  in  città  ai  beceueei  d'a<»eensjone. 

Dopo  l'uscita  dai  gazometrì  abbiauìo  un 
certo  consumo  per  rillumiiiazionc  dcirufticina 
e  degli  uffici,  consumo  del  quale  spesso  non 
si  ticn  conto.  A  Bruxeile,  il  servizio  moni- 
eipale  ha  creato  pev  esso  un  capitoh»,  e  tro- 
viamo che  nel  HJOl  esso  ascende  a  metri  cubi 
1.639,322  su  una  produzione  di  me.  43,315,380, 
cioè  a  3,78  0  0  del  volume  del  gaz  prodotto. 
Bisogna  dunque  detrarlo  dal  (juantilativo  di 
gaz  entrato  nel  gazometi'o,  ijoichè  questo  non 
è  venduto. 

luolti^e  la  produzione  è  misurata  in  offi- 
cina ad  una  temperatura  abbastanza  alta  e 
molto  superiore  alla  temperatura  media  dei 
contatori  dei  piivati  ;  questa  è  una  delle 
causf  che  ijroducono  una  differenza  tra  il 
volume  di  gaz  i)rodotto  e  quello  venduto, 
ditlerenza  indicata  sotto  il  nome  di  perdite 
per  fughe  e  condensazione.  E'  certo  che  il 
gaz,  raffreddandosi  nei  tul>i,protluccamdicuna 
condensazione  di  vapor  acqueo  e  di  ìdrocar* 
burij  condensazione  che  ne  diminuisce  il 
volume  :  così  le  fughe  avvengono  ad  ogni 
modo.  Questo  capitolo  raggiunge  talvolta  umi 
percentuale  molto  alta,  che  dipende  essen- 
zialmente didlo  sviluppo  della  tubazione  pa- 
ragonato al  consumo.  Alcune  città  accusano 
12  e  15  0[o  di  perdite  pei'  fughe  e  conden- 
sazione ;    altre    ne    accusano    dal  6    a  6  Oiq. 


Coirilluminazione  delle  ottìcine  e  degli  utitci, 
bisogna  detrari'e  il  10  Dio  al  minimo»  dal  15  al 
18  0[o  al  massimo,  neircsei'cizio  normale  dalla 
cifra  che  ìndica  la  produzione  di  gaz  jicr 
ogni  tonnellata  di  fossile  distillato,  quando  si 
vuol  calcolai'C  il  volume  del  gaz  venduto. 
E'  questa  una  notevole  riduzione,  della  quale 
non  sì  tien  conto  che  raramente  nei  preven- 
tivi teorici  rimessi  ai  municipi. 

Bisogna  aggiungere  inoltre  t*he  il  con* 
sumo  di  gaz  delPillumìnazione  pubblica,  cal- 
colato ])cr  mezzo  d'una  semplice  stima,  è 
sempre  troppo  deVjole;  che  i  contatori  degli 
abbonati  danno  sempre  origine  ad  un  piccolo 
deficit  a  danno  dell'officina:  tutte  (jueste  cau- 
se accrescono  la  cifra  del  gaz  non  venduto 
ma  che  pure  fu  fabbricato. 

Finalmente»  l'oflficina  soffre  qualche  danno 
nelle  riscossioni  ;  malgrado  tutte  le  precau- 
zioni prese,  ogni  anno  resta  qualche  conto 
non  pagato. 

Le  formule  adottate,  ad  uso  dei  mmiicipi 
non  tengono  conto  dì  tutte  queste  cause,  chti 
concorrono  tutte  a  formare  una  certa  somma 
della  quale  si  deve  tener  conto  in  un  calcolo 
serio  sul  prezzo  di  costo  del  gaz. 

Questa  discussione  sul  prezzo  di  costo  ri- 
chiederebbe ancora  uno  svolgimento  molto 
esteso,  ma  non  vogliamo  allungarci  dì  più 
benché  rinfluenza  data  dal  servizio  dei  ca- 
pitali ci  trascinerebbe  da  sola  ad  un  lun- 
ghissimo arlìcolo:  pensiamo,  d'altronde,  che  le 
considei-azìoni  sommarie  che  abbiamo  or  ora 
esposte,  basteranno  a  dimostrare  ai  municìpi 
quanto  sono  incompleti  i  calcoli  loro  presen- 
tati, e  come  fanno  poco  conto  delle  variazioni 
delle  epoche  e  delle  circostanze  locali. 

L'Industria  del  gaz  non  offre  più  i  vau- 
faggi  ch'essa  presentava  una  volta»  e,  coi  prezzi 
nuovi,  un  esercizio  può  trovarsi  in  perdita, 
senza  che  la  direzione  ne  abbia  la  minima 
colpa.  In  un'operazione  che  presenta  delle 
alee  grandissime  per  i  sotto  prodotti  e  per 
razione  del  cainlale  impiegato,  è  impossibile 
detejmiuare  con  esattezza  il  prezzo  di  costo; 
ed  in  ogni  caso  è  certo  che  i  prezzi  deter- 
minati dalle  formule  in  uso,  adottando  le  rese 
massime  teoriche,  prezzi  di  vendita  irrealiz- 
zabili e  qualche  omissione,  non  hanno  nulla  a 
che  fai'c  coi  prezzi  industriali  e  condurreb- 
bero ad  un  disastro  inevitabile  quelle  città  che 
vi  prestassero  fede. 
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1  proiressì  Iella  terà  nelle  ne  a  m 


Alcuni  elettricisti  hanno  affermato  ulti- 
mamente, parlando  della  cucina  a  corrente 
elettrica,  che  la  quantità  di  gaz  necessaria 
a  far  bollire  1  litro  d'acqua  varia  secondo 
le  circostanze.  Esaminiamo  quanto  e'  è  di 
vero  in  quest'  asserzione,  e  portiamo  all'  e- 
boUizione,  con  un  beccu(»cio  Bunsen  perfetto, 
diverse  quantità  d'  acqua  a  15°  di  tempera- 
tura. Occorre  una  fiammella  che  consumi  litri 
0,  525  di  gaz  al  minuto,  per  far  bollire 

^|f^  di  litro  d'acqua  in    9  minuti,    4,73  litri  di  gaz 
»;^               *                     20        »        10,50 
Vj               »                     44        »        22,00 
1                 »                     i)2        p        48,30 

o  l>lsoirnen»bl>e  consumare  iK»r 

«/g  .  9  ^  37,84 

V,  »  20  »  42,00 

«/,  *  44  ^  46,00 

1  »  92  »  48,30 

Si  vede  ch(*,  con  una  fiamma  alla  mede- 
sima altezza,  il  consumo  del  gaz  varia,  e  che  è 
possibiU»  fiire  delle  notevoli  economie  di  gaz 
mantenendo  un  certo  rai)porto  tra  la  gran- 
dezza della  fiamma  e  la  quantità  d' acqua 
da  fai-  bollire.  In  altre  parole,  se  la  fiamma 
6  trop[)o  piccola,  cioè  la  quantità  d' acqua 
troppo  forte,  quest'  ultima  si  raffredda  un 
poco  anche  durante  V  immissione  del  calore, 
e  questo,  naturalmente,  a  spese  del  consumo 
di  gaz,  cosa  importantissima  quando  si  cu- 
cina con  una  fiamma  piccrola  e  regolata,  at- 
tesoché la  i)rima  raggiunge  allora  una  certa 
altezza.  Si  osserva  sovente  che  il  bollimento 
cessa  malgrado  che»  V  immissione  di  calore 
continui  ;  ciò  i)roviene  dal  fatto  che  il  rap 
porto  tra  la  quantità  d'acqua  e  1'  altezza  della 
fiamma  è  falso. 

Impiegando  una  fiamma  più  grande,  che 
consuma  p.  es.  2, 08  litri  di  gaz  al  minuto, 
bisogna  per  far  bollire 

\'g  di  litro  d'ac(iua  in  2  ^/^  minuti,     4,68  litri  di  gaz 

'U              ••  4  »/.,  »  9,38 

Va               >'  9  *  18;72 

1                 .'  16  »  33,28 
o  ì)lsi>j:iia  ('onsuinar»'  por 

«/s              "  2  »/,  .  37,44 

*U              '  4  \'i  »  37,44 

«/,               >  9  »  37,d4 

l                 *  16  *  33,28 

Ne  cojisegue  che   in  (piesto  esperimento 


la  giandezza  della  fiamma  è  stata  esatta- 
mente scelta  per  portare  al  bollore  un  litro 
d'  acqua,  mentre  in  tutti  gli  altri  e'  è  spreco 
di  gaz.  Il  tipo  di  beccuccio  ed  il  volume  d'a 
ria  immesso  hanno  egualmente  la  loro  im- 
portanza, poiché,  se  manca  l'aria,  le  punte 
delle  fiamme  diventano  luminose,  e  se  ce 
n'  è  troppa,  il  beccuccio  sofHa  o  fuma. 

Mentre  una  fiamma  regolata  esattamente 
per  ])ortare  air  ebollizione  1  litro  d' acqua, 
non  consuma  che  33, 28  litri  di  gaz,  una 
fiamma  colle  punte  luminose  ne  vuole  1.  41,  6, 
e  la  fiamma  fumante  (tonsuma  essa  pure  più 
del  necessario  e,  in  tutti  due  1  casi,  avviene 
perdita  di  gaz. 

Nel  beccuccio,  il  ritorno  di  fiamma,  che 
avviene  talvolta  quando  si  accende  il  gaz 
troppo  in  fretta,  o  quando  si  abbassa  la 
fiamma,  o  per  effetto  d'una  corrente  d'aria 
nella  cucina,  produce,  oltre  al  (^attivo  odore 
svilui)pato  dalla  fiamma  fuligginosa,  un  forte 
eccesso  di  consumo  di  gaz  e  guasta  rapida- 
mente il  beccuccio.  Bisogna  dunque  evitare 
questo  danno. 

Poiché  dunque  il  consumo  del  gaz  può 
variare,  producendo  una  stessa  resa,  (come 
s'è  dimostrato)  per  utilizzare  vantaggiosa- 
mente il  gaz  nella  cucina,  bisogna  che  i  bec- 
cucci abbiano  una  costruzione  speciale,  cosi 
che  regolandoli  con  un  sistema  semplice, 
diano  la  fiamma  Bunsen  esatta,  col  nucleo 
verde  dagli  spigoli  viva(*.ì. 

Fu  fatta  sov(*nte  V  osservazione  che  un 
beccuccio,  il  quale  funzionava  bene  nell'  of- 
ficina del  gaz,  ardeva  male,  trasportato  in 
città,  e  che  un  fornello  da  cucina  col- 
locato in  un  sotto-suolo  dava  un'altra  fiam- 
ma che  se  collocato,  p.  es.  al  terzo  piano, 
pei*  la  div^ersa  pressione  del  gaz.  Si  può  sta- 
bilire come  principio  che  c'è  un  beccuccio 
solo  composto  di  parti  fisse  e  che  funzioni 
con  una  pressione  determinata  e  con  un 
certo  consumo  di  gaz  che  dia  il  suo  effetto 
utile  migliore:  in  tutti  gli  altri  casi  questo 
effetto  è  più  debole. 

Per  questi  motivi,  fu  costruito  un  bec- 
cuccio da  cucina,  nel  quale  gli  orifizi  di  u- 
scita  del  gaz  possono  essere  aumentati  o 
diminuiti  da  un  leggero  movimento  di  rota- 
zione impresso  al  pezzo  centrale  del  bec- 
cuccio il  cui  disco  rimane  sempre  alla  me- 
desima altezza. 

I  fornelli  da  cucina  aperti,  adoprati  fi- 
nora,   non    rispondono    ai    desiderata    della 
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buona  massaia,  i  quali  sono  :  T  di  poter 
cuaeere  a  fuoco  lentissimo  ed  adoperare  degli 
ut»?n8Ìli  di  terra,  perehè  le  vivande  conser- 
vino tutto  il  loro  buon  sapore;  11°  di  non 
essere  obbligata  a  sorvegliare  continuamente 
la  cottura,  perebè  gli  nlinieiiti  non  brucino 
e  non  s' attacchino  at  t'ondo  della  c»asi^eryola  ; 
in*^  di  poter  esporre  ad  un  calore  più  o 
meno  forte  gli  utensili  che  contengono  vi- 
vande cotte  o  in  via  di  cottura  ;  IV^  di  ado- 
perare il  maggior  numero  possibile  di  cas- 
seruole o  di  ]>entole  senza  l»isogno  d'una 
fiamma  per  ciascun  utensile. 

Siccome  i  fornelli  a  gaz  a[)erti  non  ri- 
spondono a  queste  condizioni  e  molto  spesso 
non  consentono  di  cuocere  un  desinare  com- 
pleto, per  il  numero  limitato  dei  loro  bec- 
cucci, cosi  si  fanno  servire  generalmente  non 
solo  allo  scopo  al  quale  tiirono  destinati  real- 
mente» cioè  a  scaldar  V  acqua  per  il  caffè  o 
per  il  thè,  Ritlcitendo  un  momento,  si  vede 
quanto  questi  apparecchi  siano  poco  adatti 
ad  aumentare  la  consumazione  del  gax  per 
cucina  ;  s'è  visto  più  su  che  occoirono  pre- 
cisamente 35  litri  di  gaz  per  far  bollire  1 
litro  d'acciua*  Dunque  con  un  (Tuisunio  di 
HO -1-35  ^1050  litri  di  gaz  si  può  preparare 
un  litro  dì  catfè  durante  1  mese.  Ammet- 
tiamo un  ugual  consumo  la  sera  e  aggiun- 
giamo ancoi'a  50  ''/^  per  U*  perdite  di  gaz,  e 
sì  arriverà  ad  un  consumo  nu^dio  dì  me.  3Jo. 
Questo  debole  consumo  non  può  tornar  van- 
taggioso air  officina  del  gaz  che  è  spesso 
obbligata  ad  accordare  al  (consumatore  un 
aggio  sotto  forma  di  esonero  dalle  spese  di 
nolo  del  contatore  se  il  consumo  annuale 
raggiunge  200  me. 

Queste  misure  sono  inutili,  quando  s'in- 
piegano  eie  piastre  di  riscaldamento  con 
«previo  riscaldamento  dell' aria».  Questo  ap- 
parecchio da  cueina  soddisfa  intieramente  le 
condizioni  suindicate  e  sostituisce  U  focolare 
ordinario. 

Mentre  i  beccucci  delle  cucine  attuali 
non  funzionano  che  pochi  minuti  per  iscal- 
dare  rapidamente  V  acqua,  la  piasti^a  da  cu- 
cina consuma  per  ore,  ogni  giorno,  e  rag- 
giunge in  media  un  consumo  di  400  me, 
all'  anno,  cioè  10  volte  più  che  il  beccuccio 
separato.  Cosi  nelle  città  dove  questa  pia- 
stra fu  introdotta,  è  aumentato  di  molto  il 
consumo  del  gaz  da  cucina.  Ma,  pur*  cei- 
cando  V  interesse  dell'  officina,  non  bisogna 
trascurare  quello  del  consumatore,   al   quale 


bisogna  far  conoscere  i  vantaggi,  la  como- 
dità e  reconomia  della  cucina  a  gaz. 

Il  iniovo  apparecchio  di  cucina  costruito 
dair  offici iia  del  gaz  di  Dessau,  può  essere 
regolato  a  una  inccola  tìamma.  Esso  produce 
il  calore  che  ripartito  sur  una  grande  su- 
perficie è  tutto  utilizzato,  e  la  perdita  pro- 
dotta dair  irradiamento  verso  il  basso  6  ri- 
dotta al  minimo  dal  previo  riscaldamento 
delTaria  ammessa  alla  combustione  e  che 
si  muove  lungo  la  lamiera  del  t'ondo  e  co- 
stituisce una  specie  di  cuscino  per  impedire 
al  calore  di  perdersi  nclT  irradiamenti»  alFc- 
stcrao  dcir  apparecchio.  Le  piastre  lianjio 
delle  nervature  sulla  faccia  anteriore,  giac- 
ché fu  dimostrato  sperimentalmente  die  le 
piastre  scanalate  hanno  una  trasmissione  di 
calore  supei'iore  dcHiOCQ  a  quella  delle  pia 
stre  liscie. 

È  evidente  che  il  vantaggio  offerto  dalT  e- 
stendersi  del  calore  sur  una  piastra  da  cu- 
cina comparativamente  più  grande  del  for- 
nello aperto  a  fiamma  libera,  non  si  può  ot- 
tenere che  mediante  Tutilizzazione  d'tm  mag- 
gior mimerò  di  pentole.  La  piastra  di  cuf*iiia 
chiusa  costituisce  dunque  un  vero  fnctjlare 
domesti(^o.  I  posti  della  inastra  che  riman- 
gono liberi  durante  la  preparazione  delle  vi- 
vande, si  utilizzano  per  riscaldar  1"  a(*qua 
per  la  rigovernatura.  Il  vantaggio  è  tanto 
maggiore  quanti  più  utcìisili  s' adoprano. 

È  meglio  che  la  corona  del  formdlo  abbia 
i  fori  d'uscita  del  gaz  rotondi  anziché  ret- 
tangolari i  quali  danno  delle  fiamme  i>iut- 
tosto  deboli  e  luminose. 

8i  vede  inoltre  che  V  immissione  forzata 
dell'  aria  secondaria  sviluppa  un  calore  ben 
più  forte.  Questa  novità  diminuisce  egual- 
mente la  possibilità  d'un  ritorno  flclla  fiam- 
ma, benché  si  possa  impiegare  una  jiarte  di 
gaz  per  4  parti  d'aria  ed  anche  la  propor- 
zione 1  : 6. 


Sulla  fabbricazione  del  gaz 

(Ristretto  rruna  lettera  del  sig.  Tiigg  ali»  ^Manehenter 
Junior  Oas  AssfH'ltition. 

Hi  ode  spesso  dire  the  i  direttori  d'offi- 
cine da  gaz  non  sono  sempre  scelti  fra  gli 
ingegneri  più  capaci  e  più  atti  a  rialzare  il 
prestigio  della  prò  tessi  one>  Il  rimedio  a  que- 
sta insufficienza  ò  un  compcìiso  i>iù  apprez- 
zabile ai  servizi  resi  come  ingegneie  in  capo 
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o  amministratore  responsabile.  8i  commette 
un  grave  errore  nel  contentarsi  d'  una  am- 
ministrazione mal  intesa  in  un  officina  qua- 
lunque che  produce  dei  generi  commerciali. 
Sopra  tutto  in  un  otTHcina  da  gaz,  un  buono 
Stato  Maggiore  ben  retribuito,  giova  più  in  fin 
dei  conti,  d'una  cattiva  direzione  mal  pagata. 

(Parlava  in  Inghilterra).  La  scelta  della 
materia  prima  ha  una  grande  importanza 
specialmente  riguardo  ai  carboni,  pei  quali 
si  deve  regolarsi  sulla  posizione  geografica 
dell'  officina  :  ò  indispensabile  conoscere  le 
qualità  esistenti  nei  distretti  limitrofi.  Ci 
possono  essere  delle  grandi  diffferenze  di  qua- 
lità nelle  varie  porzioni  d'  una  stessa  vena  ; 
e  quando  si  distillano  più  qualità  di  carboni, 
bisogna  far  V  analisi  di  tutte,  per  evitare 
dei  risultati  inferiori.  A  questo  scoi)o  serve 
meglio  un  piccolo  impianto  per  una  carica 
di  un  chilogramma  di  carbone,  che  una  stor- 
ta isolata.  È  noto  che  con  un  piccolo  impianto 
si  ottengono  risultati  più  alti  che  nella  pra- 
tica ordinaria  ;  ma  essi  sono  strettamente 
paragonabili  e  contengono  delle  indicazioni 
preziose  sulle  proprietà  del  carbone  analiz- 
zato. Di  fatto,  se  l'impianto  esperimentale  ò 
pro])orzionato  alla  grandezza  dell'  officina, 
si  ha  un  risultato  d'analisi  più  alto,  che  in  pra- 
tica può  servire  come  regola  di  misurazione  al 
fochista  incaricato  della  distillazione.  Non  si 
può  incorrere  in  errori  se  non  scegliendo 
con  poca  cui-a  i  campioni  da  analizzare  ;  ma 
se  si  prendono,  per  esempio,  due  quintali  di 
carbone,  si  stritolano,  si  dividono  poi  in  due 
parti,  di  cui  l'uiia  nuovamente  si  stritola, 
poi  si  divide,  e  cosi  via  fincthò  non  riman- 
gano più  di  lo  chilogrammi,  i  risultati  sa- 
ranno certamente  esatti. 

I  carboni  ricevuti  dairofflcina  devono 
pure  essere  analizzati  periodicamente,  per 
determinare  approssimativ^amen te  la  loro  per- 
centuale in  zolfo  ed  in  cenere.  Ci  sono  dei 
carboni,  che  generalmente  nessuno  offre  alle 
officine  da  gaz  ma  che  pure  potrebbero  ser- 
vire a  fabbricare  del  gaz,  specialmente  alle 
piccole  officine,  alcune  delle  quali  vendono 
a  bassisimo  prezzo  un  gaz  n^lativamente  ap- 
prezzabile. 

Per  ciò  che  riguarda  il  riscaldamento 
delle  storte,  è  definitivamente  stabilita  la  su- 
periorità del  sistema  a  rigejierazione  sul  ri- 
scaldamento diretto  ;  ma  tutti  i  sistemi  a 
rigenerazione  non  sono  egualmente  buoni. 
Colla  forma  semplice,   che  ha  due   condotti 


paralleli,  divisi  orizzontalmente,  e  che  con- 
duce la  corrente  del  fumo  e  delF  aria  secon- 
daria in  direzioni  alternativamente  trasver 
sali,  bisogna  porre  la  massima  attenzione  al 
corto  circuito,  dovuto  principalmente  ad  una 
inegualianza  nelle  ascisse.  Il  peso  dei  bari- 
letti e  dei  tubi  secondari  può  far  cedere 
considerevolmente  le  fondamenta,  quand'  è 
sostenuto  solo  dalle  pareti  divisorie  del  forno. 
L'uso  di  tegole  scanalate  nei  muri  verticali 
ed  orizzontali  dei  condotti  paralleli,  contri- 
buirà a  mantenerli  impermeabili. 

I  massicci  del  tipo  Klonne  scemano  il  pe- 
ricolo di  corto  circuito,  perchè  i  passaggi 
per  il  fumo  e  l'aria  secondaria  si  trovano 
nel  medesimo  blocco,  il  fumo  discende  diret- 
tamente, mentre  l'aria  secondaria  passa  in 
una  direzione  orizzontale,  alternativamente 
capovolta,  attraverso  ai  medesimi  massicci. 
Lo  spessore  dell'  argilla  refrattaria  che  se- 
para le  aperture  verticali  ed  orizzontali  non 
supera  pollici  1  X  ^^»  mentre  è  di  3  pollici 
nel  sistema  a  condotti  paralleli,  e  per  con- 
seguenza lo  scambio  di  calore  ò  più  rapido. 
Nel  rigeneratore  semplice,  la  distanza  che  il 
fumo  e  l'aria  secondaria  devono  traversare, 
può  essere  cosi  lunga  che,  aperto  il  regola- 
tore d'entratii  dell'aria,  può  sfuggire  del  giiz 
dal  generatore  non  consumato,  e  talvolta  bi- 
sogna aprire  i  traguardi  dei  condotti  supe- 
riori per  ottenere  aria  bastante. 

Se  le  fondazioni  sono  buone  ed  il  lavoro 
fu  ben  eseguito,  il  rigeneratore  può  durare 
15  anni.  La  durata  della  parte  superiore  del 
forno  dipende  dalla  condizione  delle  storte 
e,  con  dello  storte  di  terra  refrattaria,  fab- 
bricate a  macchina,  si  considera  soddisfa- 
cente una  durata  di  tre  anni.  Questa  si  può 
prolungare  aumentando  il  numero  dei  muri 
di  traverso  che  soi)portano  le  storte.  Aumen- 
tando il  numero  o  lo  spessore  dei  nmri  di 
traverso,  si  diminuisce  lo  spazio  disponibile 
per  la  combustione  del  gaz  di  generatore, 
e  bisogna  che  la  camera  di  combustione  sia 
abbastanza  grande  da  permettere  un'  ossida- 
zione completa,  prima  che  i  gaz  lascino  la 
parte  superiore  del  forno. 

I  forni  a  rigeneratore  avevano  dapprin- 
cipio due  focolari,  ma  resperienza  dimostrò 
che  ne  basta  uno.  Il  generatore  anteriore 
non  lascia  che  uno  stretto  passaggio  sul 
fronte  dei  forni  e  la  sua  economia  è  proble- 
matica. Quanto  all'uso  del  vapore  per  i  fo- 
colari, i  pareri  sono  discordi. 
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La  seziono  di  storta  adottata  non  varia 
molto:  è  srelta  per  le  marchine  da  carirare, 
Non  si  adoperano  che  raramente  delle  storte 
composte  di  più  sezioni  riunite,  ma  la  faci- 
lità con  cui  le  si  possono  riparare  e  la  loro 
lunga  durata  ji^iustifleano  l'altezza  del  loro 
prezzo  di  costo.  Colle  storte  trasversali,  mu- 
nite di  due  tubi  ascensionali,  avviene  spesso 
che  Tun  dei  due  si  ostruisce.  La  conclusione 
log'ica  clic  ne  deriva  ò  Fuso  d'un*  uscita  sola 
che  rispai-mia  metà  della  spesa  per  tubi  a- 
scendenti  e  bariletti.  He  si  teme  ima  dimi- 
ìiuzione  del  potere  illuminante,  per  una  trop- 
po lunga  distanza  che  il  gaz  deva  percor- 
rere nella  storta,  non  c*è  che  da  tappare  la 
storta  al  centro,  e  collocare  i  doppi  tubi  a- 
scensionali,  ecc. 

Pare  che  le  ostruzioni  dei  tul)ì  dipendano 
dalle  alte  temperature  ;   ma  si  può   renderle 
più  rare  alUiniifando  la  testa   della  storta,  e 
aHontanaiido  così  ì  tubi   ilair  azione   del  ca 
lore  ra^p:iante  tlal  forno. 

TI  puntellamcnto  delle  ascisse  è  impor- 
tantissiiuo  e  varia  nella  pratica*  È  evidente- 
mente impossibile  d' impedire  all'  ammatto- 
nato di  espandersi  :  si  può  solo  restringere 
la  direzione  e  reftetto  del  movimento. 

Nel  forno  a  rigeneratore,  V  espansione  è 
meno  eunsegueiitc  sotto  il  |javimento,  etl  i 
puntelli  in  eroce  di  Sant'Andrea  sono  meno 
necessari.  3Ia  bisogna  calcolare  che  se  il  mo- 
vimento è  minore,  la  durata  di  questa  parte 
inferiore  si  considera  cinque  volte  più  lunga 
di  quella  della  parte  superiore.  Per  i  i)un- 
telli  in  croce  di  Sant'  Andrea  è  meglio  ado- 
perare della  ghisa  solubile  e  del  ferro  bat- 
tuto che  della  ghisa  coniunt\ 

Riguardo  al  bariletto,  il  sig.  Tagg  rac- 
comanda uir*  indicatore  idraulico  e  Fuso  di 
«antiplongeurs»,  11  livello  de!  bariletto  si 
deve  veriticare  ad  ogni  stagione.  Il  miglior 
bariletto  è  qutdio  ebe  ha  una  sezioue  in  quarto 
di  cerchio,  che  è  preferi  bile  alla  forma  ad  U,  dal 
punto  di  vista  del  condensamento  del  catrame. 

Per  le  oftìcine  che  adoprano  ancora  th*l- 
cannel-coal  per  rarricchimentOj  bisognerebbe 
forse  assicurarsi  se  non  sia  più  efficace  di- 
Btillare  in  istorte  separate,  visto  che  per  ot- 
tenere la  massima  resa  di  potere  illuminante, 
la  temperatui^a  di  distillazione  non  è  la  stessa 
per  il  cannel  coal  (bassa  temperatura)  e  per 
i  carboni  da  gaz  comuni  (alta  temperatura); 
ed  il  cattivo  coke  del  eannel-coal  non  sa- 
rebbe mescolato  col  buono. 


L'autore  si  oppone  alT  uso  di  permettere 
unii  grande  accumulazione  di  (\arbone  n«*ile 
storte.  Si  limita  cosi  la  loro  capacità  ;  s' in* 
naiza  inutilmente  la  temperatura,  e  si  dimi- 
nuisce  la  durata  delle  storte  coi  vigorosi 
colpi  di  stanga  che  bisogna  dare  per  togliere 
rincrostazione  troppo  densa. 

Il  sig,  Tagg  tratta  altri  argomenti  Miteora, 
fr'a  cui  quello  delle  storte  inclinate  ch'egli  con 
sidera  come  non  ancora    uscite   dal   periodo 
esperimentalc. 


Contalorì  w  Gaz  -  Impossitiìlità  ili  esplosione 


M.  James  Bayles,  che  si  interessò  tìegli 
accidenti  prodotti  dalle  fughe  di  gaz,  in  un 
articolo  su!  giornale  americano  «  Insurance 
Engineering  >  afferma  che  un  contatore  di 
gaz  non  può  mai  esplodere,  e  che  e  un  ap- 
parecchio tanto  sicuro  quanto  u!ia  bottiglia 
di  bitte. 

11  gaz  <'he  vi  è  contenuto  in  pi(*eoLi  (pian- 
ti tà,  alla  pressione  del  tubo  di  distribuzione, 
non  può  procurarsi  Tossigeno  necessario  per 
infiammarsi  ed  (\spIodere.  Quand'anche,  per 
un  <*ontalto  esterno,  il  eoutatore  si  riseaklas- 
se,  il  gnz  si  dilat-erebbe  e  si  spingerebbe^  nel 
tubo  ;  se  il  calore  fosse  t^osi  alto  da  fondere 
le  giunture  dell'  involucro  lasciando  sfuggire 
il  gaz,  questo  s' infiammerebbe  rapidamente 
nel  momento  in  cui  raggiungerebbe  la  tbnn- 
ma,  poi  nrdereldie  tranquillamente  fin  ebe  du- 
rasse l'alimentazione.  E  escluso  dunque  asso- 
lutamente il  pericolo  dello  scoppio. 

Talvolta  si  attribuì  ad  un  tale  s(»oppio 
qualche  caso  d'  ineendio,  ma  il  ftitto  andò  ben 
diversamente. 

Avviene  che  del  gaz  ^-fuggito  dei  una  tu- 
bazione diffettosa,  o  dal  collo  di  cigno  tV's- 
so  ecc.,  si  accumula  nel  sottosuolo  cbt^  pre- 
senti dei  vuoti  o  delle  fessure  nel  suo  piano 
superiore  ;  in  tal  caso  il  gaz  si  mauifesta  con 
un  odore  sgradevole  che  ci  mette  in  guardia 
contro  un  pericolo.  Talvolta  invece  esso  pro- 
viene dalla  via  filtrando  nel  suolo,  ed  in  que- 
sto caso  ha  poco  odore  e  può  stiiggire  nlla 
nostra  attenzione. 

Nel  fondo  del  sottosuolo  come  nelle  can- 
tine sotterranee,  ci  sono  si>esso  dei  depositi 
di  materie  i-ombnstibili  che  si  accendono.  11 
fuoco  cova  lentamente,  sviluppa  del  calore 
che  mette  in  movimento  Taria  fredda  del  .sot- 
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tosaolo,  la  quale  ìì'  innalza,  fa  discendere  il 
gaz  raccolto  superiormento  ;  ed  un  incen<lio 
si  sviluppa.  Cosi  avviene  che  la  violenza 
dello  scoppio  fa  radere  e  spezzare  e  slancia 
a  distanza  Tapparecchio  contatore  soprastan- 
te, il  quale  non  è  causa  come  a  torre  si  cre- 
de troppo  generalmente,  ma  vittima  dt^l'av- 
venuto  accidente* 

/SAA^AAA^A^A^A^AAA^AAA^A^AAAAAAy^^ 

Un  appareccMo  per  impedire  le  fughe  di  gaz  dai  rnbinetti 

I  rubinetti  del  gaz,  come  si  fabbricìino 
ora,  presentano  dei  gravi  inconvenienti  fra 
i  quali  segnaliamo  quello  del  dado  che  non 
esKendo  perfetto  non  permette  alla  vite  di 
chiusura  della  ehiave,  destinata  a  far  che 
quest'ultima  non  si  sposti,  di  aderire  causa 
il  movimento  d^apcrtura  e  di  chiusura  del 
rubinetto  ;  e  per  conseguenza  a  Umgo  andare 
si  hanno  delle  eonsiderevoli  fughe  di  gaz. 

Si    respira    dunque    un'  atmosfera  più  o 
meno  viziata  dalle  tughe  di  gaz  dai  rubinetti. 

Per  rimediare  a  questo  grave  inconve- 
niente^ dannoso  alla  salute  e  alla  vita,  e 
nello  stesso  tempo  molto  costoso,  il  signor 
Jobard  di  Digionc  ha  taldìricato  un  dado  in 
forma  di  l'alotta  sferica,  munito  d'uno  sprone 
destinato  ad  impigliarsi  nella  tacca  della  vite. 

Quest^appar-eechio,  semplice  e  che  ognuno 
può  metter  iu  opera  da  sé,  rimedia  peifetta- 
mente  al  gi\ave  difetto.  Il  suo  infimo  prezzo, 
di  L.  Ot  In  ogni  pezzo,  è  largamente  coni- 
pensato  dall'  economia  che  si  ottiene,  senza 
contare  che  ò  tolto  il  |>erit'olo  d' asHssia, 
Questo  piccolo  Mppnn 'echio,  semplice  e  pra- 
tico,  rende  adunque  il  rubinetto  del  gaz  si- 
curo e  perft*tto. 


UNITA    INGLESI 

Si  6  spesso  imbarazzati,  <|uando  si  leggono 
delle  opere  inglesi,  a  tradurre  le  Unità  da 
questa  nazione  tuttora  adottate.  Crediamo  0[)- 
portuno darn*^ il  confrontocoHe  misuredecimali, 

L'Unità  britaiinìea  del  calore  iBritish  tber- 
mal  Unit)  equivale  a  0,252  calorie.  Una  ca- 
loria equiviìle  a  ;5,9ei8  B.  T.  U. 

L'equivalente  meccanico  del  calore  è  di 
778  piedi  libbre  per  B.  T.  U-  Un  pollice  qua- 
drato è  eguale  a  6,45  centimeti'i  quadrati. 
Una  libbra  vale  453,5  gi'ammi. 

Una  atmosfera  equivale  ad  una  pressione 
di  14;69  libbre  per  pollice  quadrato  ;  un  chi- 


logramma  di  pressione   corrisponde    a    14,23 
libbre  per  pollice  quadrato. 

Un  piede  cubo  è  eguale  a  2i^,315  litri. 
Un  metro  cubo  vale  35,32  piedi  cubi. 
La  scala  di  un  diagramma  detto  a  41-É 
eorrisponde  ad  una  ordinata  di  un  i>ollÌce  pe^ 
una  pressione  di  80  libbre  per  pollice  qm 
drato  ;  vale  a  dire  che  11  chilogrammu  pel 
centimetro  quadrato  è  segnato  da  una  ordlj 
nata  di  4,51  millimetri.  Si  può  anche  dire  ch^ 
10  millimetri  indicano  kg,  2,21  per  cenrimeJ 
tro  quadrato. 


LE  TUBAZIONI  FISB  L'ACETILEN] 

È    stata   molto  discussa  la   questione  di 
queste  canalizzazioni.   Si   vantarono  a  lungo! 
le  tubazioni  ridotte,  e  certi  autori  sono  giuntq 
a  dire: 

•  E'  interessante  osservare  che  le  sezioni^ 
«di    tubi    adoprati  per   l'acetilene    e   per  il 
«  gaz  potranno    essere  nella  propoi*zìoiic   da  " 
«1   a    17,5,    essendo    il    potere    illuminante 
«  deir  acetilene    17,5    volte    maggiore    che 
«quello  del  gaz  ordinario». 

Errore  grave,  poiché  Tacetilene  è  pri 
pesante  del  gaz  e  le  sue  molecole  si  tra- 
sportano con  molto  maggiore  ditlicoltà; 
vero  che  la  pressione  albi  quale  è  prodottoj 
racetilene  e*'  più  forte,  ma  Tesperienza  e  h 
pratica  hanno  ili  mostrato  ad  esulieranza  clic 
le  tubazÌ4)ni  da  adopt*rar'si  devono  essiTe 
quasi  le  stesse  che  j)er  il  gaz  dì  carbor 
fossile. 

E'  vero  che  chi  dava  la  suindicata  pro^ 
porzione  dell' 1  a  17,5  soggiungeva: 

«E'   prudi^nte   però   di    non  discendere 
«sezioni    inferiori    a    0    miinm»*tri».    Siamol 
d'  accordo,   ma  almeno   si   troverà   strano  il 
cominciar    a    dire:    le    tubazioni    d'acetilene 
possono    essere     diciasette    volte    minori 
quelle  del  gaz  di  tassile,  —  per  giungere 
consiglio  di  non  discendere   sotto  ai  6  milli'« 
metri. 

In  fatti  il  diametro  della  tubazione  deve 
essere  iiropoi-zionato  al  consumo  di  litri*  pùi 
ogni  ora^  ed  alla  lunghezza  della  tubazione^ 

Nei  piccoli  impianti  da  2  a  5  becchi,  ir 
un  consumo  totale  di  30  a  100  litri  all'  ora^ 
ed  in  una  lunghezza  di  tubazione  da  IO  a^ 
40  metri,  il  diametro  del  piombo  sarà  di  lOH 
nini,  per  le  tubazioni  principali,  di  8  e  di  6™ 
per  le  diramazioni. 

Negli  impianti  di  r>  a  25  becchi,  con  con-^ 
sumi  proporzionati  alia  cifra   citata   sopra 
con  canalizzazione  da  30  a  100  metri,  la  tu^ 
bazione  principale  sarà  di   13  mm.   e   le   di'- 
ramazioni  di  10,  8  e  6. 

E  cosi  via  seeontio  i  diversi  casi. 

Ecco  una  tabella  che  dà  delle  indlcazintd . 
riguardanti  i  tubi  di  piombo. 
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MUNICIPALIZZAZIONE 


PER  LA  MUNICIPALIZZAZIONE  DEL  GAZ 

Un  conflitto  fra  Autorità  deferito  alla  Cassazione 

A  Livorno  il  Pi-efetto  con  decreto  motivato 
iji  ordine  agii  art.  1  e  3  della  legge  31  marzo 
1877  numero  3761  elevando  eccezione  per  il 
conflitto  di  attribuzioni  tra  TAutoiità  giudi- 
ziaria e  quella  amministrativa,  richiese  la 
decisione  della  Corte  di  cassazione  di  Roma 
in  merito  al  sequestro  degli  utili  deir  officina 
del  gaz  municipalizzata  ordinato  dalla  ditta 
Strada  di  Milano  fino  alla  concorrenza  di 
lire  70,237.50  valuta  di  577  obbligazioni  del 
prestito  comunale  del  1871  possedute  dalla 
ditta. 


UNA  MUNICIPALIZZAZIONE  FALLITA? 

Scrivono  da  Rimini  al  Resto  del  Carlino  : 

La  gestione  dello  Stabilimento  bagni  ò 
sempre  stata  per  la  città  di  Rimini  un  pro- 
blema di  dilfìcile  soluzione. 

Lo  sfarzo  costoso  onde  fu  impiantato  non 
fu  mezzo  efficace  di  proficuo  sviluppo,  ma 
causa  di  forte  aggjavio  di  cui  si  risentirà  per 
lungo  ordine  d'anni  la  nostra  azienda  muni- 
cipale. Due  anni  or  sono,  per  la  riconosciuta 
necessità  di  ristaurare  e  rinnovare,  nacque 
e  presto  si  dilìuse,  accolta  con  grande  favore, 
ritlea  di  municipalizzare  il  servizio.  1  clerico- 
modcrati  ciie  erano  al  potere  accettarono 
dalla  minoranza  liberale  l'idea,  ma  scaltra- 
mente, ne  aftidarono  1  attuazione,  irta  di  dif- 
ilcoitu,  ad  uomini  appartenenti  allo  stesso 
partito  liberale. 

L  insuccsso  segretamente  sperato  non  si 
lece  desiderare  scubenc  fosse  del  resto,  esclu- 
sivanienLc  iliianziario.  Molti  servizi  dello  sta- 
bilimento lurono  iniatLi  grandemente  miglio- 
rati, m  messo  un  non  debole  freno  air  in- 
gordigia delia  speculazione  privata.  La  com- 
missione amministratrice,  sebbene  facesse  te- 
soro deir  esperienza,  cliiuse  anclie  il  secondo 
anno  di  gestione  dicliiarando  un  de/icit  di 
JL.  bOUU. 

(Questa  somma  tuttavia  potrebbe  essere 
ridotta  di  molto  e  magali  cainbuirsi  in  un 
avanzo,  se  si  tenesse  conto  di  L.  3U00  con- 
cesse per  lo  spettacolo  d  opera,  di  L.  4UO0 
spese    in    ristauri,    di  L.   òòòó,    valor   nomi- 


nale dei  generi....  fondo  di  bottega  dell'  an- 
nata precedente.  La  commisione  mostra  nella 
sua  relazione  recentemente  pubblicata  d'es- 
sere ostile  ad  un  disegno  di  municipalizza- 
zione. 

PAVIA  MUNICIPALIZZA  IL  GAZ 

Scrivono  da  Pavia  che  il  Consiglio  comu- 
nale ha  deliberato  di  municipalizzai-e  il  ser- 
vizio di  produzione  e  distribuzione  del  gaz 
per  uso  pubblico  e  privato. 


Dn'iaclilesta  stilla  Iiuuclsalìmzioiie 

dei    Pubblici    Serrisi  in  Italia 


11  sig.  KiCGAKDO  BACcm,  pubblica  nella 
Riforma  Sociale^  il  seguente  suo  studio^  che 
per  la  sua  importanza  noi  riproduciamo  inte- 
gralmente richiamando  su  di  esso  Tattenzione 
dei  gazisti. 

«Al  disegno  di  legge  presentato  alla  Ca- 
mera dei  deputati  dal  ministro  Giolitti  per 
Tassunzione  dei  pubblici  servizi  da  parte  dei 
Comuni,  vanno  unite  «alcune  notizie  stati- 
stiche sui  principali  servizi  municipalizzati 
in  Italia  a  tutto  Tanno  1901  >  :  per  ciascuna 
provincia  sono  indicati  i  Municipi  che  hanno 
assunti  servizi  e  per  ciascun  servizio  è  in- 
dicato il  «capitale  impiegato»,  «la  rendita 
annua»,  la  «spesa  annua  »,  eia  «  ditt'erenza, 
ossia  «protitti  o  perdite  »  :  in  qualche  caso  sono 
accennate  le  tarlile  e  l'ordinamento  ammi- 
nistrativo. Una  nota  avverte  che  non  fu  pos- 
sibile per  la  ristrettezza  del  tempo,  di  com- 
pletare i  dati  numerici  nò  di  controllare  l'e- 
sattezza di  quelli  forniti  dalle  amministra- 
zioni locali  alle  pre letture. 

(Queste  ^Soùizte  alacisCiche  sono  commen- 
devoii  perchè  rivelano  lo  sviluppo  —  in  gnin 
parte  tacito  e  inconscio  —  che  Ha  già  ira 
noi  il  fenomeno  della  municipalLzzazione,  spe- 
cialmente nelle  località  minori  ;  ma,  polene 
non  considerano  che  in  modo  sommano,  e 
spesse  volte  indeterminato,  T  esito  nnaiizia- 
110  dei  servizi  assunti  dai  Municipi,  si  è  ri- 
tenuto opportuno  di  sottoporre  alle  Ammini- 
strazioni comunali  indicate  nelle  dette  i\oti' 
zie  slalislicJte,  e  ad  alcune  altre  in  queste 
non  accennate,  questionari  intorno  ai  varii 
servizi,  nelT  intendimento  di  raccogliere  dati 
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possibilmente  completi  e  uniformi  intorno 
all'andamento  finanziario,  amministrativo  e 
tecnico  dei  servigi. 

Furono  interpellate  circa  250  Amministra- 
zioni e  di  queste  circa  100  risposero,  alcune 
però  —  specialmente  quelle  preposte  ai  Co- 
muni minori  —  in  modo  incompleto  e  inceito. 
Alcuni  fra  i  dati  forniti  sono  discordanti  da 
quelli  che  figurano  nelle  citate  Notizie  sta- 
tistiche. 

I  questionari  inviati  hanno  per  oggetto  ri- 
spettivamente la  fornitura  del  gaz  illuminante, 
dell'acqua  potabile,  le  officine  elettriche,  i  ba- 
gni popolari,  la  manutenzione  delle  vie,  lo 
sgombro  della  neve,  e  la  nettezza  e  T  innaf- 
fiamento delle  vie.  Gli  ultimi  tre  servizi  non 
sono  considerati  nelle  Notizie  statistiche  :  si 
trascurano,  invece,  servizi  esaminati  in  que- 
ste, fra  cui  quello  dei  macelli.  Si  riproduco- 
no qui  appresso  i  questionari  relativi  alle  of 
ficine  elettriche  e  al  servizio  nella  nettezza 
ed  inafflamento  delle  vie. 

OFFICINE  ELETTRICHE 
Dati    Relativi    all'  impianto 

1.  Nome  del  Comune  e  numero  degli  abi- 
tanti. 

2.  Data  dell'assunzione  del  servizio. 

3.  Prima  dell'assunzione  esisteva  nel  Co- 
mune fornitura  di  energìa  elettrica? 

4.  Capitale  impiegato  originariamente  e 
successivamente. 

5.  In  qual  modo  il  Comune  si  procurò  il 
capitale  di  cui  al  numero  4?  (1). 

tì.  Periodo  di  tempo  per  l'ammortamento 
del  prestito  contratto. 

7.  Il  Comune  costrusse  l'officina  oppure 
riscattò  quella  posseduta  da  una  società  pri- 
vata ? 

8.  Nella  seconda  ipotesi,  il  riscatto  avven- 
ne al  termine  della  concessione  o  prima  del 
termine  ? 

9.  Quali  furono  le  condizioni  del  riscatto?  (2). 


(1)  Coi  mezzi  ordinari  del  bilancio  ?  Mediante  emis- 
sione di  obbligazioni  fruttanti  il...  %?  Mediante  mutuo 
colla  Cassa  depositi  e  prestiti  contratto  al  tasso 
del...  «/o? 

(2)  Fu  pagata  un'  indennità  per  l'avviamento  del- 
l' impresa  ?  Fu  dato  un  compenso  per  i  profitti  futuri  ? 
In  caso  affermativo,  come  si  calcolarono  tali  profitti? 
Come  si  fece  la  valutazione  dell'  impianto  ;  secondo  il 
valore  attuale  del  capitale  fisso,  oppure  secondo  il  co- 
sto di  costruzione  ?  La  contrattazione  ebbe  luogo  in 
via  amichevole  oppure  ebbero  luogo  contestazioni  ?  Si 
nominarono  arbìtri  ? 


10.  In  caso  di  riscatto,  quale  fu  1'  epoca 
della  originaria  concessione  ? 

11.  Il  Comune  conservò  l'impianto  quale 
era  all'epoca  dell'esercizio  privato?  Oppure 
fece  nuove  costruzioni  ?  Aumentò  l'estenzione 
del  servizio  ?  Introdusse  migliorìe  tecniche  ? 

12.  Il  Comune  assunse   il   personale    tec- 
nico,   amministrativo    e    operaio    della    So 
cietà  ? 

13.  La  fornitura  dell'energia  è  limitata  al 
Comune  o  si  estende  anche  a  Comuni  limi- 
trofi? Esistono  patti  speciali  colle  Ammini- 
strazioni di  tali  Comuni? 

14.-  Dati  tecnici  relativi  all'  impianto  : 
I.  Vi  6  fornitura  di  luce  per   uso    pub- 
blico ?  Ad  arco  e  ad  incandescenza  ? 

Ili  Vi  è  fornitura  di  energia  come  forza 
motrice  ? 

IV.  Qualità  e  potenza  dei  generatori  e 
dei  motori  dell'officina. 

V.  Qual'  è  il  voltaggio  adottato  ? 

VI.  La  forza  motrice  per  produrre  la 
corrente  elettrica  è  a  vapore,  idraulica  o  a 
gaz  povero  ? 

Dati  relativi  all'andamento  finanziario 

15.  A  quale  anno  si  riferiscono  i  dati  re- 
lativi all'  andamento  finanziario  forniti  ? 

16.  Quale  è  l' importo  : 

I.  Delle  spese  per  stipendi  all'alto  per- 
sonale tecnico  e  al  personale  amministra- 
tivo ? 

II.  Delle  altre  spese  amministrative? 

III.  Dell'affìtto  reale  o  figurativo  degli 
immobili  occupati? 

IV.  Delle  imposte  e  tasse  eff'ettive  ? 

V.  Delle  imposte  e  diritti  comunali  fi- 
gurativi che  eventualmente  colpirebbero  l'im- 
presa se  non  fosse  municipale  ? 

VI.  Delle  altre  spese  generali? 

VII.  Delle  spese  tecniche  di  produzione 
(manutenzione,  mano  d'opera,  combustibili, 
materiali  ed  ingredienti,  assicurazioni,  ecc.)? 

Vili.  Quale  è  l' importo  eff'ettivo  e  per- 
centuale delle  quote  di  deperimento  degli  im- 
mobili e  del  macchinario  ? 

IX.  Quale  è  l'importo  dell'interesse  sul 
capitale  d' impianto  ? 

X.  Quale  è  l'importo  pagato  annual- 
mente per  ammortamento  dei  prestiti  ? 

17.  Quale  6  l'importo  delle  entrate: 

I.  Per  il  consumo  privato  (illumina- 
zione) ? 
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II.  Per  il  consumo  privato  (forza  mo- 
trice) ? 

III.  Per  il  consumo  privato  (^nolo  di  mi- 
suratori) ? 

IV.  Quale  6  V  importo  figurativo  com- 
putato per  Tenergia  elettrica  impiegata  per 
r  illuminazione  pubblica  ad  arco  ? 

V.  Idem  ad  incandescenza? 

VI.  Quale  era  il  costo  dell' illuminazione, 
per  le  vìe  ora  illuminate  a  luce  elettrica,  pri- 
ma che  Tofficina  fosse  municipale  ? 

VII.  Quale  è  V  importo  figurativo  com-  ; 
putato  per  V  energia    impiegata   come    forza 
motrice  per  uso  pubblico  ? 

Vili.  Quale  è  V  importo  delle  altre  en- 
trate ? 

18.  Quale  è  il  profitto  (o  il  deficit)  lordo, 
non  tenendo  conto  degli  elementi  di    cui   al; 
numero  seguente? 

19.  Quale  è  il  profitto  (o,  il  deficit)  netto, 
t(Miendo  conto  del  fitto  figurativo,  delle  im- 
poste figurative,  dell*  interesse  e  deirammor- 
tamento  del  prestito,  del  consumo  di  energia 
per  uso  pubblico  ? 

20  Quale  è  V  importo  del  debito  che  an- 
cora rimane  da  rimborsare  ? 

21.  Tariffe  stabilite  per  T  uso  privato  at- 
tualmente e  prima  della  municipalizzazione 
per  r  illuminazione  ad  arco,  ad  incandescen- 
za, per  forza  moti'ice,  per  nolo  di  misuratori, 
ecc.  (1). 

22.  Tariffe  stabilite  dalla  Società  privata 
per  Tenergia  fornita  al  Municipio  e  costo  uni- 
tario attuale  cui  è  computata  T  energia  che 
il  Municipio  impiega  per  uso  pubblico. 

Risultati  dklla  Mcnicipalizzazionb 

23.  Quantità  complessiva  di  energia  for- 
nita ai  privati  per  luce  e  terza  motrice. 

24.  È  cresciuta  dopo  Tassunzione  delser-: 
vizio  V 

2;").  Nuniei'o  degli  abbonati. 

26.  È  cresciuto  dopo  Tassunzione  del  ser- 
vizio ? 

27.  Consumo  medio  per  abbonato. 

28.  È  cresciuto  dopo  l'assunzione  delser-! 
vizio  ? 

29.  L'  uso  della  hic(*  elettrica  si  è  esteso 
dopo  l'assunzione? 


il)  S  peci  tic*, 'ire,  le  tariffe  ed  indicare  se  sono  con- 
cessi ribassi  speciali  ai  mag«j;iori  consumatori,  agli  in- 
dustriali o  ai  meno  abbienti.  Nel  caso  in  cui  l'energia 
sia  pure  fornita  fuori  del  Comune,  indicare  se  per  i 
consumatori  esterni  vigono  tariffe  diverse. 


;]0  Si  ò  esteso  agli  usi  domestici? 

31.  Sono  sorte  lagnanze  da  parte  della  So- 
cietà esercente  la  fornitura  del  gaz  (se  esiste 
nel  Comune)  per  la  concorrenza  fatta  dall'of- 
ficina  elettrica  municipale  ? 

32.  La  fornitura  della  foi-za  motrice  elet- 
trica ha  eseicitato  una  effettiva  influenza  sullo 
sviluppo  deir  industria  ? 

33.  Il  costo  unitario  complessivo  dell'ener- 
gia prodotta  è  cresciuto  o  scemato  colla  mu- 
nicii)alizzazione  ? 

34.  Quale  era  il  costo  quando  Tofficina  era 
proprietà  privata  ? 

35.  Si  può  ritenere  che  le  spese  di  ammi- 
nistrazione siano  cresciute  o  scemate  colla 
municipalizzazione  ? 

36.  Gli  stipendi  al  personale  amministra- 
tivo e  all'iilto  personale  tecnico  vennero  mu- 
tati colla  municipalizzazione? 

37.  I  salari  agli  operai  vennero  mutati  ? 

38.  La  municipalizzazione  del  servizio  ha 
incontrato  favore  presso  la  cittadinanza? 

Amministrazione  dell'  impresa 

39.  L'officina  è  amministrata  come  azienda 
sepai-ata  ? 

40.  È  amministrata  dalla  Giunta  o  da  una 
speciale  Commissione  ? 

41.  Come  è  composta  la  Commissione  ?  Da 
chi  è  nominata?  Quanto  durano  in  carica  i 
membri  ? 

42.  Esiste  uno  speciale  direttore? 

43.  Quali  sono  i  poteri,  le  responsabilità 
e  i  diritti  della  Commissione  e  del  diret- 
tore ? 

44.  Come  è  compiuto  il  servizio  di  Cassa? 

45.  Da  chi  sono  nominati  gli  operai? 

46.  Numero  degli  operai  delle  varie  cate 
gorie  e  rispettivi  salari  ed  ore  di  lavoro. 

47.  I  salari  degli  operai  addetti  al  servi- 
zio sono  pari,  superioil,  o  inferiori  a  quelli 
degli  operai  analoghi  addetti  ad  imprese  pri- 
vate ? 

48.  Si  constata  una  rilassatezza  nella  di- 
sciplina e  una  differenza  nella  quantità  di  la- 
voro compiuto  dagli  operai  adetti  al  servizio 
rispetto  a  quelli  impiegati  in  imprese  private? 
Ebbei-o  luogo  scioperi  o  minaccie  di  scio- 
pero ? 

49.  Esiste  un  organico  per  gli  operai  ?  So- 
no addetti  stabilmente  all'  impresa  o  sono  in 
parte  avventizi  ? 

50.  Esistono  disposizioni  per  pensioni  agli 
operai  ? 
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51.  Indicare  gli  altri  dati  eventuali  sul 
servizio.  Riforme  e  nuove  opere  progettate  o 
in  eorso  di  approvazione  o  in  corso  di  ese- 
cuzione. Risultati  futuri  probabili.  Osserva- 
zioni di  indole  generale. 

SERVIZIO  DELLA  NETTEZZA 
E  DELL'  INAFFIAMENTO  DELLE  VIE 

1.  Dati  intorno  al  servizio  prima  dell'as- 
sunzione  da  parte  del  Municipio: 

I.  Come  avevano  luogo  gli  appalti  ?  (du- 
rata, modalità,  ecc.). 

II.  Come  erano  fissati  i  prezzi? 

ni.  Spesa  sopportata  dal  Municipio  negli 
ultimi  anni  di  esercizio  privato. 

IV.  Erano  stabiliti  patti  relativamente  ai 
salari  e  alle  altre  condizioni  di  lavoro  per  gli 
operai  ? 

V.  Quali  erano  i  salari  medi  e  la  giornata 
media  di  lavoro? 

VI.  Altri  dati  sul  servizio. 

2.  Dati  intorno  al  servizio  attuale  gerito 
dal  Municipio  : 

I.  Anno  in  cui  avvenne  la  municipaliz- 
zazione. 

IL  La  municipalizzazione  ebbe  luogo 
principalmente  neir  intento  della  economia 
nella  spesa  o  del  miglioramento  del  servizio  ? 

HI.  Spesa  d' impianto. 

IV.  Spesa  di  esercizio  negli  ultimi  anni. 

V.  Quanto  si  ricava  dalle  immondizie 
raccolte? 

VI.  Come  vengono  usate*  le  immondizie 
(vengono  arse  o  trattate  chimicamente,  ecc.)? 

VII.  Il  servizio  della  spazzatura  venne 
eseguito  a  mano  o  meccanicamente? 

Vili.  Il  metodo  della  diretta  gestione  rie- 
sce più  o  meno  costoso? 

IX.  Patti  stabiliti  per  gli  operai  : 

a)  salari  per  le  varie  categorie  (sono  su- 
periori o  inferiori  ai  salari  pagati  dagli  im- 
prenditori privati)? 

h)  Ore  di  lavoro. 

e)  Da  chi  vengono  assunti  gli  operai? 

(I)  Gli  operai  sono  stabilmente  assunti? 
Oppure  sono  avventizi  ?  Sono  addetti  anche 
ad  altri  lavori  per  conto  del  Municipio  ? 

e)  Sono  stabilite  pensioni?  Gli  operai  sono 
assicurati  contro  gli  infortuni  e  per  la  vec- 
chiaia? 

f)  Gli  operai  ricevono  Tabitazione  dal  Mu- 
nicipio ? 

g)  Usufruiscono  di  ferie  annuali  con  o 
senza  salario? 


h)  A  questi  servizi  vengono  assunti  operai 
normali,  validi,  oppure  operai  attempati  semi- 
invalidi  per  i  quali  il  servizio  municipale  si- 
gnifichi quasi  una  forma  di  beneficenza? 

/)  Si  constata  una  rilassatezza  nella  di- 
sciplina e  una  differenza  nella  quantità  di  la- 
voro compiuto  dagli  operai  addetti  al  ser- 
vizio rispetto  a  quelli  impiegati  in  imprese 
private?  Ebbero  luogo  scioperi  o  minacele 
di  scioperi? 

X.  Il  servizio  6  autonomo  o  è  unito  ad 
altri  servizi  municipali? 

XI.  Si  può  ritenere  che  il  servizio  sia  mi- 
gliorato colla  municipalizzazione  ? 

XII.  La  cittadinanza  ha  approvata  la  mu 
nicipalizzazione? 

XIII.  Altri  dati  e  osservazioni  sul  servizio. 

I. 
FORNITURA  DEL  GAZ  ILLUMINANTE 

Le  Notizie  statistiche  indicano  come  esi- 
stenti 15  gazometri  municipali  :  questo  nu- 
mero dovrebbe  ridursi  a  13  essendovi  con- 
tato due  volte  il  gazometro  Spezia  (1)  e  com- 
preso quello  di  Pisa  il  cui  esercizio  non  è 
ancora  iniziato.  Deve  aggiungersi  però  il  ga- 
zometro a  gaz  d'acqua  di  Broni  non  indi- 
cato nelle  Notizie  suddette  (2). 

Si  ricevettero  informazioni  da  7  Municipi  : 
si  espongono  nelle  tavole  A  e  B  (pag.  323  e 
324)  quelle  relative  all'impianto  e  all'anda- 
mento finanziario. 

Il  consumo  del  gaz,  pei  varii  iini)ianti 
considerati,  è  generalmente  cresciuto  coli'  e- 
sercizio  municipale  e  va  aumentando  di  anno 
in  anno.  Solo  a  Cosenza  si  mantiene  esiguo 
—  m'  3970  complessivamente  con  31  abbo- 
nati —  e  va  anzi  scemando  coll'uso  crescente 
dell'acetilene  ;  il  servizio  6  in  stato  transi- 
torio, e,  considerato  l'alto   costo   e   i   dif(*tti 


■-.  r. 


(1)  Il  gazometro  municipale  di  Spezia  è  indicato 
allo  pag.  50  e  52  con  dati  finanziari  diversi. 

(2)  È  in  corso,  o  appena  iniziata,  la  municipaliz- 
zazione della  fornitura  dei  gaz  a  Pisa,  Reg-'io  EihìIìjì, 
Casteggio  ;  a  Forlì  il  Municipio  ha  disdetto  il  contratto 
scadente  nel  1904.  11  Municipio  di  Cesena  possiede 
un  gazometro,  che  costrusse  nel  1870  impiegandovi 
L.  500.000  che  si  procurò  mediante  emissione  di  car 
telle,  ritirate  poi  colla  contrazione  di  un  prestito  presso 
la  Casa  depositi  e  prestiti  :  tale  gazometro  fu  appal- 
tato poco  dopo  la  costruzione  e  poi  condotto  per  qual- 
che tempo  ad  economia  e  poi  di  nuovo  apjjaltato  il 
28  marzo  1892  alla  Società  Italiana  per  l'Industria  del 
gaz. 
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del  gaz  petrolio,  il  Municipio    lia    deliberato 
di  trasformare  l  officina  attuale  in  cai  tra  per 
la  produzione  di  ^az  d'acqua  o  di  sostituirla  eou 
un  impianto  idroelettrico.  A  Vogliera,  il  con- 
sumo, che  nel  1898  —  ultimo  anno  di  eser- 
cizio privato  ^  era  di  300.000  m'  circa,  sali 
nel  1899  a  421X)24,  nel    19(X)  a    652,243,  nel 
1901  a  tiGL079  e  i  contatori  crebbero  da  473 
U  gennaio    1899)  a  979  <1  gennaio    1902);  è 
notevole  specialmente  raumento  nel  consumo 
per  usi  industriali:  da  34,573  m'   (1899)  sali 
a  106,403   (1901),  A  Vicenza,    la    produzione 
coU'esercizio  privato  era  dì  circa  480.000  m^  : 
nel  1898  sali  a  517,090,    nel    1900  a  664,900 
e  pel  1902    era    presunta  di    7H0,U0<J  m^  con 
1100  abbonati  privati:  l'uso  del    gaz   non  si 
è,  però,  esteso  alla  popolazione   povera,  non 
furono  adottati  i  contatori   automatici,    e    di 
poco  crebbe  il  consumo   per   uso  industriale 
e  per  rif^caldamento.    A   Spezia   il   consumo 
sali  da  144,529  m'*  nel  1875  (ultimo  aimo  di 
esercizio  privato)  a  995,058  (1901),  e    il    nu- 
mero  degli   abbonati  ò  più   che   decuplato  : 
da  97  (1877),  giunse    a    998    (1901  ;   durante 
questo  periodo  il  consumo  medio   per   abbo- 
nato si  elevò  da   600   m^  a  997  ;    non   ebbe 
luogo  Testensione  del  consumo   alla   popola- 
zione povera,  ma  avverrà  probabilmente  eolla 
progettata    introduzione    dei    contatori    auto- 
matici; negli  ultimi  anni  è  cresciuto  l'impiego 
del  gaz  per    usi  industriali    e    per    riscalda- 
mento, quest'ultimo   però  non    rH?lta    propor- 
zione raggiunta  altrove.  A  Padova  la  produ- 
zione  ha  superato  notevolmente  la  previsione 
fatta  alFepoca    dell'assunzione   elevandosi    a 
3,000,000  m'  :  il  t*unsumo  privato  fu  di  902,955 
m^  nelFultimo  anno  di    esercizio    privato  ed 
è  presunto  di  2,2lKVK>0  nr^  per  l'anno  UK)2  : 
gli  abbonati  crebbero  da  1738  a  37<X),  A  Bo- 
logmi  gli  abbonati  da  9188  (1899)  divennero 
9900  (1902)  e  la  produzione  crebbe  a  5,172,826 
m^*:  si  va  estendendo  il  consumo  ai  meno  ab- 
bienti mediante  impianti  a  nolo  popolari,  che 
vanno  diffondendosi  largamente,  sostituendosi 
anche  ai  contatori    automatici    prima    intro 
dotti:  i!  consumopcr  uso  industriale  va  invece 
scemando  con  rinstallazione  di  motorie  lettrici. 
Il  costo  del   gaz  ha  subito    naturalmente 
un'elevazione  negli  ultimi  anni  per   l'altezza 
nei  prezzi  dei  caiboni.  A  Vicenza    nel    1898 
fu  di  cent.    17,903,    nel    1900  di  25,205:    nel 
1902,    secondo  i  calcoli    preventivi    è  di    24. 
A  Spezia  nel  1901    il    costo    fu    di   cent.    17 
compresa  la  tassa   governativa  sul  consumo 


privato  essendo  stato  il  prezzo  medio  dei 
carboni  da  gaz  L.  26,85  la  tonnellata  :  quando 
il  prezzo  è  normale  l'L.  20  circa),  il  costo  si 
riduce  a  cent,  14  compresa  la  tassa.  A  Pa- 
dova, secondo  i  preventivi  dei  vari  esercizi, 
il  costo  fu  computato  in  cent,  11  pel  1900, 
cent.  15  pel  1901  e  cent.  13,1  pel  1902.  A 
Bologna  nel  1901  fu  di  cent.  11  circa  e  ri- 
mane press'a  poco  pari  a  quello  risultante 
quando  l'esercizio  era  privato  salvo  le  oscil- 
lazioni nei  prezzi  dei  fossili. 

Le  perdite  per  fughe  sono  andate  scemando 
considerevolmente  a  Voghera:  turono  del 
20,20  Oto  nel  1899,  del  18,10  0[0  nel  1900  del 
14,90  0(0  nel  1901.  Si  mantengono  alte  a  Vi- 
cenza eausa  la  imperfetta  canalizzazione  : 
16,40  Ojo  nel  1898,  21  Ojq  nel  1900,  20  Oio 
nel  1902  (previsti  A  Spezia  furono  di  162.261 
m.  nel  1901  e  vi  si  manifesta  un  aumento 
negli  ultimi  anni  :  10.64  Ofo  nel  1899,  13,58  0[0 
nel  190<3,  e  14,02  Oìq  nel  190L  A  Padova  sono 
presunte  pel  190lMì  :ì05/X)0m'\pari  al  10,17  0|o. 
A  Bologna  nel  1901  furono  di  338,707  m' 
(SU  di  una  produzione  di  5*172,826  m^),  pari 
al  6,55  Oio  appena. 

Le  tarifte  sono  dovunque  —  eccettuata 
Bologna  —  scemate  coiresercizio  municipale; 
sono  dovuniiue  proporzionali  al  consumo:  solo 
a  Cosenza  e  a  Bologna  si  consentono  condi- 
zioni di  favore  pei-  i  maggiori  consumatori. 
Sono  indicate  qui  a[>prcsso  in  centesimi  le 
tariffe  per  i  sette  gazonietri  considerati,  non 
comprendendovi  la  tassa  governativa:  i  casi 
in  cui  è  dubluo  se  siano  nette,  sono  indicate 
con  un  punto  interrogativo. 

Bronù  —  Tariffe  attuali:  ili.  priv.  cent. 
22  (?),  rise,  cent  15  iV),  usi  ind.  r«*tit.  15  i?ì: 
pei  contatori  cent.  30  al  mese. 

Voghera.  —  Ksereìzio  privato:  ili.  prìv. 
40,  rise.  25.  Tarifte  attuali  :  ili.  priv.  18,  rise. 
18,  usi  ind.  13. 

Cosenza.  —  Esercizio  pj'ivato  :  ilL  prlv. 
2tX)  (?),  ili.  pubbl.  162,9.  Taritìe  attuali:  ili. 
priv.  per  un  consumo  mensile  da  uno  a  5  m* 
160  (V),  consumo  da  5  a  25  ra^  150  (?),  con- 
sumo oltre  25  m^  140  (?),  ilL  pubb.  HO  ;  cou- 
tatori  :  da  5  fiamme  cent.  75,  da  3  fìaimne 
cent.  60, 

VicenuL  —  Esercizio  privato  :  da  38  (?) 
a  45  fVj.  Esercizio  municipale  :  1H9H  cent.  28, 
1900  cent.  22  e  25,  1902  cent,  25;  ili.  pubb. 
al  costo. 

!     1 


Tav.  a. 

GAZOMETRI  MU 

NICIPALI  - 

IMPIANTO 

1 

25 

Comune 

Popo- 
lazione 

p 

Capitale 
impiegato 

li 

II 

Come 

avvenne 

l'impianto 

Condizioni  per  il  riscatto 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 

Broni  ^) 
Voghera,) 

Cosenzag) 

Vicenza4) 

Speziaj) 
Padova^) 

Bologna,) 

6.764 
20.442 

20.857 

43.703 

66.265 
81.242 

152.009 

1  marzo 
1902 

1  genn. 
1899 

? 

2  magg. 
1897 

12  agos. 
1877 

I  agos. 
1896 

1  luglio 
1900 

Lire 
120.000 

400.000  circa 
185.000 

187.500  origi- 
nario 
?  successivo 

150.000  impianto 
480.000  attoale 

? 
6.720.260,43 

Anni 
15 

25 
4 

20? 
18 

Costruzione 
diretta 

Riscatto    al 
termine  della 
concessione 

Riscatto  pri- 
ma del  termi- 
ne della  con- 
cessione 

Riscatto    al 
termine  della 
concessione 

Costruzione 
diretta 

Riscatto  pri- 
ma del  termi- 
ne della  con- 
cessione 

Id. 

Valutazione  diirimpianto  mediante  pe- 
rizia. 

Non  fu    pagata    indennità    speciale   per 
l'avviamento  ne  per  ì  profitti  futuri  r  il  ri- 
scatto ebbe  luogo  in   via    amichevole  con 
riduzione  sul  prezzo    offerto  da   altra  so- 
cietà privata. 

Prezzo  peritale  di  riscatto  L.  165.000 

Valore  dell'impianto  L.  380.000;  utili  fu- 
turi dal  1  agosto  1896  al  30  sett    1897    L. 
270.000.  e) 

Valore  attuale  dell'impianto  tenuto  conto 
della  destinazione  e  valore    attuale    degli 
utili  fino  al  termine  della   concessione  {2S 
novembre   1902)  calcolati    sulla   base  degli 
utili  precedenti  e  tenuto  conto  delle  even- 
tualità contrarie  (^concorrenza  dell'energia 
elettrica,  ecc.). 

-TjCN5. 


M  Mutuo  colla  Cassa  dì  risparmio  di  Voghera  al  4  1/2  p.  100  —  Produzione  di  gaz  d'acqua. 

*)  Mutuo  colla  Cassa  di  risparmio  di  Voghera. 

3)  Mutuo  di  L.  165.000  colla  Cassa  di  risparmio  di  Cosenza  al  6  O/O  —  Le  altre  L.  20.000  vennero  fornite 
coi  mezzi  ordinari  del  bilancio  —  Produzione  di  gaz  petrolio. 

*}  Mutuo  colla  Cassa  di  Risparmio  di  Padova. 

^)  Capitale  fornito  coi  mezzi  ordinari  del  bilancio  —  Il  gazometro  fu  costrutto  nel  1867  e  concesso  suc- 
cessivamente a  due  Imprese,  fino  a  che  il  Comune  lo  assunse  nel  1877  prima  del  termine  della  concessione. 

^)  Altre  forti  somme  furono  spese  in  seguito  per  nuove  costruzioni,  canalizzazione,  macchine  ecc.  — 
Conto  corrente  colla  Banca  Cooperativa  popolare  di  Padova. 

^)  Mutuo  con  5  Casse  di  risparmio  di  L.  5.000.000  al  5  O/o  e  L.  1.300.000  al  4  e  mezzo  O/O,  oltre  a 
L.  120.260.43  fornite  coi  mezzi  ordinari  del  bilancio. 


Spezia.  —  Esercizio  privato  :  ili.  priv. 
50  (?),  ili.  pubbl.  30  (?),  Tariffe  attuali:  ili. 
priv.  23,  rise.  18,  usi  ind.  20  (?),  ili.  della 
stazione  ferroviaria  23  (?),  ili.  pubb.  e  uffici 
comunali  17  ;  contatori  :  da  3  becchi  cent.  15 
al  giorno,  da  5  becchi  cent.  20,  da  10  becchi 
cent.  25,  da  20  becchi  cent.  30,  da  60  becchi 
cent.  50. 

Padova.  —  Esercizio  privato  :  ili.  priv.  38, 
opere  pie  36,  ili.  pubb.  16,46,  stabili  munic. 
17,28.  Tariffe  attuali:  ili.  priv.  18,  usi  ind. 
16,  ili.  pubb.  al  costo,  stabili  munic,  18  (?). 

Bologna.  —  Esercizio  privato  :  ili.  priv. 
25  (?),  rise.  23  (?).  uso  misto  (iU.  e  rise.)  24  (?) 


usi  industriali  23  (?)  ili.  pubb.  32,  stabili  mini. 
25  (?).  Tariffe  attuali  :  ili.  priv.  25  (?),  rise. 
23  (?),  misto  24  (?),  usi  ind.  20  (?),  ili.  pubb. 
32,  stabili  num.  25.  Contatori  da  3,  5,  10,  20, 
30,  40,  50  becchi  rispettivamente  cent.  50, 
60,  80,  125,  150,  175,  175  al  mese.  La  tariffa 
è  rimasta  quasi  invariata  colla  municipaliz- 
zazione essendo  stabilito  che  <  il  gaz  debba 
pagare  il  gaz  »,  che,  cioè,  il  servizio  dia  utili 
rilevanti,  capaoi  d'ammortizzare  rapidamente 
i  mutui  contratti  (1). 


(1  Si  concede  un  abbuono  di  5  cent,  per  ogni  me. 
di  <^az  consumato  oltre  i  primi  5000  me,  (di  consumo 
mensile)  ? 


—  324  — 


L'esercizio  municipale  significa  talora  nu 
risparmio  nella  spesa  per  l'illuminazione  pub 
blica.  A  Voghera  tak^  sjK'sa  è  ora  computata 
in  L.  18,0()(),  comprosi  i  salari  agli  accendi- 
tori e  gli  altri  dispendi  inerenti  al  servizio  : 
prima  era  di  cir»'a  L.  17,000  con  meno  della 
metà  dei  fanali  ora  esistenti.  A  Vicenza  nel- 
Tultimo  anno  di  esercizio  privato  (1897),  la 
spesa  per  illuminazione  pubblica  fu  di  Lire 
45,005  :  nel  1900  la  spesa  per  illuminazione 
a  gaz  fu  di  L.  37,596,72  (1).  A  Spezia  la  spesa 
fu  nel  1876  di  L.  25,857,37  e  nel  1901  di 
48,193,64  con  un  servizio  di  molto  accresciuto. 
A  Padova  la  spesa  scemò  da  83,000  a  55,675 
(preventivo  1902)  (2).  (Continua). 


1 1)  Nel  consuntivo  è  indicata  pure  una  spesa  di 
L.  365  per  illuminazione  a  petrolio  e  di  L.  6,216,17 
]>er  illuminazione  elettrica,  somma  questa  destinata 
al  servizio  del  prestito  contratto  per  rimpianto  elet- 
trico, che  ora  ha  quasi  cessato  di  funzionare. 

i2)  Nel  preventivo  1902  sono  stanziate  inoltre  L. 
12,500  per  la  manutenzione  dei  fanali  in  città  e  L. 
6G00  per  l'illuminazione  a  olio  di  schìsto  nel  suburbio  : 
it»:noro  se  queste  cifre  debbano  essere  computate  per 
il  confronto. 


Politlct  s  liMdpJJzaaziois  a  Boìagna 


Il  vecchio  Consiglio  d' Amministrazione 
deir  esercizio  municipale  del  gaz  di  Bologna 
era  costituito  da  persone  di  parte  moderata, 
e  fu  forzato,  è  la  vera  parola,  a  dimettersi 
sotto  il  regime  del  R.  Commissario.  Date  le 
dimissioni  fu  sostituito  col  ragioniere  Pari- 
sini,  egregia  persona,  ma  spiccatamente  di 
parte  popolare. 

Il  nuovo  Consiglio  eletto  dalla  maggioranza 
popolare,  si  compone  dello  stesso  rag.  Pari- 
.sini,  e  deiron.  Marescalchi  oltre  ad  altre  e- 
^regie  persone,  fra  cui  notiamo  con  piacere 
r  ing.  A.  Grassi,  collega  in  gioi^nalismo,  quale 
condirettore  della  Rivista  Tecnica  Emiliana. 

È  sulla  scelta  deir  onor.  Marescalchi,  capo 
della  recente  lotta  elettorale,  uomo  spiccata- 
mente di  partito,  e  quindi  portato  a  trovare 
ncir  esercizio  municipale  un  efficace  mezzo 
di  propaganda  elettorale,  che  noi  richiamiamo 
l'atte nzione  dei  sostenitori  a  priori  della  mu- 
nicipalizzazione. 

Non  basta  Tavere  organizzata  Y  ammini- 
strazione degli  esercizi  municipali  indipen- 
dente dai  consigli.  La  politica  cacciata  dalla 
porta  rientra  dalla  finestra  e  cosi  i  consigli  e 


i  metodi  conseguentemente  d'amministrazione 
seguono  le  vicende  e  forse  alle  volte  i  biso- 

i;"ni  elettorali. 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


LE  SOCIETÀ  DEL  GAZ  ED  I  COMUNI 
PER    I    DANNI    DI    VIOLATO   MONOPOLIO 

Ogni  conquista  scientifica,  all'atto  pratico, 
cagiona  uno  squilibrio  di  diritti,  un  cozzo  di 
interessi,  non  tutti  previsti  nò  prevedibili  dalle 
leggi. 

La  Giurisprudenza  (che  è  ti  diritto  in  e- 
voluzione)  si  trova  costretta  a  manifestarsi 
senz'altra  norma  positiva,  tranne  le  regole 
generali  del  diritto.  E  quando  la  conquista 
scientifica  tocca  da  vicino  V  interesse  pubbli- 
co, allora  la  questione  si  fa  grossa  ;  l'altalena 
dei  giudicati  più  sensibile  ;  V  incertezza  nella 
risoluzione  dei  quesiti  sempre  più  accentuata, 
cosi  che  diventa  un  giuoco  aleatorio  la  causa, 
e  un  imbarazzo  per  il  giurisperito  chiamato 
a  consulto. 

Si  trova  oggi  in  questa  condizione  di  in- 
certezza di  esito  la  lotta  giudiziaria  che  si 
combatte  fra  le  Società  del  Gaz  che  contrat- 
tarono coi  Comuni  il  monopolio  e  la  privati- 
va per  un  determinato  numero  di  anni  della 
illuminazione  pubblica  e  privata,  pattuendo 
la  interdizione  del  Comune  stesso  a  far  altre 
concessioni  delle  aree  pubbliche  e  dei  sotto- 
suoli a  scopo  di  altra  illuminazione  di  con- 
correnza in  confronto  coi  Comuni  medesimi, 
e  colle  Società  per  la  distribuzione  della  luce 
elettrica. 

Ritengo  opera  utile  ed  interessante,  rias- 
sumere lo  stato  della  controversia,  e  ricor- 
dare le  principali  sentenze  emanate  in  pro- 
posito dalle  Autorità  Giudiziarie,  tenendo  spe 
cialmente  conto  dei  pronunciati  delle  Corti 
dipendenti  dalla  Cassazione  di  Torino  e  dalla 
stessa  Cassazione.  Specialmente  interessante 
perchè  sulla  versatissima  questione  deve  sen- 
tenziare fra  non  molto  e  nuovamente  questa 
Corte  Suprema,  forse  con  l' intervento  del 
comm.  Borgnini,  Procuratore  generale  capo, 
in  persona,  che  desidera  pronunciarsi  per  pro- 
vocare un  responso  definitivo  di  norma  alle 
Magistrature  inferiori. 


Non  ho  alcuna  autorità  per  profetizzare  i 
termini  della  sentenza  eniananda  ;  pure  ho  i 
miei  motivi  per  affermare  sin  d'ora  ehe,  men- 
tre si  consacrerà  più  solennemente  la  ragio- 
ne negli  «  industriali  della  elettricità  »  ad  e- 
seguire  i  loro  impianti  nonostante  i  monopolii 
delle  Società  del  (iaz,  si  accoglierà  pure  la 
tesi  :  avere  queste  però  dirif/o  al  runborso, 
al  (lanìii  per  Vespi^opriazione  che  in  nome 
dello  hiteresse  pubblico,  ed  in  rirtìi  della  Icg 
gè  del  189 i  sono  obbligale  a  subire. 

Questa  nuova  io  la  dò  come  assoluta  pri- 
mizia ai  lettori  di  questa  Rivista  ed  è  per  lo 
meno  confortante  per  coloro  che  dopo  aver 
g(»ttati  molti  capitali  nella  industria  gazoge- 
na,  colla  speranza  di  futuri  guadagni,  oggi 
dalla  i)iù  giovane  e  vigorosa  industria  della 
trasmissione  elettrica  si  vedono  sopraffati  e 
gravemente  danneggiati. 

* 
*  * 

Non  intcMido  risalire  molto  addietro,  in  or- 
dine di  tempo,  niella  indagine  che  mi  sono 
proi)osta  ;  perchè  le  sentenze  attempatene  ca- 
dono di  moda  ;  chi  le  ricorda  dinnanzi  ai  Tri- 
bunali ])rovoca  V  increspatura  delle  labbra 
deiravveisario  o  degli  stessi  giudici  in  atteg- 
giamento di  scettico  sorriso  ;  e  d'altronde,  in 
materia  d'illuminazione  pubblica,  a  cercare 
nel  vecchio,  si  trovano  le  sentenze  che  par- 
lano di  olio,  di  petrolio,  di  riverberi  o  di  lan- 
terne.... 

Ohe  la  legge  speciale  sulla  trasmissione 
delle  energie  elettriche  7  giugno  1894  non 
dovesse  avere  applicazione  nei  Comuni  che 
si  vincolarono  con  stipulazioni  aìiteriori  ad 
essa  legge,  concedendo  il  monopolio  per  V  il- 
luminazione pubbli(*a  e  privata  nonostante 
qualunque  tutui'o  nuovo  sistema  di  illumina- 
zione e  che  la  legge  stessa  non  potesse  col- 
j)ire  con  una  retroattività  illecita  contratti 
antcì'iori  ad  essa,  lo  decise  con  una  certa 
continuità  la  Cassazione  di  Torino,  con  sen- 
t(Miza  8  giugno  1899,  relatore  Serra  ;  causa 
Malvicino,  comune  di  Acqui  ;  e  con  sentenza 
7  agosto  1895,  relatore  Ferrari  ;  causa  So- 
cietà (ìaz-Comune  di  Fessane». 

Scnonchè,  la  stessa  Cassazione  con  sen- 
tenza oO  Ottobre  1894,  causa  Chierry  (Comu- 
ne di  Intra)  aveva  gettato  il  seme  per  la  fu- 
tura evoluzione  della  giui'isprudenza,  giudi- 
cando in  sostanza  che  può  il  Comune  viola- 
re i  patti  contrattuali,  ma  deve  pagare  i 
danni,  con  la  seguente  decisione  : 


«Il  patto  col  quale  il  Comune  neirappal- 
«  tare  V  impianto  deir  illuminazione  a  gaz 
«  concede  all'appaltatore  Toccorrente  uso  de- 
«  gli  spazii  ed  aree  pubbliche  e  si  interdice 
«  di  fare  ad  altri  simili  concessioni  può  es- 
«  sere  inteso  senza  travisamento  e  per   sem- 

<  plice  interpretazione  incensurabile  nel  senso 
«  che  nessuna  concessione  di  quel  genere   si 

«  possa  fare,  nemmeno  per  Y  impianto  d'altro  \ 

<  sistema  d' illuminazione  ed  in    ispecie   per  i 

<  r  illuminazione  elettrica  ».  i 

€  Il  Comune  che  ha  appaltato  T  illumina-  \ 

<  zione  a  gaz  può  bene  in  pendenza  del  con-  , 
«tratto  deliberane  di  sostituire  la  luce  elettri- 

«  ca,  e  tale  deliberazione  non  è  sindacal)ile  dai  j 
«  Tribunali,  ma  ciò  facendo  è  tenuto  ai  danni 
«  verso  il  precedente  appaltatore,  in  i)regiu- 
«  dizio  del  quale,  malgrado  i  patti  stipulati, 
«  si  fanno  concessioni  di  spazi  comunali  per 
«rimpianto  della  nuova  illumimizione  ». 

Ed  il  seme  fruttò  generando  una  sentenza 
che  fu  Torigine  di  una  gravissima  decisione 
cosi  di  dii'itto  pubblico  che  di  diritto  privato, 
emanata  non  è  guari  dalla  Suprema  Corte 
Torinese. 

La  sentenza  cui  accenno  è  della  Corte  di 
Appello  di  Torino,  del  15  Febbraio  1901  (re- 
latore Pratis  ;  causa  De  Bartolomeis-Comune 
di  Alba),  della  quale  il  riassunto  corrisponde 
a  quella  sopra  citata  decisione  del  1894,  ma 
che  non  ebbe  più  il  consenso  della  stessa 
Cassazione.  Eccolo  : 

«  Il  Comune  che  accorda  ad  un  privato  il 

<  monopolio  della  concessione   dell'  impianto 

<  locale  deir  illuminazione  a  gaz,  ed  anzi  pat- 
«  tuisce  che  solamente  nel  caso  di  scoperta  di 

<  qualche  nuovo  sistema  di  illuminazione  di- 
«  versa  con  cui  si  realizzi  in  confronto  di  quella 
«  a  gaz  Teconomia  di  due  quinti,  sarà  in  fa- 
«  colta  di  esso  Comune  di  sciogliere  il  con- 

<  tratto  dopo  però  20  anni  di  esercizio,  assi- 

<  cura  al  concessionario  il  privilegio  o  mono- 
«  polio  del  servizio  di  illuminazione  locale 
«  non  solamente  pubblica,  ma  anche  privata  ». 

«  Se  toUei'a  e  lascia,  per  conseguenza,  che 

<  un  terzo  impianti  le    condutture    elettriche 

<  anche  per  uso  di  illuminazione,  deve  il  ri- 

<  sarcimento  dei  danni  per  violazione  di  con- 
«  tratto  al  concessionario  della  illuminazione 

<  a  gaz  » . 

In  questa  sentenza,  non  più  come  nelle 
prime  —  la  teoria  della  inapplicabilità  della 
legge  del  1894  ai  Comuni  vincolati   da   una 


concessione  ;  bensi  l'altra  : 
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parte  l'obbligo  neir  abbonato  di  pagare  il 
prezzo  stabilito  e  dall'altro  Tobbligo  nella  Di- 
rezione ed  Amministrazione  di  spedire  pun- 
tualmente le  copie  air  indirizzo  indicato. 

L'abbonamento  poi  non  avendo  bisogno  di 
un  contratto  scritto  è  sempre  presunto  quan- 
do colui  cui  s' invia  il  giornale  lo  ritiene  senza 
rifiuto,  mono  se  i  numeri  siansi  rimossi  a  ti- 
tolo di  saggio. 

Ne  è  attendibile  nel  caso  attuale  ciò  che 
dice  il  convenuto,  che  cioè  egli  credeva  che 
il  giornale  gli  fosse  spedito  per  cura  degli  in- 
teressati nel  processo  Palizzolo,  senza  idea  di 
abbonamento,  perchè  se  (*osi  fosse  stato  le 
copie  si  sarebbero  rimesse  i)er  conto  altrui, 
non  direttami^nte  a  nome. del  proi)rietario,  co- 
me si  rileva  dalla  fascett^i  stami)ata  e  non 
avi-ebbe  questi  fatto  tenere  al  convenuto  l'av- 
viso di  pagamento. 

In  base  a  tali  considerazioni  il  concilia- 
tone con  sentenza  20-12-02  ha  condannato  iavv. 
Dino  a  pagai'e  all'attore  la  somma  di  L.  6. — 
l)er  abbonamento  annuo  alla  «  Trii)una  Giu- 
diziaria » . 


BIBLIOGRAFIA 


Dott.  Schwarti  —  Manuale  per  riconoscere^  giudi- 
care  ed  erifare  i  danni  dell'  incendio  ed  esplosione  delle 
materie  chimico-iexniche  nelle  gestioni  industriali.  — 
Brochure,  in  S'',  di  41  vJ  pagine,  ad  uso  del  personale 
delle  Compagnie  d'assicurazioni  contro  gli  incendi,  dei 
pompieri,  degli  ispettori  di  fabbriche,  dei  direttori  di 
officine,  ecc.  L.  10.00(1).  Questo  libro  tratta,  in  gene- 
rale, (temperature,  combustioni,  combustioni  spontanee, 
esplosioni,  ecc.)  i  danni  speciali  dei  diversi  agenti, 
materie  ed  impianti,  quali  sono  le  sorgenti  di  luce  e 
di  calore,  gaz,  materie  industriali,  carboni,  prodotti 
agricoli,  grassi,  olii,  catrami,  alcools,  eteri,  metalli, 
ossidi,  acidi,  sali,  ecc. 

Le  materie  sono  classificate  in  modo  che,  coir  aiuto 
d'un  indice  e  di  parecchie  tabelle,  ognuno  può  orien- 
tarsi facilmente  e  comprendere  le  più  diffìcili  questio- 
ni, anche  senz'essere  chimico. 

L'  autore  è  imparziale  nelle  sue  dimostrazioni  dei 
danni  dei  diversi  sistemi  d' illuminazione  e  per  ciò  il 
suo  iii)ro  merita  d'  esser  raccomandato. 

il)  Presso  Ulrico  Hoepli  —  Milano. 


:ivoxi^i.A.Rio 


da    dieci     anni    occupato 
_  i)resso  importante  officina 

gaz  d(41a  (xermania,  pratico  anche  del  ser- 
vizio elettrico,  offresi,  quale  direttore,  capo 
fabbrica  —  miti  pretese.  Certificati  a  disposi- 
zione. Dirigere  richieste  alla  Amministrazione 
della  nostra  Rivista. 


ESPLOSIONI  D'ACETILENE 

TTn'  esplosione  a  Cuers  —  Il  22  dicem- 
bre u.  s.,  dopo  mezzodì,  avvenne  un  accidente 
che  avrebbe  potuto  aver  gravissime  conse- 
guenze. 

Mentre  la  padrona  di  un  caffè  stava  per 
caricare  un  apparecchio  ad  acetilene,  impian- 
tato da  poco  tempo,  esso  esplose  improv- 
visamente. Le  faville  della  fiamma  ferirono 
leggermente  lei  ed  alcuni  avventori;  ma  for- 
tunatamente la  paura  fu  maggiore  del  male. 


♦ 


TTn'  esplosione  a  Pelves  —  Una  sera 
dello  scorso  mese,  un  oste  inaugurò  V  illumi- 
nazione ad  acetilene  nella  sua  osteria  ;  ma 
tosto  si  udì  un  violento  scoppio.  I  vetri  della 
casa  volarono  in  ischeggie  ;  il  soffitto  del  pri- 
mo piano  crollò,  sur  una  superfìcie  di  metri 
8  per  2,50  ;  quello  del  secondo  fu  sprofondato 
in  parte  ;  e  tutti  i  mobili  distrutti  o  grave- 
mente danneggiati. 

Si  rinvennero  inoltre  delle  forti  screpola- 
ture ai  muri  dell'edifìcio  costruito  alcuni  anni 
sono.  Fortunatamente  V  oste  solo  riportò  delle 
leggere  contusioni  al  naso. 


TTn'  esplosione  a  Charonne   —   Il  21 

dicembre,  avvenne  uno  scoppio  d'  acetilene 
in  un  lavatoio.  Alle  undici  e  mezza  il  lava- 
toio era  affollato  di  donne,  lavandaie  di  me- 
stiere, e  massaie  dei  dintorni  venute  a  la- 
vare la  biancheria. 

Il  padrone  del  lavatoio,  poco  lontano  dal 
fuochista,  muniva  di  carburo  di  calcio  un  ap- 
parecchio d' illuminazione  ad  acetilene  im- 
piantato il  giorno  prima. 

Tutto  ad  un  tratto,  per  V  accumuhizione 
del  carburo  e  per  T  acqua  soverchia,  av^ven- 
ne  uno  scoppio.  L'apparecchio  volò  in  isch(?g- 
gie  ;  gli  oggetti  circostanti  ed  il  tetto  di  vetro 
dello  stabilimento  fui'ono  infranti.  Lo  scoppio 
fortissimo  si  ripercosse  a  300  metri  air  in- 
torno. 

Intanto,  fra  il  panico  prodotto  dallo  s(*op- 
pio,  si  udivano  grida  e  gemiti.  Il  padrone  del 
lavatoio,  ferito  da  scheggie,  aveva  la  testa 
sanguinante  ed  un  occhio  colpito  ;   vicino  a 
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li  giaceva  a  terra  il  fuochista  più  grave- 
fiontt*  ferito,  eolla  mascella  quasi  del  tutto 
stritolata  ;  un  altro  operaio  e  pareeeliie  clonne 
erano  graffiate  al  viso  e  alle  mani. 

Il  commissario  di  polizia  del  quartiere 
ipri  un'  inchiesta  sulle  cause  clrllo  scoppio, 
jialla  quale  risultò  intanto  che  il  proprietario 
)n  avea  chiesta  rautorizzazione  amniinistra- 
Iva  prima  di  impiantare  il  suo  apparecchio 

acetilene. 


Applicazione  del  Carburo  di  Calcio 
come  esplosivo  per  le  mine  —  II  CoUìenj 
Guardian  segnala  la  trovata  d'un  nuovo  esplo- 
sivo hrevettato  in  Germania,  e  che  consiste- 
rebbe in  un  miscuglio  di  earburo  di  calcio 
e  di  perossido  di  bario.  Il  t:artoccio  è  diviso 
in  due  scompartimenti  da  una  sottilissima  fo- 
glia di  stagno.  Uno  contiene  il  miscuglio  dei 
sali;  l'altro  un  acido  diluito.  Quest'ultimo, 
in  un  brevissimo  spazio  di  temi>a  distrugge 
il  diaframma  di  stagno,  e  viene  a  contatto 
con  quelli.  La  reazione  chimica  determiiia 
un'esplosione  violenta  provocata  dall' azione 
simultanea  iV  acetilene  e  d'  idrogeno  con  os- 

Isigeno  che  si  combinano. 
I  Nuova  Società  per  impianti  ad  ace- 
tilene.—  L'assemblea  generali*  straordiuiiria 
I  de^li  azionisti  della  Co/ftpagìtia  Urbaìia  (Vii- 
^^Èimmasione  a  (ku  Acetilene^  tenuta  il  20  di- 
^Rembr-e  1002,  ha  MppiT)vato  un  trattato  {'he 
^fcssicura  alla  eompagnia  la  vendita  della  sua 
I  produzione  d'alcool  chiniieo  e  del  suo  carbu- 
rante ad  una  società  francese  con  un  capitale  di 
IO  milioni  interamente  versati  in  contanti,  e 
ne'  cui  benefizi  lordi  la  runi|>agnia  s'è  riser- 
vata una  partecipazione  di  20  p.  t\  calcolata 
a  L,  eoO.mX)  a  lì  mie. 
^^  Il  trattato  ha  la  durata  di  45  anni. 
^B  Gli  azionisti  della  Compagnia  Urbana  han- 
■  no  pure  approvato  di  emettere  delle  nuove 
azioni,  e  decìso  di  i>render  parte  alla  sotto- 
i8crizione  della  constitoenda  società. 
^K  La  Compagnia  Urbana  d' lUuminazfone  a 
^liaz  Acetilene  ha  inaugurato  domenica  21  di- 
cembre,  col  solitu  successo,  l' illuminazione 
della  città  di  Sartena  in  Corsica. 


"^ Expori'Gasgl'iihlicht  -  GeselUchaft  m. 


B.  H.^  Berlin'Neuweissensee  »  costituitasi  da 
H  anni,  da  iirincipii  relativamente  mudesli 
divenne  la  Casa  più  grande  e  più  importante 
del  mondo  nel  ramo  dell'  illuminazione  ad 
in(^andescenza  a  gaz. 

Questa  Casa,  che  attualmentt*  dà  lavoro  a 
circa  600  operai,  fnlilrrica  solo  un  Arti<*olo 
speciale,  cioò  un  (tilahkòi'per)  corpo  incan- 
dcseeiite  di  una  sostanza  incombustibile  e 
coilodionata  d"  ogni  grandezza,  i>er  ogni  si- 
stema d'illuminazione  ad  incandescenza.  L'at- 
tività produttrice  di  questa  Casa  si  cai  e  ola 
di  turca  lOO.tKK)  Olnlikurper  al  giorno, 

I  i>rezzi  dell'  *  Export-ÌTasgliihItcht-f  resell- 
srhaft  m,  b*  IL»  sono  in  realtà  d'uno  strnor- 
dinnrin  buon  mei'cato»  rome  emergont»  dai  li- 
stini. 

Questa  .Società  esegiiisce  anche  Glfllìkiir- 
per  per  acetilene,  secondo  procedimenti  di 
propria  invenzione. 

V  organizzazione  di  questa  fabluica  é  stra- 
ordinariann/nte  razionale  e  eorrispondrnte  in 
tutto  ai  piti  [uuflenii  sistemi. 

La  Società  possiede  imdtre  una  t'abbri<ui 
di  Thorio,  a  Rummelsbin\g  presso  Berlino, 
mentre  qimsi  tutte  le  altre  Ditte  che  vendono 
retine  devono  prima  presentare  il  Thorùo  al 
sindacato.  Anche  da  ciò  si  rileva  il  notevole 
vantaggio  che  essa  ha  su  altre  Case.  La  Coni- 
|>agnia  ])u6  appunto  provvedere  ad  oITcric  di 
Thnrio-Nitrato  e  tessuti  greggi  d'ogni  specie. 


II  catrame  liquido  per  la  manuten- 
zione delle  strade  ferrate  —  L'  ing.  A. 
Raddi  da  i  risultati  di  alenine  applicazioni  del 
catrame  minerale  litjuido  della  supertìcie  dr*He 
strade. 

Importante  è  V  cspejimento  compiuto  nel 
settembre  scorso  dalT  ing.  Charbonler  sulla 
via  da  Losanna  a  wSecheron.  Il  catrame  venne 
sparso  su  dì  una  superticie  di  m.  3,00  e  per 
tutta  la  lunghezza  della  strada. 

La  superficie  stradale  venne  anzitutto  la- 
vata ;  tale  operazioiu'  e  stata  rìronosriuta  in- 
dispensabile, iaquautocliò  il  catrame  aderisce 
meglio  alla  massicciata  stradale.  Il  catrame 
venne  sparso  bollente  e  reso  aderente  al  suolo 
mercè  una  spazzola  resistente. 

Furono  ijupiegati  da  700  a  900  gramrjii 
di  catrame  per  metro  quadrato  cioè  che  equi- 
vale ad  una  spesa  che    da    noi    oscillerebbe 
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fra  L.  0,03  a  L.  0,035  per  metro  quadrato  di 
materia  prima. 

Si  riscontrò  il  fatto  sulla  via  che  si  man- 
tiene cosi  in  migliori  condizioni  e  che  quindi 
r  uso  del  catrame  liquido  appare  consiglia- 
bile. 

Altre  esperienze  vennero  compiute  a  Cham- 
pigny,  presso  Parigi  neir  agosto  scorso  con 
r  applicazione  di  un  processo  di  spandimento 
ideato  dall'  ing.  Audoin.  Due  processi  furono 
esperimentati. 

I.  Il  catrame  era  versato  per  mezzo  di 
uno  speciale  spandimento  munito  di  un  becco 
a  ventaglio  avente  due  fori. 

IL  L' incatramatura  era  fatta  per  mezzo 
di  una  botte  di  200  litri,  scaldata!  da  un  foco- 
lare girevole.  La  botte  funzionava  a  simili- 
tudine di  quelle  ordinarie  dlnaffiamento. 

Nei  due  casi  venne  gettata  sulla  superfi- 
cie della  sabbia  allo  scopo  di  rendere  la  su- 
perficie incatramata  meno  sdrucciolevole. 


*  « 


Lo  scoppio  di  nna  scatola  di  car- 
buro a  Verona  —  Il  15  gennaio  nella  far- 
macia Baldessari  in  via  S.  Sebastiano  è  scop- 
piata una  scatola  di  carburo. 

Air  enorme  detonazione  accorsero  guardie 
di  città,  alcuni  vigili  e  i  cittadini  che  transi- 
tavano in  quel  momento  per  la  via  S.  Seba- 
stiano. 

In  farmacia  si  trovavano  oltre  il  direttore 
che  rimase  incolume,  il  signor  Scolari,  im- 
prenditore di  trasporti  ferroviari,  e  il  fac- 
chino Zanella,  che  riportarono  gravi  ferite  agli 
occhi. 

Chiamati  d'  urgenza,  i  dottori  Visentini  e 
Gracco  prestarono  ai  feriti  le  prime  cure. 

A  giudizio,  però,  dei  due  medici,  temesi 
che  la  vista  dei  feriti  rimarrà  permanente- 
mente indebolita. 

Ecco  come  è  andata  la  cosa  : 

Il  sig.  Luchino  Scolari,  di  anni  58,  diret- 
tore proprietario  deir  Agenzia  di*  spedizioni 
Scolari,  l'altra  sera  appena  chiusa  V  Agenzia 
s'  era  recato  alla  farmacia  Baldessari  sulFan- 
golo  di  via  8.  Sebastiano  per  pi*endere  il  de- 
cotto per  un  suo  bambino. 

Bisogna  premettere  che  lo  Scolari  è  anche 
rappresentante  della  Società  piemontese  pel 
carburo  di  calcio. 

Ora  il  farmacista  si  lagnò  collo  Scolari  che 
l'ultima  cassa  del  carburo  conteneva  circa  2 
chilogrammi  di  polvere. 


Lo  Scolari,  accompagnato  dal  facchino 
Carlo  Zanella  si  recò  nel  magazzino  attiguo 
alla  farmacia  per  visitare  detto  carburo. 

A  quanto  pare,  data,  l'umidità  del  locale, 
questa  si  era  in  tal  modo  combinata  col  car- 
buro, che  nella  cassetta  chiusa  s'era  radunato 
il  gaz  in  modo  che  al  contatto  della  fiamma 
della  candela  accesa,  questo  scoppiò  ed  un'alta 
vampata  investi  alla  faccia  ed  al  collo  i  due 
disgraziati. 

Furono  subito  soccorsi.  Lo  Zanella  riportò 
scottature  di  secondo  grado  alla  fronte  ed  al- 
l'occhio sinistro  che  è  compromesso. 

Lo  Scolari  riportò  ustioni  di  primo  e  se- 
condo grado  al  collo,  alla  guancia  ed  agli  oc- 
chi. Ne  avrà  per  25  giorni.  Sembra  però  che 
il  viso  non  resterà  detui'pato. 


Lo  scoppio  di  nn  gazometro  ad  aceti- 
lene alla  cancellata  di  Porta  Nuova  — 

Decisamente  i  gazometri  ad  acetilene  da  qual- 
che tempo  a  questa  parte  non  godono  fortuna. 
In  meno  di  quattro  giorni  ne  scoppiarono  tre. 

L'ultimo  scoppio  avvenne  alla  trattoria 
della  cancellata  fuori  Porta  Nuova,  dove  certa 
Maria  De  Vecchi  di  anni  28,  recandosi  V  al- 
tra sera  verso  le  9  a  visitare  il  gazometro  ad 
acetilene,  col  lume  acceso,  provocò  uno  scop- 
piò terribile. 

La  poveretta  rimase  cosi  fortemente  ustio- 
nata che  si  teme  fortemente  per  la  sua  vita. 


Incendio  in  nna  fabbrica  di  reticelle 
a  Milano  —  La  ditta  Ravasi  Attilio  occupa 
cinque  locali  al  terzo  piano  della  casa  N.  10 
in  via  S.  Radegonda,  superiormente  alla  re- 
dazione del  giornale  La  Sera.  In  questi  lo- 
cali alcuni  operai  ed  operaie  attendono  alla 
fabbriciizione  delle  <  reticelle  »  pel  gaz  a  in- 
candescenza. 

Alle  15  circa  del  lOcorr.  il  signor  Ravasi  ebbe 
bisogno  di  trasportare  da  un  locale  ad  un 
altro  una  damigiana  piena  di  collodio.  Mentre 
egli  stava  eseguendo  tale  operazione,  essen- 
dosi staccato  il  collo  della  damigiana,  questa 
cadde  e  s' infranse. 

Le  evaporazioni  dell'  acido,  causa  una 
fiammella  a  gaz  accesa,  presero  fuoco,  deter- 
minando una  detonazione,  che  fu  creduta  un 
colpo  d' arma  da  fuoco.  In  un  baleno  il  locale 
fu  avvolto  dalle  fiamme,  che  investirono  il 
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ai^nor  Ravasi  e  qualcuno  dei  suoi  dipendenti. 
Alla  detonazione  v  alle  grida  di  spavento,  tutta 
hi  casa  tu  sossopra. 

Gli  ustionati  fuggivano  in  preda  al  fenore 
iù  per  le  scalo,  il  che  fece  sospettare  dap- 
"prima  che  si  trattasse  d'una  trageilia.  Fra  i 
primi  accorsi  va  notato  il  buon  Leonardo,  il 
vecchio  fattorino  di  redazione  del  giornale 
Lfi  Sera,  il  quale,  alla  vista  dciroperaia  Bcl- 
laiii  Sera  fina,  che  fuggiva  con  le  vesti  in 
fiamme,  ebbe  la  piesenza  di  spirilo  di  attcr- 
i*arla,  riuscendo,  con  la  coopcrazione  di  un  al- 
tro inquilino,  a  soffocare  e  a  s]jegncrc  le 
ttammc  che  V  avvolgevano.  In  pochi  istanti 
i  locali  componenti  il  laboratorio  erano  preda 
delUnccndio,  minacciando  gravemente  gli  ab- 
baini, donde  le  pci'sonc,  (*he  si  trovavano, 
erano  fuggite  al  ]>rimo  ali  arni  e^  aumentando 
lo  scompiglio. 

Mentre  si  prestavano  le  prime  cure  agli 
ustionati,  accorrevano  sollecitamente  sul  luogo 
i  pompieri  di  Palazzo  Marino  e  di  vìa  Aa- 
Hperto,  con  due  cai'ri  di  primo  soccorso,  1 
quali  riuscirono  a  isolai'c  suljito  il  fuoco.  Non- 
dimeno l*ehnm^nto  divoratore  distrusse  com- 
plet^imente,  nonché  una  quantità  di  •reticelle» 
confezionate  e  in  coMfezionc,  tutti  gli  attrezzi 
dei  laboratori,  cagionando  un  danno  di  pa- 
recchie migliaia  di  lire. 

I  disgraziati,  che  riportarono  ustioni,  sono 
il  signor  Attilio  Ravasi,  di  B3  anni,  Topei'aia 
Serafina  Bellani,  di  4r>,  e  V  opt*raia  Isolina 
Casiraghi,  di  22. 

I  primi  due,  clic  riportarono  scottature 
molto  gravi,  per  quanto  non  si  tema  per  la 
loro  vita,  vennero  ricoverati  all'  Osjiedale 
Maggiore  ;  la  Casiraghi  trovò  pronte  cure  alla 
Guardia  medica  di  fiiazza  del  Duomo. 

.Sul  luogo  accorsero  il  questore  Cerda  ('on 
un  delegato  e  diverse  guardie,  carabinieri, 
vigili  urbMiil  e  una  quantità  dì  cuiiosi. 


I 


Vivace  assemblea  di  Creditori  di 
una  Società  fallita  —  Togliamo  dal  Cor- 
riere della  Sera  : 

E'  molto  nolo  nel  mondo  commerciale  il 
fallimento  recente  della  Hocietà  per  la  fab- 
bricazione di  motori  a  <  gaz  povero  »,  nata 
con  un  milione  e  duecento  mila  lire  di  capi- 
tale sotto  gli  auspici  degli  on.  Poli  e  Miaglia 
e  dell' ing.  Garutfa.  Ultimamente  venne  fat- 
ta   una   proposta   di   concordato.   Trattereb- 


besi  cioè  di  dare  una  percentuale  ai  credi- 
tori e  riscattai'e  le  azioni  della  Società  fallita 
con  azioni  di  una  nuova  Società,  che  rileve- 
rebbe la  vecchia  azienda. 

Pi*r  discutcì'c  tale  proposta  furono  ieri 
convocati,  nei  locale  di  via  Rovello,  6,  gli 
azionisti  interessati,  dei  quali  intervennero 
circa  sessanta.  Presiedeva  l'on.  Pasquali, 

Venne  posta  prinui  di  tutto  sul  tappeto  e 
animatamente  discussa  la  questiene  relativa 
alla  iri'egolare  convocazione  dcir  assemblea 
non  essendo  stato  ravviso  di  essa  pubblicato 
nei  termini  vohiti  diil  Codice. 

Oli  avvocati  Agrati,  Jnrach,  Bregoli,  Rossi 
e  Canetta  chiedono  che,  a  nonna  dello  sta- 
tuto e  della  legge,  venga  dichiarata  la  nul- 
lità della  convocazione,  mentre  V  on.  Luz- 
zatto  è  di  parere  conti'nric».  Indi  Favv.  Agrati, 
riju'cndendo  la  jiarohi,  fa  una  requisitoria 
contro  l'azienda  fallita  ed  enumera  una  se- 
rie di  irregolarità  che  sarebbero  state  con- 
statate dallo  stesso  curatore  nella  sua  r<*la- 
zione,  nella  quale  si  accenna  anche  ad  incassi 
abusivi  ed  a  mistificazioni  nei  bilanci.  L'aw. 
Agrati  affer-ma  inoltre  che,  di  fronte  a  tali 
irregolarità,  il  giudice  istruttore  sta  [*er  chie- 
dere alla  Camera  1'  autorizzazione  i\  proee- 
dere  contro  1'  on.  Poli,  siccome  responsabile 
nella  sua  qualità  di  presidente  della  Società, 
e  allarma  di  const^guenza  V  assemblerà  contro 
r  acccttazione  del  concordato,  che  avrebbe  il 
solo  vantaggio  di  seppellire  tutto. 

La  proposta  di  un  concordato  infatti  trova 
oppositori,  specialmente  nel  gruppo  degli  azio- 
nisti milanesi,  ^)UC(*edono  battibecchi  vivaci* 
Però  rimanendo  insoluta  la  questione  sulla 
nullità  della  convocazione,  si  segue  il  consi- 
glio della  maggioranza,  vh'  è  quello  di  scio- 
gliersi per  riconvoeai'si  prossioiann^ite. 

Circa  a  questa  adunanza  fu  interrogato  il 
rag.  Augusto  Rossari,  curatore  del  ffillimentn 
della  .Società  stessa.  Egli  disse  ti7Utarsi  di  una 
adunanza  degli  azionisti  da  non  confondersi 
coi  creditori  da  lui  patrocinati.  Perciò  non 
vi  intervenne, 

Anctie  il  rag.  Rossari  è  d'  avviso  che  la 
convocazione  doveva  ritenersi  nulla.  Fu  com- 
messa una  deplorevole  intì-azione  dello  sta- 
tuto —  e  disse; — ^  cioè  dal  giorno  della  pulj- 
blicazione  dell'avviso  deirassemblea,  a  quello 
iti  cui  r  assemblea  atessa  doveva  essere  te- 
nuta, non  trascorsero  i  quindii^i  giorìii  interi, 
secondo  appunto  prescrive  lo  statuto. 

Sulle    accuse    contro    gli    amministratori 
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della  fallita  Società,  il  curatore  non  negò 
r  esistenza  di  responsabilità  che  graverebbero 
sui  cessati  amministratori,  sia  i  consiglieri 
costitutori  della  Società  che  i  successori. 

Qualora,  però,  il  concordato  sia  corredato 
da  serie  garanzie,  il  curatore  è  d'  opinione 
venga  accettato  dalla  massa  creditoi'ia,  pel 
motivo  che  la  procedura  giudiziaria  non  mi- 
gliorerebbe la  situazione,  e  tanto  meno  la  ri- 
solverebbe in  tempo  breve,  essendo  compli- 
catissima ed  irta  di  molteplici  cause. 

Dal  rag.  Rossari,  fu  dato  sapere  altresì 
che  il  17  corrente  i  creditori  sono  convocati 
davanti  al  giudice  delegato,  nella  quale  oc- 
casione il  cessato  Consiglio  della  Società  per 
la  fabbricazione  di  motori  a  gaz  povero,  do- 
vrà formulare  la  proposta  di  concordato.  Anzi 
otto  giorni  prima  di  detta  convocazione,  per 
il  deliberato  di  un'  adunanza  di  creditori,  il 
Consiglio  d'  amministrazione  deve  deposita,re 
in  cancelleria  del  Tribunale  il  progetto  con- 
creto di  concordato.  Per  effetto  dello  stesso 
verrebbe  corrisposto  il  40  per  cento  ai  cre- 
ditori comuni  e  il  100  per  cento  ai  creditori 
in  possesso  di  cambiali,  sostituendo  alle  cam- 
biali della  Società  oberata,  nuove  cambiali 
della  Società  nuova  che  si  andrebbe  a  co- 
stituire. 


* 
*  * 


Miniere  petrolifere  nel  Parmigiano 

—  Scrivono  da  Borgo  taro  : 

Già  da  qualche  tempo  si  vociferava  che, 
in  seguito  ad  una  combinazione  fra  un  impor- 
tante concessionario  delle  miniere  petrolifere 
della  Valle  del  Taro  ed  una  Compagnia  Ame- 
ricana, si  sarebbero  iniziati  sollecitamente 
nuovi  importantissimi  lavori,  avendo  una 
Commissione  di  tecnici,  venuta  dall'America, 
assicurato  che  si  tratta  di  un  bacino  petroli- 
fero di  gi'andc  capacità  e  contenente  un  mi- 
nerale di  qualità  ottima. 

Oggi  si  sa  che  i  lavori  incominceranno 
prossimamente,  essendo  già  stata  tinnunziata 
dall'America  la  i)artenza  dei  tecnici  e  del 
macchinario. 

Ciò  sarà  di  conforto  a  tutta  la  popolazione 
di  questa  l^rovincia  che  da  uno  sviluppo  delle 
miniere  si  ripromette  vantaggi  economici  ri- 
levantissimi. 


* 
*  * 


Il  sig.  (},  Pagenstecher  gentilmente  ci  co- 
munica come  le  due  grandi  case  di  Norim- 
berga, E.  con  Schivar z  e  Jean  Stadelmaìin 


e  C.y  ben  conosciute  dagli  acetilenisti  per  le 
modificazioni  ed  innovazioni  portate  in  ispe- 
cie  nei  beccucci  per  acetilene,  si  fusero  sotto 
la  razione  sociale  :  «  Acetilna  Gesellschaft  m. 
b.  H.  Vereinigte  Verkaufstelle  von  Acetylen 
Brenner  der  Firmen  :  I.  von  Schwarz  und 
Jean  Stadelman  e  C,  Norimberga  » ,  affidando 
la  Rappresentanza  generale  col  deposito  dei 
loro  prodotti  al  predetto  sig.  G.  Pagenstecher 
di  Milano. 


Le  torcle  marine  ad  acetilene—  La 

Compagnia  Parigina  per  l'illuminazione  ace- 
tilenica  ha  esperimentato  le  torcie  marine  ad 
acetilene,  la  cui  applicazione  è  stata  obbli- 
gata dal  Ministero  del  commercio  inglese. 


L«aiii<Miti  contro  1*  illuminaBlono  a  vas  a 
Rimini  —  Scrivono  da  Kimini  al  Resto  del  Carlino: 

a  E  lamento  j»:enerale  contro  il  triste  servizio  di  illu- 
minazione praticato  da  questo  gazometro. 

Il  gaz  non  purificato  fa  la  luce  diafana,  spesso  ofc — 
tura  gli  apparecchi   dì   incandescenza  e  di    frequent^^ 
i  ne^j^ozi    restano  in  una  semi-oscurità.    Le   pi/vzze,  i 
Corso,  tutte  le  vie  og:ui  sera,  appena  alle  10  rimangon    ^ 
al  buio. 

Molti  esercenti  invieranno  un  reclamo  alla  direzior^k_ 

della  Società  belga   in   Bruxelles   protestando   conte 

r  indecente  servizio  e  contro  il  costo  eccessivo  del  ^i\=^ 
che  mentre  nelle  altre  città  varia  dai  17  ai  25  cent  -^k^ 
simi  al  metro  cubo,  a  Rimini  costa  35  centesimi.  » 

Relativamente  a  questa  corrispondenza  il  Diretto-«r-e 
di   quella  Officina  a  gaz  scrisse   al   JResfo  ilei  Carli^^o 
asserendo  non  sussistere  quanto  in  essa  viene  esposto. 
Il  servizio  dell' illuminazione,  dice,  è  regolarmente  fatto 
ed  il  gaz  sottoposto  ai  processi  depuranti  più  raziona// 
e  moderni  è  trasmesso  agli  utenti   puro  come,  risulta 
air  Ufficio  di  Controllo    Municipale  che  non  ebbe  mai 
occasione  dall'agosto  scorso  a  questa  parte  dì  elevare 
la  benché  minima  osservazione. 

Quanto  alla  luce  diafana,  che  si  dice  prodotta  dal 
gaz  non  purificato,  il  direttore  dell'Officina  osserva  che 
il  gaz  non  purificato  invece  si  presenta  con  una  luce 
tutt'altro  che  diafana,  ma  bensì  densa  e  rossastra.  Se 
dopo  alle  22  la  luce  diminuisce  nelle  piazze  e  nelle 
vie,  ciò  è  dovuto  al  sistema  seguito  dal  Municipio  di 
far  spegnere  gran  parte  dei  fanali. 

Asserisce  infine  che  non  è  vero  che  i  negozi 
ed  altri  locali  rimangano  al  buio  perchè  è  mante- 
nuta sempre  regolare  la  pressione  come  ne  fanno  fede 
i  fogli  giornalieri  dell'  Indicatore  di  Pressione  dell'Uf- 
ficio Fotometrico  Municipale. 


A  chi  serenamente  legga  le  lamentele  del  corrispon- 
dente del  Carlino  e  la  troppo  modesta  risposta  datagli 
da  quell'egregio  direttore  dell'Ofldcina  del  gaz,  sig.  Ri- 
cordi, di  primo  acchito  gli  si  presentano  due  domande 


..Nw^ 


L&  prirriji  sì  è  quella  di  domandarsi  quali  studi  ha 
fatto  qnid  corrispondente  per  scrìvere  in  poche  righe 
oiaje  corhellerie? 

La  seconda  non  sarebbe  for^e  che,  dato  ri  prez/.o 
atinale  di  vendita  del  gaz,  non  si  cerchi  di.,„  punaeo 
thihtx*  pfir  111  unici  pali  zzare  anche  il  ^as5  coni**  sì  fece 
^  il  fnmoAo  stabilimento  di  Bagni  di  Hi  mini,  del  di 
cui  rijfiultfito  parliamo  in  altra  parte  della  Hivii^ta? 

Noia  dalia  Redaziotut. 


Vn  geniale  banchetto  all'aria  aperta 

—  Leggiamo  con  piacere  neirottinia  •  Pror in- 
da di  Mantova  ►  Ì!i  data  7  ^^eniiaio  il  stigliente 
artirolo.  Alle  meri  tate  lodi  tribulatedai  giornali 
i\  i]iiella  spettabile  Direzione  deHiazouietro  u- 
jiiiimo  nuche  le  nostre,  perchè  siamo  con- 
vinti, che  se  tutte  le  Direzioni  delle  officine 
a  gaz  avessero  delle  persone  cosi  intelligenti 
e  (li  f»iiore,  alla  nostra  industria  non  si  fa- 
rebbe quella  spudorata  guerra  che  le  si 
fa  ora, 

^  Ad  eliminare  certi  int*onveuienti  indeco- 
rosi che  si  verificavano  ogni  anno  Ira  gli  o- 
perai  addetti  alla  locale  officina  del  gaz,  quo- 
stì  in  un  intesa  comune  sì  accordarono  che 
una  rappresentanza  di  essi  air  uopo  delegata 
sì  presentasse  presso  i  consumatori  del  gaz 
e  non  chiedendo  nulla,  raccogliesse  tutte  le 
ofiTei'te  che  ad  essa  venissero  date  spontanea- 
mt^iitc,  volendo  con  questo  togliere  ogni  par- 
venza di  accattonaggio  né  volendo  urtare  la 
suscettibilità  di  alcuno. 

E  ieri,  quale  corollario  di  questo  accordo 
f*i  che  nel  locale  dello  stabilimento  si  trovò 
Hunito,  nel  cortile  deirolHcina  tutto  il  perso- 
TKili>  gazista  (circa  ima  quarantina  di  uomini  : 
''*''ntcurs,  accenditori,  tiaudiìsti,  ecc.)  ad  un 
fnvterno  banchetto  al  quale  non  mancò  né 
l'allegria  nò  la  cordialità  fra  tutti.  Nò  man- 
«^'«rono  brindisi  fatti  ad  onore  del  signor  di- 
attore  Kelder  e  del  sig,  iug,  Carloni,  en- 
ti'ambi  presenti.  A  (juest'  ultimo  va  data  lode 
r-ìi..  seppe  preparare  gli  animi  dei  suoi  dipen- 
'^'•iiii  airacrordo  perfetto,  alla  fralellarr/.a  sin- 

Prima  di  sciogliersi  i  convenuti  manda- 
•"Oiio  un  saluto  e  auguri  di  sollecita  guari- 
gione al  loro  compagno  Sartori  Clio  vanni,  ob- 
^^lij^ato  al  letto  da  un  lìifortUiUo  sul  lavoro, 
lutino  a  chiusa  di  questa  simpatica  testa 
operaia  sì  è  vokno  pensaiv  aindie  alla  benc- 
ft'^onza  :  L,  33^  importo  multe  imposte  dalla 
direzione  ul  personale  nel  1902,    furono    di- 


stribuite cosi:  lire  16,50  all'operaio  infermo 
Saitori  Giovanni,  L.  10  all'istituto  f/V/r/i»aW?, 
L,  1  ad  Ildegonda  Balduchi  abitali  te  in  vi- 
colo 8*'ala  n.  5,  L.  1  a  Luppì  Virginia  via 
Magnani  8,  L.  1  a  Rosa  Aldrìghettì  via  Tubo 
8,  L,  1  a  Barin  Celesta  vicolo  Santo  Egidio  16, 
L.  1  a  Belloni  Angelina  vedova  Botturi  via 
Ponte  Arlotto,  L.  1  a  Sottili  Palmira  via  Gio- 
vanni Acerbi  n,  13,  L.  0,50  a  Scagliarini  Rosa 
vicolo  Scala  ti. 

Negli  anni  decorsi,  ogni  classe  di  operai 
si  portava  nelle  case  chiedendo  il  capo  d'anno, 
E  succedeva  che  in  moltissime  cane  si  pie- 
sen lavano  ti-e  o  quattro  diversi  operai  della 
stessa  ofHrina;  conseguenza  di  (piesto  sUiio 
di  cose  eiTino  jH'otesre  da  una  \Kirte  e  male- 
dizioni dall'altia. 

La  ripartizione  poi  delle  raccolte  fatta  in 
modo  inrtccoroso  era  ingiusta  essendo  lasciate 
da  paj*re  due  classi  di  operai  :  i  fuochisti  e 
4IÌ  acceuilitori  ai  quali    non  toocava    indente. 

Ogni  hanno  era  V  identica  storia.  Ora  in- 
vece si  sono  ac(*ordatÌ  tutti  in  questo  senso  : 
che  il  rac(*olto  delle  niancie  sia  fatto  da  tre 
operai  :  un  luonteur  (che  è  incaricato  di  ri- 
levare il  consumo  del  gaz  mensile),  da  un  ac- 
cenditore e  da  un  fuochista,  col  divieto  as- 
soluto di  insìstere  o  di  chiedere  la  nmncia, 
dovendo  essere  questa  offerta  spontanea- 
mente. 

La  ripartizione  poi  è  fatta  in  egual  mi- 
sura fra  tutti  i  fuonleurs^  fuochisti  ed  accen- 
ditori. 

Cosi  nel  Fan  imo  di  tutti  0  del  signor  Car- 
loni che  ne  fu  il  promotore,  si  crede  di  aver 
eliminato,  se  non  totalmente  ma  in  massima 
parte,  tutti  gli  inconvenienti  e  h-  proteste  che 
sollevavano  tutti  gli  anni  le  mant^i*^  dì  capo 
d*anno. 

E  facessei'o  cosi  tutti  gli  operai  addetti  a- 
gli  stabilimenti,  ufHcì  od  industrie  cittadine!  » 


Un    sostituto    del    carbone    fossile 

—  Il  Journal  of  (ias  Ligìiling  nota  idie  il  sig. 
llutchiii,  della  Coionia  del  Ca|>o,  diede  un'in- 
tejx»ssante  rispost^i  allo  scopo  di  sapere  che 
avverrà  quando  la  riserva  del  carbon  fossile 
di  tutto  il  mondo  sarà  esaurito.  Per  sostituire 
il  cai  lioii  fossile,  si  coltiverà  il  legno  d'euca- 
lipto, disse  il  sig.  Ilutchin,  il  quale  assiciu^a 
cIh.'  mdla  Colonia  del  Capo  costa  meno  lavo- 
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rare  il  terreno  e  piantare  un  bosco  che  im- 
portare il  carbone  per  mare  o  per  teiTa. 

Nel  1882,  i  sigg.  Hutchin  e  Brandis  sco- 
persero che  gli  alberi  d'eucalipto  piantati 
sulle  montagne  nei  paesi  tropicali  forniscono 
perpetuamente  un  legno  combustibile  al  tasso 
di  20  tonnelhite  (peso  asciutto)  per  ettaro  e 
all'anno.  Quando  questo  legno  è  stato  tagliato, 
si  riproduce  da  sé  senz/altra  spesa,  e  costitui- 
sce un  agente  di  riscaldamento  migliore  del 
carbon  fossile. 

P(»rchè  non  si  coltiverebbe  il  legno  da 
riscaldamento,  nei  tropici,  dove,  a  quanto  as- 
sicurano, si  i)otrebbero  produrne  più  di  1^0,000 
tonnelhite  airanno,  cioè  288  volte  il  consumo 
attuale  del  carbon  fossile  in  tutto  il  mondo? 

Secondo  i  sigg.  Hutchin  e  Brandis,  non  c'è 

dunque  da  impensierirsi  per  il  riscaldamento 

dell'avvenire. 

* 

Illuminazione  ad  acetilene  a  Cavur- 
zere.  —  In  questi  giorni,  a  Cavarzere,  fu  fir- 
mato il  contratto  tra  l'impresa  Mayrargues  e 
la  rappresentanza  del  Comune  per  la  pubblica 
illuminazione  a  gaz  acetilene. 

I  lavori  per  il  nuovo  impianto  saranno 
intrapresi  quanto  prima,  cosi  che  nel  maggio 
p.  V.  Cavarzere  avrà  un  sistema  d'illumina- 
zione i)iù  moderno  e  rispondente  ai  desideri 
della  cittadinanza  e  ai  bisogni  del  paese. 

* 

II  gaz  povero  a  Montebellnna  —  Il  1° 

febbraio  vi  fu  una  adunanza  di  cittadini,  con- 
vocata dal  Sindaco,  per  decidere  definitiva- 
mente sulla  nuova  illuminazione  pubblica  e 
privata.  Udita  la  relazione  della  Commissione 
che  si  ei-a  recata  a  visitare  il  nuovo  impianto 
a  gaz  acqua  che  funziona  egregiamente  a  Broni 
presso  Pavia,  si  deliberò  di  adottare  anche  qui 
tale  sistema  di  illuminazione  e  che  essa  sia 
assunta  da  una  società  privata. 

* 

L' officina  elettrica  del  Niagara  di- 
strutta dal  fuoco.  —  Il  Moìming  Post  ha 
da  New-York,  31  gennaio,  che  la  grande  of 
flcina  generatrice  di  forza  elettrica  delle  ca- 
scate del  Niagara  fu  distrutta  da  un  incendio. 

* 

He    :ic 

Oravissima  disgrazia  in  una  offi- 
cina elettrica.  —  A  Molfetta,  il  21  gennaio^ 


nell'opificio  elettrico  Spagnoletti,  un  operaio 
fece  per  mettere  in  moto  la  macchina,  ma 
toccando  un  manubrio  fu  colpito  da  fortissima 
scossa,  cosi  che  stramazzò  a  terra.  Alle  grida 
deir  operaio  accorse  il  figlio  del  proprietario, 
signor  Pietro  Spagnoletti,  il  quale  si  precipitò 
per  soccorrere  l'operaio  invece  di  procedere 
con  la  necessaria  prudenza.  Fatalmente  ciò 
gli  costò  la  vita,  perchè  anche  lui  fu  colpito 
da  una  terribile?  scarica  che  lo  stese  fulminato. 


Scoppio  di  gazometro  ad  acetilene. 

—  Nel  palazzo  municipale  di  Comacchio  è 
scoppiato  un  gazometro  ad  acetilene.  Il  fab- 
bricato soff'ri  molte  avarie  ;  il  sindaco  Pinza 
rimase  ferito. 


* 


Lo  scoppio  del  gazometro  ad  acetilene 
a  Peschiera.  —  Il  7  gennaio  alle  ore  12, 
mentre  l'operaio  Zefflrino  Ordieli  stava  cari- 
cando alcuni  generatori,  uno  di  questi  improv- 
visamente scoppiò 

Si  ignora  la  causa  dello  scoppio,  ma  ge- 
neralmente si  ritiene  che  un  fiammifero  ca- 
duto in  terra  siasi  accidentalmente  accesso 
appiccando  fuoco  al  carburo. 

Alla  detonazione  accorse  il  brigadiere  dei 
carabinieri  Vittorio  Cendron  con  i  suoi  militi, 
che  in  breve  con  l'aiuto  di  alcuni  volonterosi 
domarono  l'incendio. 

Nella  popolazione  regna  un  grande  panico. 


*  * 


ITn  operaio  falminato  dall'  elettri- 
cità —  Genova  il  12  febbraio  ; 

L'  operaio  Carlo  Oriandelli,  venticinquen- 
ne, addetto  allo  stabilimento  Ansaldo  in  Sam- 
pierdarena,  mentre  lavorava  a  riattare  la 
tettoia  del  riparto  modellatori  cadeva  fulmi- 
nato da  una  scarica  elettrica  sprigionatasi 
all'  improvviso  dai  fili  dell'  illuminazione  del 
locale. 


I  beccucci  originali  per  Acetilene  della 
casa  I.  von  Schwarz  di  Norimberga  si  trovano 
solo  dal  signor  O.  Pagenstecher,  Milano 

—  Via  Vincenzo  Monti,  36. 
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CORSO   DEI   VALORI 

DELLE  SOCIETÀ  DEL  GAZ  AVENTI  OFFICINE  IN  ITALIA 
nel  mese  di  Dicembre  1902 


o 

Si 


?3 
o . 


fi  OD 

B  et  0 
^'^^ 
^^         s2 


W  beo 

P4 


NOME  DEI  VALORI 


Corso   dbl  mesi 


più 
alto 


più 
basso 


ultimo 


55.— 

20.000 

500 

lotto  renato 

BenD.-kglio 

00. — 

30.000 

500 

id. 

id. 

22.50 

8.000 

500 

id. 

id. 

22.50 
20.- 

6.000 

500 

id. 

id. 

20.- 
17.50 

— . — 

— 

— 

— 

Boi?so.  cU  Farfgl 


L'Union  des  Oai  : 

Azioni  di  priorità    I.  serie. 


Obblio^azioni 


II.       » 

ll2  OiO  1888 

ll2  OiO  1892 

—    0[0  1896 

0[0  1900 


3  ll2  010 


1065.— 
1079.— 
524.— 
520.— 
497.— 
500.- 
474.75 


1010 

1010 

524 

498 

495 


524 


Boi?so.  di  X/lone 


75.- 

3.000 

— 

lotto  Tonato 

31  Mano 

25.— 

2.400 

— 

id. 

id. 

60.- 

9.000 

500 

id. 

id. 

Gaz  di  Firenze  —  Nuove  azioni.  .  . 
»  di  Verona  —  Az.  da  450  fcs.  pagate 
»  di  Venezia  —  Nuove  azioni  .  . 
>     di  Padova  e  Vicenza  in  liquìdaz. 


1300.-^ 

1300.— 

460.— 

460.— 

799.- 

785.- 

1300. 
460. 


Boi?so.  di  GrÌM:xG^%rr'ek 


16.- 

30.- 

8.282 

600 

lotto  Tonato 

6eDD.-Loglio 

20.— 

5.061 

500 

id. 

id. 

Oai  di  Vapoll: 

Azioni 

Obbligazioni  1892  5  0(0 
»  1893  4  OiO 


240. 
497! 


223.— 
495!— 


240. 
495*. 


Boi?so.  di  Zvondr'O. 


15.88 

187.500 

500 

tolto  Tonato 

Pebb.-ipjsto 

38.75 

375.000 

125 

id. 

6io|r.-Dicem. 



182.380 

— 

id. 

16  Beooaio 

10  «/o 

20.oeo.ooo 

id. 

U  Dicambn 

Cagliari  Limited  .  .  . 
Malta  &  Medn.  Limited  , 
Tuscan  Limited  .  .  . 
Continental  Union  Ltd. 


625 
1525 


3450.— 


575 
1475 


3325.- 


575 

-1475 


-  -3325 


Boi?<so.  di  R^onr^o. 


Tal.  oomio. 
500 


Tal.  Ton. 
500 


1  Loglio 


Società  anglo-romana  del  Gaz 


1034.— 


983.— 


1020  -  25 


Bot^so.  di  1^oi?lrào 


Tal.  oomin. 

TaL  Ton. 

200 

200 





200 

200 

Società  Italiana  di  carburo,  Roma  .     . 
Soc.  Piemontese  del  carburo  di  calcio 


624. 
130. 


644.— 
130.— 


130.— 
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MERCATI  MINERARII  E  METALLURGICI 


(Dalla  Rassegna  Mineraria  del 

r  gennaio  1903) 

GHISA  DI  SCOZIA 

Prezzo  per  contenuti 

per  tonn. 
con  2  o/p  in  più 

PORTO  DI  CARICAMENTO 
più  favorevole  (1) 

N.  1* 

N.  3 

Coluiess 

Oartsherrie 

Scell.  den. 
69.6 
64.- 
63.6 
66.6 
67.6 
(>0.0 
64.0 

67.6 
60.6 
60.8 
66.6 
59.6 
59.3 

Scell.  den. 
59.6 
58.0 

56.6 
58.9 
57.0- 
58.6 

57.6 
56.6 
56.3 
56.6 

55.6     : 

55.3 

Glasgow-Lei th  6  denari    in  più 
»       1  scellino      » 

Calder 

»       2        »           » 

Shotts          

»       3        »           » 

Siiiiiiiierle(*            

»       4        »            » 

Cnnihroe 

Clyde 

(tOVRU      .              

»       5        »            » 
»       6        »           » 
»       2        »        e  6  denari  in  più 

Moiìlvlmid         

»       1        » 

fTiì(*rn''n.riìO(*k;               .     .     . 

»        2        »            » 

I>alinelliiig:ton 

K<^>"1  il  itoli 

»        1        »            » 
»       0        »            » 

Glenjrarnock 

I)almellìiì«4(oiì 

K«'*liiitoii 

Ardrossan,  Troon  6  denari  in  più 

Ayr      1  scellino  in  meno 
Troon 

CARBONI  DI  NEWCASTLE-ON-TYNE 


CoKo  da  fonderla 


(Prezzo  mito  — 

Scellini)  (2) 

Mickley  .        .        ,        . 

.        .     19.6 

1 

Brancepeth     . 

.     21.0 

c; 

arbonl  da  sax 

Old  Garesfìeld 

.     19.6 

New-Peltoii     . 

11.0 

Marleyhill       . 

.     19.0 

Loiidoiiderrv  . 

n.o 

Victoria  Garesfìeld 

.     19.6 

Peltoii     . 

11.0 

Franiwell<rate . 

.     19.0 

Pelaw-Maiii     . 

10.6 

Coweii's  Garesfìeld 

.     19.0 

Lainbtoii 

10.9 

Consett  .... 

.     19.0 

Peareth  . 

ji.o 

South  Medoiiisley  .    .    . 

.     19.0 

Boldoii     . 

ll.O 

South  Garesfìeld    . 

.     19.0 

Miokley  . 

ii.o 

Edmoiidslev    . 

.     19.0 

Holniside 

11.0 

Weardale        .        . 

.     19.6 

Dean's  Priinrose 

10.6 

Carbone  roM<«ile  a  CSenova  (3) 

Burnhope 
East  Poiitop  . 
South  Poutop. 

10.6 
10.6 
10.6 

Cardift-  I 

Newport        .... 

.    da  L.  29.—  a  »).- 
»       27.50  »  28.— 

West  Ix* versoli 
Hebburn. 
Felling    . 
Walker   . 

10.6 
11.0 
10.6 
10.6 

Newcastle     .... 
Best  Hamilton  Splint  . 
Best  Hamilton  EU 

Scozia 

Newpelton,  Holniside,  Town 

>      — . —  »  — . — 
»       23.—  »  23.50 
»       23.-  »  23.50 
7^      21.50  »  22.- 
i  Hill        >      23.—  %  23.50 

Washin^rtoii    . 

— . — 

\V€ildri(l*!^e 



Buone  qualità  da  yam  eono»rlul4'i 

Ruskv  Park da  L.  26.—  a  26.— 

Carboni  da  coRc"^ 

Strangways »       — . —  »  — . — 

Taiifield  . 

.      ll.U 

Coke  Garesfìeld »       38.-  »  39.- 

Mìckley   . 

.    11.0 

Autracite  cobbles.        ...»       44'.—  »  45. — 

Marleyhill 

.    11.0 

»          *!:rossa  ....        »       38.—  »  39.— 

Stella 

.    ll.O 

Biiniliop(» 

.    10.6 

Carlionl  americani  da  «am 

New  BraiK'epeth 

.     10.6 

Perkiiìs,   Worthington,    Medison    da  L.  24.—  a  25.  - 

Kast            » 

.     10.6 

(li  Si  può  car  care  in  altri  porti  mediante  un  supplemento 

South          » 

.     10.6 

di  trasi)()r1u  t^on(»ralni<mte  cominMisato  dal  nolo. 

N  orili          » 

.     10.6 

[2)  La  tassa  di  1  scvllinola  tonn.  è  a  carico  del  compratore 

Consett   . 

.     10.6 
.     10.6 

l3j  Prezzi  por  tonnellata  sul  vagone  Genova. 

A  iotoria  Garesfìeld 



Old                 > 

» 

.     11.0 

Demin  PiKTKO,  gerente  responsabile. 

Weardale 

, 

, 

.  — .— 

Venezia  —  Stab.  Tip.  F 

.  Garzia  &  C. 

Anno  P 


Venezia,  1  Maiìzo  1903 
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IL 


RIVISTA  MENSILE  TEt^NICA  -  INDUSTRIALE  =  COMMERCIALE 

Direttore  Gap.  VITTORIO  CALZATALA 
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COLLABORATORI 


Prof.  Du tt.  Vivias  B,  Lewk«  —  Chimico  —  Sopraiu* 
tondentt*  Capo  rlt'lln  CnqjornzìoiH-  dt*j|'lì  KsftiiHim- 
tori  ìM  i^az  dv\bì  citta  «li  LoiiUrn. 

DoTT.  Ugo  STRArilK  —  i^mtVssoiv  di  rjiimìcji  m'\  Po- 
li tei:  iiiVo  di  Vìotnu». 

DoTT.  G.  MojtEt.Li  t^  UuoF.  E-  CoLusNA  —  iìvì  Labf>- 
rAtorio  dì  riuiiiicn  dot'isniatifH  di4la  II.  Scuolft  di 
npiilii-nzioiié  per  g\ì  ingegneri  ìii  Torino. 

Ikg.  PitiRo  Lanino  —  Redattore  capo  della  Rivista 
Tecnica  l-j  ni  liana  di  Bologiui. 

Ing.  Amoni*^  Hi  k/jo  —  Ispcttore-cMpo  disila  iìhiiinna- 
zionc  pulii >lica  di  Tnriuo» 

Do'i^r.  Arturo  Mìot-atj  —  Professore  di  ehi  mica  nella 
K.  nniversità  ili  Toritio. 

DoTT.  OiToiuNo  hr  XAKDO  —  Professore  dì  ehiniìca 
e  Preside  del  il.  Lsdtnln   Paolo  Snr[)Ì  di  Venezia, 

Do'iT,  Piior.  Mii'iiKLANOELo  ScAViA,  de!  laboratorio  di 
cbiinica  TeenoU>*»iea  del  U.  xMuseo  iuduntriaìe  Ita- 
Uaiio. 

Dt)TV,  Gir.sKiTi':  Bkttaxixi  —  Professore  del  R.  Isti- 
tuto Paolo  Sjirpì  di  Venezia. 

Iko*  Dino  ChiaravuìLIo  —  ln;;e-neri'   iudustrJale. 

DuTT.    Uao  Kui*8i  —  Professore  di  ehioiiea,  Varese, 

Pkof,  B.  a.   Bovi   —  In^fgnere  Indnslriale  di  Torino. 

Ing,  Otj'o  Klempt  —  lng-eji:iiere  ;irayista  di  Dnislniri^. 

Cav.  Isa,  FEtiiiRico  GExrihi  —  Roma  —  Direitore 
della  Società  Aiier  in  Italia. 


Dal  nostro  ilhistic^  (ollahoratoro  Prof, 
ViviAN  B.  Lkvves  del  Ri>val  Naval  Col- 
lege (li  Gr*^eiuvich,  riecnlaiiio  un  suo 
iiiiportaiitissiino  studio  snìVAvreìtire  dei- 
Gaz  di  Carboìi  lussile  e  degli  ailri  Jìiti- 
minanti. 

Appena  Io  avreupj  tradotto,  nv  arrit*- 
^clìiremo  le  pagùiie  dt^i  nostri  prossimi 
numeri;  ed  intanto  ri  st^iitiamu  in  do- 
vere di  |>nrò*ere  pul)I>Iica,nipnto  i  nostri 
rini»*razianieiiti  all'  illustre  Professore, 


AVV\AA/^AAAA^AAA^AAAAAAAA/SA/V^AA/^AA^ 


PARTE    TECNICA 
L'ESTRAZIONE  DEL  CIANOGENO  DAL  GAZ 

Neir  ultima  adinianza  deirAssooiazione  dei 
gazisti  della  Bassa  Sussoaia,  il  si^.  Walther 
Feld,  di  Iloiìisixiguu  sul  Reno,    presentò    una 


comunicazione  iii  cui  poneva  in  rilievo  riiii- 
porfanza  che  i  eianui'i  hanno  assunto  negli 
ultimi  dieei  anni,  siìeeialmeiiie  per  1'  estra- 
zione delPoro,  e  reivava  di  detenninare  le 
eause  per  cui  il  <danogcno  ricavalo  dal  ^az 
non  capiiresenta  t*he  una  parte  relativamente 
esigua  di  qm^lto  domandato  dal  mereato  iUn 
prodotti  ehitnitd. 

Il  Feld  nota  anzitutto  come,  se  si  tien 
{■onto  della  quantità  dei  riamuì  doniaodata 
sul  mereato,  della  produzione  annua  e  del 
contenuto  medio  in  cianogeno  del  gaz  illu- 
minante,  I'  industria  drl  gaz  pu(i'eld»e  agevol- 
nienle  provvedere  da  sola  il  mereato  di  cia- 
nuri. 

Si  osserva  invece  che  i  cianuri  portati  sul 
mercato  sono  per  gran  parfo  prodotti  in  alti*a 
manieia  e  sono  larginneiire  applicati  varii  si- 
stemi sintetici  nei  (|uair  il  cianogeno  è  otte- 
rmto  dairammoniaea  o  dai  i)rodolti  azoiari, 
o  addi  ri!  tura  dall'azoto  atmosferico. 

Tale  incapacità  dell'  industria  del  gaz  può 
derivare  dalle  seguenti  eause: 

1.  L*  estriizione  del  c*ianog(*no    dal    gaz 
riesce  troppo  costosa  ; 

l\  II  (danogeno  <'»  ricavatii  in  una  forma 
poco  i'onoseiuta  [)er  il  consumo; 

3.  I  UK^todi  di    estrazione    sono    imp<M*- 
fetti. 

♦Secondo  il  Feld,  la  inima  di  queste  eaiise 
è  inattiva. 

Sorge  i-osi  il  problema:  in  tpnil  l'orma  de- 
v*  essere  prodotto  il  citUiogeno,  perrliè  una 
id'Heiiia  a  gnz  ne  possit  ririiirre  il  massimo 
protitto  V 

Il  metodo  |)iù  antico  (^onsiste  nell'estrarre 
il  rianogeno  dalle  masse  dcjMn'anri,  lascian- 
do al  caso  la  detcvrminazione  della  quantità 
ricavata.  Metodi  più  i'e(*enti  non  lunmo  tro- 
vato larga  applicazione,  aj>])ai*entemcrite  per- 
chè i  loro  risidtati  non  risposero  alle  prò- 
messe  degli  invciiinri.  Quasi  tutti  questi  me- 


tedi  si  fondano  sulla  formazione  di  conii)Osti 
del  ftMTD  cianogeno,  che  si  ottenj^ono  i)ron- 
tainonti*  e  che  in  forma  alcalina  o  neutra, 
luinno  una  stabilità  superiore  a  tutti  gli  altri 
e  imposti  del  cianogeno,  ecc(>ttuato  il  (*ianuro 
di  mercurio,  mcMitre  in  i)r(\senza  di  acido  sol- 
forico o  di  altri  acidi,  sono  più  stabili  di  esso. 
La  loro  i)roduzione  ò  favorita  dalla  presenza 
di  alcali;  ma  il  de  Vigne,  che  nel  1884 pro- 
pose raggiunta  di  alcali  air  ossido  di  feiro, 
andò  troppo  olti'e,  e  raccomandò  un  utile  ec- 
cesso di  alcali,  coir  idea  che  questo  dovesse 
facilitare  Tassorbimento. 

Nel  1888  Kunlbauch  intuì  la  retta  via,  a- 
doperando  un  liquido  contenente  alcali  ed 
ossido  di  ferro  in  soluzione  o  in  sospensione: 
tale  m(»todo  subì  poi  parecchie»  modificazioni. 
Però  il  concetto  che  allora  si  aveva  in- 
torno alla  natura  del  processo  era  fondamen- 
talmente ei-rato  :  spetta  al  signor  Bold  il  me- 
rito di  aver  dimostrato,  nel  1893,  che  il  gaz 
deve  passare  con  molta  lentezza  attraverso  i 
depuratori,  e  deve  essere  in  precedenza  libe- 
rato dall' ammonia(!a.  L'aver  tenuto  debito 
conto  di  tali  dati  aumentò  tanto  la  percen- 
tuale del  cianogeno  ricavato  nei  depuratori 
ad  ossido  di  ferro,  che  i  metodi  fondati  sul 
])assaggio  del  gaz  attraviM-so  il  liquido  i)assa- 
rono  in  seconda  linea.  La  percentuale  di  2.4 
di  bleu  di  Prussia  nell'ossido  di  ferro  sali  di 
un  colpo  a  10-12,  e  il  cianogeno  estratto  sali 
da  40  a  75  0[o  del  cianogeno  totale.  Per  le 
piccole  ofticine  6  questa  all'  incirca  la  mas- 
sima efficienza  clu»  si  possa  utilmente  rag- 
giungere; però  il  prodotto  si  presenta  in  forma 
poco  favorevole,  per  la  presenza  di  molte 
impurit/i  e  di  solfo.  Dove  si  distilla  più  di  un 
milione  di  tonnellate  di  carbone  all'  anno,  è 
molto  importante  die  il  solfo  e  il  cianogeno 
siano  separati  indipendentemente  1'  uno  dal- 
l' altro. 

La  foi-ma  in  cui  il  cianogeno  può  rica- 
varsi più  vantaggiosamente  è  quella  dei  fer- 
rocianuri  solubili.  Il  Kunlbauch  cercò  di 
metterla  in  pratica,  però  non  ottenne  che 
80  0(0  del  cianogeno,  mentre  il  rimanente 
(20  01o)  ora  rappresentato  da  composti  solu- 
bili. Una  misciela  di  questo  genere  6  meno 
conveni(*nte  di  una  comi)letamente  insolubile. 
Per  questo  il  proce>sso  d(»l  Kunlbauch  ò  stato 
moditìcato  col  fine  di  ottenere  invece  sola- 
mente del  bleu  di  Prussia. 
Descrizione  del  processo  : 
L' idrato  ferrico  per  s6  stesso  non  assorbe 


l'acido  cianidrico  II CN;  ma  quando  è  ri- 
dotto allo  stato  di  idrato  ferroso  per  mezzo  di 
idrogcMio  solfoi-ato  11^  S  (con  separazione  di 
solfo),  comincia  ad  assorbire  il  H  C  N,  for- 
mando Fé  Oy,  (bianco  di  Berlino).  Nello  .st^-sso 
tempo  l' idrato  ferroso  e  l'idrato  ferrico  i)os- 
sono  agire  insieme,  formando  bleu  di  Prussia 
4  FV^  OII\,  +  6  Fc  (OHj  + 
m  li  Cy  :  2  F-7  Cy^j,  +  3(3  Hg  O 

Si  ritiene  generalmente  che  il  solfuro  di 
ferro  Fé  S,  una  volta  formato  (come  nella  va- 
riazione Fé  (0  H),  +  H,  S  =  Fé  S  +  2  H,  O 
(H^  0)  non  possa  assorbire  H  Cy.  Però  tale 
assorbimento  avviene,  sebbene  lentamente, 
in  presenza  di  ossigeno 

0  -I-  Fé  S  +  2  H  Cy  ^  Fé  Cy,  +  H^  0  -f  S 

La  stessa  co^^a  avviene  con  un  miscuglio 
di  Fé  S  e  di  Fé,  (0  H),. 

Di  mano  in  mano  che  cresce  la  percen- 
tuale di  Fé  S,  l'assorbimento  si  fa  più  lento. 
Il  Fé  Cy,  nelle  masse  a  depuranti  è  con- 
vertito in  bleu  di  Prussia  durante  la  rigene 
razione  di  esse.  Le  masse  rigenerate  conten- 
gono tanto  idrato  ferrico  che  idi-ato  ferroso, 
e  possono  senz'altro  assorbire  il  H  Cy. 

Il  Kunblauch  nei  suoi  processi  non  tenne 
j)resente  come  importi  non  cominciare  coU'i- 
drato  ferrico  :  e  lo  stesso  è  a  dirsi  dei  pro- 
cessi derivati  da  quello  del  Kunblauch.  II 
Foulis,  per  esemi^io,  adopera  idrato  ferroso 
precipitato  di  recente,  ben  lavato  e  mescolato 
con  carbonato  di  soda;  ma  questo  esercita 
un'azione»  ossidante,  e  ne  risulta  un  miscu- 
glio di  idrato  ferroso  e  di  idrato  ferrico  che 
forma  circa  20  OIq  di  bleu  di  Prussia  con  circa 
800(0  di  ferro-cianuro  di  sodio. 

4  Fé  (O  H\  +  2  Feo  (OHì^  +  2  Na,  C  O3  + 
24  li  C  N  ...  F(^,  Cy,,  +  Na,  Fé  Cy,  +  2  C  0,  +  22  H,  O 

Per  impedire  la  formazione  del  bleu  di 
Prussia,  occorre  dunque  la  precipitazione  sia 
fatta  fuori  del  contatto  dell'aria,  p.  es.,  in 
un'atmosfera  di  gaz  di  carbone;  operando  in 
tal  modo,  con  nna  quantità  sufficiente  di  car- 
bonato di  soda,  si  ottiene  solamente  del  fer 
ro-cianuro  sodico  solubile. 

Fé  ^0  II:,  +  2  Naj  C  O3  +  6  H  C  N  =  Na,  Fé  Cy^  -f 
4  II2  0  +  2  C  O, 

Se  il  carbonato  di  soda  è  in  quantità  in- 
sufficiente, si  formenV  del  bianco  di  Berlino 
insolubile, 

La  reazione  complessiva  è  la  seguente: 
Fé  SOi  +  3  Na,  CO^  +  (>  H  CN  =  Na^  Fé  Cv^  + 
Na^  S  0^  +  3  Hj  0  4-  3  CO, 
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Dunque  per  ogni  equivalente  di  solfato  di 
ferro  vi  devono  essere  tre  equivalenti  di  car- 
bonato di  soda:  uno  per  precipitare  T idrato 
ferroso,  e  due  per  cooperare  insieme  con  que- 
st'ultimo ad  assorbire  l'acido  cianidrico.  E'  poi 
necessario  aggiungere  un  leggero  eccesso  per 
assicurare  l'alcalinità  della  soluzione,  e  pre- 
venire la  formazione  di  composti  insolubili, 
Se  il  solfato  di  ferro  è  ossidato  si  formerà  una 
corrispondente  quantità  di  bleu  di  Prussia. 

Si  possono  avere  anche  delle  reazioni  se- 
condarie. Se  p.  e.  la  soluzione  di  solfato  di  ferro 
contiene  del  latte  di  calce,  si  avrà  formazione 
di  carbonato  e  di  solfidrato  di  calcio  ;  questi 
però  tenderanno  a  trasformarsi  in  cianuro  di 
calcio,  il  quale  col  solfuro  ferroso  formerà  fer- 
rocianuro  di  calcio  e  Ca  SH  OH.  Però  l'a- 
cido carbonico  contenuto  nel  gaz  tarderà  ad 
alterare  il  normale  svolgimento  del  processo 
impossessandosi  della  base. 

Regole  pratiche  per  i  composti  solubili 
—  La  soluzione  ferrosa  e  la  soda  (o  calce) 
saranno  poste  sul  lavatore  separatamente  ;  il 
miscuglio  deve  farsi  sul  lavatore  stesso,  non 
fuori,  perchè  Taria  non  possa  arrivare  in  con- 
tatto del  precipitato.  L'assorbente  deve  essere 
cambiato  un  po'  alla  volta,  non  tutto  in  un 
t l'atto.  E'  consigliabile  di  usare  latte  di  calce 
o  carbonato  di  soda,  poiché  essi  non  attac- 
cano sensibilmente  il  solfuro  ferroso  Fes,  e 
quindi  non  favoriscono  la  formazione  dei  sol- 
focianuri  o  di  altri  composti  solubili  del  solfo. 
La  calce  è  da  preferirsi  alla  soda,  poiché  la 
prima,  colla  soluzione  di  solfato  di  ferro,  dà 
una  soluzione  di  ferrocianuro  di  calcio  quasi 
pura,  essendo  il  solfato  di  calcio  insolubile, 
mentre  il  solfato  di  soda  è  solubile.  Questo 
vantaggio  compensa  la  relativa  lentezza  della 
reazione.  Di  più  il  ferro  cianuro  di  calcio  può 
essere  usato  direttamente  per  ottenere  i  eia 
nuri  e  i  ferrocianuri  di  soda  e  di  potassa, 
mentre  il  ferrocianuro  di  soda  può  solo  es- 
sere purificato  0  trasformato  in  cianuro  di 
soda  :  perciò  il  sale  di  calcio  ha  attualmente 
un  valore  commerciale  più  alto  di  quello  di 
sodio. 

Composti  insolubili  del  cianogeno  —  Può 
darsi  che  in  certe  epoche  i  composti  insolu- 
bili siano  più  attivamente  domandati  sul  mer- 
cato che  i  composti  solubili:  anche  in  questo 
caso  però  sarà  a  desiderarsi  nelle  officine  a 
gaz  che  il  prodotto  sia  uniforme  e  il  rendi- 
mento in  cianogeno  sia  elevato. 

Nel  caso  accennato  si  dovrà  ancora  pren- 


der le  mosse  dai  sali  ferrici,  in  quanto  questi 
determinano  la  separazione  del  solfo.  Però  si 
dovrà  limitare  la  quantità  di  alcali  ad  un 
equivalente  per  ogni  equivalente  di  solfato 
di  ferro. 

Fé  S  0^  +  Na«  C  O3  -f  Hj  O  =  Na^  S  O4  Fé  (OH  ),  +  [COj 
cosi  la  quantità  di  soda  non  sarà  superiore 
a  quanto  occorre  per  precipitiire  l'idrato  fer- 
roso. Il  lavatore  dovrà  essere  piuttosto  grande, 
perché  il  gaz  possa  trovarsi  sempre  sotto  l'a- 
zione di  materiale  fresco  :  in  caso  diverso, 
r  idrato  ferroso  sarebbe  tosto  convertito  in 
solfuro  ferroso. 

Perdite  di  cianogeno  — Le  perdite  di  cia- 
nogeno sono  dovute  a  due  cause: 

L  Formazione  di    ferrocianuro  di   car- 
bonile ; 

2.  Formazione  di  solfocianuri. 
La  prima  di  queste  cause  ha  un'  azione 
praticamente  trasformabile.  Invece  la  seconda 
può  portare  perdite  di  60  Olo  ed  anche  più. 
Il  dott.  Leybold  ha  dimostrato  come  ciò  sia 
dovuto  alla  presenza  di  ammoniaca  nelle 
masse  depuranti,  poiché  1'  ammoniaca  pura 
produce  una  perdita  di  circa  50  Ojq  del  cia- 
nogeno mentre  la  corrispondente  quantità  di 
solfuro  di  ammonio  porta  la  perdita  di  ì\l\. 
Anche  se  viene  neutralizzata  con  solfato  di 
ferro,  l'ammoniaca  cagiona  una  perdita  e- 
guale  a  quella  derivante  dalla  presenza  del 
solfuro  di  ammonio. 

Ciò  è  dovuto  al  fatto  che  il  solfo  ò  depo- 
sitato allo  stato  nascente,  e  in  tale  condizione 
si  combina  col  (N  H^  vS.,  nascente  (derivante 
dalla  combinazione  di  NHj  Cy  con  FeS),  per 
formare  (NHj)^  S.  L'ammoniaca,  per  un  mo 
mento    allo    stato   di   cianuro,    reagisce    col 
solfuro  (N  Hjj  S3  per  formare  solfocianuro 
2  N  H,  Cy  +  (N  R^\  S.,  =  2  (N  H»  C  N  Si  +  (N  H.^,  S 
Però    il  gaz  non   contiene  (NH,)^  S,    ma 
NHj  HS,  e  quindi  si  ha: 

2  N  H»  H  S  +  Fej  (O  H),  =:  2  Fé  1 0  H-^  + 

(NH^Ìj  S  +  S  +  2  HjO; 

^NH;),  S  +  S  ==  (NH,:^  S.,; 

(N  Ii;)j  S2  +  H  e  N  =  N  IIj  U  S  +  N  H,  e  N  S; 

cioè  in  definitiva  formazione  di  solfocianuro 
d'ammonio,  dovuta  alla  presenza  di^ll'  idrato 
ferrico  che  determina  la  separazione  del  solfo. 
A  ciò  concorre  anche  la  presenza  dell'os- 
sigeno :  infatti 

2NHt  HS  -f  0   :::^  (N  H.i,  S  +   H2  O     I-   S 

(separazione  di  solfo); 

(N  H/ig  S  +  S2  :^  (NH/),  S3 
ìN  H^),  S3  -I-  H  C  xN  +  O  :^  2  N  H^  C  N  S  +  11^  0  +  S 
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Essendo  piccola  la  proporzione  doir  ossi- 
geno nel  gaz,  qnest'  ultima  causa  ha  poca 
importanza  nella  officina  a  gaz,  però  ne  ha 
molta  nei  torni  a  coke. 

Quando  ncHe  masse  depuranti  V  ammo- 
niaca è  neutralizzata  dal  solfato  di  ferro,  pare 
che  si  compiano  simultamente  parecchie  rea- 
zioni. L'  ossido  di  ferro  e  II,>  S  formano  os- 
sido ferroso  e  solfo.  L'  ossigeno  e  11^  S  rea- 
giscono insieme  con  una  certa  energia  in 
presenza  dei  composti  di  ferro  ;  il  solfato  fer- 
roso, si  trasforma  in  solfato  ferrico  e  solfuro 
ferroso,  che  dà  luogo  alla  formazione  di  sol- 
fato ferroso  e  di  solfo. 

U  ammoniaca  del  gaz  si  trova  per  la  mag- 
gior parte  allo  stato  NHi  HS  e  di  (»arbonato 
d'ammonio,  e  ferroso.  Quest'ultimo  agis(*.e 
sull'acido  cianidrico  e  sul  (NHi  ì^  S  i)er  for 
mare  solfocianuro  d'  ammonio,  appunto  come 
vi  fosse  presente  del  solfuro  d'ammonio. 

Nei  lavatori  ad  ammoniaca  non  si  trova 
che  una  piccolissima  quantità  di  solfocianuro 
formato  ;  i  gaz  sono  troppo  diluiti;  quello  che 
vi  si  trova,  deriva  dal  solfuro  di  ferro  e  dal 
solfo  presente  sulle  i)areti  del  lavatore.  Perciò 
il  lavaggio  alFammoniaca  dovrebbe  farsi  prima 
che  il  gaz  incontrasse  composti  di  ferro,  spe- 
cialmente se  il  gaz  contiene  ossigeno.  Una  volta 
scomparsa  Tannuoniaca,  l'ossigeno  non  eser- 
cita influenza  sul  rendinnmto  in  cianogeno  : 
ma  finché  l'ammoniaca  è  pi'csente,  la  perdita 
di  cianogeno  sotto  la  forma  inutile  di  solfo- 
cianuri  6  proi)orzionale  alla  quantità  di  ossi- 
geno contenuta  nel  gaz. 

Il  grande  int(u-esse  è  di  liberare  completa- 
mente il  gaz  dairammonia(*a  e  dai  composti 
di  ammonio  prima  di  farlo  passare  nel  lava- 
tore (contenente  V  idrato  ferroso  precipitato, 
tanto  se  si  vuol  ottenere  il  cianogeno  in  forma 
di  ferrocianuri  solubili,  quanto  se  lo  si  vuol 
avere  sotto  la  forma  di  bleu  di  Prussia  inso- 
lubile. 


In  qnal  modo  si  pnò  ottenere  un  funzionamento  ragionevole 

flal  fiorili  a  Miorle  (I) 

Fi-a  tutti  gli  impianti  d'  una  officina  da 
gaz,  nessuno  es(M*cit.a  tanta  influenza  sulla  ren- 
dita di  essa  quanto  i  forni  a  stoi'te.  La  que- 
stioiK^  che  stiamo  per  trattare  è  dunque  del 
massimo  interesse. 

1  Comunicazione  del  sìy;.  Hiidlcr,  Direttore  n  Ilau- 
rhau,  alla  riunione  del  1902  dei  »::azisti  bavareHi. 


La  perdita  di  calore  subita  da  un  impianto 
di  ris(^aldamento  si  compone  di  tre  parti  : 

L  Del  (*alore  dei  combustibili  che  cado- 
no attiavcM'so  la  grati(*ola  e  vengono  aspor- 
tati nella  pulitura; 

IL  Del  calore  comunicato  all'aria  i 
IIL  Del  calore  che  sfugge  col  fumo. 

P(M'  ciò  che  riguarda  il  primo  punto,  è 
chiaro  che,  indipendentemento  da  un  conve- 
niente scartamento  delle  sbarre  della  grati- 
cola, la  dimensiono  della  graticola  ha  una 
certa  importanza.  Ci  si  accorge  che  la  grati- 
cola del  generatore  ha  una  grandezza  esatta 
quando  i  residui  della  combustione  sono  leg- 
geri e  fini.  Quando  hanno  un  colore  nerastro, 
contengono  ancora  molte  particelle  di  coke 
ed,  in  tal  caso,  si  può  esser  certi  che  la  gra- 
ticola è  troppo  grande.  Secondo  mie  espe- 
rienze, la  gi'aticola  del  generatore  deve  avere 
una  grandezza  da  0,5  a  0,6  mq. 

Per  ridurre  al  minimo  il  calore  comuni- 
cato all'aria,  si  cercherà  da  una  parte  di  man- 
tenei-e,  quanto  più  piccola  è  possibile,  la  su- 
l)erficie  dei  muri  esterni  in  contatto  col  fuoco, 
e  d'altra  parte  si  cercherà  per  mezzo  di  ma- 
teiie  isolanti  ed  abbassando  la  temperatura 
del  generatore,  d'impedire  il  passaggio  del 
calore. 

La  perdita  di  calore  del  generatore  nell'a- 
ria ha  una  i)articolare  importanza  quando  l'a- 
cido carbonico  non  si  risolve  in  ossido  di 
carbonio  perchè  il  focolare  è  ricoperto  da  sco- 
rie. Quest'  inconveniente  si  presenta  spesso 
nei  generatori,  nei  quali  l'acqua  evapora  a 
])rofusione  e  coll'aiuto  del  calore  raggiante 
dalla  graticola.  Il  fatto  si  spiega  nel  seguente 
modo  : 

Quando  il  focolare  non  contiene  scorie,  il 
calore  raggiante  dalla  graticola  ed  il  calore 
dv\  fumo  contribuiscono  all'evaporazione  del- 
l'acqua, mentre,  quando  il  calore  è  meno  vivo, 
il  solo  fumo  vaporizza  l'acqua.  Poiché  le  pri- 
me separazioni  sulla  graticola  avvengono  sotto 
una  possente  evaporazione,  esse  sono  molto 
porose  e  molto  voluminose.  La  quantità  di 
vapore  pi'odotta  prima  che  si  attizzi  il  fuoco, 
cioè  quando  il  focohire  è  abbinato  è  più  scarsa 
e  non  basta  più  a  dare  ai  residui  della  com- 
bustione la  consistenza  porosa,  ed  essi  forma- 
no sopra  le  scoi'ie  più  leggere  delle  croste 
dure  che  crescono  sempre  dalle  pareti  all'  in- 
terno. L'orifizio  tra  le  scorie  superiori  divie- 
ne progressivamente  si  stretto  che  il  coke 
non  copre  più    completamente  la  graticola: 
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Varia  passa  negli  spazi  liberi  e  non  comuni- 
ca la  sua  azione  (carburante  che  alle  scorie 
superiori.  Poichò  nella  distanza  compresa  tia 
questo  posto  e  Torifìzio  di  scappamento,  man- 
ca quasi  sempre  la  necessaria  altezza  di  ca- 
duta, penetra  nel  forno  Tacido  carbonico  in- 
vece dell'ossido  di  carbonio.  Il  generatore  ac- 
cusa cosi  un  calore  bianco,  e  la  temperatura 
del  forno  cala  rapidamente. 

Questo  inconveniente  molto  spiacevole  può 
essere  sicuramente  evitiito  se  si  impedisce  la 
evaporazione  dell'acqua  nel  punto  iu  cui  si 
forma  sulla  graticola  un  impasto  compatto  di 
scorie  ;  in  altre  parole,  procurando  che  i  re- 
sidui della  combustione  si  separino  solo  all'al- 
tezza che  si  può  raggiungerci  attizzando  il 
fuoco.  Per  ciò  6  necessario  che  la  evapora- 
zione dell'acqua  sia  regolata.  Se  si  cir».'onda 
ancora  la  graticola  di  uno  spazio  cavo,  come 
nella  mia  costruzione,  si  evita  TadiMcnza  delle 
scorie  e  si  favorisce  la  formazione  di  un  im- 
pasto poroso  che  può  esser  levato  tutto  d'un 
pezzo. 

Alla  dispersione  di  caloi-e  nell'aria  ester- 
na, bisogna  aggiungere  il  raffreddamento  delle 
storte  mentre  rimangono  aperte  p(U'  la  carica. 
Si  ottiene  un  vantaggio  a  diminuire  il  tempo 
durante  il  quale  l'aria  penetra  nelle  storte,  e 
si  capisce  facilmente  che  una  distillazione  di 
6  ore  dia  migliori  risultati  che  una  di  4. 

Ammettendo  che  occorrano  5  minuti  per 
caricare  e  scaricare  una  storta,  ogni  storta  ri- 
mane aperta,  nel  primo  caso,  20  minuti  al 
giorno,  e  nel  secondo  30  minuti.  Dalle  deter- 
minazioni eh'  io  feci,  risulta  che  con  un  forno 
a  9  storte,  la  durata  di  6  ore  della  distilla- 
zione presenta  su  quella  di  4  ore  un'econo- 
mia dal  9  al  10  7^  di  coke,  e  dell'  1  %  di  fos- 
sile distillato. 

Le  perdite  più  sensibili  subite  dai  forni  si 
devono  ai  gaz  che  sfuggono  alla  combustione. 
Per  diminuirle  si  procurerà  sempre  d'ottenere 
una  combustione  completa,,  si  che  i  gaz  bru- 
ciati non  vadano  perduti.  Ammessa  questa  i- 
potesi,  la  ])erdita  di  calore  dovuta  ai  gaz  che 
sfuggono,  i  quali  sono  conseguenza  della  tem- 
peratura, del  volume  di  gaz  e  della  capacità 
calorifica,  è  accresciuta  anche  dal  calore  la- 
tente del  vapore  d'acqua  contenuto  nel  fumo. 
Dobbiamo  dunque  procurare  di  ridurre  al  mi- 
nimo questi  fattori. 

Da  questo  punto  di  vista,  si  conosce  e  si 
pratica  generalmente  il  raffreddamento  del 
fumo  mediante  un  riscaldamento   preventivo 


dell'aria  combustibile.  Ma  è  meno  conosciuta 
la  differenza  sensibile  che  esiste  tra  un  forno 
nel  quale  l'aria  non  viene  prima  riscaldata. 
Secondo  le  mie  esperienze,  in  un  impianto  a 
rigenei'atore  si  può  ottenere,  con  delle  super- 
fìcie di  ris(*aldamento  in  proi)orzioni  eguali, 
un  aumento  di  calore,  fino  al  67  7o>  l'is^'^il' 
dando  preventivamente  l'aria  primitiva  e  l'a- 
ria secondaria,  più  che  se  si  riscalda  sola- 
mente l'aria  superiore. 

Poiché  le  grandi  superfìcie  di  riscaldamento 
favoriscono  la  produzione  di  calore  dei  gaz 
di  scappamento,  i  generatori  interni  sono  meno 
vantaggiosi.  Rimane  da  conoscere  se  questo 
inconveniente  dei  ricuperatori  interni  sia  com- 
pensato da  una  minor  dispersione  di  calore 
dall'aria  esterna.  In  ogni  caso,  i  forni  a  ge- 
neratori interni  non  diedero  mai  risultati  che 
non  si  potessero  ottenei^e  coi  forni  a  genera- 
tore. Io  preferisco  questi  a  quelli  i)erchò  ò 
comodo  e  facile  fornirli  di  coke  caldo,  e  p(»r- 
chò  intanto  non  lasciano  facilmente  penetrar 
l'aria  fredda. 

Come  il  riscaldamento  preventivo  dell'  a- 
ria,  anche  l'evaporazione  dell'acqua  influisce, 
mediante  il  fumo,  sulla  temperatura  di  scaj)- 
pamento,  si  da  farla  abbassai'c.  Eppure  non 
sarebbe  giusto  attribuire  a  quest'abbassamento 
di  temperatura  una  diminuzione  nella  perdita 
di  calore  prodotta  dai  gaz  che  sfuggono,  poi- 
ché noi  conduciamo  al  camino,  col  vapore 
d'acqua,  e  sotto  forma  latente,  tutto  il  (calorico 
tolto  al  fumo  dall'evaporazione  dell'acqua.  È 
certo,  dunque,  che  dal  punto  di  vista  della 
teoria  pui*a  del  calore,  il  vapore  acqueo  non 
ha  qui  alcuna  utilità.  L'osservazione  seguente 
dimostra  anche  che  esso  è  direttamente  dan- 
noso. 

Ammettendo  che  del  vapore  e  del  fumo  pri- 
vo di  vapore  entrino  a  temperatura  uguale 
nel  generatore,  nel  primo  caso,  indipendente- 
mente dal  (*alore  del  vapor  acqu(*o,  sfuggono, 
per  ogni  chilogramma  di  combustibile,  tante 
unità  caloriche  di  più  contenute  in  calore 
sensibile  dal  vapor  acqueo  ammesso. 

Poiché  neir  usare  la  via  umida,  la  quan- 
tità di  fumo  é  aumentata  dal  volume  del  va- 
pore, mentre  la  quantità  totale  dell'aria  da  ri- 
scaldare preventivamente  rimane  la  st(»ssa, 
non  e'  é  dubbio  che  il  fumo  privo  di  vapore 
si  raffreddi,  mediante  il  riscaldamento  pre- 
ventivo dell'aria,  più  che  quello  che  contiene 
vapor  a(*queo. 

Se  non  teniamo  conto  del  calore  dell'eva- 
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porazione  del  vapor  acqueo  contenuto  nel  fumo 
siamo  obbligati,  con  un  esercizio  umido,  a 
considerare  come  temperatura  di  scappamento 
la  temperatura  esistente  prima  dell'evapora- 
zione dell'acqua  neir  ultimo  canale  del  fumo. 
Questa  temperatura  che  dà  la  misura  della 
pei-dita  di  calore,  ò,  a  parer  nostro,  più  alta 
in  un  esercizio  umido  che  in  un  esercizio  a- 
sciutto,  e  la  quantità  di  fumo  è  aumentata 
dal  volume  del  vapor  acqueo  ammesso. 

Questo  svantaggio  deve  in  qualche  modo 
essere  considerato,  perchè  più  importante  del 
vantaggio  nominato  in  principio  in  favore  del- 
l'esercizio umido,  cioè  che  il  generatore  ha 
una  dispersione  minima  di  calore  mediante 
l'aria  esterna.  Ma  poiché  non  abbiamo  indizi 
sulle  alte  temperature  di  un  eseivizio  asciutto 
di  generatori,  non  possiamo  giovarci  dell'e- 
sperienza suddetta  che  impiegando  la  minor 
quantità  d'acqua  possibile.  Cosi  il  modo  di 
regolare  1'  evaporazione  dell'  acqua  è  facili- 
tato. 

Una  condizione  essenziale  per  ottenere 
delle  basse  temperature  di  scappamento,  è 
quella  di  regolare  convenientemente  la  tem- 
l)eratura  del  forno  sulla  quantità  di  carbone 
distillato.  Ciò  è  fiicile  quando  le  storte  hanno 
una  temperatui'a  ringoiare  ;  ma  al  contrario,  è 
quasi  impossibile  quando  il  calore  è  irrego- 
larmente distribuito  in  lungo  e  in  largo.  È 
dunque  compito  princii)ale  del  costruttore  ot- 
tenere questa  regolarità.  Il  gaz  del  genei-a- 
tore  e  l'aria  circostante  devono  entrare  in 
parti  eguali  in  tutta  la  profondità  del  forno. 

(ili  orifizi  (li  scappamento  dei  gaz  del  ge- 
neratore sono  generalmente  troppo  larghi,  e 
perciò  avviene,  specie  quando  il  generatore 
è  avanzato,  che  entra  più  gaz  nella  metà  po- 
steriori» del  torno  che  nella  anteriore.  Cosi  av- 
viene anche  delle  entrate  d'ai'ia. 

Per  ben  distribuire  l'aria,  l'entrata  deve 
trovarsi  verso  la  metà  del  canale  di  distri- 
buzione. 

Per  evitare  gli  inconvenienti  che  derivano 
dairostruzione  delle  fessure  ad  aria,  bisogna 
evitare  gli  orifizi  verticali  di  uscita,  che  per- 
mettono di  entrare  alla  materia  in  fusione. 
Io  adojìero  da  parecchi  anni,  con  buon  risul- 
tato, r  uscita  orizzontale  nella  quale,  sotto  cia- 
scHin  orifizio  d'aria,  è  collociita  una  superfi- 
cie obliqua  per  lo  scolo  della  materia  in  fu- 
sione nella  fenditura  del  generatore. 

Spesso  ci  si  lamenta  che  la  serie  verticale 
di  storte  nel  mezzo  del  forno  è  molto  più  ri- 


scaldata delle  storte  laterali.  Per  rimediare  a 
questo  inconveniente,  non  e'  è  che  da  riscal- 
dare di  più  ai  lati. 

È  nota,  a  questo  proposito,  l'esperienza  di 
Meidingers,  secondo  la  quale  i  gaz  caldi,  pas- 
sando in  un  tubo  rotondo  verticale  si  raffred- 
dano meno  che  in  un  tubo  schiacciato  ;  essa 
dimostra  quant'  è  importante  far  circolare  i 
gaz  caldi  vicino  quanto  più  è  possibile  alla 
sui>erficie  di  riscaldamento.  Bisogna  osservare 
specialmente  questa  condizione  quando  tale 
sui)erficie  di  riscaldamento  non  e'  è  che  da 
una  parte,  come  nel  caso  dei  gaz  che  discen- 
dono tra  le  storte  esterne  ed  il  piedritto  del 
forno.  Adoperando  delle  superficie  oblique  che 
conducono  il  gaz  verso  le  pareti  delle  storte, 
si  utilizzano  egualmente  le  molecole  di  fumo, 
che  altrimenti  sfuggono  scendendo  lungo  il 
piedritto. 

E  necessaria  una  particolarissima  atten- 
zione per  mantenere  al  minimum  permesso  la 
perdita  prodotta  dall'abbondanza  di  fumo.  E' 
noto  che  questo  minimum  si  ottiene  per  niez 
zo  di  una  combustione  con  una  quantità  d'a- 
ria corrispondcMite  allo  spazio  teorico.  E'  fa- 
cile regolare  secondo  questo  limite  1'  entrata 
delirarla,  poiché  una  mancanza  d'aria  si  ma- 
nifesta immediatamente  con  una  fiamma  az- 
zurra. 

Disgraziaiamente  le  condizioni,  sulle  quali, 
ci  si  può  fondare  per  regolare   l'immissione 
dell'aria,  variano  cost^uitemente  e  distruggono 
la  proporzione  stabilita  per  l'aria  primaria  e 
l'aria  secondaria. 

L'autore  ha  costruito  un  regolatore  del- 
l'ai-ia  superiore,  e  ne  spiega  il  funziona- 
mento. 

Ma  può  anche  accadere  che  ci  sia  un  ec- 
cesso d'aria  nel  fuìno  che  sfugge  e  che  non 
si  possa  evitarlo  con  nessun  meccanismo  re- 
golatore, se  i\sso  deriva  da  poca  impermea- 
bilità della  muratura.  Fughe  tali  non  si  pos- 
sono sempre  evitare,  ma  il  danno  da  esse  pro- 
dotto si  può  Indurre  al  minimìim  facendo  a- 
gire  il  forno  in  modo  tale  che  la  differenza 
di  pressione  tra  i  due  lati  della  parete  di  se- 
parazione sia  diminuita. 

È  noto  che  si  può  far  bruciare  da  un  foi-- 
no,  nello  stesso  spazio  di  tempo,  delle  quan- 
tità eguali  di  coke,  sia  aprendo  completa- 
mente la  valvola  del  fumo,  e  quasi  chiuden- 
do l(^  entrate  d'aria,  sia  sviando  assai  poco 
la  valvola  del  fumo  e  dando  grande  apertura 
all'aria. 
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Nel  primo  caso  avverrà  un  forte  tiraggio 
nel  torno  e  nel  generatore  :  Tarla  esterna  pe- 
netrerà vigorosamente  nel  forno  da  tutte  le 
fessure  della  muratura,  ed  eserciterà  il  suo 
cattivo  effetto. 

Nel  secondo  caso,  al  contrario,  il  tiraggio 
può  esser  molto  diminuito,  perchè  la  diffe- 
renza di  pressione  tra  l'aria  esterna  e  lan- 
terna del  forno  divenga  minima  ed  il  suo 
effetto  nocivo  perda  importanza. 

Per  conseguenza,  bisogna  sorvegliare  co- 
stantemente il  regolatore  del  tiraggio  del  for- 
no, mediante  la  scelta  di  convenienti  orifizi 
d'aria.  A  questo  scopo  si  adopera  il  misura- 
tore di  tiraggio  che  ci  fa  scoprii-e  tutti  i  di- 
sordini del  forno. 

Adoperando  quest'istrumento,  bisogna  ram- 
mentare che  la  sua  azione,  la  quale  esercita 
un  ristringìmento  nei  passaggi  d' aria  e  di 
fumo,  può  esser  varia,  secindo  che  il  ristrin- 
gimento avviene  innanzi  o  dopo  V  istrumento. 
Nel  primo  caso  si  osserverà  un  aumento  di 
tiras^gio,  e  nel  secondo  una  diminuzione  ;  ma 
in  entrambi  la  temperatura  del  forno  si  abbassa. 

Quindi,  perchè  quest'  istrumento  indichi 
in  modo  non  equivoco  i  disordini  deireserci- 
zio,  dev'essere  collocato  in  modo  che  tutto  il 
sistema  di  canali  del  forno  si  trovi  dietro  al 
punto  d'osservazione.  Perciò  conviene  misu- 
rar il  tiraggio  nel  punto  ove  l'aria  penetra 
nel  canale  che  conduce  al  genei-atore. 

Se  si  desidera  aumentare  la  temperatura 
del  forno  con  una  combustione  di  coke  più 
viva  e  più  completa,  si  è  certi  d'ottenere  il 
risultato  voluto  ed  in  questo  caso  il  misura- 
tore del  tiraggio  indica  un  aumento  di  tirag- 
gio corrispondente  alla  maggior  apertura  del 
registro  del  fumo.  8e,  però  il  misuratore  del 
tiraggio  non  indicasse  questo  innalzamento, 
non  bisognerà  attender  molto  per  vedere  se 
la  temperatura  aumenta  ;  ma  si  saprà  subito 
che  il  tiraggio  del  registro  del  fumo  rimane 
senza  effetto  e  che  e'  è  una  ostruzione  in 
qualche  parte  dei  canali  dell'aria  o  del  fumo, 
e  che  bisogna  rimediarvi  senza  por  tempo  in 
mezzo. 

Perchè  un  misuratore  di  tiraggio,  congiunto 
al  canale  dell'  aria  primaria  ademi)ia  al  suo 
ufficio,  bisogna  ch'esso  sia  straordinariamente 
sensibile  ;  poiché,  su  questo  punto,  il  tiraggio 
comporta  al  più  3  nipn.  C'è  quindi,  per  l'os- 
servazione, una  colonna  d'  acqua  cosi  scarsa, 
che  non  si  può  impiegare  il  manometro  a  li- 
quido, per  non  dire  che  il  liquido  evapora. 


Io  costruii  dunque  un  misuratore  del  ti- 
raggio a  secco,  la  cui  parte  mobile  è  l'ala  del 
regolatore  dell'  aria  superiore,  cioè  una  val- 
vola, per  cosi  dire,  senza  peso,  rotante  sul 
centro  di  gravità.  Sul  punto  centrale  dell'ala 
inferiore  si  trova  fissato  un  peso  di  grandezza 
proporzionale  alla  pressione  parziale  esercitata 
dalla  pressione  massima  (tiraggio)  sulla  metà 
dell'  ala  inferiore.  Con  questo  tiraggio  mas- 
simo r  ala  è  orizzontale.  E'  dunque  facile  de- 
terminare con  qual  tiraggio  si  può  raggiun- 
gere la  posizione  orizzontale.  Questo  massimo 
è  di  3  m[m  per  un  misuratore  d'aria  prima- 
ria. Le  indicazioni  di  questo  tiraggio  com- 
prendono quindi  tutto  il  triangolo  dell'  istru- 
mento e  rai)presentano  un  accrescimento  tale 
della  colonna  d'  acqua  che  si  riconosce  im- 
mediatamente la  minima  modificazione  nel 
forno,  grazie  alla  straordinaria  sensibilità  del- 
l' istrumento.  Questi  apparecchi  sono  costruiti 
dalla  casa  Steinle  e  Hartung  a  Quedlinbourg. 

Ora,  se  ci  domandiamo  quale  riscalda- 
mento basti  al  funzionamento  regolare  d'  un 
forno  a  generatore  di  9  storte,  io  chiederei 
dapprima:  Qual  è  il  miglior  modo  di  deter- 
minare il  consumo  d'un  riscaldamento  ? 

Nella  statistica  dei  risultati .  d'  esercizio 
pubblicata  dalla  Società  tecnica  dell'Industria 
del  gaz  in  Germania,  si  oppone  il  peso  del 
coke  prodotto  a  quello  del  coke  bruciato.  Ma 
queste  determinazioni  di  peso  vanno  soggette 
a  tante  inesattezze  che  le  cifre  di  cui  par- 
liamo non  hanno  valore  pratico. 

Io  conosco  due  officine  d'una  eguale  pro- 
duzione di  gaz  che  indicano  nella  statistica 
un  riscaldamento  pari,  mentre  dai  loro  conti 
privati  risulta  che  l'una  vendette  una  quan 
tità  di  coke  tripla  dell'altra.  Tali  inesattezze 
provengono  dal  differente  peso  del  coke. 

Sono  (convinto  che  non  è  possibile  stabi- 
lire un  conto  esatto  fondato  sul  peso,  perchè 
un  volume  di  coke  bruciato  pesa  sempre  meno 
che  uno  eguale  di  coke  venduto.  Bisognerebbe 
dunque  rinunciare  alle  determinazioni  fon- 
date sul  peso,  ed  in  avvenire  indicare  in  etto- 
litri la  produzione,  la  vendita  ed  il  riscal- 
damento. 

DN  GAZOMETi  f^r^^s::, 

inglese,  (*.ompleto,    usato  in  ottimo    stato,  da 
vendersi  o  collocai'si  a  forfait,  tenuta  garantita. 
Materiale  inglese,  teste,  barillctti,  tubi,  torni, 
a  sette  Ritorte. 
E.  G.  Totani  -  2-44  Via  P.  Reale  -  Genova 
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FABBRICAZIONE  DEL  GAZ 

L' nso  dell'ossido  di  ferro  e  della  calce  nella  depurazione 

(Coiiiunioaziono  del  Sij?.  Th.  Lighbody,  all' Associazio- 
ne dei  Gazisti  del  Nord  Inghilterra,  a  Perth,  Lu- 
glio, 1902). 

Non  ho  r  intenzione,  raalf^rado  il  titolo  di 
questa,  comunicazione,  di  presentarvi  un  trat- 
tato scientifico  sulla  depurazione  del  gaz,  ma 
solo  farvi  conoscere  i  risultiiti  giornalieri  di 
esercizio,  ottenuti  coir  uso  combinato  delTos 
sido  di  ferro  e  della  calce. 

Ogni  nostra  depurazione  s'  era  fatta  col- 
Taiuto  della  (*alce  sino  all'anno  1900;  ma  la 
diffi(*.oltà  che  provavamo  a  liberarci  della  cal- 
ce secca,  per  il  suo  vilissimo  prezzo  in  paese 
e  per  mancanza  del  necessario  posto  nell'of- 
ficina, ci  pi-esentò  un  serio  problema.  Mi  ar- 
rischiai ad  adoprare  un  po'  d'ossido  come  e- 
sperimento,  benché  il  nostro  materiale  di  de- 
purazione abbia  sempre  utilizzato  il  suo  mas- 
simo potere  durante  l' inverno,  e  non  sia  fatto 
per  prestarsi  all'  uso  combinato  della  calice  e 
dell'ossido.  Questo  tentativo  aveva  per  iscopo 
di  cercare  il  miglior  modo  di  adoprar  l'ossi- 
do col  materiale  di  cui  disponevo. 

Feci  degli  esperimenti  con  delle  vasche 
alternate  d'ossido  e  di  calce,  cioè  con  una 
prima  vasca  ad  ossido,  una  seconda  a  calco, 
una  terza  ed  ultima  ad  ossido.  Dovetti  ab- 
bandonare questo  metodo,  perchè  la  propor- 
zione di  un  terzo  di  calce  era  insufficiente  a 
ritenere  tutto  l'acido  carbonico,  e  perchè  i 
composti  solfui^ei  raggiungevano  una  cifra 
troppo  elevata  nel  gaz  destinato  al  consumo. 
Invertii  l'ordine  delle  cose  negli  esperimenti 
posteriori,  adoperando  una  vasca  a  calce,  una 
ad  ossido,  un'altra  a  calce.  Questa  disposizio- 
ne era  soddisfacente  dal  punto  di  vista  del- 
l'acido carbonico  e  del  solfuro  di  carbonio  ; 
ma  non  dava  buoni  risult^iti  dal  punto  di  vi- 
sta della  quantità  di  gaz  depurato  in  ogni 
vasca,  e  della  spesa  per  ogni  1000  piedi  cubi 
di  gaz  trattati. 

Metodo  di  esercizio  e  risultati  =  I  miei 
sforzi  versarono  poi  sull'  uso  dell'ossido  e  della 
calce,  nella  stessa  vasca,  nella  proporzione  di 
60  7o  d'ossido  e  40  7o  di  calce,  avendo  cura 
di  disporre  tra  l'ossido  e  la  calce  dei/; ra//rc/. 
Questo  sistema  mi  soddisfece  pienamente  dal 
triplice  punto  di  vista  della  spesa,  della  quan- 
tità di  gaz  depurato  per  ogni  vasca,  e  della 
quantità  di  solfuro  di  carbonio  nel  gaz  depu- 
rato. 


Al  principio  dell'anno  scorso  avevo  rice- 
vuto una  nuova  spedizione  d'ossido.  Devo  dire 
che  quest'oHsido  non  conteneva  una  propor- 
zione d'ossido  cosi  alta  come  quello  dei  pri- 
mi esperimenti  :  esso  aveva  la  seguente  com- 
posizione : 

Idrato  di  ferro  66  V„ 

Materie  organiche  18  » 

Silice  10  » 

Altre  materie  e  perdita    6  > 

Quest'ossido  mi  dimostrò  che  il  valore  de- 
purante dipendeva  più  dallo  stato  di  idrata- 
zione che  dalla  proporzione  d'ossido  di  ferro  ; 
in  altre  parole,  un  ossido  può  contenere  una 
grande  proporzione  di  ferro,  pur  essendo  un 
cattivo  agente  di  depurazione.  Esso  ha  dato 
dei  risultati  soddisfacenti  adoperandolo,  com- 
binato colla  calce,  nella  proporzione  di  60  7« 
d'ossido  e  40%  di  calce.  La  quantità  media 
del  gaz  depurato  da  ogni  piede  cubo  della 
materia  adoperata,  fu  di  7,015  piedi  cubi, 
variante  tra  4.535  e  11.572  piedi  di  gaz  per 
ogni  piede  cubo  di  materia,  secondo  la  quan- 
tità di  gaz  prodotto  nella  giornata.  La  calce 
sola  tratta,  in  media,  piedi  cubi  3,503  per  o- 
gni  piede  di  materia,  variando  tra  piedi  1.889 
e  4.725.  Queste  (*ifre  sarebbero  incompiute, 
se  non  si  stabilisse  il  confronto  della  spesa. 
L'anno  scorso  (1901)  la  depurazione  costò  0,302 
penny  ogni  1.000  piedi  cubi  (circa  un  deci- 
mo di  centesimo  ogni  metro  cubo)  invece  di 
0,942  penny  dell'anno  precedente. 

Il  secondo  punto  di  paragone  è  la  quan- 
tità di  solfuro  di  carbonio  esistente  nel    gaz 
depurato.  È  ben  noto  che  l'uso   della    calce 
sola,  nei  depuratori  di  grande  superficie,   di- 
minuisce, in  proporzioni   notevoli,    il    conte- 
nuto di  soUuro  di  carbonio  ;  ma  non  avviene 
sempre  cosi  nell'  uso  dei  piccoli    depuratori. 
Io  constatai,  nelle  mie  esperienze  personali, 
che  quando  i  depuratori  fornivano  il  loro  mas- 
simo lavoro,  si  aveva  tanto  solfuro  di  carbo- 
nio colla  calce  sola,  quanto  col  miscuglio  delle 
due  materie,  calce  ed  ossido.  La  quantità  me- 
dia di  solfuro  di  carbonio  del  gaz   depurato, 
fu  durante  i  dodici  ultimi  mesi  scorsi  di  gram- 
mi 7,32  ogni  100  piedi  cubi,  con  un  minimo 
di  grammi  4,18  ed  un  massimo  di  grammi  5,87. 
Questi  risultati  si  fondano  su  esperimenti 
settimanali;  ma  non  si  cercò  di  ridurre  la  pro- 
porzione di  quest'   impurità,    perchè    si    era 
molto  al  disotto  delle  prescrizioni  regolamen- 
tari. 
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U  ma  delVaria  per  facilitare  la  depura- 
sione  —  Questa  questione  dà  luogo  a  grandi 
iscussioni.  Io  impie^^aì  fin  dal  principio  1  7o 
"il'aruL,  e  non  trovai  diftìcoltii  a  mantenere  il 
jotere  illuminante  del  gaz,  senza  aver   fatto 
mma  alcun  esperimento  speciale.  Si  tratta  di 
'sapere  dove  dev'essere  introdotta  T  aria,    se 
nel  gaz  non  depurato  od  in  quello  depurato. 
ili  sig.  Menzell,  di  Berlino^  dice  che    il    2  % 
ld*aria  permette  di  depurare,  con  l  piede  cubo 
fdi  materia,  da  12.000  a  15.000  piedi  cubi  di 
]£^az^  prima  ch'essa  sia  esausta,  e  che  sui  2% 
fd'aria,  tre  quarti  restano  nel  gaz  senza  eser- 
citare influsso  nocivo  sul  suo    potere    illumi- 
nante, 

I  II  sig*  Wohl,  di  Giistrow,  ha  utilizzato  il 
3  7o  d'aria  senza  che  avvenisse  riscaldamento 
e  senza  perdita  di  potere  illuminante»  quantun- 
que il  gaz  fosse  caldo  al  momento  in  cui  entra 
va  Taria.  Quindi  mi  pare  che  la  questione  sia 
più  nel  punto  d*  immissione  deiraria,  che  nel- 
l'aria stessa.  È  certo,  sacondo  le  mie  espe- 
rienze, che  nello  scarico  delle  vasche  si  svol- 
ge minor  quantità  di  cattivo  odore,  che  quan- 
do non  si  adopera  aria. 

Devo  aggiungere^  infine,  che  la  quantità 
di  gaz  che  passa  per  ogni  vasca,  du i-ante  il 
dicembre,  è  lungi  dairaccordarsi  col  calcolo 
adottato  generalmente,  qmxndo  si  la  un  nuo- 
vo impianto  ;  e  che  bisogna  scegliere  con 
grande  attenzione  le  dimensioni  da  darsi  agli 
apparecchi  di  depurazione,  quando  si  è  sog- 
getti a  un  grande  consumo  nell*  inverno. 


PROCESSO  PER  FORMARE  ED  INDURIRE 

LE  RETINE  INCANDESCENTI 

Si  sa  che  il  processo  più  generalmente 
usato  per  bruciare  le  retine  consiste  in  una 
fiamma  Bunsen  mantenuta  sotto  forte  pres- 
sione. 

In  una  pubblicazione  recente,  furono  pro- 
poste due  fiamme  che  riscalderebbero  la  re- 
tina interiormente  ed  esteriormente,  mentre, 
d'altro  hito,  si  usa  un  mantice  a  ga^  ed  aria 
per   formare  ed   indurire  la  retina. 

Finalmente,  fu  anche  pi*opusta  la  fiamma 
ossidrica. 

Scopo  del  metodo  in  parola,  dovuto  al 
gig.  Martini  di  Berlino,  è  di  dare  una  buona 
forma  alla  retina  incenerita,  pur  dandole  una 
grande  solidità,  E  Tinto  che  si  può  fare  la  con- 
giunzione separatamente,  esponendo  al  fuoco 


la  retina  bruciata.  In  questo  caso,  avviene 
una  fusione  parziale  della  retina  e  la  materia 
che  la  compone  diventa  dihitabile  per  un 
breve  momento,  ed  in  questo  momento  biso- 
gna darle  la  forma  voluta. 

Ora  se  ci  si  serve  di  alte  temperature, 
il  tempo  durante  il  quale  si  può  dare  una 
forma  alla  retina,  è  eccesivamenle  breve. 

Se  il  processo  di  formazione  avvenne  du- 
rante l'incenerimento,  è  quasi  impossibile 
un'ulteriore  deformazione. 

Bisogna  quindi  adoperare  una  fiamma 
che  uscendo  dal  beccuccio  non  sia  stata 
compressa,  ma  che,  in  combinazione  con  al- 
tri gaz  sotto  una  pressione  regolabile,  si 
possa  innalzare  ad  unaltissima  temperatura 
al  momento  in  cui  avviene  la  fusione  par* 
ziale  della  relina  incandescente. 

Movendo  da  t}uesto  principio,  conviene 
raccomandare  il  metodo  seguente,  per  for- 
mare ed  indurii'c  le  retine. 

La  j'Ctina  è  disposlo  dapprima  sur  un 
appai'ecchio  inceneritore,  la  cui  testa  ha  la 
forma  d'un  beccuccio  Argand  ordinario*  Nello 
spazio  vuoto  intermediario  del  beccuccio  Ar- 
gand penetra,  al  contrailo  l'imboccatura  di 
setaccio  d'un  tubo  d'immissione  di  forma  co- 
nica e  che  passa  un  po'  più  sopra  delForifl- 
zio  del  beccuccio. 

Ora  alimentando  il  beccuccio  Argand  con 
un  gaz,  p.  es,  coli'  idrogeno,  e  la  parte  del 
meccanismo  aperta  nel  mezzo  del  beccuccio, 
con  ossigeno,  e  dirigendo  questo  sotto  pres- 
sione verso  la  fiamma  d'idrogeno  e  la  retina, 
questa  è  inmiediatamente  incenerila,  e  se- 
condo la  pressione  del  mantice  d'  ossigeno 
adoperata,  le  si  dà  la  forma  desiderata. 

È  chiaro  che  Tapparecchio  dev'essere  in- 
ti'odotto,  ])rima  delT  operazione,  nell'  interno 
della  ivtina,  la  quale  può  essere  girata  du- 
rante Fincenerimento. 

Inoltre,  il  tubo  dì  immissione  deirossigeno 
neir  apparecchio  deve  essere  costruito  in 
modo  da  permettere  un'aggiunta  parziale 
d'aria  air  ossigeno  puro,  per  mezzo  d'un'i- 
niezione  al  principio  dell*  incenerimento. 

In  viì'tù  dell'azoto  dell'aria  trasportatovi, 
è  possibile,  fin  dal  principio  dell'  operazione, 
lavorare  coir  alta  pressione  necessaria,  ma 
bi^iogna  regolare  V  aumento  di  temperatura 
con  una  chiusura  progi^essiva  delF  entrata 
d'aria,  cosi  che  alla  fine  non  si  lavori  che 
coir  ossigeno  puro. 

Se,  invece  del  gaz  idrogeno   puro,   ai  a- 
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doperà  del  gaz  illuminante,  si  può  egiial- 
niente  formare  la  retina  ;  non  dì  nirno  è 
pi'eferibilo  adoperare  dell'  idrogeno  puro  per 
evitare  qualsiasi  formazione  di  carburo  di 
torio  molto  nocivo  al  potere  illuminante  del- 
la retina. 


P»  impedire  la  < 


310119  dei  t^bl  dil  gaz 


La  Illuslrirte  Zeitung  fiìr  Blechindustrte 
ne  indica  il  mezzo  semplice  ma  efficace,  il 
quale  consiste  neirintroduzione  d'  un'  estre- 
mità di  tubo  più  largo,  proprio  al  punto  in 
che  la  conduttura  esce  dal  suolo  o  dal  muro. 
Per  una  conduttura  del  diametro  da  Vh  ^^  ^U 
pollice  basta  un  tubo  lungo  da  20  a  BO  cen- 
timetri, del  diametro  di  un  pollice. 

Le  particelle  d'acqua  contenute  nel  gaz 
e  che  lasciando  Tofflcina  hanno  una  tempe- 
ratura di  circa  10  centigradi  si  depositano 
naturalmente  proprio  là  dove  il  gaz  ò  e- 
sposto  al  più  brusco  cambiamento  di  tempe- 
ratura, cioè  air  uscita  dal  suolo.  Se  la  tem- 
peratura esteriore  è  sufficientemente  basì^a, 
l'acqua  deposta  gela  immediatamente  e  chiu- 
de la  conduttura. 

Appena  il  gaz  ha  acquistata  la  tempeia* 
tura  del  tubo  conduttore,  il  depositarsi  dclT 
acqua  e  la  congelazione  cessano,  e  pare  che 
ciò  avvenga  a  poca  distanza  dopo  il  primo 
punto  di  raffreddamento. 

La  congelazione  sarà  perciò  impedita  da 
questa  sezione  di  tubo  intercalato,  che  è 
abbastanza  largo  da  contenere  una  densa 
crosta  di  ghiaccio  e  da  lasciar  passare  libe- 
ramente il  gaz. 

Il  principio  su  cui  si  fonda  questo  nuovo 
sistema  è  già  impiegato  con  buon  successo 
per  le  lampade  dell'  illuminazione  pubblica. 


PARTE  INDUSTRIALE 

L'  emissione   giornaliera  di  gaz 

nelle  piccole  località  della  Svizzera 

La  «  Società  Generale  Svizzera  delTIndu- 
striadel  Gaz»  hacostruito,  neirestate  del  1901, 
tre  piccole  officine  di  gaz  a  servigio  dì  lo- 
calità di  8.000  abitanti  al  più. 

La  più  importante  di  queste  tre   locaUtà 


è  Saint-Imier,  città  di  7,4r>0  abitanti,  situata 

nel  Giura  Bernese,  sulla  linea   dì   Sonceboz- 
Chaux  de  Fonds. 

La  popolazione  Oìscrcita  rindustria  delFo- 
rologeria  ;  V  energia  elettrica  era  già  distri- 
buita nella  città,  e  non  si  potè  accordare  la 
concessione  alla  Società  Svizzera  che  per  la 
fornitura  del  gaz  da  cucina  e  per  le  appli- 
cazioni industriali  ;  un  solo  beccuccio  da  il- 
luminazione è  collocato  in  cucina.  L'  illumi- 
nazione pubblica  sfugge  del  tutto  al  gaz.  Le 
case  sono  tutte  unite,  e  le  tubazioni  poco 
estese  raggiungono  in  tutto  i  5.877  metri. 


("  *  #^  2 

SAINT- IMIER 

^l^  del  eoiiiumo  giornaliero 

fdtìf    Ì3  al   Ì4  febbraio  iQÙ2  —   >?w?.    4WÌ 

In  uno  sjuizio  di  2h  ore,  dalle  7  del  mat- 
tino del  Va  febbraio  u.  s,,  l'emissione  del  gaz 
a  8aint-Iniier  è  salita  a  470  metri  cubi. 

Dalle  7  alle  8  del  mattino,  il  consuino  e 
di  0,9  OiO;  poi  cala  a  4,2  OiO  dalle  9  alle  20. 
La  curva  raggiunge  subito  il  suo  punto  mas- 
simo dalle  11  a  mezzodì,  con  un  consumo  di 
14  li4  0[Q.  Tra  le  due  e  le  3  pom.  non  è  più 
che  deir  1  0|0j  nel  momento  in  cui  il  gaz  ó 
adoperato  solo  nelle  fabbriche  d'orologi.  Dalle 
4  alle  5  è  Fora  in  cui,  in  quel  paesCj  si  pren- 
de il  thè  od  il  cattfej  ed  il  consumo  di  gaz 
H  risalire  la  curva  al  6  0|0.  Dopo  una  nuova 
diminuzione,  poco  importante,  dalle  5  alle  *j, 
Il  consumo  cresce  per  il  pasto  della  sera,  dalle 
6  alle  8,  e  raggiunge  dì  nuovo  il  9  0[0.  La 
curva  scendo  poi  subito,  per  rimanere  inal- 
terata dalle  11  della  sera  alle  5  del  mattino 
con  una  proporzione  media  di  OJl  ©[Dall'ora, 
cho  rapprescnt4i,  per  lo  più,  V  illuniinazìone 
particolare  dell'  officina.  Si  vede  da  tutto  ciò 
che  con  un'  emissione  di  gaz  a  solo  uso  di 
cucina,  il  conif^umo  presenta  delle  grandi  flut- 
tuazioni che  possono  produrre  degli  inconvo 
nienti  nella  fabbricazione. 

Nella  primavera  del  1902,  si  costruì  una 
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tubazioue  di  m.  4,885  di  Imighozza,  destinata, 
a  congìiuigere  il  comune  di  Sanvillier  {L880 
abit.j  all'  officina  di  Saint-Imier* 

La  seconda  offltùna  è  quella  di  Wet2Ìkoii 
(5J00  abiL)j  nel  Cantone  di  Zuri*;o,  ove  il 
consumo  avviene  ben  altrinienti  che  a  Saint- 
Imier.  Wetzikon  ha  un  certo  numero  di  fi- 
lande ed  alcune  officine  metallurgiche,  cosa 
che  permise  alla  Società  di  fornire  il  gaz  per 
una  foi'za  motrice  di  42  cavalli  La  concor- 
renza è  vivissima  colà,  da  parte  di  una  sta- 
zione centrale  per  la  fornitura  dell'acetilene 
e  dell'  illuminazione  elettrica.  L'illuminazione 
pubblica  a  gaz  non  vi  esiste  ancora. 


C-"  *i  n  9  tr  ^ 


Malm 


WETZIKON 
*'/ii  del  i'onsuuio  ^uirtialiero 

La  curva  di  consumo  dalle  7  alle  10  del 
mattino  è  simile  a  quella  di  Saint-Iniier;  poi 
resta  stazionaria  fino  alle  5  pom,  A  quest'ora 
la  inagi^'ior  parte  dt^gli  abitanti  si  servono 
dei  camini  per  bruciarvi  legna  o  carbone^  e 
si  trova  spesso  nel  medesimo  appartamento 
un  caminetto  da  cucina  latto  ad  uso  stufa 
{poGle  cu  poterle).  Questi  apparecchi  sono 
molto  comodi  nell'  ìnvei-no,  e  pochi  abitanti 
si  servono  del  gaz  per  la  cucina  del  mezzodì. 
Nondimeno^  costerebbe  ti'oppo  riaccender  la 
sera  queste  grandi  stufe  ;  cosi  dalle  5  alle  6 
della  sera  si  accende  il  gaz,  tanto  per  cucina 
quanto  per  illuminazione.  In  quest'epoi  a  del- 
l'anno,  la  cui*\^a  raggiunge  il  suo  massimo  di 
11,17  0(0;  a  poco  a  poco  essa  cala  a  9  0i0 
verso  le  9  della  sera,  per  giungere  a  OjHOiO 
verso  r  1  did  mattino,  cifra  che  si  mantiene 
fin  verso  le  5  del  mattino,  per  effetto  d'  uno 
scarso  consumo  d*  illuminazione  jji^lvata. 

A  Wetzikon,  nella  giornata  dal  2^5  al  24 
dicembre  1901,  furono  consumati  395  metri 
cubi  di  gaz. 

Le  abitazioni  di  quella  lof-alità  sono  molto 
disperse,  e  la  tubazione  raggiunge  la  lun- 
ghezza di  m.  16.356;  le  tubazioni  furono  estese 
di  circa  3  chilometri  nel  coi-^o  dell'anno  1902, 


ad  uso  di  un  vicino    comune    di    2,000   abi- 
tanti. 

La  terza  officina,  la  meno  importante,  è 
quella  che  alimenta*  Richtersweil,  comune  di 
4.100  abitanti,  dove  il  massimo  del  consumo 
gioi'naliero  è  raggiunto  il  mattino,  dalle  7 
alle  8.30.  Questa  curva  è  simile  a  quella  di 
Wetzikon  dalle  9  a  mezzodì  ;  poi  essa  rag- 
giunge il  6  0[0  solo  da  mezzodì  all'  1  pom» 


Malia     I^^Hmti  ^oTT^    ^r^ftaret  Maiin 


RICHTERSVVEfL 

%,  del  t'onìiiiino  poriialiem 

(dui  15  al  Hi  feitttrtiht  im/t  —  fm\  ZÌBi 


La  saia,  dalle  6  alle  10,  essa  risale  e  di- 
vien  massima  alle  7,  jicr  discendere  al  mi- 
nimo  verso  le  11  della  sera.  La  cifra  rag- 
giunta nella  notte  dal  15  al  IO  febbraio  è 
eccezion  al  ©j  per  un  ballo  dato  in  uno  dei  prin- 
cipali locali  del  comune, 

Richtersweil  è  un  paese  di  fabbriche,  che 
ha  r  illuminazione  elettiuca  già  da  sei  anni. 
Il  consumo  totale  del  15  febbi^aio  1902  è  stato 
di  24n  metri  cubi  ;  la  tubazione  raggiunge  la 
lunghezza  di  3.904  metri,  e  nella  pr'imavera 
del  1902  furono  impiantati  :1487  metri  di  tu- 
bazioni, per  servizio  di  Wollerau,  vicino  co- 
mune di  1.460  abitanti. 

La  cosa  più  importante  da  notare  in  questi 
impianti,  è  che  nessuna  delle  ti'c  località  <'ì- 
tate  è  discesa  al  consumo  minimo  nelle  oi'C 
dei  giorni  considerati.  A  Thahveil,  che  pos- 
siede pare  un'  officina  da  gaz  da  n  anni,  e  che 
usa  inoltre  T  elettricità,  il  consumo  massimo 
di  un*  ora  è  raggiunto,  tanto  nt*irinverìio  che 
neir  estute,  tra  le  G  e  le  7  del  mattino,  cioè 
al  momento  in  cui  gli  0[ìeraì  cominciano  a 
lavorare  nelle  fabbrìi-ìie. 

Dal  diagi'amma  di  8aint-Imier  si  deduce» 
in  modo  evidente,  che  remissione  special*'  di 
gaz  per  cucina,  da  una  pnrtc,  e  d'altra  ]iarte 
il  consumo  scavile,  obbligano  ad  avin-e  ujia 
tubazione  t^stcsa  ed  una  ccqiaeìtà  gazometiica 
abbastanza  alta.  Bisogna  osservar-e  imdircche 
le  ditìerenze  di  consumo  tra  i    diversi    mciìi 
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deir  anno  sono  si  tenui,  quanto  alla  cucina, 
che  occorrono  in  servizio  quasi  altrettante 
storte  neirinverno  che  nell'estate. 


La 

e  la  sua  importanza  per  T  industria  del  gaz 


Il  «  Journal  fur  Gasbeleuchtung  »  pub- 
blica in  uno  dei  suoi  ultimi  fascicoli  una  co- 
municazione del  dott.  KrUss  sopra  un  sog- 
getto di  grande  e  crescente  importanza  per 
r  industria  del  gaz,  la  misura  dell'  illumina- 
zione. 

Finora  questo  ramo  della  fotometria  non 
fu  coltivato  con  molta  attenzione  dai  tecnici 
gazisti  :  ma,  dato  che  il  gaz  deve  soste- 
nere una  lotta  ogni  giorno  i)iù  aspra  con- 
tro altri  sistemi  di  illuminazione,  è  a  de- 
siderarsi che  venga  intrapreso  e  condotto  con 
diligenza  lo  studio  della  migliore  utilizzazione 
del  gaz  quale  generatere  di  luce,  e  della  mi- 
sura deirilluminazione  —  e  ciò  non  solo  come 
arma  di  difesa  per  pei'mettere  al  gaz  di  man- 
tenere la  sua  posizione  attuale,  ma  anche 
come  un  mezzo  che  gli  dia  modo  di  fare  ul- 
tei'iori  progressi  nell'estimazione  del  pubblico 
e  nella  sua  utilità. 

Mentre  pare  che,  secondo  V  opinione  og- 
gidì prevalente,  sia  per  passare  in  seconda 
linea  il  potere  illuminante  d(4  gaz,  come  mi- 
sura della  sua  attitudhie  a  generare  luce,  la 
misui-a  dell'  illuminazione  deve  acquistare  in- 
teresse ed  importanza. 

Anche  piuma  dell'  era  inaugurata  dall'  in- 
venzione dell'incandescenza  a  gaz,  la  misura 
del  potere  illuminante  e  la  misura  dell'  illu- 
minazione non  erano  i)er  nulla  termini  sino- 
nimi. La  fotometria  uflìciale  ha  il  fine  di  de- 
terminare la  potenzialità  d'illuminazione  in 
certe  condizioni  ristrette  e  nettauKMite  definite 
che  non  sono  sempre  nò  spesso,  quelle  che  si 
presentano  nella  pratica.  Per  esempio,  la  fiam- 
ma di  IG  candele  del  cami)ione  Argand,  ap- 
plicata air  illuminazione  di  una  camera  ordi- 
naria, dà  press'a  poco  lo  stesso  efietto  di  una 
fiamma  a  ventaglio  normale  da  12  candele  : 
ciò  appare  anche  più  evidente  se  quest'ultima 
è  chiusa  in  un  globo  difiusivo. 

La  l'agione  di  ciò  è  ovvia.  La  fiamma 
Argand  dà  il  suo  più  alto  efietto  luminoso 
nella  direzione  orizzontale,  in  cui  esso  è  ap- 
prezzato dal  fotometro,  mentre  la  fiamma   a 


ventaglio  emette  una  maggiore  quantità  di 
luce  verso  il  basso,  ed  ò  appunto  in  questa 
direzione  che,  nell'illuminazione  ordinaria  oc- 
coiTC  rillumuiazionepiù intensa.  Naturalmente 
tale  accidentalità  non  diminuiva  l'importanza 
degli  assaggi  fotometrici  quando  l' illumina- 
zione usuale  (»ra  costituita  dalle  fiamme  or- 
dinarie, dato  che  l'assaggio  aveva  per  fino  di 
determinare  la  potenzialità  relativa  di  illu- 
minazione del  gaz  ;  e  per  questo  i  dati  che  se 
ne  ottenevano  erano  utili  per  scopi  di  com- 
parazione. Ma  col  sorgere  dell'  illuminazione 
a  incandescenza  ha  profondamente  modificato 
questo  stolto  di  cose:  la  determinazione  del 
potere  illuminante  del  gaz  per  mezzo  della 
luce  campione  non  ha  più  nò  una  relazione 
diretta,  nò  una  relazione  indii'etta  chiaramente 
definita,  coli'  eff'etto  luminoso  che  il  consuma- 
tore può  ottenere  coi  mezzi  dei  quali  dispone. 
E'  appunto  questa  considerazione  che  induce 
i  più  avveduti  studiosi  dell'  industria  del  gaz 
a  tenere  minore  conto  della  determinazione 
del  potere  luminoso,  e  ad  attribuire  maggior 
peso  alle  questioni  relative  al  buon  mercato 
del  gaz  e  alla  diff'usione  di  beccucci  efficaci, 
di  reticelle  a  buon  mercato,  ecc. 

Per  tali  considerazioni  si  deve  essere  lieti 
dell'  interesse  ogni  giorno  crescente  che  gli 
ingegneri  gazisti  rivolgono  alla  misura  della 
illuminazione  :  ciò  significa  infatti  che  i  for- 
nitoli di  gaz  cercano  di  soddisfare  le  esigenze 
moderne,  e  di  appoggiare  gli  sforzi  dei  con- 
sumatori a  consumare  il  gaz  efficacemente  ed 
economicamente.  Nei  tempi  passati,  quando 
le  imprese  di  gaz  erano  amministrate  in  modo 
autocratico,  si  credeva  che  fosse  sufficiente 
fornire  al  consumatore  un  gaz  il  quale  avesse 
il  potere  illuminante  stabilito  dai  contratti  e 
dai  regolamenti.  Oggi  invece  con  nozione  più 
chiara  dei  reali  interessi  di  un'  impresa  di 
gaz,  i  desideri  del  consumatore  sono  studiati 
e  tenuti  in  conto  —  come,  per  esempio,  in 
quanto  riguarda  i  mezzi  per  la  manutenzione 
dei  be(*chi  incandescenti. 

S'  ò  cosi  aperto  un  nuovo  campo  nella  mi- 
sura dell'  illuminazione  degli  ambienti  illumi- 
nati a  gaz,  e  nella  creazione  di  tipi  di  illu- 
minazione i  quali  mostrano  al  consumatore 
come  si  deve  procedere  per  ottenere  un'illumi- 
zione  conveniente  ed  economica.  Attualmente, 
e  parlando  in  via  generale,  la  installazione 
delle  fiamme  non  segue  criteri  predeterminati, 
non  ò  guidata  da  regole  fisse.  Il  consumatore, 
privo  di  esperienza  in  materia,  sceglie  spesso 
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un  tipo  di  lampada  brillante  e  di  .irradovolc 
aspetto,  coi  risultato  che  spesso  si  ha  un  po- 
tere luminoso,  abbondante  con  un  effetto  illu- 
minante scarsissimo.  Ciò  perchè  non  è  ancora 
abbastanza  diffuso  il  concetto  che  un'  illumi- 
nazione soddisfacente  non  dipende  tanto  dalle 
esistenza  di  potenti  sorbenti  di  luce,  quanto 
da  un'  opportuna  disposizione  di  alcune  sor- 
genti di  media  forza.  In  fin  dei  conti,  V  illu- 
minazione è  un  fatto  fisiologico,  e  rocchio  è 
sfavorevolmente  impressionato  pure  dal  con- 
trasto che  dà  una  deficiente  quantità  di  luce; 
cosi  che  un  locale  contenente  dei  centri  di 
illumimizione  brillanti  alternati  con  zone  re- 
lativamente oscure  produce  un'  impressione 
meno  gradevole  di  un  locale  dove  vi  sia  un 
potere  luminoso  totale  molto  minoi-e,  ma  senza 
forti  contrasti.  E'  perciò  necessai-io  che  co- 
loro i  quali  sono  preposti  alla  direzione  dell'in- 
dustria del  gaz  studino  la  questione  tanto 
dal  punto  di  vista  teorico  che  da  (piello  pra- 
tico, in  modo  da  poter  mostrare  al  puhlìlico, 
col  ragionamento  e  coir  esperienza,  come  si 
])uò  ottenere  la  più  conveniente  utilizzazione 
del  gaz  come  sostanza  illuminante. 

A  questo  scopo  si  dovrebbe  difibndere 
r  uso  dei  fotometri  cosi  detti  di  illuminazione. 
Di  questi  esistono  già  parecchi  tipi:  fra  i  più 
recenti  e  i  più  perfezionati  sono  da  porre 
quelli  di  Sirumance  e  Abady,  quello  del  dottor 
KrUss  ecc. 

AA>V\AAAAAA/NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

UN  FOTOMETRO 

Per  clclerminare  la  cllMlribuKione  cloUalace 
wenza  Morg^oiiCo  inlerniocliaria  eli  luce. 

Tutti  i  fotometri  adoperati  finora  nella 
pratica  sono  fondati  sulla  comparazione  della 
distribuzione  della  luce  in  un  locale  illumi- 
nato da  una  sorgente  intermediaria  costante. 
Per  esempio,  per  misurare  una  luce  diffusa 
si  adopra  molto  il  fotometro  Weber  con  una 
fiamma  di  comparazione  a  benzina,  di  20m/m 
d'  altezza. 

Ma  non  raramente  si  l'iscontrano  degli 
errori  dovuti  alla  variiizione  della  luce  delle 
sorgenti  luminose  da  misurare,  in  seguito  a 
modificazioni  nella  forza  della  corrente  o 
nella  pressione  del  gaz,  in  modo  che  la  luce 
relativa  cercata  non  esce  abbastanza  viva- 
mente. 

Questa  insufficienza  dei  metodi  fotome- 
trici usuali  si  fa  sentire  specialmente  quando 


si  vuol  determinare  la  distribuzione  della 
luce  in  locali  illuminanti  dalla  luce  diurna 
diffusa,  per  esempio  nelle  sale  scolastiche 
nelle  quali  non  si  tratta  davvero  di  deter- 
minare r  illuminazione  assoluta,  ma  solo  la 
distribuzione  relativa  defila  luce. 

Per  rimediare  a  quest'  inconveniente  il 
signor  Classen  di  Amburgo  ha  costruito  un 
fotometro  fondato  sulla  comparazione  della 
luce  di  punti  diversi  del  locale,  con  quella 
di  un  punto  determinato.  Si  sceglie  quest'  ul- 
timo punto  tra  i  più  illuminati.  Il  principio 
su  cui  fonda  T  apparecchio  è  il  seguente: 

Sur  un  treppiede  solido  sono  fissi  due 
bracci  di  1  m.  di  lunghezza,  giranti  libera- 
mente in  tutte  le  direzioni  :  ognun  d' essi 
porta  innanzi  uno  schermo  bianco.  Uno  degli 
schermi  ò  condotto  ad  un  punto  molto  illu- 
minato, mentre  1'  altro  ò  tatto  girare  in  una 
divisione  in  gradi  leggibili,  comparando,  ad 
ogni  fermata  la  sua  luce  con  quella  dello 
schermo  fisso. 

Per  la  comparazione  fotometrica  si  ado- 
pera un  prisma  Lummer-Brodhun;  in  una 
direzione  si  scorge  lo  schermo  fisso  attra- 
verso a  due  Nicols,  e  neir  altra,  per  una 
disposizione  di  specchi,  e  per  ricompensare 
la  perdita  di  luce  nei  Nicols,  si  guarda  lo 
schermo  mobile  attraverso  ad  un  vetro  affu- 
micato. La  rotazione  di  un  Nicols  indica  di 
quanto  bisogna  diminuire  la  luce  dello  scher- 
mo solido  per  renderla  uguale  a  quella  dei 
diversi  punti  dello  schermo  mobile. 


IL  FUMO  INDIISTBIALE 

Il  fumo,  nelle  grandi  città,  6  una  delle 
cause  principali  dell'  impurità  dell'aria.  I  let- 
tori sono  informati  di  questa  interessante  que- 
stione, che  abbiamo  trattata  specialmente  nel 
nostro  numero  di  settembre  1901,  ove  annun- 
ciammo che  la  città  di  Parigi  si  preoccupava 
molto  attivamente  di  ricercare  i  mezzi  atti  a 
sopprimere  gli  inconvenienti  del  fumo  indu- 
striale e  domestico.  Da  allora  la  questione 
non  è  stata  risolta,  e  da  ogni  parte  si  cercano 
i  mezzi  di  liberarsene.  Si  tratta,  d'  altronde, 
di  combustibile  non  utilizzato,  e  gli  industriali 
stessi  avrebbero  un  grande  vantaggio  a  bru- 
ciar meglio  il  loro  carbone.  Disgraziatamente, 
non  si  è  giunti  ancora  ad  ottenere  la  fumi- 
ilarità.  Si  cercò  d'  imprigionare  il  fumo  alla 
sua  uscita  dai  camini,  in  grandi  camere  con 
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proiezione  d' acqua.  Ma  è  un  sistema  costoso, 
che  diminuisce  inoltre  V  attività  del  focolare. 
Si  tentò  con  migliore  idea  d' iniettare  il  car- 
bone, allo  stato  pulvt^nilento,  nel  focolare. 

Finalmente,  si  esperimentò  i)oco  fa  in  In- 
ghilterra, un  sistema  che  merita  d'essere  co- 
nosciuto, benché  non  ne  sia  determimito  pre- 
cisamente il  vero  valore. 

La  Compagnia  di  trazione  elettrica  di  Pat- 
tìries  esperimentò  questo  metodo  per  la  sop- 
pressione del  fumo  nella  sua  stazione  centrale 
di  produzione  deirelettricità  a  Hidderminster. 
Si  fece  r  esperienza  e  la  si  continua  sul  foco- 
lare d'  una  caldaia  Babcok  e  Vilcox.  I  risul- 
tati parvero  abbastanza  soddisfacenti,  perchè 
si  estendesse  il  procedimento  a  tutte  le  altre 
caldaie. 

Finalmente,  altre  officine,  a  Durham  ed  a 
Winderniore,  se  ne  sei'vono  pure  da  qualche 
tempo.  Queste  sono  buone  raccomandazioni, 
ma  si  rammenti  che  da  novello  tutto  è 
bello. 

U  idea  appare  razionale.  Chi  ha  fumato 
le  sigarette  francesi  e  quelle  d' altri  paesi, 
avrà  notato  (*he  le  une  si  spengono  sempre, 
mentre  le  altre  ardono  da  sole,  anche  quando 
si  posano  distrattamc^ite  sur  un  appoggio  qua- 
hnKpie:  quest' è  il  difetto  della  loro  buona 
qualità.  Per  ottenere  questa  combustione  per- 
fetta, si  mescola  al  tabacco  in  piccolissima 
quantità  un  ossidante,  del  nitrato  di  j)otassa 
0  di  soda.  Questa  sostanza,  che  entra  nella 
composizione  della  ve(!chia  polvere  nera,  fa 
scoi)piettar(»  un  poco  la  sigaretta  e  le  impe- 
disce di  spingersi. 

Si  è  detto  che  ciò  che  riusciva  cosi  ì)ene 
in  questo  caso,  potrc^bbe  aiutare  anche  la  com- 
bustione completa  del  combustibile  dei  foco- 
lari di  caldaia.  Cosi  ci  si  ò  messi  ad  iniettare 
delle  piccolissime  quantità  di  nitrato  nel  car- 
bone fossih»  ili  combustione  con  una  quantità 
d'  aria  conveniente.  Il  (»ombustibile  arde  al- 
lora completamente.  Se  la  combustione  è  per- 
fetta, non  e'  ò  più  fumo,  ed  il  jìroblema  ò  ri- 
solto. 

Il  prezzo  del  nitrato  di  soda  adoperato  6 
torse  di  L.  0.30  a  0.40  per  una  tonnellata  di 
carbone  greggio.  Praticamente,  V  operazione 
non  sarà  costosa.  Eppure  noi  abbiamo  dei 
dubbi  sulla  sua  efficacia.  In  ogni  modo,  la 
prova  ò  facile,  e  tocca  agli  interessati  con- 
trollare il  valore  di  questo  nuovo  mezzo  di 
soppressione  del  fumo. 


Materiale  per  Officine  da  gaz 

CEMENTI  E  MASTICI 

Cemento  'per  giiinture  di  tubi —  Il  gior- 
nale ameiicano  Progressire  Age  dà  la  se- 
guente ricetta  di  M.  0.  Light 

Prendere  del  catrame  vegetale  comune  e 
mescolarlo  con  deirossido  di  ferro  secco.  Que- 
sta composizione  dà  un  mastice  utile  quanto 
il  minio  e  dieci  volte  meno  caro.  Esso  non 
indurisce  altrettanto  rapidamente  ma  è  molto 
tenace,  quand'è  ben  temprato  e  resiste  a  tutti 
gli  effetti  esteriori  comuni. 

Mastice  da  fontaniere  —  Si  adoperò  nel 
porto  di  Brest  per  stagnare  sott'acqua  delle 
fughe  importanti  da  un  serbatoio. 

Si  compone  : 

Resina  comune    60  kg. 
Sevo  40    » 

Calce  viva  0,024  m.» 

Si  fa  scaldare  la  resina  ed  il  sevo  :  quan- 
do il  tutto  è  in  ebollizione,  vi  si  getta  sopra 
la  calce  viva  in  polvere, 

Si  ritira  il  miscuglio  per  mezzo  di  un  cuc- 
chiaio di  ferro,  e  lo  si  mette  nell'acqua  per 
lavorarvi  a  mano  e  farne  in  seguito  delle 
pallottole  come  per  il  mastice  da  vetraio. 

Poiché  questo  mastice  tenuto  all'aria  in- 
durisce compiutamente  in  ventiquattr'ore,  bi- 
sogna dopo  questo  tempo,  metterlo  nell'ac- 
qua calda  per  renderlo  nuovamente  plastico. 

Si  applica  questo  mastice,  come  il  ma- 
stice comune,  mediante  un  utensile  da  ve- 
traio o  colla  mano.  Esso  indurisce  rapida- 
mente sott'ac(jua  e  conserva  la  sua  durezza 
nei  luoghi  dove  non  regna  che  una  tempera- 
tura moderata. 

Mastice  al  litargirio  —  Quando  gli  og- 
getti da  riparare  per  nìezzo  di  un  mastice 
devono  essere  esposti  ad  un'alta  temperatura, 
bisogna  adoperare  un  mastice  al  litargirio 
eh©  resiste  fino  a  800.° 

Si  prepara  questo  mastice  con  del  litargi- 
rio ridotto  in  polvere  impalpabile  ed  asciu- 
gato nella  stufa,  impastato  con  della  glice- 
rina. 

La  presa  è  rapida  e  completa;  non  av- 
viene modificazione  sensibile  di  volume. 

Questo  mastice  è  adoperato  dagli  ameri- 
cani in  tutti  quei  casi  in  cui  altrove  si  fanno 
delle  impiombature. 
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Mastice  per  fessure  —  Si  prepara  un  ma 
stice  eccellente,  per  riparare  dei  pezzi  di  me- 
tallo o  turare  delle  fessure  facendo  un  mi- 
scuglio in  parti  eguali  di  gomma  arabica,  di 
gesso  fino  e  di  limature  di  feiro  con  un  po' 
di  vetro,  il  tutto  sottilmente  polverizzato  ed 
umettato  con  acqua  fino  ad  otteneie  una  con- 
sistenza pastosa. 

Questo  mastice  non  sopporta  né  calore  né 
umidità. 

Mastice  di  ghisa  —  S' indica  con  questo 
nome  una  composizione  di  limatura  di  ferro 
o  di  ghisa,  di  sale  ammoniacale,  di  fior  di 
zolfo,  di  aceto  o  d'acido  solforico.  La  si  ado- 
pera in  tutte  le  officine  meccaniche  per  tu- 
rare le  bolle  dei  pezzi  di  getto.  —  Le  pro- 
porzioni sono  : 


Limatura 
Fior  di  zolfo 
Sale  ammoniacale 
Aceto 


1 
1 
1 


Acido  solforico  :  alcune  goccie. 

Mastice  refrattario  —  Ecco  un  mastice 
che  si  può  adoperare  per  degli  oggetti  che 
vanno  al  fuoco  : 

Biossido  di  manganese         10 
Ossido  di  zinco  5 

Borace  1 

Il  tutto  intriso  con  una  soluzione  di  sili- 
cato di  soda. 

Mastici  diversi  —  Nelle  officine  ogni  capo 
ha  la  sua  formula  di  mastice  ch'egli  dichiara 
la  migliore  :  si  adopera  del  minio  in  polvere, 
della  biacca,  dell'argilla,  del  mattone  franto, 
della  piombaggine,  del  cemento,  della  calce  in 
polvere,  dello  zolfo,  del  borace,  ecc.  Quando 
i  mastici  non  -devono  andare  al  fuoco,  vi  si 
fanno  entrare  delle  resine,  colofonie,  gomme, 
cautchoucs,  olii  di  lino,  ecc.  Gli  acidi  clori- 
drico, solforico,  azotico,  ecc.  devono  essere  a- 
doperati  con  prudenza,  quando  ce  ne  servia- 
mo come  nel  mastice  di  ghisa,  per  agglome- 
rare la  limatura  di  ferro  o  la  limatura  di 
ghisa  ossidandola  rapidamente. 


I  beccucci   originali   per  Acetilene   della 
casa  I.  von  Schwarz  di  Norimberga  si  trovano 
solo  dal  signor  O.  Fagensteclier,  Milano 
-  Via  Vincenzo  Monti,  36. 


OSSERVAZIONI  PRATICHE  AMERICANE 

relative  all'  Industria  del  gaz 

Al  decimo  Congresso  annuale  della  <  Pa- 
cific Coast  Gas  Association  »  fra  le  altre  os- 
servazioni pratiche  relative  all'industria  del 
gaz,  furono  presentate  le  seguenti  : 

N.  1.  Nel  gennaio  1902,  durante  una  ge- 
lata straordinaria,  si  osservò  che  la  campana 
di  un  nuovo  gazometro  articolato  che  aveva 
la  vasca  di  ferro  quasi  del  tutto  interrata, 
non  s'abbassava  quando  estraevano  il  gaz 
e  non  si  alzava  quando  ne  fabbricavano.  Ciò 
avv(»niva  perchè  s'era  formato  uno  strato  di 
ghiaccio  su  tutta  la  superfìcie  interna  della 
vasca  e  le  puleggie  di  frizione  erano  immor- 
se nei  blocchi  di  ghiaccio.  Fu  tutto  inutile 
spezzare  il  ghiaccio  alla  superfìcie,  ed  espel- 
lerlo, finché  non  si  ricorse  al  vapore  intro- 
dotto per  mezzo  di  un  tubo  quanto  fu  possi- 
bile vicino  alle  puleggie.  Bisognò  continuare 
questa  operazione  per  tre  giorni,  aiutandosi 
con  delle  lunghe  aste  a  scalpello  per  rimet- 
tere in  movimento  la  campana. 

L'autore  conclude  chiedendo  in  qual  modo 
si  potrebbe  impedire  il  ripetersi  di  questo  in- 
conveniente. 

N.  2.  Una  forte  esplosione  ed  una  viva 
luce  nel  cielo  sopra  l'ofHcina  del  gaz.  La  cam- 
pana del  gazometro  era  abbassata  e  mostra- 
va un  gran  foro  dove  il  gaz  continuava  ad 
ardere.  Chiuse  le  valvole  d'entrata  e  di  u- 
scita,  si  riusci  a  soffocare  le  fianime  con  una 
coperta  bagnata.  La  calotta  della  campana, 
vicino  al  passo  d'  uomo  presentava  un  foro 
di  piedi  18  X  8. 

Non  avendo  a  propria  disposizione  del 
ferro  del  calibro  n.  10,  o  n.  12,  si  dovettero 
adoperare  dei  fogli  n.  16  di  3  X  6  pollici  che 
furono  ribaditi  insieme.  Si  tagliarono  due  fori 
a  mano,  e  si  praticarono  nei  bolloni  dei  fori 
di  Vi6  ^^  pollice  a  distanza  di  due  pollici 
tutt'  intorno.  Si  posò  poi  la  placca  sul  foro  e 
si  segnarono  i  fori,  che  fuiono  praticati  nella 
calotta  con  un  punzone  da  calderaio. 

Si  mise  allora  a  posto  la  calotta  con  una 
guarnizione  di  amianto  ed  uno  strato  di  mi- 
nio, circondando  i  bolloni  di  filo  di  amianto 
e  s'inchiavardò  ermeticamente.  I  fori  a  mano 
furono  poi  tappati  con  un  pezzo  di  ferro  ed 
una  chiavarda,  come  si  tura  un  foro  a  mano 
in  una  caldaia. 

Questo  lavoro  fu  terminato  all'  una  e  mez- 
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za  della  notte,  e  si  cominciò  a  fabbricare  del 
gaz  ed  a  riempire  la  campana,  ma  quest'ope- 
razione non  fu  terminata  prima  delle  4  e 
mezza,  e  non  fu  distribuito  il  gaz  alla  città 
che  a  giorno  verso  le  7. 

Fu  scoperta  più  tardi  la  causa  dell'esplo- 
sione, in  una  capsula  di  cotone  fulminante, 
di  modello  grande,  ritrovata  fra  gli  utensili. 
Furono  trovati  anche  dei  pezzetti  di  sacchetti 
di  polvere  sparsi  nel  cortile  e  due  altre  cap- 
sule conficcate  nel  suolo,  che  per  caso  non 
esplosero. 

Senza  contare  la  perdita  di  20,000  piedi 
cubi  di  gaz;  la  riparazione  dei  danni  costò 
circa  15  dollari. 

N.  4.  Osservazione  interessantissima  ed  i- 
struttiva  di  un  Direttore  di  officina  che  la- 
vorò per  48  ore  come  fuochista  nella  sala  di 
distillazione. 

I  fuochisti,  due  apparecchiatori,  e  il  con- 
servatore dei  beccucci  Auer  aveano  doman- 
dato un  aumento  di  stipendio,  concedendo  al 
Direttore  un'ora  per  la  risposta  decisiva,  un 
tempo  di  riflessione  sufficiente  per  un  gazista, 
è  naturale.  Ma  egli  col  soprastante  ed  altri 
che  non  avevano  scioperato  entrò  nella  sala 
dei  forni  pochi  minuti  prima  del  cambiamento 
di  squadra  cioè  alle  5,45  pom.  Non  c'era  che 
un'ora  per  apparecchiarsi  al  nuovo  lavoro,  e 
benché  il  relatore  non  avesse  mai  provato  a 
caricare  od  a  scaricare  le  storte,  quando  ii 
soprastante  ebbe  aperta  la  testa  della  storta 
egli  prese  1'  uncino,  lo  ingaggiò  nella  storta, 
conficcando  le  punte  nella  carica,  e  tirava; 
ma  la  carica  non  voleva  uscire.  Tirarono  in 
due  ;  al  primo  colpo,  fu  poco  il  coke  scari- 
cato ed  anche  l' uncino  scivolò  più  volte  sulla 
porta.  Più  tardi,  ad  una  nuova  carica,  tutto 
il  carbone  non  andava  già  per  la  sua  via, 
ma  finalmente  si  fabbricò  del  gaz,  sebbene 
la  resa  fosse  un  po'  inferiore  alla  solita. 

Dopo  quarant'oi-e  si  assumevano  nuovi  o- 
perai,  ed  il  relatore  si  vanta  della  sua  vitto- 
ria, ma  chi  sa  se  1'  avrebbe  sostenuta  per 
più  di  quarantott'ore  ? 

RESPONSABILITÀ  IN  CASO  DI  ACCIDENTI 

deriirati  dalle  ftiglie  di  ^bb 

Una  serie  di  accidenti,  prodottisi  succes- 
sivamente in  poche  settimane,  in  Francia, 
suggerì  all'ing.  Jouanne,  il  noto  Direttore 
della  Rivista   «Le  Gaz»    l'idea    di    trattare 


questa  questione,  per  far  risaltare  i  rischi  ai 
quali  sono  esposti  i  proprietari  di  officine  da 
gaz,  e  per  richiamare  la  loro  attenzione  sulle 
misure  preservatrici  da  prendere,  per  atte- 
nuare, quant'è  possibile,  le  conseguenze  della 
loro  responsabilità. 

Questi  pericoli  sono  tanto  più  temibili,  in- 
quantochè,  nella  maggior  parte  dei  casi,  gli 
accidenti  provengono  da  circostanze  affatto 
impreviste,  che  sfuggono  completamente  al- 
l'azione personale  del  direttore  dell'officina,  e 
più  ancora  a  quella  del  direttore  di  Compa- 
gnie residenti  a  maggiore  o  minor  distanza 
dai  luoghi  ove  avvengono  i  fatti. 

Ecco  il  direttore  di  una  Compagnia  ga- 
zista, tranquillo  nel  suo  ufficio,  a  Parigi  o  al- 
trove, apprende  all'  improvviso  che  la  sua  re- 
sponsabilità personale  è  compromessa  perchè 
—  per  un  concorso  di  circostanze  prodottesi 
assolutamente  a  sua  insaputa  —  un  accidente 
mortale  sarà  stato  prodotto  da  una  fuga  ap- 
parsa inopinatamente  nella  tubazione  d'  una 
delle  officine  appartenenti  alla  sua  Compagnia. 

Notiamo  bene  che  nella  maggior  parte  dei 
casi  gli  operai,  che  sono  talvolta  le  prime 
vittime,  ricevettero  delle  istruzioni  che  avreb- 
bero dovuto  farli  agire  colla  prudenza  e  la 
circospezione  che  sono  loro  raccomandate,  ma 
delle  quali  spesso  non  fanno  conto.  E  la  re- 
sponsabilità ricade  sul  padrone. 

Negli  ultimi  giorni  di  dicembre,  nell'offi- 
cina di  Montreuil-sous-Bois,  avvenne  uno  scop- 
pio fortissimo,  che  feri  gravemente  tre  ope- 
rai e  procurò  dei  gravi  danni  accompagnati 
da  un  principio  d' incendio.  Ecco  il  racconto 
fattone  dal  Petit  Jowmal: 

«  Tre  operai  erano  occupati  nella  camera  detta  dei 
motori,  a  saldare  un  tubo  maestro,  quando  avvenne 
una  violonta  esplosione  che  mandò  in  aria  le  porte  e 
6  finestre  ed  infranse  una  parte  del  materiale. 

«  Al  rumore  dello  scoppio,  simife  ad  un  colpo  di 
cannone,  accors<»TO  il  direttore  ed  il  personale  dell'of- 
ficina. 

«  Ogni  cosa  era  demolita  nella  camera  dei  motori, 
ed  il  fuoco  s*era  spiegato,  minacciando  di  distruggere 
ciò  che  r esplosione  avea  risparmiato. 

«  Si  credette  dapprincipio  che  i  tre  operai  fossero 
riusciti  a  fuggire.  Ma  tosto  si  scopersero  stesi  a  terra 
e  senza  segno  di  vita. 

<  Mentre  che  parecchi  dei  loro  camerati  li  trasporta- 
vano fuori,  altri  si  opponevano  alle  fiamme  e  riasci- 
vano  a  vincerle  prima  che  arrivassero  1  pompieri. 

«  I  danni,  coperti  da  un* assicurazione  risalgono  a 
parecchie  migliaia  di  lire. 

«Intanto  i  feriti  poterono  venir  rianimati  dai  me- 
dici chiamati  a  curarli.  Tutti  tre  hanno  delle  scotta- 
ture alla  faccia  e  alle  mani  :  si  lamentano   inoltre  di 
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dalori  interni^  cosa  spìegfiibilisfiitna  giacché  furono  sca- 
gliati con  viiilenzft  contro  la  parete.  Dopo  curati p  fu- 
rono portati  alle  loro  caae  in  uno  stato  grave,  sebbe* 
ne  non  pericoloao. 

f  L*  inchiesta  npcrta  dal  sìg.  Eou^selot^  commissa* 
rio  dì  polizia,  iiori  pernitUte  ancora  di  stabilire  eaat* 
tainence  la  eausa  deUo  scoppio.  Si  supponi^  intanto 
ehe  Sì  fosse  prodotta  una  fu«;a  alla  giuntura  del  tubo 
che  gli  operai  stavano  saldando,  o  che  il  gaz  sfuggito 
si  sìainfìammato  e  sia  esploso  al  contatto  di  un  motore  ». 

Noi  non  cessei^emo  di  ripetere  che  Tatten- 
zione  e  le  precauzioni  non  sono  mai  troppe 
qnando  si  eseguiscono  lavori  capaci  di  pro- 
durre fughe  di  gaz,  sia  nelT  interno  di  un'of- 
ficina, sia  sur  una  tubazione^  sia  neirinlerno 
delle  case. 

Disgraziatamente,  l' incuria,  1*  imprudenza 
e  Uilvolta  r  ignoranza  degli  operai  fanno  che 
costoro  scherzano  col  pericolo,  spet^ialmente 
quando  non  sono  sotto  sorveglianza  di  un 
capo  di  cantiere  serio  ed  esperto.  E  chi  su- 
bisce sempre  il  contraccolpo  di  queste  im- 
prudenze o  negligenze  degli  operai  ?  Eviden- 
temente  la  Compagnia  proprietaria  deir  offi- 
cina, su  cui  ricade  la  responsabilità,  come 
dicevamo  poc'anzi. 

Fra  i  gravi  accidenti  che  possono  produr- 
re conseguenze  terribili  dal  punto  di  vista 
delle  responsabilità,  bisogna  segnalare  le  fu- 
ghe di  gaz  che  si  producono  oelìc  tubazioni, 
in  vicinanza  d'  una  casa  i  cui  muri,  ad  una 
certa  profondità  nel  suolo,  presentino  delle 
fessure  o  degli  orifìci  qualunque,  capaci  di 
lasciar  penetrare  le  filtrazioni  di  gaz  nel  sot- 
tosuolo e  di  ih  nel  pianterreno  della  casa* 

Io  ebbi  roccasione  di  esser  chiamato  (*ome 
perito  in  una  occasione  tale^  in  seguito  ad 
un  caso  di  asfissia  cagionato  da  una  filtra- 
zione di  gaz  dal  sottosuolo  di  un'abitazione, 
in  una  località  del  dipartimento  Seine-et-Oise, 
U  direttore  della  Compagnia  comparve  da- 
vanti al  tribunale  di  Pontoise  sotto  T  imputa- 
zione di  omicidio  per  imprudenza,  e  se  il  mio 
rapporto  potè  contribuire  ad  evitargli  la  pri- 
gione, dalla  quale  era  minacciato,  fu  condan- 
nato, nonostante,  ad  una  fortissima  indeimità, 
sebbene  non  avesse  potuto  personalmente  pre- 
vedere né  impedire  Faccidente  prodotto  da 
un  caso  disgraziato. 

Avvennero  recentemente,  a  Beaumunt-sur- 
Oise,  due  casi  di  morte  per  asfissia  imputati, 
come  quello  or  ora  citato,  ad  una  fuga  di  gaz 
nella  tubazione.  La  famìglia  delle  vittime  ha 
intentato  al  pi^oprietario  deirofflcina  un  pro- 
cesso attualmente  sub  judice  davanti  al  Con- 
siglio di  Prefettura  della  Seine-et-Oise, 


Pure  ad  una  filtrazione  di  gaz  nel  sotto- 
suolo di  una  abitazione  si  deve  laccidente 
del  22  novembre  a  Foix,  del  quale  il  Moni- 
teur  de  l'Ariège  dette  relazione  nei  seguenti 
termini  : 

•  Un  violento  scoppio  di  gaz,  prodottosi  nel  quar- 
tiere Saint-Vincent,  commosse,  sabato  sera,  ia  città  di 
Foix. 

•  Una  fuga  esisteva  nella  tubazione,  il  gaz  invase, 
per  una  fessura  il  pianterreno  di  un»  casa  abitata  dal 
sig.  Gendre,  capo-ufficio  delle  imposte  indirette. 

«  Entrata  nella  stantia  la  fiig.a  Gendre  con  un  hi- 
me,  avvenne  lo  scoppio.  La  signora  slanciata  violente- 
mente contro  la  parete,  che  si  sfondò,  cadde  priva  di 
sensi  in  mezzo  alle  macerie  ed  ai  mobili  infranti. 

«  La  porta  che  dava  sulla  strada  fu  slanciata  sul 
lastricato  ;  i  vetri  ed  i  telai  delle  case  vicine  furono 
ridotti  in  briciole. 

«La  signora  Gendre,  gravemente  scottata  al  viso  e 
alle  mani,  ricevette  deUe  contusioni  in  tutto  il  corpo, 
e  versa  in  grax^e  stato.  Parecchie  altre,  persone  furono 
colpite. 

«Nel  vicinato,  vetri,  porte,  vasellame,  subirono  il 
contraccolpo  dello  scoppio  ;  muri  interni  ed  esterni  ri- 
masero fessi  \  dei  mobili  si  spostarono  ;  fu  come  un 
terremoto.  Fino  a  100  metri  all'  intorno,  i  vetri  delle 
case  s'  infransero  col  rumore  stridulo  e  cnstallino  di 
un  bicchiere  rotto. 

«  Una  prima  o  rapida  Btìma  calcolò  i  danni  a  35 
mila  lire. 

n  Lunedi  davanti  al  .sig.  Biilier  presiilente  dtd  Tri- 
bunale, si  presentò  Ìl  sig.  Ganbert  per  i  dannegfgiati 
contro  la  Compagnia  del  gaz  d' illuminazione  della 
città  di  Foix,  contro  ìl  sindaco  della  città  di  Fuix, 
neha  sua  qualità  di  sindaco,  e  la  Compagnia  d'Assicu- 
razioni «Union  »,  rappresentata  dal  sig.  Abat»  per  far 
verificare  e  constatare  come  e  per  quali  cagioni  si  è 
prodotta  respìosione,  quali  danni  furono  «ubiti  da  cia- 
scuno dei  danneggiati  e  quali  misure  urgenti  sono  da 
prendere  per  salvaguardare  ì  loro  mobili. 

«  I  difensori  erano  rappresentati  dal  sig.  Dumas, 
La  Compagnia  V  «  Union  »  fu  autorizzata  ad  assistere 
alla  perìzia  fatta  dal  sig.  Dewigny,  costruttore  d*otìi- 
cine  da  gaz,  abitante  a  Tolo^ia,  o,  in  sua  assenza,  dal 
sig.  Mazelinc  abitante  nella  stessa  città  ;  il  nig.  Izac 
architetto  a  Pamìers  ed  il  8ig.  Fontanìer  ark:bitetto  a 
Tolosa. 

•  Fu  dato  att«  dell'  intervento  della  Compagnia 
r  «Union»,  ed  in  conseguenza  rigettata  la  domanda 
di  rinvio  a  nome  di  quest'  ultima. 

«II  sig,  Bulier  ordinò  resecuzione  provviioria  del- 
r ordine,  vista  V  urgenza^  nonostante  l'appello. 

«  Gli  amministratori  della  Compagnia  del  gaz  di 
Foli,  la  cui  sede  sociale  è  a  Bordeaux,  son  venuti 
per  istudiare  la  situazione  in  cui  re.splo«Ìone  pose  la 
Compagnia»  e  decidere  sui  provvedimenti  neces- 
Barii  * . 

Avvenimenti  tali  meritano  certamente  di 
attirare  rattenzione  dei  conduttori  delle  Offi- 
cine, sul  modo  di  evitare,  o  almeno  di  atte- 
nuare le  conseguenze  della  responsabilità  ci- 
vile da  cui  sono  minacciati    e  di    difenderai 
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(lai  pericoli  ai  quali  si  trovano  esposti  in  caso 
di  accidenti  di  questo  genere.  Ti*a  i  mezzi 
preventivi  da  adoprare,  il  più  eificace  è  TAs- 
sicurazione  speciale,  se  la  Polizza  tìrmata 
non  raniinette  già,  dal  doppio  punto  di  vista 
degli  accidenti  che  colpiscono  le  pei'sone,  e 
dei  danni  prodotti  agli  immobili,  in  causa  di 
fughe  di  gaz  che  producano  esplosioni  o  casi 
di  asfissia.  E  probabile,  se  ci  si  dà  la  l)riga 
di  rileggere  le  Polizze  d'assicurazione  ante- 
riormente contrattate,  che  si  trovi  su  questo 
argomento  una  lacuna  che  bisogna  colmare  ; 
e  se  io  richiamo  oggi  su  di  essa  l'attenzione 
dei  conduttori  di  officine,  lo  fo  perchè  appro- 
vo pienamente  i  consigli  che  in  una  recente 
circolare  diede  il  sig.  Ponjade,  il  quale,  pur 
predicando  evid(»ntem(Mite  prò  domo,  fece 
opera  utile  nel  segnalare  quanto  son  gravi  i 
pericoli  cui  può  trovarsi  esposto  ogni  prò 
prietario  d'officina  da  gaz. 


SVILUPPO  NEI,  MOTOEI  A  QM. 

È  con  vero  compiacimento  che  pubblichia- 
mointegralmente  la  seguente  lettera  mandataci 
dair  egregio  nostro  al)bonato,  il  cav.  Achille 
Olivieri,  Sindaco  di  Cavazuccherina,  noto  in- 
dustriale, che  fu  forse  il  primo  che  nel  Ve- 
neto, o  per  lo  meno  nella  Provincia  di  Ve- 
nezia, adottò  i  motori  a  gaz  povero. 

E  tanto  più  grande  6  la  nostra  compiacenza 
inquantochè  il  sig.  Olivieri  dovrebbe  esser 
un  avversario  accanito  dei  motori  a  gaz  povero 
giacchile  Egli,  ignaro  in  allora  di  tali  appa- 
recchi, (*bbe  per  rimi)iant()  fattogli  dalla  Ditta 
fornitrice  a  subire*  tali  t*  tante  noie,  che  chiun- 
qu(*  altri  si  sarel)l)e  scoraggiato  ed  avi't^bbe 
cambiato  sistema. 

Ma  da  vero  ed  intelligente»  industriale,  che 
convintosi  facilmente,  che  migliore  e  i)iù  conve- 
niente sistema  del  motore  a  gaz  non  si  può 
trovare  per  la  forza  moti'ice  ila  dove  non  vi 
sono  foi'ze  idrauliche)  el)be  a  studiarlo  in  tutti 
i  suoi  dettagli,  ])(M*  levargli  quei  difetti  che 
sono  ingeniti  sp(H*ialmcnt(»  in  un  primo  im- 
pianto (li  qualsiasi  sistema. 

«  E(jrrfjio  Direttore, 

Permetta  anche  a  me,  industrialo,  che  uni- 
sca la  mia  povera  voce,  a  (pianto  Ella  eì)l)e  a 
scrivere  ripi^tutamente  nella  sua  Rivista,  in 
merito  ai  motori  a  gaz 

ciò  davvero  non  so  spiegarmi  come  in 
un'epoca  come  la  presente,  nella  quale  la  lotta 


neir  industria  si  esplica  in  tutti  i  modi,  là 
dove  manca  la  forza  naturale  (fiumi,  cadute 
d'acqua,  ec(\)  non  si  ricorra  ai  motori  a  gaz, 
ed  in  ispecic  a  quelli  a  gaz  povero.  Ho  cam- 
po di  esaminare  e  studiare  dav vicino  varie 
industrie,  e  quindi  mi  trovo  a  contatto  con 
non  pochi  industriali. 

«EpjKire  chi  lo  crederebbe?  Fra  que- 
sti ve  ne  sono  molti,  intelligenti,  studiosi, 
colti,  ma  quando  hanno  da  sostituire  la  loro 
vecchia  macchina  a  vapore,  non  più  atta  pel 
servizio  precitato,  anziché  ricorrere  al  moto- 
re a  gaz  povero,  ricorrono...  di  nuovo  alla 
macchina  a  vai)ore  ! 

«  Io  ritengo  di  non  errare  col  dire 
che  su  100  il  90,  quantunque  a  priori  am- 
mettano che  il  motore  a  gaz  darebbe  loro 
maggiori  utilità,  pure  ritornano  alla  macchi- 
na a  vapore  !  E  perchè  ?  Perchè  la  colpa  è 
dei  fabbricanti  di  motori  a  gaz.  Precisamente 
è  di  questi  signori  la  colpa.  E,  secondo  me, 
quale  ne  è  la  causa  ?  Il  non  aver  ancora 
fatto  diffondere  (jualche  trattatello  pratico, 
eminentemente  pratico,  che  spieghi  bene  la 
funzione  del  motore,  che  dia  ragguagli,  che 
sugg(>risca  i  mezzi  j)er  togliere  tutti  quei  di- 
f(»tti,  che  nell'uso  più  facilmente  s' incontrano 
E  mi  permetta,  Egregio  Amico,  che  pur  io  la 
solleciti  a  dare  alle  stampe  quel  suo  manuale 
sui  motori  a  gaz  (*he  ebbi  occasione  di  ve- 
dere sul  suo  tavolo.  È  un  lavoro  atteso 
con  certa  ansia  perchè  finalmente  sarà  pos- 
sibile con  tran(iuillità  ricorrere  al  suo  det- 
tato, come  ad  amico  carissimo  che  ci  con- 
siglierà, ci  eviteià  delle  noie,  e  dei  perdi- 
tempi ed  anche  dei  danni.  Ma  oltreché  a 
noi,  gioverà  ai  ìnontcars;  a  questa  casta,  che, 
salvo  rare  eccezioni,  ne  sa  di  motori  quanto 
ne  sapevo  io.  Dicono  che  e'  e  un  Dio  per  gli 
ubbria(,-hi,  ma  io  dico,  in  verità,  che  ve  n'  è 
pur  uno  i)er  i  montcurs  !  E  difatti  la  mag- 
gior parte  di  questi  signoi'i,  lavora  a  casac- 
cio (io  parlo,  noti,  p  m*  c  )giii:'^ione  di  causa). 
Nove  ne  (\sperimentai,  prima  che  il  mio  mo- 
tore, 0  b(>ne  o  male  funzionasse.  Sono  digiuni 
affatto  sulla  produ/.ione  e  qualità  del  gaz  ne- 
cessitante al  motore,  —  variano  con  tutta 
indifferenza  i  diametri  dei  tubi  di  entrata  del 
gaz  e  della  i)resa  d'aria  —  famio,  le  ripeto, 
tutto  a  caso;  perchè  se  incontrano  la  più  lie- 
ve difficoltà,  allora  addio!  Monta,  smonta,  ri- 
monta il  motore,  sospensioni  di  lavoro  magari 
per  concentrarsi  in  qualche  recondita  bettola, 
col  quinto  di  vino  davanti  !  E  le  case  costrut- 
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trici  non  capiscono  quanto  maggior  numero 
di  affari  farebbero  se  mandassero  del  perso- 
nale che  sapesse  il  fatto  suo.  Vede  quindi 
come  ancor  io  approvi  pienamente  quanto 
Ella  scriveva  in  uno  dei  passati  numeri,  sulla 
necessità  di  istituire  una  scuola  pei  tecnici 
gazisti.  Ed  intanto  chi  mena  buon  giuoco 
sono  in  generale  i  conduttori  delle  macchine 
a  vapore,  che  portano  ai  sette  cieli,  il  loro  o- 
perato.  E  pensare  come  gli  industriali,  che 
generalmente  pei  loro  affari  sono  persone  ol- 
tremodo avvedute,  ed  accorte,  si  lasciano  fa- 
cilmente convincere  da  questi  conduttori.  E 
perchè  ?  Perchè  agli  industriali  manca  il  tem- 
po di  prestare  quella  sorveglianza  che  do- 
vrebbero dare  anche  alle  macchine  a  vapore. 
Le  quante  volte  la  caldaia  è  tanto  lorda,  che 
diflHcilmente  mantiene  la  pressione  :  ed  ecco 
il  conduttore,  che  di  risorse  non  manca,  (poco 
conta  se  queste  recano  poi  un  maggior  danno 
al  proprietario)  mette  meno  acqua  in  caldaia 
e  più  pallate  di  carbone.  Vi  sono  perdite  di 
vapore  ?  Acqua,  e  tieni  alta  il  più  possibile  la 
pressione,  magari  di  più  di  quanto  indica  il 
manometro.  Se  le  valvole  annoiano  col  loro 
soffio,  vi  si  ripiega  subito.  Vi  sono  delle  per- 
dite alla  piastra  tubolare,  e  non  si  ha  il  tem- 
po per  passarvi  la  macchinetta  :  introducesi 
per  la  pompa  qualche  materia  che  possa  ser- 
vire momentaneamente  da  interno  tampone 
e  via  via  discorrendo.  E  per  chi  ha  un  po' 
di  pratica  di  macchine  a  vapore,  ciò  non  fa 
sorpresa,  perchè  pur  troppo  saranno  stati  pur 
loro  più  o  meno  scottati  da  questi  conduttori. 

Ma  il  motore  a  gaz  non  tollera  sotterfugi. 
—  Va  o  non  va  —  non  e'  è  via  di  mezzo.  Ed 
il  vecchio  conduttore  di  caldaie,  che  si  tro- 
va davanti  a  questo  nuovo  sistema  di  mac- 
china, (che  può  esser  guardato  da  un  ragazzo, 
che  sia  appena  appena  intelligente),  lo  avversa 
in  tutti  i  modi. 

Ma  se,  come  dissi  precedentemente,  le  Ditte 
costruttrici  serie  mandassero  dei  monteurs 
che  oltre  alla  pratica,  avessero  almeno  i  pri- 
mi elementi  di  teoria,  io,  ripeto,  son  certo 
che  i  motori  a  gaz  oggi  avrebbero  soppian- 
tato tutte  le  macchine  a  vapore. 

La  grande  difficoltà  sta  sulla  scelta  della 
casa  costruttrice  ;  questo  è  il  segreto  per  l'in- 
dustriale —  ed  in  Italia  di  tali  case  ve  ne 
sono  in  numero  tanto  limitato  che  io  non  so 
se  raggiungano  la  radice  del  numero  che  era 
tanto  caro  al  poeta  Guadagnoli  : 

Di  dieci  che  erano  —  rimasero  nove. 


Se  Ella,  me  lo  permetterà,  in  altra  mia, 
vorrò  enumerarie,  e  con  quella  rude  franchezza 
che  mi  è  abituale,  eimmerare  i  vantaggi  ed  i  di- 
fetti che  si  riscontrano  nei  motori  a  gaz,  difetti 
che  alle  Ditte  costruttrici  riescirà  oltremodo  fa- 
cile togliere  :  e  sulla  superiorità  del  motore  a 
gaz  per  economia  di  combustibile  e  spesa  di 
manutenzione  sulla  macchina  a  vapore. 

Mi  perdoni  la  chiacchierata,  e  mi  ci^eda 

Dev.  Suo  Olivieri. 


MUNICIPALIZZAZIONE 


l'ìEliìesta  snila  Miìcipalmazìone 

del   Pubblici   Servizi   In   Italia 

{Coiìt.  ved.  lì.  7) 

IL 
OFFICINE  ELETTRICHE 

Le  Notizie  statistiche  indicano  come  osi 
stenti  24  officine  elettriche  comunali  ;  due  di 
queste  sono,  però,  solo  in  corso  di  costruzione  : 
quelle  di  Varazze  e  di  Pontremoli  ;  per  una 
terza,  quella  di  Montorio  al  Vomano,  sono 
soltanto  in  corso  le  pratiche  per  il  riscatto. 
Non  sono  ricordate  in  quelle  notizie  le  offici- 
ne di  Narzole,  di  Soresina,  di  Vercelli,  di  Ac- 
quanegra  sul  Chiese  (?)  e  di  Vicenza  ;  quest'ul- 
tima, però,  funziona  solo  in  circostanze  ecce- 
zionali per  la  illuminazione  pubblica  :  fu  co 
struita  dal  Municipio  mediante  un  prestito  di 
L  62.500  colla  Cassa  di  risparmio  di  Padova  ; 
l'officina  si  valeva  delle  motrici  a  vapore  del- 
Tacquedotto  comunale  per  le  sole  ore  nottur- 
ne e  forniva  energia  per  42  lampade  ad  ar- 
co ;  Tesercizio  durò  dal  1.  novembre  1897  al 
28  febbraio  1898,  poi  fu  sospeso  perchè  trop- 
po costoso.  È  progettata  la  municipalizzazio- 
ne di  questo  servizio  —  oltre  che  nei  Comuni 
ricordati  nelle  Notizia  statistiche  —  a  Gubbio 
ed  è  in  corso  a  Padova,  a  Cremona  e  nei 
Comuni  consorziati  di  Anagni  e  Paliano. 

Si  ricevettero  informazioni  intorno  a  11 
officine  :  fra  queste  2  provvedono  solo  alla  il- 
luminazione pubblica,  6  alla  illuminazione 
pubblica  e  privata,  2  alla  illuminazione  pub- 
blica e  privata  e  alla  fornitura  di  forza  mo- 
trice, 1  infine,  attende  soltanto  alla  produzio- 
ne di  forza  motrice  per  favorire  le  piccole 
industrie.  Tutte  queste  officine  vennero  im- 
piantate dalle  Amministrazioni  comunali  :  per 
nessuna  ebbe  luogo  riscatto.  Le  tavole  C.  eD 
espongono  i  dati  relativi  a  questi  11  impianti, 
ordinati  con  criteri  analoghi  a  quelli  seguiti 
per  i  gazometri. 


Tavola  C. 


OFFICINE  ELETTI 


0) 

a 

o 

Comune 

Popola- 
zione 

Data 
della  ammis- 
sione 

Capitale 

impiegato 

originariamente  (o) 

e 

successivamente  («) 

Lire 

Periodo 
per  l'ammor- 
tamento 

del 
prestito 

Servizi  cui  attende  V  offlc 

1 

Lonato 

mi 

1888 

12.000 

20 

Illuminazione  pubblica, 
lampade  da  16  candele,  a  ii 
descenza 

2 

Montanaro 

4914 

1895 

20.037 

50 

Illuminazione  pubblica  ( 
vata:  incandescenza 

3 

Mercato  Saraceno 

8407 

1895 

0  20.000 
8    3.800 

6 

Illuminazione  pubblica  : 
e   incandescenza;    illumina: 
privata:  incandescenza 

4 

Treia 

10111 

1901 

74.400 

35 

Illuminazione  pubblica  : 
e   incandescenza:    illumina2 
privata:  incandescenza 

5 

Narni 

12773 

1892-94 

289.000 

25,  35,  50 

Illuminazione    pubblica, 
lampade,  4380  candele;  j^^ii  i 
comunali,  97  lampade,  1674 
dele:  teatro  comunale   12U 
pade,  1900  candele;  illuminaz 
privata,  723  lampade,  8184 
dele 

6 

Voghera 

20442 

1899 

circa      80.000 

— 

Illuminazione  pubblica, 
e   incandescenza:    illuminaz 
privata,  incandescenza 

7 

Altamura 

22683 

1900 

240.000 

35 

Illuminazione  pubblica, 
36   lampade,   incandescenza 
lampade;  illuminazione  privai 
candescenza;  1350  lampada;  f 
motrice    (  in    corso    d'  impia 
30  HP 

8 

Spoleto 

24648 

1898 

0  335.000 
s     55.000 

35 

Illuminazione  pubblica, 
e    incandescenza;    illuniiiiaz 
privata,  incandescenza  ;  t'orza 
trice 

9 

Spezia 

66225 

1899 

impianto  200.000 
attuale      220.000 

Illuminazione  pubblica,  i 
29  lampade  da  IO  anip.  e  14 
4amp.  1(2;  illuminazione  priv 
arco  e  incandescenza. 

10 

Verona 

73917 

1899 

impianto  267.000 

50 

Forza  motrice 

11 

Firenze 

198408 

1890 

0  88.477 

s  poche  migliaia  di  lire 

— 

Illuminazione  pubblica 

[ANTO. 


Qualità  e  potenza 
goner.atori  e  dei  motori 
dell'  officina 


Voltaggio 
volt 


urbine  da  35  HP  ciascuna 


•bina  di  86  (?)  HP  effettivi, 
rnatori  di  30  Kw  ciascuno 


'urbine  da  50  HP  ciascuna 


rotori  da  45  HP  e  2  da  60 

lessivaniente 


iltornatori  di  27  e  di  18  Kw 
otori  di  40  e  di  54  HP 


ruppi  da  200  Kw.  ciascuno 


dìnamo  a  corrente  continua 
)  Kw.  e  270  volt  ciascuna, 
la  12  Kw.  1/2  e  130  volt 
una;  batteria  accumulatori 
r  di  296  elem.  della  capa- 
li 288  amper-ore  alla  cor- 
di scarica  di  96  amp.  per 
:  2  motori  da  75  HP  l'  uno 


Iternatore  trifase  da  250 HP 


te  re  a  vapore  da  35  HP 


140 


150 


2000  Linea   primaria 
125      »         secondaria 


2000  Linea  primaria 
108      »         secondaria 


2300  Linea 
125      » 


primaria 
secondaria 


Distribuzione   a  3  fili, 
250  volt  fra  i  fili  estremi 


Forza 
motrice 


Idraulica 


id. 


id. 


id. 


id. 


Gaz 


Gaz  povero 


4500  Linea  primaria 
110      »        secondaria 


Distribuzione  a  3  fili, 
500  volt  fra  i  fili  estremi  ; 
un  quarto  filo  fra  il  neu- 
tro e  il  positivo  permette 
di  avere  corrente  a  125 
volt 


3000  Linea   primaria 
200      »         secondaria 


1600 


Idraulica 


Gaz  povero 


Idraulica 


A  vapore 


Osservazioni 


Mutuo  al  5  Oio 


Mutuo 


Mutuo  colla  Cassa  di  risparmio  di 
Cesena  al  5  1(4  0[o 


stiti 


Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  pre- 


Mutui  col  Monte  dei  Paschi  di 
Siena,  colla  Cassa  pensioni  impie- 
gati provinciali  di  Perugia  e  colla 
Cassa  pensioni  impiegati  comunali 
di  Narni  al  tasso  medio  del  5,75  Ojq 
compresa  la  R.  M. 


Mutuo  colla  Cassa   di   risparmio 
di  Voghera 


Mutui  varii  unificati  mediante 
prestito  presso  la  Cassa  depositi  e 
prestiti  al  5  Oiq 


Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  pre- 


stiti 


Capitale  fornito  coi  mezzi  ordi- 
nari del  bilancio.  —  L'officina  non 
è  ancora  completa  :  vi  mancano  un 
motore  da  150  HP,  una  dinamo  a 
corrente  continua  da  150  Kw.  ed 
una  batteria  di  accumulatori  pari  a 
quella  esistente  ;  si  provvederà  al- 
l' impianto  quando  le  esigenze  del 
servizio  lo  richiederanno 


E'  in  corso  l'installazione  di  2 
motori  di  potenza  pari  a  quello  esi- 
stente; l'estensione  dell'impianto  farà 
risalire  il  capitale  a  L.  567.000 


Mezzi  ordinari  del  bilancio 
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Assemblea  Ben.  della  "Continental  Union  Ras  Company  Limited,, 


UH  Holoperi  cl*o]ìi»rai  —  In  propello  eli  lewe 
in  Italia  pc^r  ia%  munieipaiiKxaKione  elei 
«orviKi  puS>l>aifi. 

L'  assemblea  g-cMierale  ordinaria  della  Com- 
pagnia fu  tenuta  negli  uffici  di  Londra,  N.  7, 
«  Draper's  Gardens,  Throgmorton  Street  >. 
Presiedeva  il  sig.  Arturo  Lucas. 

Il  segretai-io  Himing  lesse  il  seguente 
rapporto  : 

«  I  Direttori  e'  informano  che  a  Messina 
ed  a  Montai'gis,  ove  le  due  officine  appar- 
tengono alla  «  Contincìital  Union  (ras  Cam- 
pani/,  Liinìtcd  »  il  numero  dei  consumatori 
crebbe  di  circa  il  4  li2  per  cento,  ed  il  vo- 
lume di  gaz  venduto  di  più  che  del  5  0|o. 

«  La  somma  spesa  nel  conto  capitale  per 
queste  due  officine  neiranno  corrente  (1902) 
sale  a  Sterline  1.208.  A  Messina  fu  collocato 
un  imovo  condensatoi-e,  prolungata  la  tuba- 
zione, cresciuto  il  numero  delle  diramazioni 
e  delle  lampade.'  In  tutti  due  i  luoghi,  il  be- 
neficio netto  aumentò  in  maniera  soddisfa- 
centissima. 

«  Quanto  alT  «  Union  cles  gaz*  la  spesa 
totale  di  questa  Compagnia  nel  conto  capi- 
tale per  il  compimento  dei  lavori  neir  anno 
corrente,  sale  a  sterline  88.194.  Questa  somma 
fu  devoluta  all'acquisto  di  un  terreno  per  una 
nuova  officina  a  Nan terre,  e  di  nuovi  appa 
recchi,  tubazioni  e  diramazioni  per  le  sta- 
zioni varie. 

«  Il  i)rezzo  medio  pagato  pei  carboni  è 
diminuito  di  circa  1  s.  3  d.  la  tonnellata.  Ma 
r  economia  così  ottenuta  fu  più  che  contro- 
bilanciata dal  grande  ribasso  dei  prezzi  di 
vendita  del  coke  e  dei  sottoprodotti  in  tutto 
il  continente. 

«  Il  numero  di  fanali  publ)lici  s'accrebbe 
di  Gli  :  e  quello  dei  consumatori  privati  i- 
scritti  sui  registri  dell'  «  Union  des  gaz  »  al 
30  giugno  scorso  dimostra  un  altro  aumento 
di  9.903,  eguale  al  7  0\q  circa,  e  per  esso  il 
numero  totale  degli  abbonati  di  questa  Com- 
pagnia ascende  a  ir)8.101.  Il  volume  di  gaz 
venduto  s'accrebbt»  del  3  1[2  per  cento  circa. 
La  percentuale  (Il  tasso)  del  cambio  dell'  I- 
taliano  è  molto  migliorata. 

«  Le  difficoltà  pendenti  colla  città  di  Mi- 
lano, delle  quali  si  parlò  in  parecchie  occa- 


sioni, sono  regolate  alfine  mediante  una  ridu- 
zione del  potere  illuminante  del  gaz,  in  cam- 
bio del  ribasso  di  1  centesimo  nel  prezzo  della 
vendita  del  gaz,  ed  avendo  la  Compagnia  la- 
sciati cadere  certi  suoi  reclami  contro  la  città 
ed  alcuni  consumatori  privati. 

«  Al  principio  della  primavera,  era  stato 
presentato  al  Parlamento  Italiano  un  progetto 
di  legge  che  autorizzava  i  municipii  ad  as- 
sumersi r  esercizio  dei  diversi  servizi  pub- 
blici, —  compresa  la  distribuzione  del  gaz, 
—  mediante  acquisto  obbligatorio,  od  altri- 
menti. Questo  progetto  dovette  essere  ritirato, 
principalmente  per  mancanza  di  tempo  ;  ma 
fu  ripresentato  nella  sessione  invernale,  ria- 
pertasi poco  fa.  I  direttori  seguono  attenta- 
mente questa  questione. 

«  Lo  scioi)ero  di  tutto  il  personale,  a  Mi- 
lano, a  Genova,  ad  Alessandria,  di  cui  par- 
lammo già  nella  ultima  nostra  riunione  degli 
azionisti,  ha  diminuito  di  molto  i  benefici 
annui  dell' C/n/on  des  gaZj  per  le  gravi  spese 
ch'essa  imposo  allora  alla  Compagnia  e  per 
il  forte  aumento  permanente  dei  salari,  e  per 
la  riduzione  delle  ore  di  lavoro. 

«  Tutte  queste  cause  diminuirono  del  2 
per  cento  il  dividendo  pagato  dall'  «  Union 
des  gaz,  » 

«  Per  la  diminuzione  del  dividendo  del- 
l' €  Union  des  gaz  »,  la  Continent  Union 
gas  Company,  Limited  fu  obbligata  anche 
essa  a  diminuire  il  suo  dell'I  0[o,  mentre  ag 
giunse  lire  1,396,  17  s.  7  d.  ai  benefici  non 
distribuiti. 

«  I  benefici  netti  per  1'  esercizio  che  ter- 
mina al  30  giugno  ascendono  a  lire  73,745, 
12  s.  7  d.  Su  questa  somma  i  direttori  racco- 
mandano la  distribuzione  di  un  dividendo 
annuo  di  8  0[o  per  le  azioni  ordinarie,  esenti 
da  imposta,  e  di  7  0[o  per  le  azioni  privile- 
giate, meno  le  imposte.  I  direttori  hanno  pure 
stabilito  di  trasferire  la  somma  di  lire  5.000 
dal  bilancio  dei  benefici  non  distribuiti  al 
fondo  di  riserva.  Dopo  la  deduzione  del  cou- 
pon pagato  nel  luglio  scorso,  dopo  il  paga- 
mento del  bilancio  di  4  0[o  per  le  azioni  or- 
dinarie, del  3  li2  per  cento  per  le  privile- 
giate, e  dopo  assicurata  la  transferta  al  fondo 
di  riserva,  la  somma  da  riportare  al  conto 
nuovo  è  di  lire  10.871,  5  s.  1  d.  Si  propone  di 
pagare  il  dividendo,  come  al  solito,  il  5  gen- 
naio prossimo  (1903)  ». 

Proponendo  l' accettazione  del  rapporto 
letto  dal  Segretario,  il  Presidente   dice   che 
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bisogna  trattar  prima  gli  affari  della  loro 
Compagnia  (Coìitinental  Union  Gas  Company, 
Liniiled)  e  poi  quello  della  Compagnia  Union 
des  Gaz  alla  quale  sono  legati.  Le  due  sta- 
zioni possedute  dalla  Compagnia  hanno  reso 
un  buon  beneficio  ;  ma  neir  insieme  dell'  im- 
presa si  ricavarono  13.053  lire  meno  dell'anno 
scorso.  Questa  diminuzione  deriv^a  dal  fatto 
che  il  dividendo  pagato  sulle  azioni  dell'  6- 
nion  des  Gaz  è  inferiore  di  13,500  lire  a 
quello  dell'  anno  precedente.  E'  dunque  que- 
sta la  causa  che  ha  resa  necessaria  la  dimi- 
nuzione del  dividendo,  con  gran  rammarico 
dei  direttori.  Il  Presidente  spera  di  poter  di- 
mostrare agli  azionisti  che  questa  diminu- 
zione non  proviene  da  una  diminuzione 
nella  vendita  del  gaz,  ma  da  altre  cause, 
le  quali  benché  previste  non  potevano  es- 
sere evitate.  Dice  che  vi  fu  una  diminu- 
zione del  loro  dividendo  &e\V  Union  des  gaz 
o  ne  spiegherà  il  motivo.  Ma,  per  far  meglio 
comprendere  i  fatti,  egli  crede  di  dover  e- 
sporre  agli  azionisti,  la  situazione  finanziaria 
esatta  della  Compagnia. 

Il  suo  capitale  in  azioni  è  di  lire  1000.000 
ed  il  prestito  per  Y  emissione  di  obbligazioni 
ascende  a  lire  1.200.00.  Ora  i  benefici  della 
Union  des  gaz  sono  inferiori  di  lire  39.179  a 
quelli  dell'  esercizio  precedente  ;  questa  di- 
minuzione provicene  dalle  cause  seguenti:  1.  Lo 
sciopero  nelle  stazioni  italiane  ;  ed  i  conse- 
guenti aumenti  di  salari  e  pensioni.  2.  Il  ri- 
basso del  prezzo  del  gaz  a  Milano  e  a  Mo- 
dena. 3.  Il  deprezzamento  del  coke,  del  ca- 
trame e  degli  altri  sottoprodotti.  4.  L'aumento 
dell'interesse  sui   prestiti  e  l'ammortamento. 

Egli  desidera  trattare  particolarmente  que- 
ste questioni  :  1.  Per  quanto  riguarda  lo  scio- 
pero, ha  pochissimo  da  dire,  visto  che  que- 
sto malaugurato  avvenimento  fu  già  spiegato 
agli  azionisti,  1'  anno  scorso,  dal  sig.  Tendron. 
La  politica  seguita  dal  governo  italiano  che 
rifiutò  di  proteggere  la  Compagnia,  incorag- 
giò le  domande  impossibili  degli  operai  delle 
altre  parti  del  paese.  Scoppiarono  scioperi  a 
Torino  ed  in  altre  città,  e  furono  seguiti  da 
quelli  delle  ferrovie  ;  ed  ora  i  rapporti  tra 
employeurs  ed  impiegati  sono  più  tesi  in  I- 
talia  che  in  qualunque  altro  paese  d'Europa. 

Per  evitare  spargimento  di  sangue  e  la 
totale  rovina,  i  Direttori  accordarono  agli  o- 
perai  condizioni  veramente  liberali  :  ne  ri- 
sultò alla  Compagnia  un  aumento  annuo  di 
spese,  press'a  poco  di  lire  10.000.  Ora  questo 


supplemento  non  sarebbe  da  rimpiangere  se 
gli  operai  adempissero  agli  impegni  del  loro 
contratto  come  la  Compagnia  adempie  ai 
proprii.  Disgraziatamente  il  malo  effetto  dei 
discorsi  di  agitatori  pagati,  impedi  finora  che 
ciò  avvenisse.  Una  Delegazione  di  operai  vi- 
sitò recentemente  alcune  delle  maggiori  offi- 
cine da  gaz  inglesi  :  ed  è  probabile  che  que- 
sta visita  abbia  portato  un  insegnamento  sa- 
lutare. Gli  operai  vi  avranno  ai)preso  che  la 
somma  del  lavoro  fatto  da  un  tochista  ita- 
liano è  ridicolosamente  piccola  in  paragone 
del  lavoro  compiuto  da  un  inglese.  Non  si 
faranno  altre  concessioni  alle  domande  degli 
operai  :  ciò  fu  dichiarato  alla  Delegazione  in 
una  riunione  amichevolissima  tra  essa  ed  il 
Presidente.  Questi  spera  che  tal  visita  dei 
rappresentanti  degli  operai  italiani  nelle  of- 
ficine inglesi  darà  per  risultato  in  avvenire, 
un  migliore  accordo  tra  la  Compagnia  ed  il 
personale. 

2.  La  seconda  causa  —  il  ribasso  del 
prezzo  del  gaz  a  Milano  —  è  una  delle  con- 
seguenze del  nuovo  trattato  col  municipio  di 
quella  città.  Ci  si  rammenta  che,  a  proposito 
del  prezzo  del  gaz,  ci  fu  un  processo  che 
durò  parecchi  anni.  La  Compagnia  preten- 
deva aver  il  diritto  d'aumentar  il  prezzo  del 
gaz,  quando  il  prezzo  del  fossile  superasse 
una  certa  cifra  ;  ed  essa  vinse  la  causa  in 
tutte  le  sentenze  dei  tribunali  superiori.  Ciò 
nondimeno  i  direttori  pensarono  ch'era  tempo 
di  venire  ad  un  accomodamento,  e  fu  con- 
cluso un  nuovo  trattato  soddisfacente  per  en- 
trambe le  parti.  I  rapporti  col  municipio  di 
Milano  sono  ora  molto  cordiali. 

3  Quanto  alla  vendita  del  coke,  gli  azio- 
nisti si  rammenteranno  che  l'inverno  scorso 
fu  assai  mite  :  questa  circostanza,  aggiunta 
alla  depressione  degli  aftari  sul  continente, 
produsse  un  grande  ribasso  di  prezzo.  Questo 
deprezzamento  di  coke  ascende  a  lire  34.900. 
L'  anno  precedente  era  stato  eccezionalmente 
prospero,  e  possiiimo  in  certo  modo  conso- 
larci nel  constatare  che  i  prezzi  attuali  sono 
press'a  poco  normali.  Il  catrame  ed  il  liquore 
ammoniacale  ebbero  un  deprezzamento  di 
346G  lire. 

4.  L'  ultima  delle  quattro  cause  della  di- 
minuzione dei  benefici  dell'  Union  des  gaz  ò 
il  supplemento  di  spese  di  lire  4.700  per  in- 
teresso ed  ammortamento  di  prestiti.  Questa 
Compagnia  fu  obbligata  a  procui'arsi  dei  fondi 
per  la  grande  officina  ora  in   costruzione   a 
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Nan terre  ;  e  quando  quest'officina,  che  co- 
sterà circa  100,000  lire  sarà  terminata  e  mu- 
nita di  un  macchinaggio  affatto  moderno,  essa 
renderà  i  suoi  servigi  ad  un  distretto  impor- 
tante e  sulla  via  del  progresso,  n**He  vici- 
nanze di  Parigi.  Bisognò  pure  trovar  denaro 
per  ingrandire  ed  organizzare  l*  otTficina  dì 
Jlilano.  Per  lo  sviluppo  di  questui  cittA  e  per 
il  grande  aumento  ni4  consumo  del  gaz  dopo 
il  ribasso  del  prezzo,  bisognò  provvedersi  di 
un  macchinaggio  moderno,  e  furono  spese 
120.000  lire  in  perfezionamenti.  Finalmente^ 
tutte  le  altre  stazioni  hanno  richiesto,  come 
il  solito,  delle  spese  per  lavori  di  estensione. 

Ora,  r  l'HÌon  dea  gaj  ha  preso  a  prestito 
questo  denaro  alle  migliori  condizioni  possi- 
bili emettendo  delle  obbligazioni.  Il  relatore 
disse  già  che  il  debito  verso  gli  acquirenti 
delle  obbligazioni  6  attualmente  di  K0ó7*000 
lire,  e  1'  Union  des  gaz  sta  per  prendere  a 
prestito  143.000  lire,  che  porteranno  a  1.200.000 
lire  il  totale  delle  obbligazioni.  Ma  il  limite 
dei  prestiti  fu  raggiunto,  e  se  occorressero 
altre  somme  per  lavori  d' estensione,  biso- 
gnerebbe trovar  altri  mezzi  per  procurarsi 
11  danaro, 

11  Presidente  crede  di  aver  dimostrate  le 
principali  cause  della  diminuzione  de^  bene- 
fici della  ContlneìUal  Union  Gas  Company, 
Lhnited.  Una  dì  queste  cause,  —  per  esempio 
raumento  dei  salari  —  sarà  permanente.  Ma 
si  spera  che  il  prezzo  del  coke  e  degli  altri 
sottoprodotti  non  stremerà  di  più,  I  Direttori 
faranno  il  possibile  per  mantenere  Taumento 
del  capitale  e  le  spese  nei  limiti  compatibili 
colla  pros|ìerità  della  Compagnia.  Ma,  poiché 
il  consumo  del  gaz  aumenta  sempre,  bisogna 
evidentemente  prendere  de'  provvedimenti. 

Uu  ultimo  argomento  importantissimo  è  il 
progetto  di  legge  per  la  muni(i]»alizzazione 
dei  servizi  pubblici  in  Italia,  approvato  dalla 
Camera,  Questo  progetto  che  non  attrasse  in 
Italia  r  attenzione  che  merita,  dà  ad  ogni  mu* 
nicipio  il  diritto  di  espropriare  e  di  munici- 
palizzale, sotto  certe  condizioni,  i  servizi  pub- 
blici attualmente  in  mano  di  Compagnie  pri- 
vate e  che  abl>iano  delle  concessioni  di  più 
di  cinque  anni.  I  Direttori  si  sono  associati 
alle  altre  Compagnie  che  hanno  concessioni 
in  Itjtlia,  per  opporsi  a  questo  progetto,  ed 
essi  hanno  motivo  di  credere  che  la  loro  a- 
zione  sia  riuscita  a  far  modificare  a  loro 
vantaggio  molte  stipulazioni  di  tal  contratto 
di  legge.  Solamente    ieri   appresero   eh'  esso 


passò  alla  Camera  italiana,  e  non  si  sa  an 
Cora  esattamente  come  sia    stato   modificatoj 
in  commissione.  Ma  gli  azionisti  possono  e 
sere  sicuri  che  i  loro    interessi    saranno   di 
fesi.  Difficoltà  di  questa  specie   non   si    pre* 
sentano  che  in  Italia;   i  Municipii    vi    fanno^ 
deir  ostruzionismo,  e  la  questione  della  man 
d'opera  è  allo  stato  ac-uto   più    che   in    qua- 
lunque altro  paese.  La  Compagnia   ha   dato 
ai  Municipii  italiani,  ai  quali  essa  presta  ser- 
vizio, il  profitto  di  un  prezzo  bassissimo  perj 
il  gaz  ;  essa  ha  adempiuto  lealmente  a*  suol 
impegni,  ed  i  salari  eh'  essa  paga  agli  open 
sono  per  lo  meno  eguali  a  quelli  degli  altri 

Essa  non  ha  nulla  da  rimprov^erarsì, 
se  sarà  lasciata  tranquilla,  può  ripromette 
una  grande  prosperità  ncH'avvenire.  L^aiuiat 
fu  eccezionalmente  difficoltosa  per  i  Direi 
tori  ;  ma  poiché  tutte  le  imprese  industriai 
hanno  degli  alti  e  bassi,  non  bisogna  scorai 
giarsi  per  uno  scacco  per  lo  meno  teiiìp< 
ranco. 

Un  azionista  domanda  al  Presidente  se  gli 
può  dare  le  linee  principali  del  progetto  d; 
legge  quale  fu  presentato  alla  Camera  italiana 
Il  Presidente  risponde  eh'  esso  fu  niodificat 
tanto  da  non  potersene  dare  alcuna  informa- 
zione certa.  Nessun  membro  dell*  ufficio  si 
esattamente  commesso  sia  approvato;  le  sol 
relazioni  avute  finora  quelle  date  dai  pio; 
naii. 

Sono  dichiarati  i  dividendi  proposti  dai  Di 
rettori. 

Il  Presidente  supplente  propone  agli  azi' 
nisti  di  votare  de'  ringraziamenti   al    Segre 
tarìo  ed  a  tutto  l'alto    personale   dell'  estero 
per  tutti  i  servigi  da  loro  resi  alla    Compa-^ 
gnia  durante  quesf  esercizio  cosi  grave.    Bi- 
sogna notare  eh'  egli  quest'  anno,    nella    sui 
qualità  di  Direttore,  visiterà  tutte  le  stazior 
italiane,  quella  di  Strasburgo  e  le  otto  frun^ 
cesi.  I  loro  rappresentanti  in  Italia  sono  de 
diti  assolutamente  agli  intert'ssi  della  Compa 
gniii.  Il  signor  tìolauges,  Direttore  a  Milano 
ebbe  molto  da  fare^  non  solo  per  lo  scioper 
ma  anche  a  proposito  del  progetto  di    leg| 
presentato  alla  Camera  italiana  dal  Minisi? 
deir  Interno  Gioiitti.  Il  signor  Solanges^  che 
trova  sempre  a  Roma,    a    motivo   di    quefi 
progetto,  ha  reso  alla  Compagnia  i  maggior 
servigi.  Egli  contribuì  molto  allo  sfoi-zo  talli 
per  mettere  sott'  occhio  al   governo    italiana 
tutta  r  importanza  del  progetto  e  per  assicQ 
rarsi  che  sarà   resa  giustizia  air  impresa 
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stera  in  Italia.  Anche  il  sig.  Barrerò,  amba- 
sciatore francese,  ha  prestato  il  suo  [n'ezioso 
rom^urso.  L'oratore  lil  signor  Teiulrori)  i\sijririu* 
la  massima  fiducia  nel  sentimento  di  giustìzia 
del  governo  italiano,  e  la  convinzione  che, 
quando  il  progetto  sarà  diveuuto  legge,  si 
vedrà  che  tutto  tu  fatto  con  giustizia. 
La  mozione  è  adottata. 
II  Segretario»  sig,  Phillips,  ringi-azia  gli 
azionisti  personalmente  ed  a  nome  de'  suoi 
colleghi  alTestcro.  Propone  un  ringraziamento 
ai  Direttori,  per  gli  sforzi  ai  quali  furono  co- 
stretti per  superare  le  diflicoltà  incontrate 
presentemente  in  Italia.  E'  iuconiprensihile  la 
mala  fede  dei  Munioipii  in  questo  paese. 

Essi  non  tengono  conto  delle  concessioni 
accordate;  pare  che  unica  loro  idea  sia  ora 
di  infrangere  queste  concessioni  e  luivare  le 
Compagnie  della  loro  prosperità,  ad  un  prezzo 
assolutamente  sproporzionato  al  valore  inte- 
grale. Egli  ammirai  senza  condividerla,  la 
fiducia  del  signor  Tcndron  nell'avvenire,  e 
consiglia  alla  Compagnia  di  lottare  con  tutti 
i  mezzi  possibili  contro  le  aggi'cssioni  dei 
Municipi,  sostetmte,  bisogna  conlessarlo,  dal 
governo  attuale.  Giolitti  o  Zanardclli,  si  ap- 
poggiano r  uno  e  laltro  al  partito  democra- 
tico; e  in  tutti  i  Municipi  italiani  in  questo 
momeuto  prevale  una  maggioranza  democra- 
tica. Quanto  al  progetto  di  legge  sulla  mu- 
nicipalizzazione, egli  riferisce  di  aver  rice- 
vuto il  giorno  iimanzi  Tannuncio  telegraticOj 
eh'  esso  era  statu  approvato  dalla  Camera 
con  alcune  modificazioni  soddisfacenti.  Non 
sa  ancora  quali  siano  queste  moditìcazioni  ; 
ma  sa  t^he  il  marchese  di  Lansdowne  ed  il 
suo  ministro  a  Roma  hanno  fatto  il  possibile 
in  lavore  degli  azionisti  c*he  hanno  fondi  im- 
pegnati in  Italia, 

Il  signor  Cronkciiden,  appoggiando  hi  pro- 
posta del  sig,  Phillips,  dice  che  la  politica 
militante  da  questi  consigliata,  non  gli  pare 
molto  saggia.  Secondo  lui,  la  politica  da  se- 
guìi'e  dev'esser  unicamente  una  politica  di 
con(*iliazione  per  giungere  alfine  ad  un  equo 
accordo.  C  è  più  da  ottenere  mediante  una 
pei'suasione  ragionevole  che  mediante  un*at- 
titudine  bellicosa. 

La  proposta  è  adottata. 
Il  Pi-esidente,  per  ultimo,  diceche  gli  pare 
inutili»  prolungare  hi  discussione  sul  delicato 
argomento  dei  negoziati  col  governo  italiano. 
Egli  può  aflermare  che  la  Compagiìia,  rispet 
tati  i  diritti  contrattuali,  chiede  al    governo 


italiano  ed  ai  Municìpii  contraltanii  di  fare 
lo  stesso.  Non  si  tratta  di  assalire  il  governo 
con  uno  spirato  bellicoso.  Se  si  potessero  in- 
tavolar!^ dc'i  negoziati,  si  chiederebbe  il  l'im- 
borso delh^  spese  ed  un  comi»enso  per  i  l>e- 
neflci  che  si  potrebbero  avverare  nelT  avve- 
nire. Egli  contìda  che  11  governo  italiano,  il 
quale  ha  sempre  mantenuto  le  sue  promesse 
e  suoi  impegni  contrattuali  nel  passato,  li 
manterrà  anche  in  avvenire.  Quanto  ai  Mu- 
nicìpii, mutabili  e  sempre  impegnati  nelle 
lotte  politiche,  pare  ch'essi  aljbiano  perTluto 
il  sentimento  delT  onore,  sempre  manteuuto 
dai  maggiori  uomini  politici  del  passato.  Gli 
rimane  da  sperare  che  le  grandi  città  ita- 
liane, colle  quali  la  Compagnia  deve  trattai'e^ 
si  regohvranno  come  le  ^dtre  città  eui'opee^  e  si 
comporteranno,  in  faccia  alle  Compagnie  che 
adempirono  ai  loi^o  im|>egni,  in  modo  giusto 
ed  equo. 

IiiiEslria  e  applicazioni  delFacetilene 

Le  torce  marine  ad  acetilene.  —  La 

Compagnia  parigina  j)er  V  illuminazione  ad 
acetilene  ha  e^speritnentato  le  torce  marini' 
ad  acetilene,  la  cui  applicazione  è  stata  resa 
obbligatoria  dal  IMinistero  del  commerrio  in- 
glese su  tutte  le  navi  del  Regno  Unito.  Que- 
ste torce  hanno  pure  incontrato  da  luirtc  kM 
Governo  americano  l'accoglienza  più  favore- 
vole, in  seguito  alle  esperienze  ap|)licabili 
alla  marina  nn^rcantile  ed  alla  mari  uà  mili- 
tare. 

Infatti,  mettendo  il  cilindro,  (^lie  costituisce 
la  torcia,  in  lui  cannone  al  posto  del  priuct- 
tile  e,  sparando,  si  ottiene  che  questa  torcia 
si  infiamma  al  punto  di  caduta  e  resta  alla 
supei-ficie  del  mare^  rischiarando  cosi  una  co- 
sta, una  flotta  nemica  od  un  punto  iritercs- 
8<ante  da  determinare  e  da  riconoscere  verso 
il  quale  si  sarà  appunto  lanciato  il  proiettile. 
Questo  modo  di  inocedere  offre  il  vantaggio 
di  lasciare  il  bastimento  od  il  {)orto  c*hi;'  ha 
lamdato  la  torcia  nelT  oscurità  ;  ciò  che  ru^n 
ha  luogo  coi  proiettori  elettrici,  che  rivelano, 
mediante  il  ftiscio  luminoso,  il  i>unto  onde  e- 
manano. 

It'nso  dell'acetilene  si  sviluppa  nella 
Svezia  in  modo  rcgolarissiino,  poiché  questo 
paese  non  ha  sotìciio  della  (*risi  commerciale 
che  ha  cosi  fortemente  colpito  le  officine  di 
carburo,  soprattutto  in  (lermania.  Con  le  sue 
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numeroso  cadute  (Uacqua  la  Svezia  doveva  na- 
turaimeiite  vedere  sviluppare  ampiamente  la 
propria  industria  deiracctilenc.  Da  parecchi 
anni  (juesta  nazione  possiede  delle  stazioni 
centrali  :  citeremo  la  stazione  centrale  di  il- 
luminazione ad  acetilene  della  città  di  En 
ghclhon  (i)rovincia  di  Malmohus)  che  ha  già 
funzionato  per  due  inverni  consecutivi;  ([uella 
di  Stroemstadt  (provincia  di  Goteborg)  che  ha 
funzionato  per  tre  inverni. 

Altre  stazioni  sono  in  corso  di  (tostruziom^ 
a  Enkoeping  (provincia  d'IIppland)  ed  a  Soel- 
versborg  (provincia  di  Skane),  ed  in  altre 
città  di  minore  importanza. 

Il  carburo  costa  nelhi  Svezia  2ó  oi>ri  (35 
centesimi)  il  chilogramma,  spese  di  porto 
comprese. 

Anche  le  f(M*rovie  svedesi  hanno  appro- 
fittato di  questi  progressi,  poiché  in  parec- 
chie linee  sono  illuminate^  ad  ar'.etilene.  11  gaz 
6  generalniiMite  prodotto  da  un  apparecchio 
collocato  col  suo  gazogeno  nel  furgone  da  ba- 
gagli ;  a  qu(»sto  gazogeno  va  aggiunto  un 
regolatore  di  pressione  che  dà  la  quantità  di 
acetilene  necessaria  per  V  illuminazione  di 
ogni  vagone. 

Le  ferrovie  svedesi  consumano  pure  per 
r  illuminazione  un  miscuglio  di  gaz-luce  e  di 
acetilene;  per  la  i)rei);u'azione  di  questo  mi- 
scuglio si  sono  costruiti  impianti  speciali  nelle 
stazioni  di  Laxa,  Stockholm  ilalmoe,  Massive, 
Braecke  e  Hoden. 


* 
*  * 


L'  acetilene  nelle  lampade  da  mina- 
tori —  In  Inghilterra  cominciano  a  diffon- 
dersi le  lami)ade  ad  acetileni*  sotto  forma  di 
lami)ade  Davy  piM*  il  lavoro  nelle  minicM'e. 
Le  considerevoli  dit!ì(*oltà  presentatesi  da  prin- 
cipio furono  superate  con  succ(»sso,  e  adesso 
si  ha  una  buona  lampada  eompletamenrc*  si- 
cura e  che  dà  una  luce  brillante.  Il  serba- 
toio dell'acqua  può  scorriM-e  su  e  giù,  e  se- 
condo la  sua  posizioni»  varia  la  pressioni*  del 
gaz,  (la  z(»ro  fino  al  maximum.  Tali  lampade 
ad  acetileni*  si  si)engono  meno  facilmente  delU* 
lampade  Davy  ordinarie  nelT  aria  inquinata 
da  impurità. 


Il  trust  del  gaz  —  Il  «  Proarcssìrr  Age  » 
nel  suo  numero  del  IT)  dicembre  scorso,  dà 
la  seguenti*  informazione  : 

8i  terrà  a  New  York  una  riunione  di  tì- 
nanzieri  ameri<.ani  promotori  del  movimento 


per  riunire  in  una  società  gigantesca  col  ca- 
pitale di  50  milioni  di  dollari  (250  milioni  di 
lire)  le  otìicine  da  gaz  di  Parigi.  Si  proporrà 
di  formare  due  Società,  una  delle  quali  sa- 
rebbe organizzata  sotto  le  leggi  francesi  ed 
eserciterebbe  le  officine  del  gaz,  fabbriche- 
rebbe e  fornirebbe  le  mercanzie  a  Parigi  ;  e 
Taltra,  formata  e  posta  sotto  le  leggi  di  New- 
York  o  di  New  Jersey,  sarebbe  una  Compa- 
gnia di  cauzione,  proprietaria  dei  titoli  della 
So(*ietà  di  Parigi.  La  Compagnia  di  cauzione 
non  potrebbe  eseguire  direttamente  il  piano 
di  assorbimento  e  l'esercizio  concesso  alle  of- 
ficine di  Parigi  ;  è  necessario  che  queste  of- 
ficine restino  sotto  la  giurisdizione  delle  leggi 
e  del  governo  francesi  ;  ma  la  Compagnia  di 
cauzione  di  New- York  sarà  padrona  della  si- 
tuazione, ess(*ndo  la  Società  Francese  sotto  la 
sua  dipendenza  assoluta.  Questo  piano  dareb- 
be ai  capitalisti  americani  la  protezione  delle 
leggi  americane  per  i  capitali  impegnati  e  li 
metterebbe  al  liparo  delle  eventualità  che 
potrebbero  sorgere  contro  i  loro  interessi,  se 
questi  non  fossero  protetti  dagli  Statuti  di 
una  nazione  straniera.  Si  dice  che  sia  stata 
ottenuta  Tadesione  d^lla  Compagnia  gazista 
ora  in  esercizio. 

Coloro  (*he  organizzano  questo  raggruppa- 
mento mantengono  il  silenzio  su  quanto  ri- 
guarda i  capitalisti  americani  interessati  ;  par- 
lano solo  di  Anthony  Brady  e  di  William 
Whitney  i  quali  trattano  quest'argomento. 


TJn  periodico  per  aumentare  il  con- 
sumo del  gaz.  —  Per  rendere  più  popolare 
Tuso  del  gaz  nelle  varie  ap])Iicazioni,  negli 
Stati  Uniti  si  i)ubbli(*a  o  si  st^  per  pubbli- 
care un  giornale»  (l(\stinato  ad  ess(»rc  diffuso 
specialmente  nelle  famiglie  che  ancora  non 
fanno  uso  del  gaz.  La  pubblic^azionc  ha  Ta- 
spetto  di  un  giornali*  ordinario,  e  raggiunge 
i  il  suo  scopo  non  tralasciando  alcun  mezzo 
ed  alcuna  occasione  per  porre  in  evidenza  i 
vantaggi  derivanti  dall'uso  del  gaz. 

Il  progetto  ha  l'appoggio  deir  «  American 
Gas  Light  Association  » ,  e  molte  società  di  gaz 
si  sono  abbonate  per  un  numero  rilevante  di 
coi)ie.  In  principio,  la  diffusione  del  nuovo 
giornale  sarà  intrapresa  in  certa  misura  dalle 
società  di  gaz,  però  si  spera  che  a  poco  a 
poco  (*sso  potrà  prender  piede  e  diffondersi 
per  i  suoi  meriti  come  giornale  ordinario. 
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Il  gaz  a  cinque  soldi  a  Bennes.  — 

La  Compagnia  del  gaz  di  Rennes  offri  al  Mu- 
nicipio di  quella  città,  di  ridurre  a  25  cente- 
simi al  metro  cubo  il  prezzo  del  gaz  per  i 
privati,  purché  la  si  autorizzi  ad  abbas- 
sare il  titolo  del  gaz  da  105  a  130  litri 
per  carcel.  Ai  timori  espressi  da  alcuni 
abbonati,  di  veder  accrescersi  il  loro  con- 
sumo in  rapporto  alla  riduzione  del  titolo, 
la  Compagnia  offri  di  adottare  questo  prov- 
vedimento per  sei  mesi,  e,  se  in  capo  a  questo 
tempo  i  consumatori  avranno  da  dolersi  del 
nuovo  servizio,  si  riprenderanno  le  condi- 
zioni antiche.  Gli  abitanti  di  Rennes  certo 
non  sapevano  che  a  Londra  fu  già  autorizzata 
una  riduzione  simile  del  potere  illuminante 
(da  16  a  14  candele  inglesi),  e  che  gli  abbo- 
nati si  accorsero  appena  del  cambiamento  di 
titolo  del  loro  consumo,  mentre  trovarono  sen- 
sibilmente diminuita  la  spesa  mensile. 

* 
*  * 

Incendio  nel  teatro  Guidi  di  Pavia 
durante  un  veglione   studentesco.   — 

La  sera  del  12  febbraio,  alle  ore  11.45  men- 
tre al  teatro  Guidi  si  dava  il  tradizionale  ve- 
glione degli  studenti  con  un  concorso  impo- 
nentissimo  di  pubblico,  si  sviluppava  nel  tea- 
tro un  piccolo  incendio,  che  poteva  però  a- 
vere  serissime  conseguenze. 

Una  stella  filante  spezzò  il  vetro  di  una 
lampadina  elettrica  incendiandosi  ed  appic- 
cando il  fuoco  al  velo  che  copriva  il  sopporto 
d'  una  lampada  e  alle  tele  variopinte  le  quali 
facevano  da  cielo  al  teatro.  Vi  fu  un  panico 
indescrivibile.  Corsero  guardie  e  carabinieri  e 
e  venne  con  grandi  stenti  disciplinata  Tuscnta, 
per  cui  non  vi  furono  che  parecchi  contusi. 
Gli  addobbi  del  teatro  andarono  distrutti. 

V  industria  dei  prodotti  refrattari 
in  Italia  —  Tra  le  industrie  che  possono 
maggiormente  interessare  tutti  coloro  che  si 
occupano  di  impianti  di  gaz,  notiamo  quella 
dei  materiali  refrattari,  che  esercitata  oggi 
in  Italia  dalla  nota  Casa  Alberto  Marchis  e 
C,j  vince  la  concorrenza  inglese  pei  refrat- 
tari, trionfante  per  molti  anni  nelle  nostre 
piazze. 

Compito  nostro  è  quello  di  passare  breve- 
mente in  rivista  tutta  la  produzione  dei  ma- 


teriali usati  nella  nostra  industria  del    gaz  ; 
col  doppio  scopo  ; 

—  Di  ben  dirigere  chi  debba  compiere 
progetti  e  lavori. 

—  Di  favorire  le  case  che,  lanciando  buo- 
ni prodotti  e  a  prezzi  miti,  si  rendano  prefe- 
rito onorando  le  industrie  nazionali. 

Tra  le  prime  annoveriamo  appunto  quella 
della  ditta  Alberto  Marchis  e  C.  ;  la  quale,  è 
ripartita  in  due  stabilimenti  Dora  e  Comha 
posti  lungo  il  Dora,  e  precisamente  in  San 
Antonino  di  Susa,  distanti  poco  più  d'un  chi- 
lometro r  uno  dair  altro. 

Nei  due  stabilimenti,  utilizzanti  l'energia 
elettrica,  derivata  dal  Dora,  sono  ripartiti  i 
lavori  di  materiali  silicei  da  quello  dei  ma- 
teriali alluminosi. 

I  primi  usati  quali  refrattari,  nelle  ferrie- 
re, nelle  acciairie,  ed  in  tutte  le  lavorazioni, 
dove  sieno  escluse  le  sostanze  basiche,  per 
le  quali  convengono  invece  le  terre  allumi- 
nose, lavorate  nelF  altro  stabilimento. 

I  materiali  più  abbondantemente  prodotti, 
sono  : 

I  mattoni  silicei-alluminosi,  i  mattoni  al- 
luminosi, i  tubi,  le  voltine,  i  cementi  refrat- 
tari, gli  impianti  per  caloriferi,  ecc.  qcc. 

I  prodotti  furono  già  adottati  per  quanto 
ci  consta  da  molte  Società  fra  le  quali  :  la 
Società  Italiana  deir industria  del  Gaz  nelle 
sue  numerose  officine,  V  Union  des  Gaz  di 
Milano,  la  Società  consumatori  Gaz  Luce  di 
Torino,  le  officine  di  Gaz  di  Chiasso,  Locarne, 
Bologna,  Valenza,  Messina,  Novi  Ligure,  Vo- 
ghera e  tante  altre  in  Italia  ed  air  estero. 

L'  uso  e  la  diff'usione  di  questi  prodotti 
garantiscono  la  bontà  del  materiale  e  la  mi- 
tezza dei  prezzi  ;  perciò  noi  crediamo  che  il 
nostro  cenno  sia  meritevole  per  la  Casa  pro- 
duttrice, e  quello  che  maggiormente  interessa 
utile  per  chi  possa  o  debba  usare  questi  pro- 
dotti, come  spesso  succede  nella  nostra  indu- 
stria del  gaz. 


4c 

*  * 


La  tassa  sull'  energia  elettrica  a 
Bologna  —  L'assessore  per  le  tasse  ha  già 
iniziati  gli  studi  per  proporre  al  Consiglio 
che  venga  imposta  Taddizionale  tassa  comu 
naie  9^\i\Venergia  elettrica,  consentita  ai  Co- 
muni per  indennizzarli  in  parte  delle  perdite 
subite  dalla  deliberata  abolizione  del  dazio  sui 
farinacei,  che  a  Bologna  fu  già  deliberata  col- 
Tampliamento  della  cinta. 
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La  tassa  sulla  energia  elettrica  (anche  se 
addizionale  comunale)  ò  ini])osta  sul  produt-  i 
tore,  il  quale  può  rivalersi  sul   consumatore 
pure  pei  contratti  già  stipulati,  se  perù  questi 
non  dispongano  altrimenti. 

La  proposta  per  V  applicazione  di  detta 
tassa  sarà  fatta  subito  al  Consiglio,  nella  pros- 
sima sessione. 


* 

♦    He 


Oli  azionisti  della  Società  del  «  Gaz 
povero  » .  TJn'  altra  tumultuosa  assem- 
blea —  Ci  siamo  già  nel  numero  ])recedente 
occupati  delle  vicende  della  Società  per  mo- 
tori a  gaz  povero. 

Il  25  febbraio  ebbe  luogo  una  tumultuosa 
assemblea  di  azionisti  della  stessa  :  moltissi- 
mi fra  i  più  importanti  eransi  fatti  rappre- 
sentare da  avvocati.  Presiedeva  il  vice-pre- 
sidente rag.  Mariani  e  fungeva  da  segretario 
r  avv.  Zappert. 

Dopo  che  il  presidente  ebbe  comunicata 
la  proposta  di  concordato  avanzata  dal  Con- 
siglio, Tavv.  Agrati  apri  il  fuoco  di  fila  degli 
attacchi  contro  di  questo,  basandosi  special- 
mente sulla  relazione  del  curatore  rng.  Ros- 
sari.  L'  avv.  Agrati  parla  di  responsabilità  ci- 
vili ;  dice  che  V  ing.  Garutta  vendette  per 
200.000  lin^  in  azioni  la  sua  ditta  alla  Socie- 
tà, e  ciò  per  intervento  degli  on.  Poli  e  Mia- 
glia,  caricandola  ])iù  di  peso  che  non  di  at 
tività,  date  le  condizioni  dei  brevetti  di  cui 
vantava  la  proprietà.  Delle  200.000  lire  poi 
una  buona  metà  fu  divisa  fra  i  promotori. 

L'  avv.  Agrati  deplorò  anche  il  disordine 
amministrativo  ;  V  eccesso  delle  cambiali  :  la 
maucanza  di  ogni  libro  di  commercio:  la  con- 
tinuazione neir  azienda  malgrado  la  cessazio- 
ne dei  pagamenti  già  avvenuta  nel  fatto  :  lo 
sforzo  degli  amministratori  per  cercare  di  li- 
berarsi d'  ogni  loro  responsabilità. 

Conclusione:  il  concordato  che  si  propone 
non  potrà  mai  esscM'e  adempiuto,  pc^rchè  man- 
cano i  mezzi. 

Seguono  altri  numerosi  avvocati.  L'  avv. 
Valzelli  ritiene  che,  data  la  condizione  in  cui 
si  trova  la  fallita,  agli  azionisti  non  r(\sti  di 
meglio  a  fare  clu*  riservarsi  ogìii  loro  azione 
contro  gli  amministratori.  E  a  proposito  di 
questi,  chiede  se  essi  assumendo  la  carica 
abbiano  fatto  il  regolamentare  deposito  di 
azioni. 

Pare  ch(*  la  cosa  non  sia  stata  fatta,  o 
quanto  meno  gli  amministratori  presenti  non 
sono  in  grado  di  rassicurare  l'assemblea.  Da 


ciò  nascono  contestiizioni  infinite:  gli  opposi- 
tori air  amministrazione  vorrebbero  si  to- 
gliesse senz'altro  la  seduta,  data  la  condizio- 
ne d'  illegalità  degli  amministratori  che  la 
indissei'o  e  che  la  presiedono.  Ma  altri  azio- 
nisti, cui  questa  sembra  una  sottigliezza  le- 
gale, la  quale  non  può  mutare  le  cose,  si 
oppongono.  Le  contestazioni  si  fanno  cosi  vi 
vai-i,  quasi  violente,  mutando  1'  assemblea  in 
un  tumulto.  Rimessa  uà  po'  la  calma,  gli  at- 
tacchi vengono  rivolti  contro  il  presidente 
dell'  assemblea,  sempre  in  merito  all'  affare 
del  deposito  delle  azioni  :  si  vogliono  dagli 
oppositori  far  mett(M*e  a  verbale  le  sue  ri- 
sposte ;  ma  il  presidente,  irritato,  abbandona 
r  assemblea. 

E  (!òsì  (piesta  6  sciolta  senza  nulla   con- 
cludere. 


Il  dazio  consumo  sul  gaz  e  sull'e- 
lettricità a  Livorno.  —  Un  manifesto  del 
commissario  regio,  cav.  Pacchiani,  annunzia 
le  modalità,  con  le  quali,  a  datare  dal  15 
febbraio  verrà  imposto  il  dazio  di  consumo 
su  qualsiasi  gaz  e  sulla  energia  elettrica  ad 
uso  di  illuminazione,  di  riscaldamento,  e  sotto 
qualunque  altra  forma. 

Tale  imposizioìie  è  per  adesso  provvisoria 
ed  a  semplice  titolo  di  esperimento;  e  la  mi- 
sura fu  stabilita  in  L.  0,0225  per  ogni  metro 
cubo  di  gaz,  ed  in  L.  0,00<575  per  ogni  «  et- 
towat  »   ora  di  cniM-gia  elettrica. 

Nel  manifesto  sono  dettagliatamente  spe- 
cificate le  varie  forme  sotto  le  quali  il  gaz 
e  r  energia  elettrica  verranno  gravati  del 
nuovo  dazio.  Per  il  gaz  acetilene  pagherà  il 
carburo  di  calcio  in  ragione  di  5  centesimi 
al  chilogrammo. 

Dal  dazio  sono  solamente  esclusi  i  gaz  e 
ren(»rgia  elettrica  adoperati  per  la  illumina- 
zione delle  vie  e  delle  i)iazze  pubbliche,  le 
banchine  e  le  calate  del  porto,  gli  stabili- 
menti coìimnali,  e  le  navi  da  guerra  e  mer- 
cantili, ancorate  nel  nostro  porto,  purché  con- 
sumati a  bordo  e  per  loro  semplice  uso. 

* 

Gaz  e  luce  elettrica  del  Comune  a 
Bologna  —  Lt^ggiamo  nel  Res/o  del  Gir- 
Uno  : 

11  nuovo  Consiglio  d'Amministrazione  del 
Gaz  ha  già  preso  in  esame  la  importante  que- 
stione dell'  impianto  di  una  officina  elettrica 
comunale,  già  posta  dal    regio    commissario 
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cav.  Parisiiii;  e  ci  si  assicura  che  intende  pro- 
cedere air  impianto  stesso  con  la  maggiore 
sollecitudine. 

Uno  dei  clienti  della  officina  elettrica  sarà 
naturalmente  il  Comune,  e  perciò  si  può  spe- 
rare di  avere  illuminato  a  luce  elettrica  il 
centro  della  città  e  via  dell'  Indipendenza,  e 
col  tempo  altre  strade,  sebbene  ora  col  siste- 
ma deir  incandescenza,  non  si  possa  dire  che 
r  illuminazione  pubblica  sia  trascurata. 

A  quanto  si  assicura  Tofficina  potrà  essere 
compiuta  in  un  anno  ;  però  per  V  illumina- 
zione del  centro  si  potrà  avere  l'energia  suf- 
ficiente anche  prima  di  questo  termine. 

Con  questo  impianto  il  Comune,  proprie- 
tario deirofficina  del  gaz,  eviterà  una  con- 
correnza che  potrebbe  col  tempo  essergli  di 
danno,  potendo  fornire  ai  cittadini  gaz  ed  e- 
ncrgia  elettrica  a  loro  piacere.  In  molti  casi 
r  uso  promisc^uo  e  cumulativo  6  necessario  ed 
utile  e  perciò  converrà  agli  utenti  di  prov- 
vedere renergia  elettrica  e  il  gaz  alla  stessa 
fonte,  tanto  più  poi  se,  come  crediamo,  av- 
verrà della  energia  elettrica  ciò  che  avviene 
ora  del  gaz  e  cioè  che  i  consumatori  possano 
prendere  Tenergia  elettrica  per  quel  tempo 
che  credono,  senza  obbligarsi  per  un  anno  o 
anche  meno. 

La  nuova  amministrazione  segue  con  que- 
sto progetto  il  programma  popolare  favore- 
vole alla  tendenza  della  municipalizzazione 
dei  servizi  pubblici  con  concetto  industriale. 
È  ovvio  che  dal  momento  che  il  Comune 
provvede  alla  produzione  della  luce  elettrica 
per  la  città  con  un  impianto  proprio,  cerchi 
di  trarre  il  maggior  profitto  possibile  dall'im- 
pianto stesso  allargandone  la  portata  alla  pro- 
duzione dell'energia  elettrica  pel  consumo  dei 
privati,  come  fa  ora  del  gaz. 


Il  Gaz  nella  Metallurgia  —  Il  sig. 
H.  Burin  di  Parigi  (Rue  Richelieu,  108)  ha 
ottenuto  ii  brevetto  per  un  processo  da  lui 
inventato  per  la  tempera  dell'  acciaio  e  la 
fucinazione  di  piccoli  pezzi  a  mezzo  del  gaz. 
Il  «  Mois  Scientifique  »  richiama  l'attenzione 
suir  importanza  di  tale  processo  per  i  lavori 
in  cui  occorrono  uniformità  di  azione  e  par- 
ticolare accuratezza,  mentre  la  presenza  di 
un'  atmosfera  inducente  è  un  cospicuo  van- 
taggio. 


* 


TJn  impianto  di  gaz  d'acqua  sistema 
Strache  a  Barcellona  —  La  direzione  della 


Società  internazionale  del  gaz  d'  acqua  siste- 
ma Strache  (con  sede  a  Vienna)  ha  ultima- 
mente stipulato  un  contratto  col  municipio  di 
Barcellona  per  l' impianto  di  un'  officina  ca- 
pace di  produire  circa  2.250.000  piedi  cubi 
al  giorno. 

La  tubatura  avrà  una  lunghezza  di  oltre 
400  chilometri. 


TRIBUNA   GIUDIZIARIA 


La  scoperta  della  reticella  Auer,  e  una  senten- 
za del  Tribunale  Conìmerciale  di  Vienna. 

Il  tribunale  Commerciale  di  Vienna  ha 
con  recente  sentenza  deciso  una  lite  vertente 
fra  il  dottor  Auer  von  Welsbach,  l' illustre 
chimico  inventore  dell'incandescenza  a  gaz,  e 
l'ingegnere  austriaco  Rund,  il  quale  preten- 
deva di  aver  diritto  di  parte(*ipare  ai  pro- 
fitti derivanti  dall'invenzione  dell'Auer. 

Ecco  sommariamente  i  fatti  che  diedero 
origine  alla  (*.ontroversia,  e  furono  messi  in 
luce  nel  corso  del  processo. 

Nel  principio  del  1891  l'Auer,  che  aveva 
fatto  brevettare  in  Austria  una  sua  reticella  a 
incandescenza,  cedeva  il  brevetto  al  Rund  e  a 
un  socio  di  questo,  i  quali  volevano  intra- 
prendere la  fabbricazione  e  la  vendita  del 
nuovo  prodotto.  Però  il  21  giugno  1891  i 
due  soci  si  accordarono  coll'Auer,  rivenden- 
dogli il  suo  brevetto. 

Poche  settimane  più  tardi,  il  10  Agosto 
1891,  l'Auer  faceva  brevettare  una  sua  nuova 
combinazione  di  99  0{o  di  toria  e  1  0[0  di 
ceria,  che  è  quella  tuttora  usata  per  la  fab- 
bricazione delle  reticelle  Auer. 

In  quell'epoca  il  dott.  Auer  era  incerto 
sulla  natura  del  corpo  ch'egli  aveva  mesco- 
lato colla  ceria,  non  essendo  questo  identico 
alla  toria  ch'egli  aveva  per  l'addietro  usata 
da  sola.  Questo  nuovo  corpo  impiegato  da 
solo,  non  emetteva  alcuna  luce,  onde  l'Auer 
non  sapeva  se  si  trattasse  di  toria  o  di  altro 
ossido  di  torio.  Solo  più  tardi  si  scopri  che 
questa  pretesa  nuova  specie  chimica  non  era 
altro  che  toria  pura,  mentre  la  sostanza  che 
per  l'addietro  era  ritenuta  toria  pura  era  in 
realtà  toria  impui'a. 

Si  fece  questione  se  il  dott.  Auer  avesse 
fatto  uso    della   nuova   scoperta   prima   del 
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Licinio  in  cui  si  sciolse  51  contratto  fni  lui  o 
il  iiund  (cioè  prima  del  *il  giugno  1H91),  nel 
qual  caso  la  acoperta  sarebbe  ricaduta  sotto 
il  (Contratto,  e  il  sig.  Rund  e  il  suo  ronsocio 
avrebbero  avuto  il  diritto  di  parter-ipare  ai 
profitti  che  dcrivaroTio  dalla  sua  applicazione. 

Di  qui  lii  lite  tra  TAuer  e  il  Rund.  Nel 
cni'so  di  (sssa  l'Aiicr  dirnostrò  di  avci'  con- 
dotto tutta  una  Kcric  tli  espcrìcn/.c  nel  corso 
dell'estate  1891.  arrivando  alla  scoperta  bre- 
vr^ttata  neir  ng-osto.  Le  miscele  da  lui  otte- 
nute prima  dello  scioglimento  del  contratto 
col  Rund  erano  diverse  da  quella  per  la 
quale  ottenne  il  brevetto  del  10  agosto  1891* 

Il  Tribunale  di  Vìeinia  ritenne  (die  il  dottor 
Auer*  non  era  tcimto  a  comunicare  al  Rund 
le  esperienze  e  i  risultati  sperimentali  che 
condusj%ero  alla  domanda  del  brevt^tto  10  a- 
posto  IHOl,  e  che  il  Rund  non  aveva  diritto 
dì  esìgere  la  comunicazione  della  nuova  sco- 
perta, né  di  partecipare  agli  utili  da  essa 
derivanti.  La  sentenza  è  in  oi^ni  modo  favo- 
revole al  dott.  Auer,  restando  (m)sì  al>battute 
le  accuse  di  condotta  sleale  laticìate  contro  di  lui. 

Le  dichiarazioni  deirìTi^,  Rund  sarebl»ero 
state  sufficienti  jier  qucnto  etfctto:  il  contratto 
tra  luì  e  il  dottor  Auer  ei*a  circoscritto  a 
quanto  esisteva  il  giorno  in  cui  fu  stipulato, 
e  fissava  un  prezzo  determinato  al  quale 
TAuer  avrebbe  fornito  la  miscela  iiirande- 
scente.  Ogni  convenzione  relativa  a  miglio- 
ranieuti  futuri  sarebbe  stata»  secondo  ia  legge 
austriaca,  nulla  per  iucertczza  dell*  oggetto, 
e  in  ogni  caso  sai'ebbe  caduta  quando  le  parti 
eontraenti  avessero  cessato  di  aver  confidenza 
r  una  verso  T  altra,  come  era  il  caso  nella 
fattispecie,  essendoché  Tuno  dei  soci  minacciò 
di  rumare  il  dott.  Auer  se  questi  non  con- 
sentiva a  ri'cedi^rc  dal  contratto.  Il  23  giugno 
1891,  anch(ì  ammettendo  che  il  dottor  Auer 
avesse  già  fatto  qualche  esperienza  nel  senso 
della  nuova  invenzione,  egli  era  però  nella 
impossibilità  di  vedere  se  questa  avesse  qual- 
che valore  dal  punto  di  vista  commerciale  ; 
è  però  annodato  che  la  nuova  scoperta  fu  fatta 
al  princijiio  di  agosto  del  189L 


« 


Consifjìio  (fi  Stato  —  Drcisumc  del  12  di- 
cetnbre  1902  —  Caoìpagnia  Continentale 
del  Gaz  contro  Ville  des  Andelys. 

In  nome  del  Popolo  francese, 
Il  Consiglio  di  StatOy  decretando  da  con- 
tenzioso, 


Sul  rapporto  della  prima  sotto  seziono  del  j 
contenzioso, 

Visto,  in  data  del  22    maggio    1896,    una] 
decisione  per  la  quale  il  Consiglio  di  StatoJ 
delii>erando  sulla  domanda  di  indennità  fatta] 
dalla  Compagnia  continentale  d'illuminaziunei 
e  riscaldannmto  a  gaz  eontro  il  Comune  desi 
Andelys,  in  l'agione  d*d  danno  ch<*  le  avreb-i 
bero  recato  le  autorizzazioni  accordate  dal  siii-| 
daco  al  signor  Jlerudrac  di  disporre  sulle  vie 
municiijali  degli  apparecchi  per  la  foniitufn 
della  luce  eletuica  ai  privati,    ha   prescritto! 
una  perizia  allo  scopo  di  stabilire    il    daniioj 
rcc^ito  alla  Compagnia  tino   al   giorno    delli 
perizia  e  1*  indennità  dcfìnirìva  da  concedere 
alla  Compagnia  nel  caso  in  cui  la  città   noi 
facesse  cessare  la  causa  del  danno  ; 
Visto  il  rapporto  dei  periti  ; 
Viste  le  conelusioni  presentate  dalla  Com- 
pagnia continentale  del  gaz,  delle  conclusione 
registrate  come  sopra,  il  18  luglio  1902  e  nelk 
quali  essa  espone  che  tutti  i  periti  sono  stati* 
d'accordo  nel  riconoscere  che  le  era  stato  re- 
cato danno  ;  che  era  impossìbile,   da    questo 
momento,  valutare  il  danno  eh* essa  avrebbe 
patito  dal  l  gennaio  VM)  sino  alla  rtue  della 
concessione  ;  che  non    ritirandt»    hi   Città   le 
autorizzazioni  date  airìlluminazione  elettrìiia, 
è  il  caso  di  (condannarla  ad  interessi  elevati; 
che  il  peiito  della  Compagnia  ed  il  terzo  pe- 
rito si  son  trovati  (piasi    d*  accordo  nel    va- 
lutare il   danno  prodotto   dalla   diminuzitme 
di    consumo    del  gaz   derivata  dall  hnpianU» 
dell*  illuminitzionc  elettrica  ; 

Che  si  deve  tener  conto,  nel  calcolo  del- 
l'indennità,  del  rallentamento  nello  svilupin. 
normale  della  clientela;  omologare  il  rapi*ni  im 
del  pej-ito  della  Compagnia;  concedere  alla 
Compagina,  per  il  i)eriodo  compi'eso  tra  il  I 
luglio  1H91  ed  il  :jl  dicembre  1899,  una  somma 
totale  di  L.  36992,82  con  interessi  di  diritto; 
ordinare  la  capitalizzazione  degli  interessi; 
riservare  alla  Compagnia  il  diritto  di  indennità 
per  i  danni  ]>osteriori  al  31  dicembre  I^j'K 
—  condannare  la  città  des  Andelys  a  luUe 
le  spese,  specialmente  a  quelle  fatte  per  il 
decreto  suir  incidente  del  1  aprile  1898; 

Viste  le  (conclusioni  presentate  dalla  Com- 
pagnia requirente,  le  suddette  conclusioni  re- 
gistrate conn?  sopra,  il  3  dicembre  1898,  il  25 
gennaio  1900,  il  24  maggio  1901,  e  tendenti 
nuove  capitalizzazioni  d*  interessi  : 

Viste  le  altre  parti  presentate  ed  aggiunte 
air  incartamento  ; 


—  367  — 


Vista  Ih  legge  del  28  piovoso  anno  Vili; 

Udito  il  sig.  Tardien,  maestro  delle  inchie- 
ste, nel  suo  rapporto  ; 

Udito  il  sig.  Dambera,  avvocato  della  Com- 
pagnia continentale  del  gaz,  nelle  sue  osser- 
vazioni ; 

Considerando  che  risulta  dall'istruttoria  e 
specialmente  dalla  perizia  alla  quale  si  pro- 
cedette, che  le  autorizzazioni  accordate  dal 
sindaco  della  città  des  Andelys  al  signor 
Meurdrac  di  disporre  sulle  vie  principali  degli 
apparecchi  per  distribuire  la  luce  elettrica  ai 
privati,  hanno  recato  alla  Compagnia  conti- 
nentale del  gaz  un  danno,  del  quale  le  si  deve 
riparazione  ; 

Che  si  può  fissai-e  a  82.000  metri  cubi  il 
giìz  che  la  Compagnia,  in  seguito  a  queste 
autorizzazioni,  fu  impedita  di  esporre  al  con- 
sumo dal  1891  al  31  dicembre  1899,  data,  alla 
quale  i  periti  hanno  fermato  le  loro  valuta- 
zioni ;  che  tenendo  conto  di  qu(\sta  cifra,  si 
può  fissare  V  indennità  dovuta  dalla  città  des 
Andelys  alla  Compagnia  querelante  nella  som- 
ma di  L.  30.000,  rappresentante  ad  un  tempo 
il  beneficio  di  cui  essa  rimase  priva  durante 
questo  periodo  e  gli  interessi  che  le  sareb- 
bero dovuti  fino  al  21  dicembre  1899; 

Considerando  che  per  V  impossibilità  di 
stabilire,  in  questo  momento,  rammentare  del 
danno  che  la  Compagnia  subirà  in  avvenire, 
si  liscrva  semplicemente  alla  Compagnia  Te • 
sercizio  del  diritto  di  ottenere  ulteriormente 
la  riparazione,  finché  la  città  non  avrà  fatto 
sparire  le  cause  del  danno  ; 

Sugli  interessi  e  gli  interessi  degli  inte- 
ressi : 

Considerando  che  la  Compagnia  continen- 
tale ha  domandato  gli  interessi  il  31  marzo 
1902  e  gli  interessi  degli  interessi  il  3  dicem- 
bre 1898,  il  25  gennaio  1900,  il  24  maggio 
1901  ed  il  28  luglio  1902;  che  per  la  dispo 
sizione  precedente  le  si  possono  concedere  gli 
interessi  solamente  dalla  data  della  presente 
decisione  e  di  respingere  le  sue  domande  di 
capitalizzazione  degli  interessi  ; 

Sulle  spese  di  perizia; 

Considerando  che,  nelle  circostanze  del 
caso,  si  devono  mettere  a  carico  della  città 
des  Andelys; 

Decide  : 

Art.  1. 

La  città  des  Andelys  pagherà  alla  Com- 
pagnia Continentale  del  Gaz  per  i  danni  cau- 


sati a  questa  Compagnia  dal  1891  al  31  di- 
cembre 1899,  una  somma  di  Lire  30.000  per 
tutta  indennità  ed  interessi  fino  a  questo  giorno. 
A  questa  somma  si  calcoleranno  gli  interessi 
della  presente  decisione  ; 

Art.  2. 
Le  spese  di  perizia   sono   poste  a   carico 
della  città  des  Andelys; 

Art.  .V. 

Il  resto  delle  conclusioni  della  Compagnia 
è  respinto  ; 

Art.  4. 
La  città  des  Andelys    è    (condannata  alle 
spese,  comprese  quelle  dell'incidente  sul  quale 
fu  decretato  colla  decisione  del  Consiglio   di 
Stato  del  1  aprile  1898; 

Art.  5. 
Spedizione  della  presente  sarà    trasmessa 
al  Ministro  dell'  Interno. 


*  * 


L'  avv.  Abramo  Levi,  del  quale  nel  nu- 
mero precedente  pubblicammo  una  memo- 
ria sui  danni  di  violato  monopolio,  ci  scri- 
ve che  è  fissata  in  Cassazione  al  7  del  pros- 
simo aprile  la  discussione  delle  cause  accen  • 
nate  nella  predetta  sua  memoria,  e  che  egli 
è  più  che  mai  convinto  che  sortiranno  favo- 
revoli alla  Società  del  gaz  le  sentenze. 

A  quanto  gli  consta  prenderanno  parte 
alla  discussione  molti  avvocati  e  V  aspettativa 
per  r  esito  è  grande. 

Auguriamo  di  cuore  al  caro  amico  De  Bar- 
tolomeis  che  si  avverino  completamente  le 
previsioni  dell'  avv.  Levi. 
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com.ìnissione  22  dell'  Associazione  Itder  nazionale  per 
la  prova  dei  materiali  da  costruzione  [Sezione  Ita- 
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E  noto  come  siasi  da  qualche    tempo   riconosciuta 
dai  costruttori  e  dai  produttori  la  necessità   di    uniti- 
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care  i  metodi  di  prova  dei  materiali  da  costruzione, 
affinchè  i  risultati  possano  essere  comparabili  fra  loro 
ed  utilizzabili  in  pratica.  Si  sa  pure  che  fu  il  prof. 
Bauschinjifer,  del  Politecnico  di  Monaco  di  Baviera, 
quegli  che  contribuì  massimamente  a  sviluppare  tale  idea 
chiamando  a  raccolta  intorno  a  se  i  tecnici  più  distinti 
delle  varie  nazioni,  firomovendo  apposite  conferenze 
internazionali,  e  facendo  nominare  commissioni  i)er- 
manenti  che  si  occupassero  della  importante  questione. 

Molte  altre  eminenti  personalità  tecniche  apparte- 
nenti a  vari  Stati  si  unirono  più  tardi  ai  primi  che  si 
interessarono  della  cosa,  finché  in  questi  ultimi  anni 
sorse  un'associazione  internazionale  per  la  prova  dei 
materiali,  alla  quale  aderirono  quasi  tutte  le  nazioni 
europee  e  ;rli  Stati  Uniti  d'America.  L' Italia  pure  vi 
conta  jiarecchì  membri  appartenenti  alle  scuole  d'ap- 
plicazione per  gli  ingegneri,  alle  società  ferroviarie, 
al  genio  civile  ed   al  genio  militare. 

La  storia  della  formazione  di  questo  consesso,  l'e- 
sposizione <lei  lavori  eseguiti  nei  vari  congressi  indetti 
finora,  ed  infìnt»  lo  stato  presente  della  questione  in 
parola  sono  ampiamente  descritti  nella  pregevole  pub- 
blicazione dell'  ingegnere  Benedetti,  la  quale  per  l'im- 
portanza dell'argomento  si  raccomanda  a  tutti  i  tec- 
nici ;  siamo  pertanto  ben  lieti  di  darne  qui  notizia  ai 
nostri  lettori. 

Segnaliamo  anche  la  pubblicazione,  fatta  per  cura 
della  sezione  italiana  di  detta  associazione  relativa  a- 
gli  agglomeranti  idraulici,  e  comprendente  :  le  conclu- 
sioni della  commissione  francese  del  1891  ;  quelle  prov- 
visorie della  sottocommissione  per  lo  studio  <lei  mate- 
riali non  metallici,  formulate  a  Dresda  nel  1899;  il 
rapporto  <li  Max  Gary  sullo  stato  odierno  delle  prove 
dei  cem(Miti  in  Germania,  presentato  al  congresso  di 
Buda])est  nel  1901,  ed  infine  le  sette  proposizioni  dal 
detto  Gary. formulate  allo  stesso  congresso. 

Sentiamo  infine  il  dovere  di  ringraziare  l'egregio 
ingegnere  Benedetti  per  averci  mandato  gentilmente 
in  dono  le  pubblicazioni  di  cui  abbiamo  dato  un  breve 
cenno.  Facciamo  intanto  sinceri  voti  che  un  nuovo  ti- 
tolo di  benemeronza  e  di  gloria  spetti  ai  valenti  tec- 
nici del  nostro  paese,  per  l'opera  intelligente  ed  assi- 
dua colla  quale  contribuiranno  a  risolvere  i  numerosi 
quesiti  da  discutersi  nei  futuri  congressi  di  questa  iv 
letta  associazione.  A. 


Elenco  dei  Brevetti 

Coiiiuiìicazii)iii  deir  Uf/ìcio  Internazio- 
nale per  Brevetti  (V  Invenzione^  Marchi 
(li  Fabbrica  e  di  Commercio  ecc.  Dirot- 
tore-Pmprietnrio:  Iiig.  Prof.  B.  A.  Uovi, 
Via  Arcivescovado,  1,  Torino. 

aO  Agosto  —  R.  A.  Voi.  157,  N.  192,  per  anni  8 — 
Simonl  diusejtj/e  e  Marrnnatl  (jloranni.  a  Padova  : 
«  Nuovo  gazometro  idraulico  autonmtico  per  lo  svilup- 
po del  gaz  acetilene»  . 

.  G  Settembre  —  K.  A.  Voi.  157,  X.  2^3^,  prolunga- 
mento per  anni  1>  della  privativa  81 -l.*K),  rilasciata  per 
<)  anni  il  1.  giugno  180G  —  Grei/son  ih  Schodi  i\,  a 
Xamur  Belgio:  *  Nouveau  système  d'éclairage  et  de 
chauffage  applicable  au  gaz  et  aux  huiles  minerales  >. 


6  Settembre  —  H.  A.  Voi.  157,  N.  2f47,  per  annil 

—  Cuccurullo  Alessandro  e  Stderno  Criusepjje,  a  Temi: 
«  Irroratrice  a  gaz  Acetilene  Umòra, 

G  Settembre  —  U.  A.  Voi.  158,  N.  7,  prolungamento 
per  anni  8  della  privativa  143-170  rilasciata  per  1  anno 
ni  ottobre  liK)l—  Waferfftin-yfaatHchappij,  Sisteem  D,r 
Kramers  en  Aarts^  ad  Amsterdam  (Olanda)  :  «  Procède 
et  appareils  perfectionnés  pour  la  fabrication  du  gaz 
i\  l'eau  >. 

11  Settembre  —  U.  A.  Voi.  1;S8,  N.  11  per  anni  6 

—  S(H'ietà  f/e  iterale  immobiliare  di  lavori  di  ut  il  ita  pub- 
blica ed  agricola,  a  Roma  :  «  Motore  a  gaz  con  intro- 
duzione di  aria  nel  cilindro  per  raffreddare  i  prodotti 
della  combustione  dopo  lo  scoppio,  sistema  Leoniero 
Gei  e  Bernardino  Luini  » . 

12  Settembre  —  K.  A.  Voi.  158,  N.  27,  per  anni  6 

—  Gaudurd.  Desi  ré  Augusie^  GauiUird  Uon  Dhsiré  et 
Craudard  Auguste  Sini^on  a  Morbier  i  Francia)  :  «  Sy- 
stème de  bec,  pour  lampes,  réchauds  et  fourueauxi». 

12  Settembre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  29,  per  anni  (* 
Socìi'tà  Aììongme  d'exploitation  des  Brevets  iMndi,  a 
Bavonne  (Francia):  Briileur  à  incandescence  par  la 
vapeur  d'alcool  ou  autre  hydrocarbure  » . 

16  Settembre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  42,  per  anni  1 

—  Pardini  Giulio,  a  Milano  :  «  Acetilogene  a  caduta 
automatica  di  carburo  detto  :  Il  Razionale  » . 

30  Settembre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  73,  per  anni  6 

—  Gumz  Ìj)ui8  a  Stettino  iGennanla):  «  Perfeetionne- 
nients  aux  fours  générateurs  à  cornucs  ou  à  soles  in- 
clinées  » . 

4  Ottobre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  96,  per  anni  3  — 
Compagnia  anonima  continentale  già  J,  Brunt  e  C,  a 
Milano  :  «  Nuovo  sistema  di  accensione  ad  un  solo  mo- 
vimento di  fanali  d'  illuminazione  a  gaz  con  reticella 
a  incandescenza». 

4  Ottobre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  95,  per  anni  6  — 
Compagnie  UnìverseJle  d'acétglène,  a  Parigi  :  €  Appareil 
portatif  et  démontable  pour  la  production  d'  un  gaz 
par  réaction  d'un  liquide  sur  un  solide». 

8  Ottobre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  124,  completivo 
della  privativa  138-173  rilasciata  per  anni  15  il  22  giu- 
gno \90ì  —  Steffiner  Chamotte-Fabrik  Actien  Geae/lchaf 
vorm  Didier^  a  Stettino  (Germania)  :  «  Nouvelle  dispo- 
si tion  de  nVservoirs  à  charbon  pour  les  cornues  à  gaz 
inclinées  ». 

10  Ottobre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  161,  per  anni  3  — 
Officine  meccanicìie  ing.  Zanella,  Biffi  e  C.  «Ditta •,  a 
Treviglio  (Bergamo)  :  «  Nuovo  apparecchio  per  la  fab- 
bricazione, depurazione  ed  immagazzinamento  del  gaz 
povero  utilizzante  il  calore  del  gaz  nascente  per  la 
vaporizzazione  dell'acqua  necessaria  alla  saturazione 
del  vento  comburente  il  carbone  nel  gazogeno,  siste- 
ma :  Ing.  Zanella  Biffi  e  C.  >*. 

11  Ottobre  —  R.  A.  Voi.  158,  N    164,  per   anni    1 

—  Setti  Fulgenzio  fu  Gaetano,  a  Vicenza  :  «  Apparec- 
chio per  l'accensione  e  spegnimento  del  gaz  mediante 
aumento  e  diminuzione  della  pressione  sull'officina  di 
produzione  ». 

13  Ottobre  —  R.  A.  Voi.  158,  N.  183,  per  anni  6  — 
Segmour  John  a  Toronto  :  Canada  •:  «Perfezionamenti 
nelle  macchine  j)er  mescolare  gaz  e  aria  /« . 


Dkmin  Pietro,  gerente  responsabile. 
Venezia  —  Stab.  Tip.  F.  Garzia  &  C. 


Anso  P 


Venezia,  1   Aprile  1903 
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PARTEjr^ECNICA 

NUOVI  COLL-^ORATORI 

pRCF,  STEFANO  PAG  LI  ANI 

Con  viva  soddisfazione  presentiamo  ai  no- 
stri lettori  UH  nuovo  Collaboratore  della  no- 
stra Rivista  il  prof\  Stefano  Pairliani  ti  ella  R. 
Ricuoia  degli  Ingr^neri  in  Palermo. 

Assistente  dapijrima  nei  laboratori  di  Chi- 
mica e  di  Fisica  della  R*  UniversittY  di    To- 


rino ed  Incaricato  dì  Chimica  Generale  nella 
stessa  Università;  i>oi  per  nove  anni  Profes- 
sore di  Fisica  Generale  ed  applicata  nel  R. 
Istituto  Tecnico  di  Torino,  passò  da  ciix*a  do- 
dici anni  Piofessorc  di  Fisica  Tecnica  alla 
R.  Scuola  degli  Ingegneri  di  Palermo,  dove 
fu  anche  Incaricato  del  corso  di  Chimica  Ap- 
plicata, com'è  ora,  di  un  corso  di  Elettrotec- 
nica per  gli  ingegneri  civili. 

Interessaidi  nel  campo  della  Fisica  Gene^ 
rate  furono  le  ricerche  sul  Ptffere  illttffiiìianle 
di  {drtt/ìf  fdii  di  oritjine  organicità  donde  gli 
.studi  sui  Lfthrifìcan/i,  od  alcune  ricerche  di 
(deUrfdogia, 

Nel  tmm|)t)  della  Fi:iica  t'  Chiinica  Appli- 
caia,  trattò  questioni  importanti  per  noi,  re- 
lai i ve  ai  rnrhnui  fossili ^  a\V  i II f( mi t iasione j 
alli^  cundutlt*  di  ga:\  ecc.  eec.  ;  ìateressantis- 
siino  è  il  suo  profondo  sludio  sui  L(d/rifiranfi 
reeeiUemente  appaleso  sulla  Nuova  Encidope- 
dia  di  Chitnica  ;  tinalmeatr  nell'  EfclfroleC' 
niea  6  frutto  de'  suoi  studi  v  ri<'erche  una 
pubblicazione  suU*  <  ElcttrieilA  e  le  sue  ap- 
plieazioni»,  edita  dall' Unione  Tipogratica  E- 
ditrice  di  Torino, 

Scegliamo  oggi,  fra  alcune  interessanti 
raonografle  che  Tillustre  Autore  cortesemente 
ci  offriva^  e  delle  quali  gli  rendiamo  pubbli- 
che grazie,  quella  sopra  «  //  poìere  iilatiti- 
nante  di  alcuni  olii  di  orif/ine  orga/iictt,  » 


SUL  POTERE  ILLUMINANTE 

DI    ALCUNI    OLII    DI    ORIGINE    ORGANICA 


Pochissimi  ed  incerti  sono  i  dati  che  pos- 
sediamo sul  porere  illuminante  degli  olii  ve- 
getaU  ed  animali.  Nel  IW*^  ebbi  occnsioiie 
di  eseguire  al  cu  uè  determinazioni  compara- 
tive di  potere  illuminante  degli  olii  di  oliva, 
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di  ravizzone  e  di  rolza  inormale)  (1;,  In  esso 
mi  servii  del  segoeiite  metodo.  Gli  olii,  a  com- 
pararsip  venivano  bruciati  in  una  lampada  a 
movimento  di  orologeria,  tipo  Careel,  nor- 
male, nella  quale  si  i-e^oluva  il  consumo  o- 
rario  in  modo  elie  rimanesse  entro  ai  limiti 
indieati  da  Audoìn  e  Berard  (2),  cioè  38  e  46 
gr.,  entro  i  quali^  cioè,  ^l  può  ritenere  il  po- 
tere illuminante  approsnimativamente  pi'opor- 
zionale  al  consumo»  Le  fiamme  venivano  poi 
comparatje  successivamente  colla  fiamma  di 
uno  stesso  becco  a  gaz  (tipo  Argand-Bengel), 
dì  cui  si  regolava  il  eonsumo  in  modo  da 
rendere  l' intensità  luminosa  di  essa  eguale 
8ul  fotometro  a  quella  di  ciascuna  fin  in  ma 
ad  olio,  poste  le  due  fiamme  ad  uguale  di- 
stanza dal  fotometro  stesso.  In  queste  condi- 
zioni si  può  ammettere  ehe  il  rapijorto  tra  la 
intensità  luminosa  delle  linnime  ad  olio  ci  sia 
dato  dal  i-apporto  fra  i  volumi  di  gaz  eonsu- 
mato  dal  becco  a  gaz.  Le  esperienise  di  Au- 
doin  e  Berar'd  dìnjostrarono  infalti  t*lu\  stan- 
do il  eonsumo  di  olio  entro  quei  limiti,  havvi 
proporzionalità  fra  esso  e  quello  del  giiz.  Le 
misure  furono  allora  eseguite  col  noto  appa- 
recchio fotometriro  di  Dunnis  o  Regnault. 

I  risultati  ottenuti  sono    consegnati    nella 
taV»ella  seguenle  : 


11^ 

ili 

g  S  - 

ili 

34,3 

40,7 

i4a,8 

o,in 

Ufi 

4S,K 

144,4 

0,i):3 

ao,4 

43,8 

V21,n 

0,S1 

ai, 3 

13,1. 

Vì2,n 

0,k4 

nifi 

39,3 

15tì,8 

1,00 

Olia  di  raxvA/Mììv  .     .     . 

»  rHvizxoiif* .     .     . 

»  oliva     ,     .     .     , 

•  oliva     ,     ,     ,     , 

*  eolza    nonimk*  . 


Da  questi  dati  risultava  la  superiorità  del- 
l'olio  di  ravizzone  su  quello  di  oliva  per  ciò 
che  riguai'da  il  potere  illuminante,  a  parità 
di  consumo  orario. 

Recentemente  ebbi  occasione  di  eseguire 
ricerche  di  questo  genere  sopra  altre  diverse 
qualità  di  olii,  e  credo  interessante  farne  co- 
noscere i  risultati. 

Il  metodo  di  misura  adoperato  in  queste 
determinazioni  è  però  affatto  differente  dal 
precedente.  Gli  olii  venivano  bruciati  in  una 
lampada  Argand  a  dopjna  corrente  diaria  ed 


il)  Anrmli  (kl  IL  htiluto  tecnia}  di   Torino^    anno 
Anmiies  tk  Chimie  et  de  PhysUiim^  18G2  ,3),  65, 


a  livello  costante.  Le   dimensioni    di    quest 
lampada  sono  le  seguenti  ; 

DiaiiK'tro  eaU'rno  clol  Ik^i'co  min. 

1»         interno         » 
AlteRZU  totftU»  di»}  vnmì netto  di  vetro 

»        did  vctt'o  so(M'a  la  liannnn  •• 

Dtaint'tro  interno  di  <^ue^^l*  ultinm  porzinm* 

•  delln  porzione  inferiore  •       45j 

li  tulio  dì  vetro  libato  porta  la  marea  Kilhol  C.  A.  K. 


i 


Il  fotometro  adoperato  è  quello  di  Runifon 
che  come  si  sa,  è  usato  industrialmente  qua 
do  non  importa  o  non  si  può  raggiungere  un; 
estrema  esattezza  nelle  misure. 

La  misura  del  consumo  oraria  si  fece  eoi 
un  metodo  speciale  assai  senqdii-e  che  cred 
meriti  essere  d'»scntto.  La  lampada  viene  col 
locata  sopra  uno  dei  piattelli  di  una  di  qu 
ste  bilani*ic  «lette    da    banco.    La    colonnin 
della  lampada,  |>ort:i,  mediante  un  anello 
(*ssa  fissato,  un  picolo  recii)iente  dì  vetro,  A 
canto  alla  bilancia  viene  collocata    una   bi 
retta  graduata  a  deeimi  di  centimetro   enhi 
contcncnre  at^qua  distillata,  in    modo    ehe 
rubinetto   dì  etllusso  si  ti*ovi  al    disopra    d 
tlcLto  reeipiente,  senza  toccare  in  alcun  modi 
la   bilancia. 

Per  misurare  il   eonsmno    della    lampad; 
o  eantlela  sì  fa  equilibrio  al  peso  di  essa, 
cesa»  mediante  una    lai*a    qualunque,    quiiuì 
si  taniKJ  cadere  alcuni^  goccie  d'acqua  tino 
etie  r  equilibro  sia  rotto.  Col  consumarsi  di 
materiale    V  equilil>rio    tende    a   ristabilii'si 
ncir  istante  in  cui  Tindice  della  bilancia  pj 
sa  per  la  posizione  di  equilihiio  si   mette  i 
azituio  un  eontatore  di  secondi  e  si  logge  ÌI 
livello  dcir  acqua    nella    bui'etta,    Trascor 
un  dato  intervallo  di  tempo,  ad   arbitrio, 
fa  cadere  acqua  Ano  a  che  sia  ristiibilita  e 
anche    olti^epassata    di    poco  la  posizione    d; 
equilibrio.  Sì  attende  di  nuovo  che  questo 
instabilisca,  e  nell*  istante  in  cui  V  indice  ri 
passa  per  questa  posizione  si  arresta  il  con- 
tatoi^e  a  secondi  e  si  legge  di    nuovo    il    li- 
vello deir  acqua  nella  buretta.  j 

La  dittei^enza  fra  le  due  letture  dà  la  quan^B 
tità  di  materiale  bruciato  durante    il    tempo 
indicato  dal    contatore    a   secondi,    Durant 
quel  tempo  si  jjossono  fare    le    misure    fot 
metriche. 

Come  si  vede*  divei^se  determinazioni 
consumo  si  possono  seguire  V  una   air  altr^ 
quando  si  disponga  di  un  orologio  a  due  i 
dici,,  di  cui  uno  indipendente. 

Questo  metodo  permette  anche  di  raggìun 
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gere  un  altro  scopo  abbastanza  importante. 
Si  comprende  infatti  come  si  potrebbe  far  ef- 
fluire in  modo  continuo  Tacqua  della  buretta 
graduata,  cosi  da  non  compensare  esatta- 
mente il  consumo  della  sorgente  di  luce,  ma 
da  starne  un  po'  al  disotto,  ed  allora  si  ot- 
terebbe  lo  scopo  di  mantenere  costante  la 
posizione  della  fiamma  rispetto  al  fotome- 
tro. 

Gli  olii  studiati  sono  i  seguenti  : 

I.  Olio  di  oliva  (della  provincia  di  Pa- 
lermo) raffinato  ; 

IL  Olio  di  arachide  (di  provenienza  fi*an- 

ccse)  ; 

III.  Olio  di  ravvizzone  {Refìned  Ravison 
rape  oil),  proveniente  da  fabbrica  inglese. 
Punto  di  solidificazione  —  14**  circa. 


oil). 


IV.  Olio  di  ravizzone  (Compound  Rape 
Stessa  provenienza  del  precedente.  Punto 


di  solidificazione 


13°  circa. 


Il  punto  di  solidificazione  di  questi  due 
olii  si  avvicina  piuttosto  a  quello  dell'olio  di 
crescione. 

V.  Olio  pallido  di  balena  ;  cosi  denomi- 
nato. Però  si  intorbida  a  —  6**  e  si  solidifica  a 
—  10°.  Questo  farebbe  supporre  si  trattasse 
piuttosto  di  olio  di  Delphinus  Phocaena.  Poi- 
ché r  olio  di  balena,  secondo  Schaedler,  de- 
positerebbe dei  cristalli  a  +  10°,  mentre  Tolio 
di  delfino,  secondo  lo  stesso  Schaedler,  si  so- 
lidifica a  —  15°  (Benedikt,  Chemical  Analy- 
sis  of  Oils.  Fats,  Waxes). 

Il  campione  di  luce,  con  cui  si  confrontò 
la  fiamma  di  questi  olii,  è  la  candela  inglese 
di  spermaceti  normale. 

I  risultati  ottenuti  sono  i  seguenti  : 


Olio  di  oliva*  .  ,  .  , 
fc  arachide  ,  .  , 
Ile* fi  11  ed  ravison  rupe  oU 
Compound  rape  f>il  .  . 
Olio  pallido  dì  bakna    . 


Come  si  vede,  questi  risultati  confermano 
quelli  anteriori,  e  cioè  che  l'olio  di  ravizzo- 


■S  So.J 

III: 
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J  s-3 
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13,9 

2,87 

36,00 

17,3 

2,07 

41,51 

1(5,» 

2,47 

41,7» 

15,3 

2.74 

38,57 

17,3 

2,22 

ne,  per  potere  illuminante,  è  superiore  airolio 
di  oliva  a  parità  di  consumo  orario. 

Possiamo  infine  dare  qualche  cifra  intorno 
al  costo  della  candela  —  ora  pei  diversi  olii, 
bruciati  nelle  condizioni  indicate,  basandoci 
sui  prezzi  minimi  attuali,  ai  quali  si  possono 
avere  in  grandi  partite. 


Olio  di  oliva 

»        arachide 

Refined  ravison  rape  oil     .     . 

Compound  rape  oil    ...     . 

Olio  pallido  di  balena.     .     .     . 

«§|.a 

Pnuo  dell'olio 

al  chilogrammo 

in  lira 

Costo 
della  candala-ora  1 
in  centesimi    || 

2,87 
2,07 
2,47 
2,74 
2,22 

0.68 
0,55 
0,56 
0,58 
0,51 

0,195 

0,11 

0,14 

0,16 

0,11 

Da  questi  valori  risulterebbe  ii  minimo 
di  costo  per  V  olio  di  arachide  e  per  V  olio 
di  balena,  il  massimo  per  T  olio  di  oliva.  I 
due  primi  olii,  ed  il  Compound  rape  oilj  pre- 
sentano però,  in  causa  del  loro  piccolo  coef- 
ficente  di  viscosità,  delle  difficoltà  a  bruciare 
bene  nelle  lampade  ordinarie. 

Prof.  Stefano  Pag  li  ani 


11  Sepat^atotte  ]V[azza 


E'  una  nuova  vittoria  che  un  italiano  porta 
alla  nostra  industria  —  e  siamo  ben  lieti  po- 
ter pubblicare  con  qualche  dettaglio  questo 
apparecchio,  poiché  fra  breve  esso  verrà  adot- 
tato in  tutte  le  principali  officine  da  gaz. 

Il  «  Separatore  »  è  una  macchina  sempli- 
cissima a  mezzo  della  quale  i  miscugli  gnzosi, 
per  r  azione  della  loro  forza  centrifuga,  e 
quindi  meccanicamente,  si  scindono  nei  loro 
diversi  componenti. 

Consiste  essenzialmente  in  un  tamburo  ro- 
tante a  grande  velocità  entro  il  quale  viene,  pel 
fatto  stesso  della  rotazione,  aspirato  il  miscu- 
glio gazoso  da  lavorarsi,  e  dal  quale  i  com- 
ponenti, separati  dal  diverso  eftetto  che  su 
essi  produce  la  forza  centrifuga  in  ragione 
delle  densità  loro  diverse,  escono  per  diverse 
vie  spinti,  dalla  medesima  energia  separatrice, 
alle  diverse  loro  destinazioni. 


'i 


A 


^f-; 


calo  rilasciato  dalla  Società  Italiaim 
Gaz  di  Torino,  in  seguito  alle  esperienze  ( 
gLiite  nelle  sue  officine,  ed  i  risultati  rhé 
diclìeremo,  sono  appunto  quelli  dichìaratt 
certi  tirato  stesso. 

La  prima  serie  di  esperienze  fii    fatta 
riuscì  corupletanieutej  per  ottenere  Taum^ 
del  potere  huìiiuoso  del  gaz-luce  mediani 
sottraisione  da  esso  di  quantità  variabili 
ridrogeno  che  contiene,  ed  il  risultato  ottei 
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ottimo  e  tale  da  Servire  di  base  al  seguente 

calcolo  istituito  dalla  Società  e  che  noi,  dopo 
esame,  troviamo  perfettamente  attendibile. 

Un  «  Separatore  »,  capace  di  lavorare  3(.)00 
Me.  di  gaz-luce  all'  ora^  è  suftìtiente  al  servì- 
zio di  un'officina  che  produca  in  media  5000 
Me.  dì  gaz  al  giorno. 

E  poichò  si  è  ottenuto  facilmente,  sot- 
traendo coir  uso  di  es80  dal  gaz  una  certa 
quantità  di  idrogeno,  un'  aumento  del  10  0|0 
lei  potere  luminoso,  tale  aunu'nto,  ottenuto^ 
5i  mezzi  meccanici,  permetterà  di  sostituire 
?lla  quantità  annuale  di  carbone  adoperato 
1500  Ton.  di  Cannel  coni  una  eguale  quan- 
Ita  di  Nrtr-Pelfou  con  una  economia  com- 
plessiva di  L.  45tXJ0suirac(iiiisto  del  ciirbone. 
loltre  mentre,  come  è  ben  noto,  il  Cannel 
^coal  dà  un  coke  invcndilnle  per  rinfimo  suo 
valore,  le  hXK)  Ton.  di  Netr-l^t'iton  rianiio 
tanto  coke  eccellente  per  un  inii>orto  ricava- 
bile dì  L.  1H(X)0.  sicché  Futile  totale  lordo 
risultante  sarebbe  di  L.  LUitXHj  annue.  Da  que- 
ste bisognerà  però  d(*durre  it  valore  del  gaz 
occorrente  per  un  motore  di  4,5  HP  da  ado- 
perai'si  ad  azionare  il  «  Separatore  >  e  l'am- 
niortamento  del  costo  del  motore  e  del  *Scpa- 
ratore  », 

Per  questi  ammortamenti  si  calcola,  con 
grande  larghezza,  una  dt^t trazione  di  L,  130O0 
dalle  63000  sopraccennate,  e  resterà  un  utile 
netto  annuo  di  L,  50000. 

Il  €  Sei»aratore  >  del  tipo  indicato  costerà, 
per  le  notizie  che  abbiamo  avuto,  non  oltre 
le  L.  lOOtX). 

Una  s(H-onda  serie  di  es})ciicnze  tu  istituita 
ler  dimostrare  la  sepai'azione  dal  gaz  del- 
l'acido  solfìdrico,  ed  il  risultato  ottenuto  Tu 
completo;  il  gaz  centritugato  col  «  Sepiira- 
3re  »  non  conteneva  traccio,  per  quanto  mi- 
lime,  di  acido  solfìdrico,  si(*cbò  potè  soste- 
lere  la  prova  delle  cartine  .^dl'  acetato  di 
piombo» 

Si  eseguirono  poi  altre  es|>ericnzc  su  mi- 
L^elc*  di  aria  ed  acido  carbonico  e  si  ottenne 
completa  sepai^azione  di  quest'ultimo, 
Da  ultimo  si  adopei'ò  i!    «  Sf*paratore  >    a 
centrifugare  Taria  atmosferica,  ortcncndo  unga- 
la cosi  arricchita  in  ossigeno,  che  adoperata 
"per  la  combnsrione  dì  litantrace  a  hrn^tra  tiam- 
ma,  avente  potere  caloritii'o  di  7tU0  calorie, 
in  focolare  di  caldaia  SiilziM",  ,t:li  ha  fatto  ren 
|ere  Kg.  12^15  di  ae*[ua  evaporizzata  alla  pres- 
'sionc  di  atmostere  4,5  per  oi-ni  Kg,  di  com- 
bustibile bruciato. 


Un*  altra  importante  applicazione  del  tSe- 
paratore  »  all' industiia  del  gaz  sappiamo  es- 
sere oggetto  attuale  di  esperienze  nelle  offi- 
cine di  una  grande  Società  e,  per  quanto  i 
risultati  non  nt*  sieuo  aneoi'a  resi  pubblici^ 
sappiamo  che  finora  essi  sono  soddisfacentìa* 
simi. 

Si  tratta  di  attuare  economicamente  il  con- 
siglio dato  dai  Lives(*y,  la  cui  somma  com- 
petenzii  è  nota  a  tutti,  di  insufflare  cioè  idro- 
geno nelle  conduttui^e  di  gaz  a\V  uscita  delle 
storte  per  convogliare  i  carburi  pesanti  che 
sì  hanno  in  abbondanza  nelle  prime  ore  della 
distillazione,  e  che,  come  è  ben  noto,  sì  de- 
positano in  grande  quantità  con  notevole  de- 
trimento del  potere  luminoso  del  ga^*  Attual- 
mente, a  causa  deir  alto  costo  dell*  idrogeno 
prodotto  direttamente»  le  officine  insufflano 
aria  e  questa  diminuisce,  per  la  presenza  sua, 
I"  aiunaento  di  potere  luminoso  che  sarebbe 
dato  dalla  maggior  quantità  dei  carburi  con- 
vogliati dal  gaz  all'ustuta  dalle  stoi'te, 

E*  chiaro  che  adopei'ando  V  idrogeno,  e- 
sti'atto  con  niiiuma  spesa  dallo  stesso  gaz  col- 
Tuso  del  *  Separatore  »,  T inconveniente  del 
costo  deli"  idrogeno  sparisce  ed  il  consiglio 
eccellente  del  Livesey  potrà  essere  utilmente 
messo  in  atto  su  larghissima  scala. 

Noi  vi  siamo  intrattenuti  delle  sole  appli- 
cazioni air  industria  del  gaz  che  aJ>ldamo  i»o- 
tuto  accertare  etìicatu  dal  certificato  della  So- 
cietà del  Gaz  di  Torino,  ma  sai>|uanio  (die  al- 
tre appli<'azioni  furono  esperimentate  con  ec- 
cellenti risultati  ed  altre  si  esperimenteranno 
prossimamente;  fra  queste  principalissima  la 
rivivitìcazione  della  materia  dei  depuratori 
con  aria  centrifugata,  riducendo  cosi  notevoi- 
ment(*  la  quantità  di  azoto  che  viene  trasci- 
nata con  se  dal  gaz  ipiandò  attraversa  poi  la 
materia  rivivificata,  e  (juindi  ridui^endo  pure 
notevolmente  la.  diminuzione  di  i»otere  lumi- 
noso del  gaz  dovuta  alla  presenza  delT  azoto. 

Anche  V  acido  solfidrico  tolto  al  gaz-luce 
col  *  Separatori^  »  potrà  essere  utilmente  im- 
piegato dalle  ofìficine  a  fabbj-icare  economiea- 
nientf  acido  solforico,  e  Taiddo  carbonico  ]>o- 
trà  essere  pure  con  molto  vantaggio  utiliz- 
zato, sia  iniettandolo  sulle  griglie  dei  focolai, 
sia  eoniìirimendolo  per  liquefarlo. 

Sapi>iamo  che,  assai  prossimamente,  avran- 
no luogo  a  Padova  delle  dimostrazioni  pra- 
tiidie  sui  diversi  usi  del  «  Separatore  »,  e  che 
tali  dimostrazioni  saranno  eseguite  sotto  il 
più  rigoi'oso  controllo  di  scienziati  illustri. 


I  Bigg.  cav*  Tzikos  di  Padova  ed  iri^'.  Ur- 
bini  di  Venezia»  ansociati  nella  propnetìi  dei 
brevetti,  ei  hanno  eortesemenle  predati  di  prc- 
genziare  T  esecu^Jone  delle  sopradotto  dinio* 
strazioni  prati(*lie.  Lo  faremo  senza  duhhio,  e 
ne  riferiremo  ampiamente  ai  nostri  lettori*  cui 
certo  ìntei'esHora  grandemente  di  eonoseerne 
esattamente  i  risultati.  ^  C.  » 

mm  MODELLO  DI  COSTATOBE 

CON  VOLANTE  RQUILÌBRATO  DETTO  DrPLEX 


Rt4ft*-fiif>iit*  del  &i^.  FoiaET  al  Congresso  del  1902 
tl«'lla  .  SocìotA  Tct'uira  Urli'  Imlusirìa  tli^l  Gaz  in  Fran- 
cia ',  (Dal  Journal  lU'  rKi'laira^*'  au  Gazu 

E  ammesso  ohe  Ih  veloeit/i  normale  del- 
l'organo itiisurator'e  d*  un  eonta  toro,  cioè  i!  nu- 
mero di  rivoluzioni  ohe  può  tare  il  volante 
senza  itìeoin'eniemti  alliì  regolarità  rlel  fun- 
zionamento, air  esattezza  della  misurazione 
ed  alTassorbimento  della  pressione,  dev'esse- 
re di  100  giri  all'ora  per  tutti  i  ealibrì,  in- 
distintatni»nte.  È  questa  una  regola  empirii'a, 
accettata  fìiior*a  da  tutti  Ì  costruttori,  ma  che 
non  posa  su  alcuna  baae  razionale. 

Di  fatto,  la  resistenza  opposta  dall'  acqua 
al  movimento  di  rotazione  delle  pale,  s'  ac- 
cresce  rapidissimamente  colla  velocità  circon- 
ferenziale  dei  volanti,  cioè  col  loro  diametro, 
e  pare  dunque  al  contrario,  più  logico  ammet- 
tere che  la  velocità  normale,  invece  d  essere 
uniforme  i»er  tutti  i  contatori,  deve  variare 
in  raj^ioiie  inversn  delle  loro  dimtmsioni,  al- 
meno a  partire  da  un  certo  calibro. 

La  piatica,  del  resto,  s'accorda  col  ragio- 
namento a  dimostrare  che,  per  talune  capa- 
cità, la  velocità  di  100  giri  è  incompatibile 
con  un  andamento  regolare.  Cosi,  per  i  con- 
tatori di  fabbricazione  di  plaude  potenza,  si 
fu  condotti  ad  adottai'  un'  andatura  molto  più 
ridotta,  per  esempio  75  a  bO  giri  per  una  u- 
scita  di  50.000  me.  in  24  ore»  e  60  giri  circa 
per  lOO.tXK)  me. 

Questa  questione  della  velocità  di  rota- 
zione nei  contatori  non  fu  oggetto  finora  di 
uno  studio  speciale,  a  quanto  ci  consta  ;  le 
modihcazioni  e  perfezionamenti  successiva- 
mente apportati  al  volante  non  ebbero  per  i- 
scopo  che  d'assicurarne  Tesattezza  come  or- 
gano misuratore,  ma  non  fu  portata  alcuna 
modificazione  —  che  noi  sappiamo  —  al  suo 
modo  di  costruzione» 


Ci  parve  che  ci  fosse  II   una    lacuna    d 
colmare  ed  un  problema  interessante  da 
solvette  e  che  si  può  proporre  cosi  -    Propoi 
zionare  la  velocità  dei  volanti  al  loro  di**! 
tro  secondo  i  calibri,  ed  aumentare    in    tut 
la  veloi*ità  per  ottenere  un*  utilizzazione  mi 
gliorc  deirapparecchìo. 

Di  fatto,  ogni  aumento  di  velocità,  realiz- 
zato senza  compromettere  in  alcun  modo    la 
buona  antlatura  dei  contatori,  permette  di  riJ 
dui'ne  le    dimensioni    e    deve    perciò   esseri 
considerato  come  perfezionamento  importante, 

Abbiamo  dunque  intrapreso  una  serie 
csperi<»nze  e  dì  studi  che  ebbero    per    nsul 
tato  la  crciizione  di  un  nuovo  tipo  di  volanti 
detto   t  Duplex*,  del  quale  abbiamo    l'onor 
di  presentarvi  un  saggio. 

Questo  volante  (v.  tìgura  li    lia    csicnor 
mente  la  torma  d'  una  sfeia  spianata,  si  com 
pone  di  0  pezzi  o  •  conchiglie  •  riuniti,  otl 
nutì  mediante  stampi,  e  raggr-uppati   in    du' 
serie  simmetriche  con  uno  spazio  libero    tr 
loro,  il  quale  serve  di  camera  di  distribuzione 
centrale  per  rammisslone  del  gaz   nei    com^ 
partìmenti  misuratori.    Questo    spazio    cojt: 
sporule  alla  calotta  del  volante  ordinario, 

Le  suddette  conchiglie  sono  adunate 
una  linea  di  <'ongiun^ione  comune,  la    quai 
rappresenta  il  meridiano  della  sfera,  in  modi 
che  una  sola  saldatura,  o  pernio,  b^ista  a  ri 
ni  re  tutte  le  parti   che    costituiscono    il    vo- 
lante. 

A  tutta  prima  è  facile  constatiire  che  que- 
sta disposizione  ha  il  vantaggio  di  equilibrare 
il  volante  in  tutto  le  sue  posizioni  e  (rannul- 
lare,  opponendoli  uno  all'altra  gli  urti  nel 
senso  longitudinale  dell'asse,  cosa  che  dimi- 
nuisce gli  sfregamenti  sui  sostegni. 

Inoltre,  la  forma  del  nuovo  volante  dimi- 
nuisce considerabilmente  la  supertìcie  delle 
eliche  alla  loro  periferi?i,  cioè  nella  parte 
stessa  dove,  pei'  la  grande  velocità  delle  pale, 
l'acqua  oppone  la  resistenza  maggiore  al  loro 
movimento. 

Del  resto  le  pale  hanno  una  disposizione  ^ 
affatto  diversa  da  quelle  dei  volanti  ordinari,  . 
costituiti  da  semplici  tramezzi  piatti  ad  an-  - 
goli  bruschi  che  hanno  T  inconveniente*  di  a-  - 
gitar  l'acqua  e  di  produrre  dei  riscontri,  spt^  — 
rial  mente  nei  cojitatori  di  grande  potenza*  - 
Nel  «  Duplex  *  queste  pale  quasi  parallele  <i 
alTasse,  nella  parto  centrale  del  volante,  per  *" 
lasciar  Tacqua  cìrt^ìlare  facilmente  dn  un  ^ 
compartimento  ali  al tro>  sorgono  ijfQgi*eegì va  — 
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mente  in  superficie  curva  su  questo  stesso 
asse  fino  ad  essergli  quasi  perpendicolari  alla 
periferia. 

Per  queste  disposizioni  speciali,    la   velo- 
cità di  rotazione  del  nuovo  volante  può    su- 


bire delle  variazioni  molto  estese  e  sorpassa- 
re, in   grandissime    proporzioni,   quella   am 
messa  per  gli  altri  volanti  senza  nuocere  al- 
l'esattezza della  misurazione  e  senza  che    si 
aumenti  la  pressione  assorbita. 


Questa  proprietà  del  volante  off're  un 
grand'  interesse,  poiché  ne  risulta  la  possibi- 
lità di  misurare  grandi  volumi  con  dei  conta- 
tori di  dimensioni  relativamente  piccole. 

Il  diagramma  (fig.  4,  pag.  376)  mostra  che 
si  può  far  smerciare,  in  buone  condizioni,  fino 
a  12.000  ed  anche  15.000  me.  in  24  ore  da 
un  contatore  munito  di  un  volante  «  Duplex  » 
della  capacità  di  2  me.  e  che  fornisca  per 
conseguenza  i  volumi  suindicati  alla  velocità 
di  250  e  di  313  giri. 

La  st(»ssa  figura  dà  come  elemento  di  pa- 
ragone la  cui'va  d'assorbimento  d'  un  conta- 
tore di  20.000  me.  del  sistema  ordinario,  ed 
indica  che  la  velocità  di  100  giri  per  questo 
apparecchio  dev'essere  continua  poiché,  se- 
condo le  statistiche,  l'evaporazione  non  toglie 
in  media  che  0,331  litri  su  100  me.  di  gaz 
smesciato. 

Questa  cifra  non  ha  nulla  di  assoluto,  ma 
il  paragone  tra  la  riserva  d  acqua  di  un  «  Du- 
plex »  da  5  becchi  e  la  quantità  d'acqua,  cioè 
lit.  0,75  che  si  può  ritirare  da  un  contatore 
ordinario  dello  stesso  calibro  prima  di  pro- 
vocare la  chiusura  della  valvola,  fornisce 
un'  indicazione  più  precisa.  Ne  consegue  che 
il  nostro  nuovo  tipo  di  contatore  dopo  il  riem- 
pimento completa  della  tinozza,  può  funziona- 
re, senza  nuovo  livellamento  restando  perfet- 
tamente esatto  e  senza  che  la  valvola  possa 


Fig.  2 


divenire  sensibile,  un  tempo  almeno  tre  volte 
maggiore  che  un  contatore  comune  della  stes- 
sa capacità  collocato  nelle  stesse  condizioni  ; 
donde  la  possibilità  di  ridurre  in  una  certa 
misura  il  personale  incaricato  del  servizio 
dei  contatori. 

Il  contatore  che  vi  presentiamo  possiede, 
oltre  al  vantaggio  principale  or  ora  indicato, 
certe  disposizioni  perfezionate  allo  scopo  di 
impedire  la  frode. 

Gli  orifizi  d' introduzione  e  di  scolo  del- 
l'acqua non  possono,  in  fatto,  fornire  che  del 
gaz  veniente  dall'uscita  dell'apparecchio,  cioè 
del  gaz  misurato,  ammettendo,  ben  inteso, 
che  si  vengano  a  distruggere,  per  aspirazione 
od  insufflazione,  le  guardie  idrauliche  di  que- 
sti due  orifizi. 

Crediamo  di  dover  aggiungere  che  secondo 
noi  —  a  motivo  dell'  uso  quasi  generale  dei 
becchi  ad  incandescenza  da  una  parte,  e 
dello  sviluppo  sempre  maggiore  degli  appa- 
recchi di  riscaldamento  e  di  forza  motrice 
dall'altra  —  si  dovrebbe  rinunciare  ad  indi- 
care i  contatori  dal  numero  dei  becchi  da 
140  litri  ch'essi  possono  alimentare. 

Questa  indicazione  che  poteva  parer  logi- 
ca all'origine  dell'  industria  del  gaz,  quando 
il  becco  a  ventaglio  era  adoperato  quasi  solo, 
non  risponde  più  alle  condizioni  attuali  del 
consumo  attesoché  molti  contatori  devono  a- 
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liiTìentare  non  solo  dei  bccrhi  di  consumo  va- 
rial)ilissimo  ma  anrhe  degli  apparetu-hi  da  ri- 
ecaldaniento  e  di  varie  grandezze  e  dei  mo- 
toi'i  di  varia  poteiìza. 

Ci  parreìjbe  più  razionale  adottare  una 
nuova  flas8Ìfit*aziont'  fondafa  unicami^ntc  sui 
consumo  di  an  ora,  per  es,  la  seguente,  die 
sostituirebbe  la  serie  attuale  da  r>  a  2W  biac- 
chi : 


Numero  dei 

ootitatoH 

Consumo  norm«li 

N. 

1 

l.OfiOlit.  all'or 

2 

•J.OCH)  . 

3 

4.000  . 

5 

8.000  .        f 

i'y 

IG.OOO  . 

7 

32.000  . 

'y^=m 
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DcbiL  par  hcurt  cu  litxcs 


,.^»j i^^,^i..^^,4^,. 


AbsorpUoTi  cri 'V  de  hautcur  d  ?5U 


ii<    q^>     ^     1^    u»    o      ^    H> 


^    Cni     f^     C»     t^     t»     o 

.j f-J-r-i 4.j-.i-.L-.j.-..u.,L.J-..l— .l_J-.i-j — I 


I  //i-?'Pp\v1.   !     I 

•ÌOO      \  i    \     "Ss. 


.$:> 


.^-fe 


%■  ^«o 
3    i 

I    -["« 

I^    J500 

I  ' 

3     4^50 
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Le  figure  1  e  2  e  la  spiegazione  die  le 
accompagna  indicano  a  sufficienza  la  funzio- 
ne dei  diversi  organi  del  contatore  da  abbo- 
nati <  Duplex  »  ;  pereiA  possiamo  tralasciarne 
una  descrizione  particolareggiata. 

Quanto  al  volante  propriamente  detto,  i 
suoi  vantaggi  risultano  chi^iramente  dairesa- 


rae  delle  curve  d'assorbimento,  le  quali  (S^ 
mostrano  che  a  parità  di  t^onsumo  e  d'asso  '^ 
Inmento,  di  pressione,  la  velocità  del  cont^-^ 
tore  «Duplex»,  può»  secondo  i  divei-sì  cai  ^ 
bri,  esser  doppia  o  tripla  di  quella  dei  coni 
tori  comuni. 
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FOTONI  ETRI  A 


Da  iranno  1700  in  poi,  fumi  io  tatti  dei 
tentativi  \m^y  njism-are  I'  intt'iisìtà  kuniiiOiia 
delle  diverse  tlaninie, 

Iiaxnbert,  per  il  primo,  nel  1700,  prò- 
[.tittò  di  que^àlo  fenunieivo,  e  he  tni  oggetto  il- 
luminato da  due  tianniie  progetta  due  ojnl>re, 
clic  non  sono  egualmente  inieu^e,  seriizìoue 
delle  due  tiammo  sullo  serimaglio  eJie  riceve 
le  ombre  non  è  esattamente  la  stessa. 

11  foiotnelro  imaginato  da  Bunsen  è  il 
più  adoperato  nella  misurazione  delle  diverse 
sorgenti  luminose»  »SÌ  compone  essenzialmente 
d'uno  sci'iniaglio  di  carta  teso  sur  una  cor- 
lice,  nel  cui  centi'o  si  trova  una  macchia 
traspai-ente  fatta  colla  cera  o  colla  stearina. 
Queìàta  maccliia  apparisce  chiara  isui*  un  fondo 
k-iipo,  quando  lo  scrimaglio  ò  ijìù  illuminato 
di  dietro  che  Uavanlij  ma  cupo  isur  un  fondo 
chiiiro  nel  caso  contiarm*  .Si  colloca  da  un 
lato  dello  scrujmgiio  la  tiamma  normale,  dal- 
1  altro  la  lianima  da  inisiurare,  e  4>i  sposta 
quest'  Ultima  lincile  la  inaccnia  scomparisce 
quanto  é  possibile,  tìc,  per  esempio,  la  di- 
ÈiUinza  tra  la  iiamma  normale  e  lo  suriinaglio 
e  di  li  ueeimetrij  e  quella  tra  la  hanima  da 
misurare  e  lo  scrimaglio  è  di  8  aecimetri, 
quest'  ultima  :z_  5*  :  z"  :^^  IG  candele. 

La  necessità  delle  determinazioni  fotome- 
tricucj  non  solo  nel  senso  orizzontale»  ma  an- 
CUe  nelle  altre  direzioni,  si  fa  sentire  speciai- 
nieme  nell  esperi  memo  Ueile  lainpaite  elet- 
tiice  ad  aico,  e^  in  questi  ultnni  tempi,  per 
l' iiiuinmazione  a  gaz,  spcciaimenie  per  i 
becciii  a  /lutitt/ia  ra cenci ucu.  ter  poter  iure 
delle  misurazioni  in  condizioni  lah,  bisogna 
adoperare  uno  specchio^  o  girare  lo  scrima- 
glio  del  foiomciro  ÌJi  modo  cu'  esso  sia  nella 
Disetiriee  dellangolo  loimato  dal  raggi  ueila 
lampada  uà  csperimentare  coi  raggi  oj izzou- 
UiU  a  una  sorgente  laminosa  eiie  serve  di 
camp  ione. 

\^ome  un  Uà  di  luce  si  adopera  ancora  gè* 
neraimente  una  fiamina  ai  canaeta.  —  in  uer- 
inanutf  la  camicia  campione  ueve  avere  un 
uiaiueiro  ui  'Jo  min.,  uev  oscre  pcrieuamente 
uuinunca  e  u  ujia  lungUezzu  laic  cue  LZì:*.^^' 
ueie  pesino  un  cnllogramma.  il  lucignolo,  in- 
neccio  di  2^  nìì  di  cotone,  deve  avere  una 
Uama  omogenei^  quanto  e  più  possioiie  e  pe- 
bare  allo  butto  asciutto  ooo  mg.  al  metro  li- 
neare; la  candela  dev*  esser  latta    ui   parai- 


fi na  tpranln  più  Hne  e  posHihìIe,  ed  il  cui 
punto  di  soliditicazione  non  sia  superiore  ai  óó". 
Altezza  della  fiamma  bO  min.  A  llonaco  di 
Baviera  si  adopera  ancora  rome  campione  di 
luce  la  candela  di  acido  stearico  con  una 
fiamma  alta  20  nim.  -  In  Im/hìHen-tt,  V  a- 
nità  luminosa  è  la  candela  di  spermaceti 
(grasso  di  balena),  da  6  alla  libbra  inglese 
(fli  450  giM,  collo  stoppino  intrecciato  di  tre 
*^api  di  17  fili  ciascuno  e  che  consuma  120 
grani  (o  7.78  gr.)  all'  ora  di  sostanza  grassa 
con  una  fiamma  alta  45  min*  —  In  Francia 
il  campione  in  uso  è  una  lampada  Careel, 
che  consuma  42  gr.  d'  olio  di  colza  purifi- 
cato, alTora.  (Qualche  volta  si  adopeja  anche 
in  Francia  la  candela  stearica  detta  Etoile, 
da  cinque  al  pacchetto  di  450  gr.  e  che  con- 
suma 9  gr.  t>00  all'orai. 

Ecco,  secondo  SchillingT,  i  valoi'i  com- 
parativi dei  diversi  canjfùoni  di  luce^  dei 
quali  parliamo  : 


Lampada 
Carcel 

Candela 
Tedesca 

Candela 

di  Monaco 

Candela 
1 11  g  i  f  s  e 

9600 

1000 

y82U 

871Ò 

104 

1023 

907 

1000 

li.-) 

1128 

1000 

1102 

102 

lUOU 

887 

977 

Mojlier  ^lb84^  trovò  :  1  Carcel  =  7,ò_can- 
deie  leuescUe  di  paiiUnna,  zzl  7,ò  candele 
lijcoile,  =  bjù  canueie  di  stearina  di  Alonaco, 
=  bjd  candele  di  grasso  di  balena. 

i^e  indicazioni  si  diverse  cne  im'ono  date 
suir  intensità  iummosa  delle  candele  normali 
condussero  Meiner-iilLenecJc  asiauiiire  u 
seguente  utitia  di  luce:  Questa  unita  e  u 
potere  illuminante  della  nainina  data  dalla 
sezione  trasversale  a  uno  stoppino  niassicciu 
saturo  di  acetato  di  amile  e  ardente  nell  aria 
atmost erica  tranquilla  e  pura,  mentre  il  lu- 
cignolo riempie  compiuiamenie  un  poiui- 
lucignolo  cucolarc,  d  argemana  il  cui  dia- 
metro interno  e  di  b  min.,  l  esterno  di  ò,J, 
la  lungnezza  Ubera  di  zo  min.,  e  1'  altezza 
della  iiainmaj  luisuriita  Uali  orlo  del  porta- 
lucignolo  ed  almeno  10  innmti  dopo  l  accen- 
sione, di  4U  min*  l^uest  unita  di  luce  e  eguale 
al  potere  illuminante  d'una   candela   mglese 
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dì  grasso  di  baloim  con  una  fianiiiia  alta 
43  mm.  Secondo  cspcr'ii'iize  fatte,  1  tianima 
di  amile  =  03tH>  candele  tedesche  =^  0,871) 
candele  inglesi  di  grasso  di  balena. 

La  Conterenza  interna:5Ìonalej  che  tenne  le 
sue  sedute  in  Parigi  nel  1883-84,  ammise  come 
unità  della  luce  bianca  la  quantità  <li  luce 
emessa  da  1  em*  di  i»larino  puro  fuso  alla  tem- 
peratura di  soliditìraiiiune. 

Weber,  basandosi  sulle  decisioni  del  Con- 
gresso internazionale  degli  eleUricisti^  te- 
nuto a  Ginevra  nel  1896,  raccomanda  le 
grandezze  seguenti: 

1.  Intensità  luminosa  =  Intensità  = 
Potenza  kuninosa  =  Intensità  luminosa  d'una 
sorgente  puntiforme  {^=^  tedesco  Lichlstdrhe 
inglese  Infensitg  of  tight  ^=  Lumi noas  power 
=  francese  Intensité  luntineustf), 

2.  Flìism  Inminoso  =  Luce  che  riempie 
un  angolo  solido  paì'tendo  da  una  sorgente 
puntiforme  (^:  tedesco  Lichistrom  —  inglese 
Flnx   of  Ughi  =:  francese  Flux  Uifnineaxu 

3.  Illuminazione  zzi  Quantità  di  luce  i^ 


Prodotto  d'  un  flusso  luminoso  [ter  la  sua  du- 
rata i  z^tedcsco  IJchlleistungz^  Licìdmenge 
inglese  (hfnnlìtìj  of  Uglit  =:  francese  fk^lai- 
rage). 

4.  Ilbtfiiuiitttii'ftiiì  __  Sumnm  di  kit  Li 
flussi  luminosi  ciie  arrivano  ad  una  superlìcic 
per  ogni  unità  di  HUpcrficie  (tedesco  Beleuch* 
tang  (n— fram^i'se  Kchiiretnenf), 

b,Sfdendore  (tedesco  FUìclienheUigheitz 
Lichtstàrke  der  Fiele  he  ^  inglese  Intrinsec 
brilUancy  ^  Brightness  zi:  francei^c  Eclai  iHì 
tri}is(*que. 

6.  Illuminazione  zn  prodotto   dell*  illu- 
minamento nel  tempo  (  =frane»  IllumhmiimM 
lì  Congresso  degli  elettricisti  pretie  le  se*] 
guenti  decisioni  : 

1.  L'unità  dell'intensità  luminosa  è  la 
candela:  essa  ò  rappresentata  dall'intensità 
bimin'jsa  orizzontale  della  lampada  Hafner.i 

2.  L:i  seguente  tabella  da  i  nomi,  i  sim- 
boli e  le  unità  colle  loro  indicazioni    abbre-j 
viale  delle  grandezze  fotometriche: 

In  questa  tabella  : 


Intensità  luminosa 

Flusso  luminoso 

Illuminamento 

Splendore 
Illuminazione 


Simboli 

Unità 

Indicazioni 

I 

Candela  f Candela  iefniT) 

HR 

tl:  =  U,=   I 

Lumen 

L  m 

s            /•* 

Lux  1  Candela-metro) 

Lx 

,  _  I 

Q  =  ct't 

Candela  per  cnr 
Lumen  ora 

i 

(t>  ìndica  un  angolo  solido  ; 

8  una  superflcie  in  m',  a^  una  superficie 
in  cm'-'  tutte  due  periìcndicolari  alla  direzione 
del  raggia, 

r  una  distanza  in  metri,  e 

T  un  tempo  in  ore. 
DisgriiziatAinenie,  non  si  guadagnò  che  poco 
nello  stabilire  i\\m^\*  unilàdilace  internaziO' 
ìiale^  perca*  essa  non  può  essere  adopei'ata, 
per  esempio  conae  un  metro»  ma  dev'esser 
preparata  in  ogni  caso  particolare,  ed  inoltre 
esige  preparativi  t*ili  ch'essa  non  è  mai  a- 
doperata  in  pratii*a.  La  lampada  ad  itcetato 
di  amile  sembra  la  più  conveniente  :  essa, 
probabilmente,    sostituirà   le   altre   unità   di 


L' illuminazione  avviene   in  diverse 

nicre  : 

L  Bruciando  del  corpi   solidi   come 
sevo,  l'acido  stearico,  la  paraffina  elacer 
traoforinatl  prima  in  candele; 

2*  Per  me;5zo  dei  corpi  liquidi^  che  si  brt 
ciano  nelle  laa.pade,  cjine  gli  olii  gioissi 
l'olio  di  colza,  d'oliva,  di  pesce  —  e  gU  ol 
colatili  —  petrolio,  olio  sahu^e.   caaQtiu  (ea 
senza  di  terobiutina  purilìcata); 

3.  Uruciaudo  dei  gaz^  o  illuminanti 
aè  btessi,  come  il  gaz  di  carbon  fossile,  Y 
cetilene,  o  che,  come  il  gaz  d'acqua  servot 
a  riscaldare  del  platino,  della  magnesia,  ce- 

4.  Coli' elettricità. 
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Ffogwssì  nsir  iacandescenza  a  gaz 

Le  reticelle  incandescenti  finora  messe  in 
commercio  avevano  il  grave  inconveniente 
che  la  loro  luminosità  iniziale,  spesso  molto 
alta,  veniva  diminuendo  col  tempo.  Il  pub- 
blico, avvezzatosi  allo  splendore  iniziale,  si 
adatta  malvolentieri  alla  diminuzione  di  esso, 
anche  scia  luminosità  assoluta  resta  molto  alta. 

U  inconveniente  in  discorso  sembra  che 
stia  per  essere  rimosso  mediante  una  nuova 
reticella  recentemente  messa  in  commercio  col 
nome  di  Degea. 

Il  dott.  Schilling  di  Monaco  (Baviera)  ha 
eseguito  una  serie  di  esperienze  per  confron- 
tare la  nuova  reticella  colle  reticelle  ordina- 
rio Auer  e  Juwel-Auer  per  quanto  riguarda 
la  intensità  luminosa  e  il  consumo  di  gaz  in 
fanzionc  del  tempo,  e  pubblica  nel  «Journal 
tur  Gasbeleuchtung  »  una  interessante  tabella 
sui  Insultati  dei  suoi  studi. 

I  coi'pi  incandescenti  studiati  dal  dottor 
Schilling,  sono  i  seguenti  : 

N.  1  Reticella  ordinaria  Auer 

N.  2  Reticella  Degea 

N.  3  Reticella  ordinaria  Juwel-Auer. 


Durata 

doU' 

acH-i'iisiouc 

ili  ore) 

Intensità  luminosa 

in    direz.    orizz. 

(in  HK) 

Consumo  di  gaz 

in  litri 
per  1  H  K  -  ora 

N.  1 

N.  2 

N.  3 

N.  1 

N.  2 

N.  3 

0 

123.0 

80.G 

44.0 

0.89 

1.36 

1.36 

48 

94.0 

78.5 

38.0 

1.17 

1.40 

1.58 

96 

85.0 

96.6 

36.0 

1.30 

1.14 

1.66 

1G8 

83.0 

95.0 

32.5 

1.32 

1.16 

1.85 

137 

75.5 

109.1 

32.6 

1.46 

1.00 

1.84 

385 

74.4 

105.6 

26.0 

1.48 

1.04 

2.31 

E'  facile  rilevare  come  la  nuova  reticella 
abbia  dato  i  più  soddisfacenti  risultati,  ed  ap- 
pare pienamente  giustificata  V  asserzione  del 
dott.  Schilling,  che  la  reticella  Degea  deve 
considerarsi  come  un  grande  p)'ogresso  per 
quanto  liguarda  la  costanza  della  forza  lu- 
minosa. 

Dal  punto  di  vista  economico,  essa  può 
vittoriosamente  rivaleggiare  colla  lampada 
elettrica  ad  oscuro,  che  pure  rappresenta  il 
massimo  progresso  neir  illuminazione  elet- 
trica :  e  infatti,  anche  in  condizioni  poco  fa- 
vorevoli, la  stessa  quantità  di  luce  viene  a 
costare  3  li2  volte  di  meno  colla  prima  che 
colla  seconda. 

—  Un  altro  grande  progresso  neir  incan- 
descenza a  gaz  è  a  ravvisarsi,  continua  il  dott. 
Schilling,  neir  introduzione  dei  robinetti  re- 
golatori. 

E'  noto  come  V  utilizzazione  del  potere  lu- 
minoso di  un  corpo  incandescente  dipenda 
dalla  opportuna  ])osizione  di  esso  rispetto  alla 
fiamma.  Nel  robinetto  regolatore  noi  posse- 
diamo un  mezzo  il  quale  non  solo  fin  dal 
principio  permette  un'  esatta  relazione  della 
fiamma,  il  che  prima  era  lasciato  airarbitrio 
deir  apparecchiatore,  ma  anche  dà  modo  al 
consumatore  di  stabilirsi  in  qualunque  movi- 
mento il  rapporto  più  conveniente  tra  V  in- 
tensità luminosa  e  il  consumo  di  gaz,  nel 
caso  che  col  tempo  la  reticella  si  deformi. 

Secondo  il  dott.  Schilling,  V  applicazione 
di  tali  regolatori  ha  p  m*  1'  incandescenza  a 
gaz  un'  importanza  molto  maggiore  che  la 
qualità  del  gaz. 


CONFRONTO 
fra  1  diversi  metodi  d' Illuminazione 


Dunque  mentre  la  reticella  Auer  ordina- 
ria passava  dall'  intensità  luminosa  123  a 
quella  74.4  (perdita  del  39,5  OiO),  la  reticella 
Degea  passava  da  80,6  a  105,6  (aumento  del 
3  OiO). 

Il  consumo  di  gaz,  alla  pressione  di  33 
mm.  fu  di  1 10  litri  all'ora  p.  il  N.  1  e  per  ilN.  2  di 
00  litriall'ora  per  il  N.  3.  Il  consumo  speci- 
fico sali  da  litri  0,89  a  1.  1,48  per  il  N.  1,  e 
da  I.  1,36  a  1.  2,31  per  il  N.  3  ;  invece  per  il 
N.  2  (Degea)  diminuì  da  1.  1,36  a  1.  1,04. 

È  da  notare  che  tutte  e  tre  le  reticelle 
sottoposte  ad  esperienza  erano  state  compe- 
rate presso  un  apparecchiatore  di  Monaco. 


H.  Colin  cercò  di  calcolai'e  la  quantità 
minima  di  luce  alla  quale  si  può  ancora  leg- 
gere e  scrivere  senza  sforzo,  ed  a  questo  sco- 
po egli  determinò  il  tempo  necessario,  ai  di- 
versi gradi  d' illuminazione,  per  leggere  36 
figure  in  forma  di  uncinetti  a  6  m.  di  distan- 
za. Egli  avrebbe  dovuto  dire  se  i  36  unci- 
netti erano  aperti  in  alto,  o  in  basso,  a  de- 
stra 0  a  sinistra.  Egli  trovò  che  fu  letto  con: 
1  candela-tipo  0  a  12  uncinetti  in  40   a   60 

secondi  con  moltissimi  eri'ori 
5  candele-tipo  0  a  36  uncinetti  in  48   a   73 
secondi  con  molti  errori 


\ 
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10  candele-tipo  0  a  3fì  uiu*metH  in  TO   a   60 

8ceuiuli  v.on  nlfuiii  eiTori 
20  candele- tii)o  0  a  30  uneinetti  in  22   a   26 

secondi  esattamente 
50  candel(*-tiim  U  a  ^itj  unrinetti  in  17   a   25 
8(n-ondi  i*sattarn(»Hte  eoine  alla  Iure  d'una 
bella  giornata. 

E^lì  t/on.^tatò  ino! Ire  ehe  12  lincM>  di  ti»sto 
d*  un  giornale  eoa  10  i-andt'le-tì[>o  e  10  linee 
con  50  candele-tipo  leonie  alla  luce  del  giorno) 
erano  lette  in  un  minuto  da  degli  occhi  sani. 
La  quantità  di  luce  che  cadeva  sulla  super- 
tìcie  in  cui  si  doveva  lavorare,  leggere  o  seri- 
verCj  dcv'  essere  dunque  eguale  a  lOnandele- 
tipo  almeno;  e  50  candele- tipo  eostituiKcono 
una  buona  illuminazione. 

Nel  paragone  dei  diversi  metodi  d'illumi- 
nazione relativamente  al  presso^  alla  tn'sia* 
tura  deiraria,  ed  allo  sriltippo  di  calorCy 
non  bisogna  prtmdere  per  lia^e  laquautità  di 
luce  fornita  dalla  fiamma  per  se  stessa,  per 
10  candele4Ìpo  ;  biso.i^na  anche  in  ogni  <'aso 
considerare  il  fine  deli'ìlhiminazione» 

Se  si  tratta  di  illuminare  piccole  super- 
ficie per  esempio  uno  scrittoio,  hinogna  (Con- 
siderare —  come  fu  fatto  osserv^are  dianzi  — 
che  50  candele-tipo  sono  una  buona  illumi- 
nazione i>er  una  superficie  dove  si  lavora,  e 
ehe  10  Ciindelc-tipo  nono  suffiricnti^  ma  co- 
stituiscono un  minimo.  Una  lampada  a  i^etro- 
Uo  da  25  candele,  tdh*  dà  a  m.  oj  di  di- 
stanza 25:  (0,7  X  0,7)  ^  50  candele  -  tipo, 
cioè  una  buona  illuminazione:  ad  1  metro  di 
distanza  2ò  candelc4i[)u;  ed  a  m.  1,0  nncora 
10  cmidele-tiijo,  ò  dunque  sufficiente  [«er  uno 
scrittoio.  Lam|jadc  minori,  per  produrre  la 
quantità  ìM  luce  desiderata,  devono  essere 
collocate  ti'uppo  vicino,  ed  allora  sono  sco- 
raode  ]>erchè  irraggiano  calore. 

Per  illuminare  dei  grandi  spazi,  si  adope- 
rarono multo  le  damme  di  gaz  a  ricupera- 
zione, specialmente  le  fiamme  capovolte.  Non 
e'  è  dubbio  che  queste  fiamme,  con  un  egual 
consumo  di  gaz,  ilanuo  da  4  a  5  voUìì  più 
luce  che  i  beccucci  oi'dinarii,  e  quindi  per 
ogni  100  candele-ora  propoi'zionalnieute  meno 
calore,  menu  acido  carbonico,  ecc.,  e  j)ei'met- 
tono  anche  il  ti^aspurto  completo  dei  prodotti 
della  combustione.  Ma,  disgraziatamente,  que- 
sto metodo  d'  iiluminaziune,  nel  quale  una 
gnmde  c^uantità  di  luce  6  accumulata  in  un 
solo  apparecchio  è  beiì  lungi  da  eguagliare 
il  rist!aldamento  per  mezzo  dei  caloriferi  ; 
poicliè.  se  e  facile  disiribuire  il  calore,  diffi- 


coltà spesso  insu]n»rabili    si   oppongono    alla! 
disti'ibiiziotn*  della  luee^   perchè   le   diverne} 
lampade  non  ]"tìggiano  unifornieniente  la  Iuc€ 
neUe  diverse  direzioni,  ma  .specialmente  per- 
clic  r  intensità  Umiinosa  diminuisce  secondoj 
il  tpiadnito  della  distanza.  Il  becco  a  tìammaj 
rovesciata  di  SieiuraSj  sotto  un  angolo  di  4VJ 
dà  195  candele.nu'Utre  verticalmente  ne  dà  222." 
Quand'esso  è  collocato  sul  sotlitto,  dà  dun- 
que in  dilezione  verticale,  a  1  m.  di  dintan^ 
za  222  candele-tipo,  a  2  metri  solamente  56J 
a  3  metri  25,  ed  a  4  metii  solo  14  ;    a  4  m*  1 
da  quest'ultimo  punto,  in  direzione  orizzon- 
tale, non  troviamo  più  rlu^  0  candele,  dimo- 
d<»(;hò  le  10  candele-tipo  n(*cessaj'ie    non  sa^^ 
rebbcro  ricevute  l'hr  dn   un  ciMrbio  rli  circn 
2  m.  fli  raggio: 

195         195 
222 
55 
25 

6  14  6 

Una  tavola  lunga  4  metri  è  dunque  illu^ 
minata  meglio  da  2  lampade  da  25  candeU 
ciascuna,  che  dalle  222  candele  a  4  ra.  di  altez 

Si  deve  inoltre  considei^are   che    tutte    li 
fiamme  rovesciate  lasciano  del  tutto  oscuro  i 
soffitto  degli  apiuirtanit^nti,   c*osa    spiacevole 
speciahneute  nelle  salt*  dove  si  danno    delU 
teste.  25  candele  di  pani fflna  rallegrano  molt^ 
di  |nù  r\\e  253  candele  d*un  beccuccio  rovc 
sciato.  Au'he  i!  colort*  dei  mobili  delFappar 
tanr.^nto  (tappezzeria,  tt*nde,  eco  (1)  eserciti 
il  suo  influsso:  si  deve  tener  conto  di    turU 
(pieste  ciiu^ostanze  quando  si  voi;:lionri  utilizi 
zar(*  le  iinlicazioni  date  sul  prezzo  di  100  can-s 
dele  ora.  sulla  viziatura  dell' aria,  ecc.  (V.  Ifi^ 
tabella  a  pag.  381). 

8ulle  indicazioni  i^elative  alle  hunpade 
pe  Irò  fio,  si  osservi  che  le  lampade  ordinari^ 
consumano  generalmente  più  di  300  grami 
d'  olio,  perchè  si  tras.'ura  di  mettere  la  fian 
m!i  al  pantD  giusto,  tì3,  pL^r  esempio,    si 
bassa  il  lucignolo  di  un  beccuccio  da  25  ci 
dclc  in  modo  che  la  tlamma  non  dia  che  2 
candele,  il  consumo  d*  olio  diminuisce  di  poci 


I 


li  La  ((imiuìoi  ili  laro  riflessn  8al«  a  0,4  per  V 
IKir  il  vrlluro  lUTii,  1,2  pvr  il  panno  nero.  4,5  per 
L-nrlM  uvrn,  <ì,ó  per  il  tiircliìuD  iMi[»o,  10  piT  il  vw 
eujìo,  H>,'J  pri'  fi  rosso  chiaro,  *JO,U  per  il  ^ìnWo  cu 
?ÌO,l)  piT  li  tuiflihio,  40,0  por  iJ  gìiillo  chiaro,  4*j. 5 
il  vigile  ehim-o,  54,8  per  l'arancio  cliiiini,  ID,U  ptT 
liiMiifiì,  72.3  per  gVì  sptH-i'ln. 


J 

ir^ 
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non  calciy  qiiindij  per  la  stigma  quantìtA  di 
luce,  chcj  per  esempio,  da  lìOO  a  340  grammi. 
Neìlo  stesso  tempo  aumenta  notevolmente  la 
tendenza,  alla  conib ustione  ineompletay  perchè 
la  riduzione  della  fiamma  diminuisce  la  tem- 
peratura. Se  si  dosa  rat*ido  carbonico  e  l'os- 
sigeno in  un  campione  dì  gaz  aspirato  nel- 
F  apparecchio  di  Fischer  per  TanalLsi  dc^i  j^^az^ 
direttamente  air  orifizio  superiore  del  tubo 
della  lampada,  si  troverà  quasi  sempre  un 
grande  eccesso  d'aria*  Se  si  diminuisce que= 
sto,  la  temperatura  si  alza  e  nello  stcÈitso  tem 
pò  aumenta  il  potere  illuminante  della  tìam- 
ma,  in  modo  ohe  non  è  difficile  ridurre  il 
consumo  d'  olio  a  280  gì\  Quando  .si  fanno  de- 
iernnnazloni  fotonìeiricìte^  non  si  dovrebbe 
trascurare  questa  Bempìice  analisi  di  gaz.  Nel- 
l'uso quotidiano  si  preferirà  semjire,  per  mag- 
gior sicurezza,  un  tMu*esso  d'aria. 

In  tutti  i  caHÌ,  una  lampada  a  peti'olio  o 
ad  olio  solare  ben  costrutta  non  Ah  pr-odotti 
non  bruciati,  od  al  più  delle  traccie  in^-:eiu^lbili. 

Non  e'  è  da  t  e  m  e  l'e  ii  ria  \  iz  i  a  ti  i  d  a  1 1  oss  i  d  o 
di  t*arbouio  e  dagli  idi'ocarburi,  i^oì  Ì>ruciatori 
iiKiniti  d'  un  tubo  ;  le  lampade  a  petrolir  non 
svÌlupi)ano  odore  che  quando  la  fiamma  è  tro[>- 
po  grande  o  troppo  pìccola ^  o  quando  la  lam- 
pada non  si  mantiene  pulita.  Colle  fiamme 
che  ardono  Uberamente.  1'  aria   al  contrario 


è  pili  o  meno  viziata  dalF  ossido  di  carbone^ 
ecCj  perchè  in  questo  caso  la  fiamma  non 
può  mantenersi  perfettamente  tranquilla.  Inol- 
tre, quando  si  tratta  di  gtiz  illuminante,  que- 
sto, se  r  im]ùanto  è  difettoso  o  mal  tenuto, 
può  sfuggire  direttamente  dalla  conduttura 
neir  aria  della  camera, 

E  ancoraj  poiché  il  gaz  illuminanto  (come 
il  petrolio)  contiene  sempre  del  zolfOj  produce 
ardendo  dell'  acido  solforoso  e  dell'acido  sol- 
fìdrico, che  possono  e-iercit^re  un'azione  no- 
civa sulle  piante  da  appartamento^  fors  anche 
sulle  persone,  e  perfino,  secondo  A.  Girard^ 
sulle  tinture  ecc.,  per  la  tbrmazione  deiridro- 
cellulosa,  e  Wifj  dimostrò  che  questi  pro- 
dotti defila  combustione  comunicano  un  brutto 
aspetto  a  tutti  i  tessuti  tinti  con  colori  d'anilina. 

Paragonando  i  diversi  metodi  d' illumina- 
zione, bisogna  considerare  inoltre  che  colle 
candele  e  colle  lampade  a  petrolio  {o  ad  olio 
grasso)  si  può  andare  da  una  (*amera  all'al- 
tra, ma  colle  lampade  a  gaz  (gaz  di  carbone 
fossile  e  acetilene,  quando  questo  giiz  non  si 
produ(*e  nella  lampada  stessa)  si  è  legati  ad 
una  sorgente  cen tifale. 

Allora  per  i  metodi  più  usuali  d'illumina- 
zione, si  ottengono  in  media  i  seguenti  valori 
comparativi,  relativamente  al  prezzo j  alla  vi- 
ziatura deir  aria,  ecc. 


Metodo  d' illaimnazione 
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1  11  vapor  neiiueo  rr^iiltariti*  tlnlU  rouihustfanfì  s\  svilniip^'i  8|K'ssf>  tal  i\\mh%  M|>euinlinentr  iiogli  ap- 
partamenti prm  di  ventilazìoijo  anìfteuiU-,  inn  se  \w  i'Oii(li'ii.m  iirui  parto  maj^rnort^  o  iiihiorc  nulle*,  pareti 
e  tìulle  mvetriate  dfUe  tìnestre,  Fereìò  ò  molto  più  e«atlo  inerivertì,  vmim  qui,  il  poterò  caloritico  calco- 
lato col  vapor  acqueo  a  20  gradi. 


Per  il  calore  raggiante  abbiamo  dato  i  va- 
lori di  Rubner  (1895);  inoltre  si  amniettono 
8  candele  a  cm.  37,5  di  distanza  come  buona 
illuminazione  che  corrisponde  a  50  candele- 
tipo;  le  cai.  gr.  1,2  della  luce  ad  incandescen- 
za per  mezzo  deiralcool,  sono  calcolati  pren- 
dendo per  base  il  calore  totale  di  questa  luce 
e  le  cai.  gr.  trovato  pei'  il  beccuccio  Auei*. 

Esperimenti  di  lieichciìhach  (1898)  diedero 
valori  analoghi.  In  tutti  i  casi  le  lampade  a 
petrolio  (^mettono  un  calore  raggiante  molto 
noioso  a  chi  le  adoi)era  p(4'  scrivere. 


LE  FEROITE  DI  GIANOQEMO  NEGLI  SGUBBERS 

K   LA   SUA    ESTKAZIONK   I»ER   VIA    UMIDA 

(Del  Dottor  laoss.  dell'  Officina  del  Gaz  di  Karlsroha) 

Il  31  agosto  a.  p.,  alla  riunione  degli  In- 
gegneri gazisti  l'cnani,  a  Friburgo,  a  propo- 
sito della  comunicazione  del  M.  Ritzinger  sul 
metodo  di  Bueb  per  l'estrazione  del  cianoge- 
no, ebbi  Toccasione  di  dire  alcune  parole  sul- 
l'argomento che  sto  per  trattare.  Credo  utile 
di  riparlarne,  per  delle  ragioni  tecniche,  tanto 
più  che  oggi  ci  si  interessa  molto  sul  modo 
di  estrarre  tutto  il  cianogeno  contenuto  nel 
gaz  illuminante. 

Circa  due  anni  fa,  io  intrapresi  alla  II.  of- 
ficina del  gaz  di  Karlsruhe,  delli^  ricerche  sul 
contenuto  di  cianogeno  nel  gaz,  in  vari  punti 
degli  ai)i)arecchi  di  fabbi-icazione.  Quantun- 
que le  cifre  trovate  non  siano  state  che  ap 
prossimativc,  queste  determinazioni  davano 
un'  idea  abbastanza  esatta  della  resa  di  cia- 
nogeno coirantico  metodo  di  depurazione  a- 
sciutta.  Ma  in  ({uesto  tem|)0  si  aperse  una 
nuova  jìrospettiva  airesti-azione,  molto  più 
razionale,  del  cianogeno  i)er  via  umida.  Le 
determinazioni  del  cianogeno  furono  fatte  dopo 
il  Pelouze,  dopo  gli  Scrubhers  e  dopo  la  de- 
purazione. Per  tar<*i  meglio  ìntendei-e,  dire- 
mo che  r  impianto  d(»l  lavaggio  si  compone 
di  due  divisioni  di  4  bachii  ciascuna,  muniti 
di  graticci  di  legno,  di  cui  i  3  pi'imi  sono 
spruzzati  d'acqua  da  polverizzatrici  Kiscle  se- 
condo il  sistema  deUa  contro  coi'ivnte,  men 
ti'c  l'ultimo  è  inalìiato  d'accpui  pura  da  un 
ap[)ai-(MM-luo  a  goccic»  del  sistt»nia  Zschokke. 

Ecco  i  risultati  d'analisi  ottenuti  in    epo- 
che diverse: 

10()'"^  (li  gaz  contiMievano  dopo  il: 
PelouzB  — :  m\  IT);"),  11)2.  ISO,  IfX),  i:J8  g...  di  e 
ultimo  bacino ---  122,  i:;0,  i;52,  104,  ITO  g. 


connnfortB  lavaggio  =8(5,  80, 8ó,  117, 104.95g.diciaaogiM 
dopo  la  depurazione  =^  lo,  10, 13,  "^j^  q.  » 

Il  contenuto  massimo  di  192  g.  di  ciano- 
geno dopo  ciascun  Pelouze  era  superato  quan- 
do non  c'ei-a  in  servizio  che  un  solo  separa- 
tore di  catrame.  In  questo  caso  entravano  nei 
lavatoi  212  gr.  di  cianogeno. 

Le  suesposte  denominazioni  danno  queste 
medie  : 

Dopo  il  Pelouze  100  m^  di\ 

gazc()ntenevano=ir)9g.  /  o^„i.  .,        .  . 

,,.  ,,,  ,  .       ,  r  [  Restano  nei  lavatoi 

Dietro  ali  ultimo  lavatoio  > 

100  m  '  di  gaz  c^ontene-  \    =  49  g.  =  ;-K),8  "",  ^ 
vano  =  110  g.  / 

Dop  la  dei)uazione  100  m^  )  Trattenuto  nella  de- 
di  gaz  contenevano  ^?  puraz.  =  100  gr. 
10  g.  )    =  62,9  ^-^ 

pestano  ancora  contenuti  nel  gaz  =  10  g.  =  (>,3  ^  „ 

159^  ^^^100"% 

Si  ved(»  da  queste  cifre  che  rassorbimento 
del  cianogeno  nella  depurazione  era  alìba- 
stanza  vantaggioso  rc^lativamente  ai  risultati 
ottenuti  in  altre  officine.  Al  contrario,  avven- 
ne questo  fenomeno  meraviglioso  che  più  di 
30 'Vo  ^^"^  cianogeno  che  entrava  nei  lavatoi 
vi  rimaneva  fissato.  La  stampa  tecnica  non 
dà  quasi  jiunto  relazioni  di  ricerche  fatte  in 
questo  senso  ;  ma  quanto  fu  pubblicato  tende 
a  dimostr<M*e  (*he  coiracqua  ammoniacale  non 
può  avvenire  chi>  una  perdita  minima  di  cia- 
nog(Mio. 

Acci'nniamo  solamente  ai  lavori  di  Leybold 
e  di  Drehschmidt  e  prendiamo  per  paragone 
i  risultati  ottenuti  in  quel  tempo: 


Levbold 


Drehschinit 


Priaa  dello  Scpubber:  187.1  c-a-d  255.0  g.  HO  H    187.0  c-a-d  178.0  g.  C  N 
Dopo    »       »      173.6  c-a-d  251.8  g.  H  C  H    174.9  c-a-d  170.5  g.  C  H 

Non  è  dunque  sempre  vero  che  nei  lava 
trn  non  possono  avvenire  che  perdite  piccolo 
di  cianogeno:  e  le  ricen^he  ulteriori  dimo- 
streranno che  quest'asserzione  non  è  esatta, 
se  non  trattandosi  di  un  lavaggio  molto  in- 
tensivo :  prova  ne  sia  che  Tacqua  ammonia- 
(»ale  di  molte  officine  contiene  quantità  enor- 
mi di  solfocianuro  d'ammonio.  Secondo  uno 
studio  di  Lunge  su  «  L' industria  del  catrame 
di  fossile  e  dcirammoniaca  »,  molte  acque 
ammoniacali  inglesi  contengono  20  e  30  gr. 
di  solfocianuro  per  ogni  litro. 

Una  parte  del  cianuro  d'ammonio  assor- 
l)ito  dallacciua  di  condensazione  si  trasforma, 
al  contatto  del  solfuro  d'ammonio  ed  in  pre- 
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senza  deirossigeno,  in  solfocianuro,  e  cosi  si 
perde  ;  l'altra  si  combina  col  ferro  nei  tubi  e 
produce  del  ferro-cianuro  d'ammonio,  che  può 
essere  estratto  di  nuovo,  sotto  forma  di  fer- 
ro-cianuro di  calcio  e  d'ammonio  difficilmente 
solubili,  e  del  deposito  di  calce  degli  appa- 
recchi per  il  trattamento  dell'  acqua  ammo- 
niacale. 

Un'analisi  di  questo  deposito  diede  2  %  di 
bleu.  Benché  questa  quantità  di  cianogeno 
jion  rappresenti  che  una  lieve  percentuale  del 
totale,  bisogna  però  considerare  che  qui  il 
cianogeno  si  presenta  sotto  una  forma  più  fa- 
cile da  lavorare  che  nelle  materie  depuranti. 
Mediante  un  lavaggio  si  ottiene  una  soluzio- 
ne di  ferro-cianuro,  mentre  sotto  l'azione  de- 
gli acidi  si  ottiene  direttamente  del  bleu    di 

Prussia. 

(co)itinua). 


PARTE  INDUSTRIALE 


UTILIZZAZIONE  DEI  SOTTOPRODOTTI 

LA  PRODUZIONE  DEL  CATME  NEGLI  STATI  DNITI 


11  professore  Carlo  Munroe  ha  pubblicato 
testò  un  voluminoso  rapporto  statistico  sulla 
industria  chimica  negli  Stati  Uniti  nel  1900. 
Ne  togliamo  i  dati  seguenti  relativi  alla  pro- 
duzione del  catrame. 

Dal  principio  del  secolo  XIX  in  poi,  la 
|)rincipale  sorgente  commerciale  del  catrame 
di  carbon  fossile  era  la  fabbricazione  del  gaz 
illuminante  ;  ma  oggi  lo  si  estrae  altresì  dai 
sottoprodotti  dei  forni  a  coke,  mentre  che  gli 
alti  forni  e  gli  impianti  di  gaz  d' acqua 
procurano  dei  catrami  adoperati  ora  in  com- 
mercio benché  diversi  nella  loro  composizio- 
ne dal  catrame  di  fossile. 

Il  suddetto  rapporto  speciale  del  1900, 
nota  che  la  produzione  di  catrame  dei  forni 
a  coke  è  salita,  durante  l'esercizio  1899,  a 
52,344  tonnellate.  I  rapporti  sul  gaz  del  1900 
non  parlano  di  catrame  :  nonostante  si  può 
(Calcolarne  la  produzione  nel  modo  seguente. 
È  detto  in  questi  rapporti,  che  la  produzione 
totale  di  gaz  fu  di  67.093.533  migliaia  di 
piedi  cubi  e  che  il  gaz  d'  acqua  rappresene 
tava  il  75  0[0  di  questa  cifra.  Supponendo 
una  porzione  del  20  0(0  solam(Mite  di  gaz    di 


fossile,  si  ottiene  la  cifra    di  13.418.710    mi- 
gliaia di  piedi  cubi  di  questo  gaz. 

La  resa  media  in  gaz  d'  una  tonnellata  di 
carbone  è  di  10,000  piedi  cubi,  e  dividendo 
il  totale  per  questa  cifra,  si  vede  che  furono 
adoperate  1,341.881  tonnellate  di  carbone  per 
fabbricare  il  gaz  di  fossile.  La  resa  in  ca 
trame  d'  una  tonnellata  dì  carbone  è  di  circa 
il  5  0(0  in  piedi,  e  quindi  la  cifra  suddetta 
dà  67,094  tonnellate  di  catrame.  La  quantità 
totale  di  catrame  di  fossile  proveniente  dai 
forni  a  coke  e  dall'  industria  del  gaz  del  1900, 
fu  dunque  approssimativamente  di  119.400 
tonnellate. 

Si  può  calcolare  egualmente  la  quantità 
di  «  catrame  di  gaz  d'acqua  »  prodotta,  basan- 
dosi su  quella  del  fossile  adoperato  che  a- 
scese,  secondo  il  rapporto  speciale  sul  gaz  a 
194.857.296. 

Secondo  Douglas,  si  ricupera  il  250i0  del 
fossile  sotto  foi'ma  di  catrame,  ciò  che  dà 
una  produzione  di  48.714.324  galloni  di  ca- 
trame. Secondo  R.  K.  Elliott,  il  catrame  di 
gaz  d'acqua  avrebbe  la  densità  di  1,  1,  ed 
un  gallon  di  questo  sottoprodotto  peserebbe 
libre  9.15  :  ne  consegue  che  la  quantità  to- 
tale di  gaz  d'acqua  ottenuta  negli  Stati  li- 
ni ti  nel  1900  sarebbe  stata  di  222.868  tonnel- 
late. 

Altra  sorgente  non  ha  questo  prodotto, 
benché  gli  alti-forni  ed  i  gazogeni  ne  forni- 
scano una  certa  quantità  all'estero. 

La  produzione  totale  calcolata  del  catra- 
me di  fossile  e  del  catrame  di  gaz  d'  acqua 
negli  Stati  Uniti,  sarebbe  stata,  quindi,  nel 
1900,  di  342.306  tonnellate.  Bisogna  osserva- 
re che,  sebbene  il  primo  forno  a  coke,  che 
raccoglie  i  sottoprodotti,  sia  stato  impiantato 
negli  Stati  Uniti  solo  nel  1892,  questa  indu- 
stria ha  preso  uno  sviluppo  talmente  rapido 
che  la  produzione  di  catrame  che  ne  deriva 
si  avvicina  rapidamente  a  quella  del  gaz  di 
fossile. 


lì  mantQolme&to  del  beccucci 

ad  incandescenia  da  parte  delle  Compagnie  g-aiiste 


Da  quasi  dieci  anni,  e  probabilmente  in 
avvenire,  l'illuminazione  a  gaz  si  farà  tutta 
per  mezzo  delle  retine.  Nei  beccucci  attuali 
si  ebbero  pochi  cambiamenti,  circa  la  solidità 
della  materia  delle  retine  e  dei  beccucci  stessi, 
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e  bisogna  sempre  accomodarli  e  manteMierli 
nel  modo  più  acc-urato.  I  perfezionamenti  ap- 
portati a  questa  specie  di  apparecchi,  li  hanno 
piuttosto  resi  più  complicati. 

E'  un  assioma  ben  fondato  che,  più  un 
apparecchio  è  complicato,  più  vuol  essere  sor- 
vegliato da  persone  esperte.  Fosse  pure  per 
qucvst'  unico  motivo  le  compagnie  gaziste  do- 
vrebbero incaricarsi  esse  medesime  del  man- 
tenimento dei  beccucci  ad  incandescenza.  Sta 
nel  loro  interesse,  in  questi  tempi  di  grande 
concorrenza,  assicurarsi  che  i  loro  ])rodotti 
siano  consumati  nel  modo  più  vantaggioso. 
Quando  i  be(^cucci  sono  difettosi  e  recano 
delle  noie  ai  consumatori,  se  ne  incolpa  il 
gaz. 

L'  uso  ancora  sussistente  di  lampade  ad 
olio,  lasciando  da  parte  il  basso  prezzo  della 
luc<\  dipende  dal  fatto  che  le  lampade  non 
richiedono  che  i)oca  sorveglianza,  e  che  il 
primo  venuto  può  prenderne  cura. 

Il  primo  vantaggio  dell'  illuminazione  ad 
incandescenza  elettrica  deriva  dalla  sua  co- 
modità e,  benché  sia  molto  cara,  l'abbonato 
se  ne  serve  perchè  non  gli  richiede  sorve- 
glianza. Invece  le  lampade  ad  arco  vogliono 
essere  mantenute  da  persone  esperte;  le  com- 
pagnie stesse  ne  pi*endono  cura.  La  popola- 
iùti\  di  quest'  illuminazione  si  deve  in  gran 
parte  all'  ispezione  regolare  che  vi  fa  la 
Compagnia,  senza  che  1'  abbonato  se  ne  deva 
curare. 

E  cosi  quindi  devono  fare  tutte  le  officine 
a  gaz  se  vogliono  mantenere  alto  il  loro 
nome. 


L' INDUSTRIA  DELLA  MICA 

I  giacimenti  di  mica,  in  diversi  punti  del 
globo,  sono  contemporanei  alle  roccie  ignee 
conosciute  sotto  il  nome  di  serpentine,  gneiss, 
micaschisti,  ecc.  Questi  giacimenti  si  presen- 
tano nelle  Indie  inglesi  e  principalmente  nel 
Bengala,  dove  più  di  óOOO  persone  lavorano 
alla  loro  estrazione  ed  alla  preparazione;  in 
Norvegia,  dove  si  trova  molta  mica  verde, 
ma  in  trammenti  poco  larghi  e  generalmente 
infranti  :  nella  Cina,  donde  l'esportazione  è  già 
forte,  e  che  racchiude  dei  depositi  importanti 
non  ancora  utilizzati,  specialmente  nella  baia 
di  Kian-Theon. 

Ma  soprattutto  nell'  America   del  Nord  si 


trovano  i  grandi  depositi  di  mica  bianca  uti- 
lizzata neir  industria  :  se  ne  trova  nel  New 
Hampshire,  nella  Carolina  del  Nord,  nel  South 
Dakota,  nel  Nuovo-Messico,  nell'  Idaho,  nella 
Nevada,  nel  Wyoming,  in  diverse  parti  delle 
Montagne  rocciose,  e  finalmente  nel  Canada 
nelle  provincic  di  Quebec  e  d'  Ontario. 

Nelle  roccie  ove  si  trova  la  mica,  s'incon- 
trano pure  dei  minerali  preziosi,  come  il  gra- 
nato, lo  smeraldo  comune,  la  tonialina  nera, 
verde  o  rosa.  ecc. 

Tutti  questi  depositi  del  Canada  si  trova- 
no nella  catena  di  montagne  che  fiancheggia 
i  grandi  laghi  ed  il  San  Lorenzo  e  che  per- 
ciò furono  dette  le  Lorenziadi.  L' insieme 
delle  diverse  roccie  che  costituiscono  queste 
montagne,  sono  dette  di  formazione  Lorenzia- 
na;  si  ritrova  questa  formazione  quasi  iden- 
tica dall'altro  lato  dell'Atlantico,  nelle  mon- 
tagne che  separano  la  Svezia  dalla  Nor- 
vegia. 

Nel  Canadù,  per  estrarre  la  mica  dalle 
roccie  estremamente  dure  nelle  quali  è  rac- 
chiusa, si  praticano  in  queste  roccie  dei  fori 
fino  alla  profondità  di  80  cm.,  o  colla  sbarra 
da  mina,  o  colla  perforatrice  a  punta  di  dia- 
mante. Questi  fori  devono  esser  fatti  con  di- 
scernimento, per  staccare  dalla  roccia  il  blocco 
di  pietra  che  racchiude  il  minerale  cercato, 
evitando  di  romperlo,  per  non  privarlo  del 
suo  valore. 

Si  introducono  allora  nel  fondo  di  questi 
fori  dei  cartocci  di  dinamite,  e  dopo  averli 
riuniti  con  dei  fili  conduttori  ad  una  macchi- 
na elettrica,  si  accende  la  miccia.  Dopo  lo 
scoppio  simultaneo  di  questi  cartocci,  si  pesta 
a  forti  colpi  di  maglio  di  ferro,  il  blocco  di 
roccia  staccato,  si  separano  cosi  poco  a  poco 
i  pezzi  di  mica  e  si  invia  all'officina  tutto  ciò 
che  ha  qualche  valore.  Si  separano  questi 
pezzi  di  mica  in  diverse  grandezze  su  delle 
tavole  ove  delle  donne  e  dei  ragazzi  li  fen- 
dono con  un  coltello  non  tagliente  in  lamine 
di  alcuni  millimetri  di  spessore  ;  si  puliscono 
questi  pezzi  togliendone  colle  mani  le  parti 
cattive,  e  si  gettano  nelle  scatole,  secondo  la 
loro  grandezza.  Si  versano  poi  in  barili  strin- 
gendo i  pezzi  sotto  pressione  di  un  torchio,  in 
modo  da  riempire  compiutamente  il  barile  che 
viene  chiuso,  marcato  e  pesato  :  i  barili  con 
tengono  150  kg.  di  mica.  Una  donna  può  sce- 
gliere a  mano  da  liO  a  40  kg.  di  mica  al  gior- 
no, ed  un  buon  cernitore  ne  può  classificare 
100  kg.  La  proporzione  della  mica  mercantile 


che  può  essere  ottenuta  da  un  lotto  di  mira 
rreggi.H,  viìt'ui  soeoiido  le  miniere,  la  qualità, 
diniensioni  :  si  considera  buona  una  resa 
li  l  kf^,  di  mira  riieri'nntilr  su  5  kg,  di  mica 
rn\i;f?ia  usr^ente  dalle  miniere. 

Il  lavoro  di  |ire|)nrazione  dei  fo|i;H  di  miea 

fa  euri  un  coltello  o  forbici  fìsse,  di  euil'o- 

>eraÌo  raane^rgia  il   manico    con    una    mano, 

_iì)entre  eoH'altra  egli  sjiinge  i  fogli  di  mica, 

ippoggiandoli  sur  uno  stampo  che  dà  loro  le 

limensioni  mercantili. 

Ad  Ottawa  si  trova  il  centro  dell'  industria 
madiana  della  mica.  Il  principale  mercato  di 
cjuesto  prodotto  era  stato  fin  a  tempo  fa  ne- 
jli  Stati  Uniti,  ma  da  alcuni  anni  T  Europa  e 
ìpecialraente  F  Inghilterra,  ne  hanno  doman- 
lato  delle  grandi  quantità  al  Canada.  La  mica 
madiana  e  raniianto  dello  stesso  paese,  sono 
ricercali  a  preferenza  dall'  industria  eleltriea, 
^he  la  trova    flessibile    e    facile    a    fendersi 
lalto  più  della  mica  d'Asia. 


SISTEMA  HREM-TTATO 

ptr  accenderà  i  Fanali  pubblici  con   Beccaceli  ad  incandescenza 

E  NUOVO  BECCUCCIO  AD  INCANDESCENZA 

della  Società  degli  rtntieh»  StAbflI mentì  Lm*arrière 


iL'f^mujìfniziftfìt  thì  Siff.  Badon-Pfmi'nl  ni  Ojìi(/n\^so  tÌ4?lln 

La  Società  degli  Antichi  Stal)ilimenti  La- 

sarrière  presentò  all'  ultimo  Congresso  della 

3ocìetA  Tecnica,  per  mezzo  del  signor  fìadon- 

^Pascal,  due  comuìiicaziorii  interessantifieime, 

[che  noi  crediamo  dovere  far  conoscere  ai  no- 

btri  lettori, 

[1,  Sistema  hrereUaln  per  accendere  i  fB,TLB,\i 
pubblici  (ttniìlli  ffi  ìwcctteeio  ad  ìficaH- 
desce?i^(i  a  gaz,  uireìituhì  dalla  Società 
degli  Àn  fichi  iSf  abiti  menti  Laearrière. 

Quando  il  fanale  é  trasformato  tud la  parte 
superiore,  come  s'  usa,    cioè  quand'è    nrunito 
fdi  riquadri  di  latta  impiombata  sid  (Capitello 
e  d'un  ritleitore  che  porta  una  calotta  riparo, 
il  fondo  è  formato  da  un  cristallo  di  conve- 
f niente  spessore,  con  due  aperture,  una  delle 
'quali  serve  al  passaggio  della  candela,  Tal  tra 
a  quello  deir  estremità  della  pertica  al    mo- 
mento deiraccensione. 

Per  evitare  che  T  aria  rientri,  la  prima  di 
queste  aperture  è  otturata  d'i  una  mtelln  di 


cuoio  avvitata  sulla  candela  e  la  seconda  da 
un  copcn*ltio  a  ecrnicra,  pure  di  cuoio,  por- 
Into  d;i  un  asse  che  gira  sui  sostegni  del  fa- 
nale. Uno  sprone  inq^edisce  al  co)M:*ri-hÌo  di 
mettersi  in  posizione  verti<^ale,  ed  assicura 
la  chiusura  appena  V  estremità  della  pertica 
esce  dal  fanale,  anche  se  1'  apertura  fu  un 
pò*  bnisca. 

Per  evitare  gli  urti  diretti  sul  cristallo,  l'a- 
pertura è  muuita  d'  una  rotella  di  cuoio  man- 
tenuta da  mi  anello  di  cuoio  sottile  mimito 
di  unc^ini. 

Un  pezzo,  che  fu  detto  guida-pertica,  è  fis- 
Hato  coli'  aiuto  d*  una  intelaintura  a  stella  fra 
il  ruhinetr.o  e  le  traverse.  Quest*  int<*laiatura 
richiede  un  numero  di  lati  doppio  di  quello 
delle  faccio  del  dado  sulla  quale  essn  s'  in 
«•astra;  e  si  può  quindi  condurre  tnciliiìcnte 
la  guida-pertica  in  facezia  all'apertura  d<d 
fondo  del  fanale. 

Tutti  i  pezzi  furono  studiati  allo  scopo  di 
rendere  l' apparecehio  esterno  indipeudeute 
dui  fanale  e  di  consentire  la  trasformazione 
ed  il  mantenimento  sul  posto,  senza  interrom- 
pere  il  servizio  giornaliero  d'  illuminazione. 

Per  condurre  la  tìamma  sopra  la  galleria 
del  becco,  la  pertica  per  la  iniezione  d' alcool 
porta  un  tubo  di  conveniente  lunghezza  acciò 
che  Taceensione  non  avveu^'a  mai  neiriitiet- 
toro* 

Questo  tubo  ò  avvitato  sur  un  tronco  di 
cono  che  termina  il  cappello  mobile  della 
lampada,  il  cui  angolo  fu  determinato  alla 
sommità  per  non  turbare  la  fornjazione  del 
getto  d'alcool  infiammato,  ^[olte  esperienze 
hanno  dimcKstrato  che  questa  aggiunta  non 
nuoce  al  funzionamento  della  pertica  e  noi 
crc^diamo  anrhe  eh'  essa  lo  migliori  alquanto, 
aumentando  il  calore  del  mezzo  nel  quale  av- 
viene r  evaporazioue,  e  creando  n\x  tiraggio 
natui'ale  favore vuh*  alla  formazione  della 
Hamiua, 

Poiché  il  guida-pertica  ù  abhii stanza  lon- 
tano dal  fondo  del  fanale,  si  può  prolittare 
dello  spostamento  dell*  estremità  del  tubo  per 
api'ìre  automaticamente  il  rubinetto.  Questo 
risultato  si  ottiene  col  munire  la  cliia- 
ve  con  una  canna  d' una  forma  studiata 
convenientemente  peluche  la  parte  superioie 
del  tubo  apra  in  grande  parte  il    rubiuetto. 

K'  interessante  osservare  che  Taprirsi  au- 
tomatico del  rubinetto  mediante  1*  introdu- 
zione della  pertica  nel  fanale  pernjette  di 
non  avere  che  una  piccolissima  fiuautità    di 
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f^az  nel  })ecco  al  momento  dcir  accensione,  e 
che  questa  avviene  senza  esplosione. 

Riepilogando,  il  sistema  or    ora  descritto 
ofifre  questi  vantaggi  : 

1.  L'  aspetto  esterno  del  fanale  ò  salva- 
guardato, poiché  il  guida-pertica  si  confonde 
col  capitello  del  candelabro,  e  la  pertica  non 
è  mai  in  contatto  diretto  col  fanale  propria- 
mente detto  ; 

2.  L'accensione  avviene  senza  esplosione, 
condizione  favorevole  alla  conservazione  delle 
retine  ; 

3.  Il  tempo  deiraccensione  6  ridotto  al 
minimo,  poiché  é  soppi*essa  la  manovra  d'a- 
pertura del  rubinetto. 

La  Società  G-az  et  Eauz,  dopo  aver  pro- 
vato questo  sistema  d'accensione,  lo  adottò 
per  la  trasformaziane  dei  fanali  pubblici  della 
città  di  Digione. 

La  pertica  per  inieziojie  d' alcool,  ima- 
ginata  dalla  Compagnia  Parigina  del  Gaz,  e 
da  essa  brevettata,  fu  modificata  in  modo  sen- 
sibilissimo per  evitare  ogni  spegnimento  du- 
rante le  notti  di  bufera.  La  scatola  che  rac- 
chiude la  lampada  ò  «  ad  imposte  »  munite 
d'una  fitta  tela  metallica  :  il  tubo  superiore 
è  rivestito  d' un  tappo  in  forma  di  riparo,  che 
si  toglie  prima  dell'  inti'oduzione  nel  guida- 
pertica  (^  ('he  si  rimette  subito.  Si  evita  cosi 
ogni  spegnimento  durante  il  tragitto  dell'ac- 
cenditore da  un  apparecchio  all'  altro. 

IL  Descrizioìie  del  beccuccio  Lac(irrì(*rej 
sistema  Iloìulaille  et  Triquet,  brerettato  s. 
g,  (l  (j. 

Questo  l)cccuccio,  di  j-ecente  invenzione, 
è  fatto  allo  scop)  di  produrre  sulla  faccia 
esterna  della  l'ctina  un  vortice  d'  aria  calda 
ch(»  ne  aumenta  consi(l(»revolmente  il  potere 
illuminante. 

Esso  si  comi)one  d'  un  briìleur,  le  cui  di- 
mensioni furono  studiate  per  ottenere  un  mi- 
scuglio quanto  ])iù  è  possibile  completo,  d'a- 
ria e  di  gaz.  11  tubo  del  briìleur  conduce  il 
miscuglio  in  una  camera  cilindrica,  che  forma 
la  testa  del  beccuccio  ed  è  terminata  da  una 
tela  metallica.  Poiché  questa  testa  è  d' un 
diametro  lelativamente  piccolo,  è  possibile 
adoperare  delb^  retine  di  dimensioni  ristrette, 
ed  ottenere,  a  parità  delle  altre  condizioni, 
una  maggior  solidità  di  quest'organo  fragile. 
Per  fissare  li^  idee,  (lii*emo  che  la  ivtina  del 
beccuccio  (la  ÌOO  l.  ha  circa  20  mm.  di  dia- 
metro (»  Gf)  mm.  di  altezza. 


La  galleria  attorno  alla  testa  del  brQleur 
è  piena  ed  un  orlo  mantiene  un  piccolo  ve- 
tro ausiliario  munito  di  tacche.  Negli  spazi 
ove  non  ci  sono  le  tacu-he,  il  jnccolo  vetro 
viene  a  tocitare  il  vetro  esterno  in  modo  che 
Y  aria  è  costretta  a  passare  solamente  pei*  le 
apeiture.  I  due  veti'i  sono  di  vetro  sili-cro- 
mato, adottato  dalla  Società  Lacarrière  dopo 
molte  e  soddisfacenti  esperienze. 

Mentre  il  becco  funziona,  la  galleria  e  lo 
spazio  compreso  tra  i  due  vetri  sono  i)oriati 
ad  una  temperatura  relativamente  alta,  Taria 
condotta  alTesterno  dalla  retina  è  riscaldatii, 
e  la  sua  influenzasi  mantiene  mediante  striscia 
più  luminose  che  si  osservano  fiicilmente  guar- 
dando la  retina  più  dappresso.  Le  forme  e  le  di- 
mtMisioni  adottate  dai  diversi  organi  permisero 
di  allontanare  sufficientemente  dalla  retina  e 
dal  tubo  l'asticella  di  sospensione,  perchè, 
se  questa  cade,  non  pi-oduca  mai  la  rottura 
di  queste  due  4)arti  il  cui  rinnovamento  co- 
stituisce la  spesa  i)i'incipale  nell'uso  dei  bec- 
cucci ad  incandescenza.  Questo  vantaggio, 
che  era  stato  ricercato  quando  s'inventarono 
i  b(>ccucci,  si  avvera  nella  pratica. 


l»n*ssi<»ne 

(\msinno 

Numero 

Litri  per 

ili  litri 

di  Ciircel 

ojJTiii  carcel 

Parigi 

55  mm. 

145 

14.80 

9.8 

55    » 

87 

9.71 

8.9 

51     > 

122 

12.80 

9.5 

Lgon 

37  mm. 

102 

7.84 

13.0 

Inoltre,  esperimenti  fatti  in  altri  labora 
torli  diedero  dei  risultati  analoghi  facendo 
discendere  la  pressione  lino  a  9  mm.,  risul- 
tati che  dimostrano  come  Tuso  di  questi  l)ec- 
cucci  è  molto  economico  e  che  essi  funzio- 
nano egualmente  bene  a  tutte  le  pressioni. 

Furon     inventati   finora    sei  tipi  di    bec- 
cucci : 


Numero  0       1 

Consumo  Litri     30     50 


2       3       4        5 
80^   100    120    150 


Pare(M-hie  città  di  provincia  hanno  già 
adottato  questo  nuovo  beccucccio  :  la  città  di 
Digione  conta  per  l' illuminazione  pubblica 
c'irca  2200  Ix^ccucci  Lacarrière  da  20  litri. 
A  Parigi  se  ne  osservano  sugli  apparecchi  del 
sobborgo  Sainl-Antoine,  del  bouleviird  de 
Bellcvillc,  del  viale  de  Villiers,  del  boulevard 
Pereire,  q('ì\  ed  i  risultati  furono  dappertutto 
soddisfacenti. 
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Ciìi]e  Ma  liniMione  Jel  pte  llliiniiiaiite 

dei  beccucci  Auer 

(Dn]   «  Journal  fiir  Gas])eleiichtung'  »,  dell'  ing.  Wobbe, 
direttore  dell'  Officina  del  Gaz,  a  Vienna). 

E'  noto  che  ogni  fiamma  si  compone  di 
tre  parti,  le  quali  sono,  secondo  la  ditterenza 
stabilita  da  Berzelius,  il  nocciolo  intei*no 
oscuro,  poi  una  camicia  che  circonda  il  noc- 
ciolo, e  finalmente  un  velo  nel  quale  si  forma 
la  zona  più  alta  della  combustione.  Per  ciò, 
si  regola  V  entrata  del  gaz  per  mezzo  d'  un 
rubinetto  da  gaz,  o  d'un  regolatore  collocato 
prima  del  beccuccio. 

Quando  si  regola  mediante  il  rubinetto, 
nella  parte  posteriore  del  tubo  che  va  fino  al 
beccuccio,  la  rapidità  della  corrente  del  gaz 
diminuisce,  poi  diminuisce  la  pressione  :  la 
forza  viva  del  gaz  è  scemata,  di  modo  che 
air  orifizio  d'  uscita  non  si  forma  più  un  buon 
miscuglio  di  gaz  e  d'  aiùa. 

Adoperando  il  regolatore,  si  può  condurre 
alla  fiamma  una  quantità  determinata  di  gaz, 
ma  solo  fino  ad  un  certo  limite  si  può  dispor- 
i*e  il  regolatore  in  modo  che,  in  generale,  il 
manicotto  incandescente  concorda  bene  colla 
zona  più  alta  della  combustione. 

Si  sa  che  il  manicotto  si  modifica  già  in 
grandezza,  contraendosi  dopo  la  prima  accen- 
sione, mentre  il  regolatore  lascia  passare  co- 
stantemente la  stessa  quantità  di  gaz,  e,  non 
adempiendosi  più  la  condizione  or  ora  indi- 
cata, le  persone  incompetenti  credono  che  il 
manicotto  abbia  perduta  una  parte  de'  suoi 
componenti  illuminanti. 

Finalmente,  il  regolatore  consuma  anche 
una  gran  parte  della  pressione  del  gaz,  di 
modo  che  su  30  nipn  di  pressione  prima  del 
regolatore  non  ne  restano  dopo  che  15  mim. 
Quest'apparecchio  quindi  non  conviene nem • 
meno  per  raggiungere  il  massimo  del  potere 
illuminante  dei  bec*cucci  Auer. 

Conviene  notare  inoltre  che,  col  beccuc- 
cio Auer,  è  cosa  importantissima  che  il  mi- 
scuglio di  gaz  e  d'  aria  si  formi  completa- 
mente, ed  è  chiaro  che  ciò  non  può  avvenire 
se  non  quando  il  gaz  esce  con  una  forza  vi- 
vissima, cioè  quando  conserva  tutta  la  sua 
pressione  fino  air  orifizio  del  beccuccio. 

Soli  dunque  necessarie  tre  condizioni  per 
ottenere  V  effetto  luminoso  più  vantaggioso 
col  beccuccio  Auer: 

I.  Concordanza  della  zona  più  calda  di 


combustione    colla    rete    del    tessuto    metal- 
lico ; 

II.  Possibilità  di  regolare  la  zona  più 
calda  di  combustione,  secondo  che  il  manicotto 
è  più  o  meno  contratto. 

III.  E'  necessario  che  il  gaz  arrivi  sotto 
pressione  completa  fino  al  punto  d'uscita. 

Con  7  mini  di  pressione,  la  velocità  d'  u- 
scita  è  di  circa  16  m.  al  secondo;  con  30  nipn 
di  pressione  è  di  32  m.  al  secondo.  E'  evi- 
dente che  quest'  ultima  velocità  è  più  capace 
di  produrre  un  miscuglio  più  intimo  di  gaz 
e  d'  aria. 

S'  ò  visto  che  non  è  possibile  soddisfare 
a  queste  tre  rondizioni,  nò  mediante  il  rubi- 
netto, né  mediante  il  regolatore.  Se  invece  si 
adopera  una  vite  regolatrice  che  impiccioli- 
sca od  ingrandisca  il  diametro  di  uscita  nella 
base,  al  punto  stesso  di  uscita,  è  facile  ringo- 
iare sempre  V  altezza  della  fiamma  avvitan- 
do 0  svitando  questa  vite  regolatrice  in  modo 
eh'  essa  dia  il  massimo  ottetto  luminoso,  e 
che  la  zona  più  calda  di  combustione  con- 
cordi costantemente  col  filo  metallico  incan- 
descente. Qui  è  necessario  egualmente  che  il 
gaz  esca  colla  forza  più  viva. 

Conviene  ancora  far  osservare  che  il  tubo 
di  miscuglio  del  beccuccio  Auer  originale  ha 
degli  orifizi  d'  entrata  d'  aria  troppo  piccoli, 
e  che  bisogna  ingrandirli  verso  1'  alto. 

Chiunque  potrà  regolare  questa  vite  spo- 
stando lentamente  il  cono  verso  l'alto  o  verso 
il  basso,  mentre  si  stende  una  mano  tra  la 
fiamma  e  gli  occhi  per  non  rimanere  abba- 
gliati. Allora  si  ottiene  una  candela  Hefner 
per  ogni  litro  di  gaz  consumato,  ed  il  potere 
illuminante  totale  della  fiamma  sale  da  70  a 
120  candele. 

Gli  apparecchi  con  questo  nuovo  sistema 
di  regolatore  sono  costruiti  dalla  casa  Wil- 
helm Bitter. 


COMPAGNIA  D'ELETTRICITÀ  DI  VARSAVIA 


Fu  costituita  or  ora  in  Parigi  la  Com])a- 
gnia  d'  Elettricità  di  Varsavia,  Società  Ano- 
nima, col  capitale  di  L.  7.500.000,  divisa  in 
15.000  azioni  di  L.  500  ciascuna. 

Diecimila  di  queste  azioni  sono  sottoscritte 
in  danaro  contante;  le  altre  5.000,  intera- 
mente libere  sono  attribuite  alla  Società  russa 
Schuckerl,  come  apporto    per    le    trattative, 
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convenzioni,  lavori  fatti  allo  scopo  di  esercì 
tare  la  concessione  di  cui  diremo  or  ora. 

La  Società  ha  per  iscopo  : 

L'esecuzione  dei  trattati  di  concessione 
(il  cui  benefìcio  è  dato  alla  Società),  e  rela- 
tivi alla  distribuzione  dell'  energia  elettrica 
nella  città  di  Varsavia. 

In  conseguenza  : 

La  produzione  e  la  distribuzione  delFener- 
gia  elettrica  in  Varsavia,  per  V  illuminazione, 
la  forza  motrice  e  tutti  gli  usi  industriali  : 

Tutte  le  operazioni  mobiliari  e  immobi- 
liari, commerciali,  industriali  e  finanziarie  con- 
giungentesi  direttamente  o  indirettamente  allo 
scopo  suddetto  ; 

Tutti  gli  affari  od  operazioni  che  possono 
ricongiungersi  ad  ogni  altro  sistema  d' illumi- 
nazione pubblica  o  privata. 

La  Società  potrà  anche  estendere  le  sue 
operazioni,  quali  furono  testò  determinate,  in 
tutta  l'estensione  del  governo  di  Varsavia  e 
dei  governi  limitrofi. 

I  sigg.  P.  Baili oux  de  Marisy,  Bousquet  e 
il  visconte  di  Janzè  sono  i  primi  amministra- 
tori nominati  per  un  periodo  di  sei  anni. 

La  Società  è  formata  per  cinquant'anni  e 
la  sede  sociale  è  fissata  in  via  Caumar- 
tin,  60,  Parigi. 


Sul  reallneato  econoico  lei  molori  a  m 

Nota  deU'InfiT.  Doti.  ERNESTO  ASCIONE 

E'  noto  che  le  principali  cause  che  dimi- 
nuiscono il  rendimento  d' un  motore  a  gaz, 
sono  la  combinat  Ione  incomplefa  e  la  coìnbu- 
stione  lenta  della  materia  motrice. 

La  combustione  incompleta  dipende  dalle 
proporzioni  della  miscela  tonante  :  è  trascu- 
rabile per  miscele  di  1  volume  di  gaz  illu- 
minante per  6  d'aria,  raggiungendo  il  10  per 
cento  per  1  volume  di  gaz  e  12  di  aria. 

Ben  più  nociva  6  la  combustione  lenta, 
che  è  t[xxiZ\o\\Q  6.(^1  grado  di  diluizione  (^AoWa 
pr^ss/o>?6' /;?/jm/(?  della  miscela  tomxnte;  della 
temperatura  delle  i)areti  del  cilindro,  e  della 
velocità  dello  stantuffo  (1). 

In  base  a  considerazioni  teoriche  e  ad  e- 
sperienze  pratiche,  il  Witz,  nel  suo  aureo 
trattato  sui  motori  a  gaz,  arriva  alla  conclu- 


(l"*  Witz    -  Motcìirs  k  ^az.  paj^.  (JO  o  seguenti. 


sione  che  pel  buon  rendimento  dei  motori 
stessi  convengono  le  forti  compressioni  della 
miscela,  le  grandi  e  rapide  espansionij  la 
temperatura  elevala  dell  acqua  refrigerante. 

Le  idee  del  Witz  vennero  infirmate  dal 
Prof.  Slaby  di  Berlino  (2),  che  in  base  ad  e- 
sperienze  proprie  d'  un  motore  «  Otto  »  non 
riconosceva  nessun  vantaggio  d'aver  tenuta 
alta  la  temperatura  dell'acqua  di  circolazione. 
Anzi  rimproverava  al  primo  di  aver  creduto 
di  poter  estendere  esperienze  di  laboratorio 
al  funzionamento  reale  dei  motori. 

Certo  le  idee  del  Witz,  ricalcando  le  orme 
di  Hirn  per  le  motrici  a  vapore,  fanno  capo 
a  concetti  razionali  ed  a  deduzioni  attendi- 
bilissime :  ma  in  questioni  di  simile  genere 
è  la  pratica  che  deve  verificare  e  sancire 
certi  principii. 

Dice  bene  il  Reuleaux  che  pratica  e  teo- 
ria non  sono  antitesi;  ma  è  anche  vero  che 
difficilmente  nello  studiare  una  questione  si 
tien  conto  di  tutti  gli  elementi  che  concor- 
rono alla  sua  risoluzione.  E  se  qualche  ele- 
mento sfugge,  ciò  molte  volte  trasforma  la 
questione  al  punto  che  non  è  da  meravi- 
gliarsi se  i  risultati  finali  si  riscontrano  in 
opposizione  di  quanto  realmente  avviene. 

§    2. 

S(*opo  del  presente  scritto  è  di  esporre 
alcune  esperienze,  da  me  fatte,  su  d'un  mo- 
tore a  gaz  povero  della  potenza  di  16  ca- 
valli effettivi  della  casa  Langen  e  Wolf  di 
Deutz,  per  osservare  l'infiuenza  della  tempe- 
ratura delle  pareti  del  cilindro  sulla  potenza 
del  motore,  e  quindi  sul  rendimento  dello 
stesso. 

Queste  prove  vennero  eseguite  per  deci- 
dere una  lite  in  cui  veniva  molto  discussa 
la  potenza  del  motore  ;  il  personale  addetto 
al  gazzogeno  ed  alla  manovra  del  freno  era 
abile  e  sperimentato.  Le  prove  furono  ese- 
guite coi  migliori  ciiteri  tecnici  sia  per  eli- 
minare r  influenza  delle  masse  a  moto  alter- 
nativo, sia  riguardo  al  moto  di  caricamento 
del  freno,  sia  infine  per  mantenere  sempre 
orizzontale  il  braccio  dello  stesso. 

Alcune  prove  vennero  fatte  col  freno  Ponrj'. 
altre  con  un  freno  Thiabaud  fornito  dalla 
Scuola  degr  Ingegneri  di  Bologna. 

I  risultati  venivano  accuratamente  con- 
trollati da  persone  tecniche  ed  interessate  ;  o 


2    Sehottler  —  Die  piz  machine. 
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si  può  ritenere,  tranne  la  temperatura  del- 
Tacqua  refrigerante,  che  tutte  le  altre  con- 
dizioni si  siano  mantenute  costanti  in  tutti 
gli  esperimenti. 

A  chiarimento  di  quanto  segue,  osser- 
viamo che  per  rendere  possibile  il  raffredda- 
mento del  cilindro,  ossia  la  circolazione  d'ac- 
qua, si  è  dovuto  sempre  far  azionare  dal  mo  • 
tore  la  trasmissione  principale  a  cui  erano 
attaccate  due  pompe,  una  per  aspirare  l'ac- 
qua dal  pozzo  ed  elevarla  in  un  serbatoio  a 
livello  del  pavimento,  l'altra  per  far  circolare 


detta  acqua  attorno  al  cilindro.  Qualche  prova 
col  motore  isolato  ha  avuto  luogo  per  bre- 
vissimo tempo,  atteso  la  difficoltà  di  provve- 
dere l'acqua  pel  rafiìreddamento  delle  pareti 
del  cilindro,  regolando  opportunamente  la 
circolazione,  si  è  mantenuta  costante  durante 
tutto  l'esperimento. 

Riportiamo  nella  tabella  N.  1  i  valori  ot- 
tenuti in  un  primo  esperimento,  durato  due 
ore,  dopo  aver  fatto  lavorare  a  vuoto  il  mo- 
tore per  altra  ora  circa. 


■  d 


.'e 


TABELLA    L 


ORE 


13 
13. 15' 
13.  30' 

13.  40' 
13.52' 
14.— 

14.  lo' 
14.20' 
14.  40' 
14.  50' 
14.  55' 


Numero 

di  giri 

a  1' 


204 


Peso 

al  freno 

in  Kg. 


42,5 


50 


Lunghezza 

del 

braccio 

in  m. 


1,45 


Scoppi 
a  1' 


98 


Tempera- 
tura 
dell'acqua 
di  scarico 


50"  C 


Osservazioni 


Nella  prova  dallo  ore  13  alle  14.20 
il  motore  a  gaz  aziona  la  trasinis- 
sion?,  principale  della  fabbrica  a 
cui  Mono  collegate  2  pompe. 

Dalle  14.40  alle  14.55  il  motore 
funziona  a  vuoto. 

L*  indice  della  valvola  di  ammis- 
sione del  gaz  si  è  mantenuta 
sempre  al  N.  8  della  graduazione. 
L'ammissione  dell'aria  regolata  al 
principio  della  prova  è  rimasta  in- 
variata durante  1'  esperimento. 


Prova  di  collaudo  del  motore  con  freno  di  Prony  —  Potenza  massima  sviluppata  dal  motore  20,  6  ca- 
valli effettivi  —  Potenza  sviluppata  azionando  la  trasmissione  e  le  pompe  17. G  cavalli  eflettivi. 


Come  si  vede  dalla  tabella  N.  1,  il  mo- 
motore  ha  sviluppato,  per  circa  2  ore,  una 
potenza  massima  di  cavalli  effettivi  20,  6  a 
vuoto,  ed  azionando  la  trasmissione  e  le 
pompe  una  potenza  di  cavalli  effettivi.  17,6. 
E  molto  importante  osservare,  che  la  tem- 
ratura  dell'acqua  di  circolazione  allo  scarico 
ò  stata  50°  C.  rispondente  alle  prescrizioni  al- 
l'oggetto  date  dalla  Casa  Langen  e  Wolf. 

Per  evitare  qualche  possibile  obbiezione, 
si  fa  notare  che  se  in  tale  prova   il   motore 


ha  lavorato  con  quasi  tutti  gli  scoppi  possi- 
bili, ciò  è  da  attribuirsi,  che  ai  fini  della  di- 
vergenza, occorreva  determinare  la  potenza 
massima  del  motore.  Però,  è  ovvio,  che  a  la- 
voro continuo,  un  motore  a  gaz  non  si  fa  la- 
vorare mai  in  tali  condizioni. 

Ma  ciò  non  influiva  per  nulla  su  quanto 
ci  proponiamo  di  dimostrare. 

La  tabella  seguente  riporta  i  valori  otte- 
nuti in  un'altra  prova  eseguita  alcun  tempo 
dopo. 
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TABELLA    IL 


1 
1 

ORE 

Numero 

di  giri 

a  1' 

Peso 

al  freno 

in  Kg. 

Lunghezza 

del 

braccio 

in  m. 

Scoppi 
a  r 

Tempera- 
tura 
dell'acqua 
di  scarico 

Osservazioni 

13.  56' 

204 

35 

1.  40 

TiV  C 

In  detta  prova  il    motore 

14.— 

36 

» 

a  gaz  aziona  la  trasmissione 

14.2' 

37 

» 

principale    della  fabbrica  a 

14.  5' 

37 

» 

cui  sono  collegate  2  pompe. 

14.8' 

39 

> 

Indice  deirammissione  del 

14.11' 

40 

» 

90 

gaz  8. 

14. 16' 

45 

» 

93 

Ammissione  deirariacome 

14.  22' 

45 

» 

96 

nella  prova  precedente. 

14.  35' 

45 

» 

> 

14.  43' 

45 

» 

» 

14.  47' 

» 

» 

» 

14.  53' 

» 

» 

» 

15.— 

» 

» 

» 

oo 

15.1' 

» 

» 

» 

15.9' 

» 

» 

» 

o 

15.  11' 

> 

» 

» 

^ 

15.31' 

» 

> 

» 

•*-^ 

15.  50' 

» 

» 

»' 

H 

15.51' 

» 

» 

> 

16.5' 

» 

» 

» 

Prova  di 
siili  ss  ione  e 


verifica  delle  potenze  del  motore  eoi  freno  Prony  —    Potenza   sviluppata   azionando    la    tra- 
le  pompe  cavalli  effettivi  18,7. 


Appare  da  detta  tabella  che  il  motore, 
pur  rimanendo  tutte  le  altre  condizioni  le 
stesse  della  prova  precedente,  ha  lavorato 
colle  pareti  del  cilindro  più  Ciilde  ;  V  acqua 
refrigerante  allo  scarico  è  stata  di  75"  C.  in 
vece  di  50.  Le  idee  di  Witz  facevano  preve- 
dere un  aumento  di  potenza  e  quindi  di  ren- 
dimento economico  del  motore.  Ed  infatti, 
mentre  nella  prova  precedente  si  sono  otte- 
nuti cavalli  17.6,  oltre  la  trasmissione  e  le- 
pompe,  ora  si  ottengono  cavalli  effettivi  18.7, 
cioè  un  cavallo  per  25  gradi  in  più. 

{Coniiìiua) 


MUNICIPALIZZAZIONE 
La  HiiÉpiìzmioE  M  Mici  Sema 

Con  voti  85  favorevoli  e  G7  contraii  il  24 
p.  p.  Marzo  venne  votata  dal  Senato  la  legge 
sulla  Municipalizzione  dei  Pubblici  Servizi. 

I  beccucci  originali  per  Acetilene  della 
casa  I,  von  Schwarz  di  Norimberga  si  trovano 
solo  dal  signor  Or.  Fageustcher,  Milano 
Via  Vincenzo  Monti,  3G. 


DttlncMesta  sulla  MmcipaMzloiie 

dei   Pubblici   Servizi  in   Italia 

(Coni,  vedi  n.  8) 

Nella  tavola  E  non  vennero  considerati  gli 
impianti  di  Lonato  e  di  Firenze  perchè  desti- 
nati solo  a  provvedere  alla  pubblica  illumi- 
nazione ;  per  Tofficina  di  Lonato  la  spesa  an- 
nua è  di  L.  1200  oltre  all'  interesse  e  al  rim- 
borso del  mutuo;  per  quella  di  Firenze  la 
spesa  di  produzione  ò  stata  nel  1901  di  lire 
18.903.88,  nel  quale  importo  non  sono  com- 
prese le  spese  per  il  personale  amministrativo 
e  l'alto  personale  tecnico  essendo  il  servizio 
direttamente  dipendente  dall'  Ufficio  tecnico 
del  Comune  :  non  sono  da  computarsi  spese 
per  servizio  di  prestiti  essendo  il  capitale 
impiegato  stato  provvisto  coi  mezzi  ordinari 
del  bilancio.  Mancano  i  dati  per  determinare 
se  il  costo  del  servizio  della  illuminazione 
pubblica  in  questi  Comuni,  per  la  parte  ora 
illuminata  elettricamente,  sia  scemato  coU'e- 
sercizio  dii-etto  della  produzione  di  energia. 

Per  quelli  tra  gli  altri  Comuni  considerati, 
per  i  quali  si  hanno  dati  sutìlcenti,  il  servi- 
zio di  illuminazione  pubblica  a  luce  elettrica 
risulta  geneialmente  più  costoso  del  servizio 


/ 
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JSi>ese> 


1 

e 
'4. 

2 

Anno  cui 

si  riferiscono 

i  dati 

Stipendi 

e 

salari 

Altre  spese 

di  ainini- 

nistrazione 

Affitto 

reale  (r)  o 

figurativo  (/"i 

Tributi 

reali  [r)  o 

figurativi  (/") 

Spese 
varie 

Spese  per  la 
produzione 
dell'energia 

'u 

e* 

EX 

Interessi  (i) 

e 
rimborsi  (r) 

(?) 

1.200 

circa  300 

circa  80 

800 

— 

— 

500 

i  e  r  1.580 

3 

(') 

C)  1.200 

.       50 

80 

(')  314 

— 

375 

1.000 

4.000 

4 

Q) 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

1901  P 

3.856 

— 

r  132 

r  3.140 

2.000 

2.801 

? 

i  14.151  0 
r  5.597 

6 

1901  C 

4.950 

— 

— 

{")  529 

10.611 

10.611 

n 

i  e  r  3.750 

7 

8 
9 

1901 

1.500 

500 

/•  1.200 

500 

1.000 

1.000 

n 

/  e  r  14.400 

1901 

720 

2.902 

1.000 

1.707 

1.150 

20.610 

10.555 

/  11.000  (•') 

10 

1901 

2.800 

— 

— 

— 

— 

21.200 

— 

— 

2 


.•1 


IBrkti'Cito 


w  1        s 

Consumo  privato 

Consumo 

Altro 

Profitto  0  perdita 

e 

eli 

'A 

2 

ce 

Illuminazione 

Forza  motrice 

Contatori 

pubblico 

entrate 

netta 

9 

circa  5.000 



— 

circa  1.200 

circa  5.000 

(') 

3 

(■) 

3.000 

— 

— 

1.500 

— 

+  1.481 

4 

3.600 

— 

— 

— 

— 

— 

5 

1901  P 

16.399 

— 

— 

6.685  O 

5.014  0 

—  4.599  e») 

6 

IWl  G 

6.413 

— 

807 

2.000 

5.804 

—  11.658  ('•■) 

7 

1901 

8.000 

10.000  c') 

500 

20.565 

1.000 

-  35  n 

8 

— 

35.000 

2.000 

1.500 

15.000 

— 

— 

9 

1901 

18.519 

— 

— 

27.758 

600 

—  2.770 

10 

1901 

— 

44.000 

— 

— 

— 

? 

1  Nel  questionario  è  indicato  die  la  gestione  del- 
l'otti' in. a  d;i  luogo  ti  un  deficit  di  2'20  lire,  mentre  che 
dai  diti  indicati  per  le  entrate  e  per  le  spese  (riportati 
nella  tavola)  risulterebbe  un  protìtto  di  lire  8060. 

(2)  Media  nnnua  del  sessennio   1893-1901. 

(3  Salari  al  personale  operaio  ;  nel  questionario  è 
indicato  c'ie  *'  il  servizio  amministrativo  è  esej>-uito 
gratuitamente  dal  segretario  e  dall'  ingej;nere  del  Co- 
mune». ,, 

(4  Comprese  lire  294  tassa  governativa  per  biluce 
elettrica  fornita  ai  privati. 

ó  L'  esercizio  ebbe  principio  col  29  giugno  1901; 
non  si  possono  tornire  dati  intorno  alla  gestione  fi- 
nanziaria. 

6)  Compreso  lire  2500  di  tasse  governative  sul  con- 
sun.o  privato. 

7)  Comprese  L.  1950,84  di  imposta  li.  M.  sull'in- 
terci^se  dei  mutui. 

;8i  Compreso  il  consumo  per  gli  stabili  e  per  il 
teatro  comunale. 


(9ì  Compreso  il  rimborso  della  tassa  governativa  a 
lire  2000  per  vendita  di  apparecchi  ai  privati. 

(^10)  Ncir  esemplare  manoscritto  del  bilancio  comu- 
nale esamimto  1'  eccedenza  delle  spese  è  indicata  in 
lire  4141,25  forse  per  inesattezza  aritmetica. 

(11)  Tjissa  governativa. 

(12)  Nella  cont;ibi]it(\  patrimoniaie  il  deperimento  ò 
indicato  in  lire  725,66. 

iVò)  Questa  eccedenza  di  spese  appare  dal  consun- 
tivo finanziario. 

(14)  Non  calcolato. 

(15)  Previsione  per  l'avvenire. 

(16)  Non  tenendo  conto  delle  entrate  previste  per 
vendita  di  forza  motrice  il  deficit  sale  a  lire  10,0')5. 

(17)  L'  interesse  del  capitale  è  computato  fra  le 
spese,  sebbene  il  cnnitale  sia  stato  fornito  coi  mezzi 
ordinari  del  bilancio. 
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anteriore  alla  assunzione  :  il  maggior  costo 
può  ritenersi,  però,  compensato  dalla  maggio- 
re estensione  e  perfezione  del  servizio.  A 
Montanaro  il  costo  anteriore  era  di  L.  700 
anune,  e  il  costo  attuale  è  di  L.  1200  circa  : 
a  Mercato  Saraceno  era  di  1000,  ed  ora  è  di 
L.  1500  ;  a  Spoleto  la  spesa  si  è  mantenuta 
di  L.  15.000  sebbene  siano  state  sostituite  ol- 
tre 400  lampade  ad  arco  e  ad  incandescenza 
a  100  fanali  a  petrolio  ;  a  Narni  si  spendeva- 
no dalle  3500  alle  4000  lire  per  pochi  lam- 
pioni a  petrolio,  ora  si  spendono  L.  5500  cir- 
ca per  186  lampade  da  4380  candele  ;  ad  Al- 
tamui-a  si  spendevano  L.  13.500  per  250  fa- 
nali a  petrolio  a  periodi  lunari,  ora  si  spen- 
dono L,  20.565. 

La  quantità  di  energia  fornita  ai  privati 
è  a  Mercato  Saraceno  di  8  IIP  per  un  cre- 
scente numero  di  abbonati,  pari  ora  a  60; 
r  impiego  della  luce  elettrica  va  estenden- 
dosi anche  agli  usi  domestici  ;  a  Treja,  seb- 
bene il  servizio  sia  di  data  recente,  l'energia 
adoperata  per  uso  privato  è  di  10.000  watt 
per  80  abbonati  ;  a  Spoleto  è  di  120,000  vi'att 
per  400  abbonati  ;  T  impiego  della  luce  elet- 
trica non  si  è  esteso  ancora  agli  usi  dome- 
stici ;  a  Narni  l'energia  fornita  ai  privati  per 
luce  (contratti  à  forfait)  è  di  285,39  watt-ora: 
le  lampade  sono  723  con  un  totale  di  8154 
candele  ;  a  Voghera  nel  1899  si  fornirono 
4,530.000  watt  a  63  abb.,  e  nel  1900  watt 
8.814.000  a  111  abb.;  ad  Altamura  nel  1901 
si  fornirono  11,500  kw-ore  a  132  abb.  con  un 
consumo  medio  di  88  kw-ore  :  V  impiego  della 
luce  elettrica  non  si  ò  esteso  agli  usi  dome- 
stici non  essendo  ancora  distribuita  la  cor- 
rente durante  il  giorno  ;  a  Spezia  si  fornirono 
nel  1901  kw-ora  20.124  a  93  abbonati  con  un 
consumo  medio  di  kw-ora  516  7,^  T  impiego 
non  si  è  esteso  agli  usi  domestici. 

Indico  qui  appresso  le  tariffe  stabilite  per 
le  officine  considerate  :  salvo  nei  casi  special- 
mente designati,  ignoro  se  le  tariffe  compren- 
dono o  escludono  la  tassa  governativa. 

Montanaro  —  «  L.  15  per  lampada  in  me- 
dia »  (?). 

Mercato  Saraceno  —  «  La  tariffa  ò  molto 
bassa»;  essa  ò  divisa  per  classi;  alberghi, 
caffè,  osterie,  uffici  privati,  macellai,  barbieri, 
farmacie,  ecc.  Per  i  privati,  quando  il  nume- 
ro delle  lampade  ò  superiore  a  2,  è  concesso 
un  ribasso  del  15  "o,  per  gli  esercizi  pubblici 
del  10%. 


Treja.  —  L.  2,25  ]H^r  lampada  da  16  candele 
p    1,70    »  p  »    10        » 

»    1,15    »  »  »      5        » 

SiìolHo.  —  A  forfait y  L.  2       per  candela  UD.  neriL 

>  2,30    »         »         »    comonLiSni 

}»  2,50    »         *         »        >    a3iii 

A  contatore  L.  0,07  per  kw-ora  ;  a  contatore  L.  0,025 

per  10  cand.  all'ora.  —  Misuratori  :  da  L.  1,50  a  2,30 

mensili,  secondo  la  portata. 

Narni.  —  Abbonamento  annuo  compresa  la  tassa  go- 
vernativa : 
Lampade  da  candele    8  L.  1G,60  (tassa  gOTinalÌTa  L.  1,66) 
10    *    19,60  (  »  *  »  2,07) 

16    »    28,30  (  »  p  »  3,30j 

»  »         »  24    »    42,45  (  »  »  »  4,95; 

»  p        »  32    >    56,60  (  »  >  »  6,60) 

Abbonamento    semestrale,   compresa  la  ta^sa  gover- 
nativa : 

Lampade  da  candele  10  L.  13,65 
p  p  »         16    »  20,50 

p  p  »         24    »  27,50 

Voghera.  —  Tariffa  non  compresa  la  tassa 
governativa  :  da  1  a  10  kw  L.  0.80  per  kw  ; 
da  10  a  20  L.  0.75  ;  da  20  a  50  L.  0.70  ;  da 
50  a  100  L.  0.05  ;  oltre  i  100  L.  0.60. 

Altamura.  —  L.  0,70  il  kw-ora  per  illumi- 
nazione e  riscaldamento.  —  Contatori  :  da 
L.  0.60  mensili  (cont.  da  1  amp.)  a  L.  3.50 
(da  2X15  amp.).  —  Per  forza  motrice  prezzo 
da  convenirsi. 

Spezia.  —  L.  0.86  il  kw-ora,  compresa  la 
tassa  governativa  :  è  intendimento  del  Muni- 
cipio stabilire  ribassi  da  accordarsi  ai  mag- 
giori consumatori. 

Verona.  —  Tariffa  per  la  fornitura  di  for- 
za motrice:  HP  0.7  L.  350  per  HP;  HP  1.4 
L.  325  per  IIP  ;  HP  2.5  L.  300  per  HP  ;  HP 
5  L.  275  per  HP  ;  IIP  8  L.  250;  HP  da  13  a 
20  L.  225  ;  oltre  i  20  HP  il  Municipio  può 
stabilire  un  prezzo  unitario  superiore. 

Quasi  tutti  gli  impianti  considerati  offrono 
tariffe  più  miti  ai  maggiori  consumatori. 


*  * 


Fra  gli  impianti  in  corso  di  costruzione, 
merita  speciale  menzione  quello  idro-elettrico 
del  Consorzio  Anagni-Pagliano.  1  due  Comuni 
consorziati  hanno  rispettivamente  una  popo- 
lazione di  10.000  e  di  7000  ab.  V  impianto  ha 
per  scopo  di  produrre  energia  elettrica  traen- 
dola  da  forza  idraulica  del  fiume  Aniene  alla 
distanza  di  circa  18  km.  e  di  trasportarla  nei 
Comuni  suddetti  per  fornire  : 

ad  Anayni:  a)ij\ìtY\  d'acqua  potabile  al  1" 
(mentre  ora  ne  ha  solo  2  1.),  dei  quali  3  per 
uso  pubblico  e  3  per  distribuzione  ai  privati, 
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elevando  a  200  m.  d'altezza  Tacqua  che  sca- 
turisce alle  falde  del  colle  su  cui  sorge  Ana- 
giii  ;  —  h  8000  candele  di  illuminazione  elet- 
trica per  uso  pubblico  e  per  distribuzione  ai 
privati  ;  —  e)  30  HP  di  forza  motrice  per 
uso  industriale  e  pubblico. 

a  Pagliano:  a)  3  litri  d'acqua  potabile  al  1'' 
(mentre  ora  non  ha  acqua  potabile),  elevando 
Tacqua  di  una  sorgente  come  per  Anagni  ;  — 
b)  4000  candele  per  illuminazione  elettrica 
pubblica  e  privata  ;  —  e)  lo  HP  di  forza  mo- 
trice per  uso  industriale. 

La  spesa  per  V  impianto  ammonta  a  lire 
419876,23,  —  di  cui  L.  230.324,28  per  Anagni 
e  L.  189.551,95  per  Pagliano  —  e  viene  so- 
stenuta mediante  un  mutuo  colla  Cassa  De- 
positi e  Prestiti  al  5  %  ammortizzabile  in  35 
anni  :  lo  Stato  accorda  un  sussidio  annuo 
pari  air  interesse  in  ragione  dell'I  1/2  7©  sul 
capitale  da  impiegarsi  per  la  conduttura  del- 
l'acqua potabile  (L.  145.336,83  per  Anagni  e 
L.  134.955,59  per  Pagliano).  —  Da  relazioni 
presentate  al  Consiglio  municipale  di  Anagni 
il  10  marzo  1899  e  il  20  maggio  1900,  risulta 
che,  per  la  parte  che  riguarda  il  Comune  di 
Anagni,  l'eccedenza  annua  presunta  delle  spe- 
se sulle  rendite  è  pari  a  L.  5135,38  (non  te- 
nuto conto  dell'accennato  concorso  dello  Sta- 
to ?)  ;  fra  le  spese  sono  comprese  —  oltre  a 
quelle  di  esercizio,  manutenzione,  produzione, 
ecc.  —  quelle  per  l' interesse  e  l'ammorta 
mento  del  mutuo  e  le  quote  di  deperimento 
deir  impianto  :  fra  le  entrate  è  compreso  il  ri- 
cavo della  vendita  aiprivati  di  1  solo  litro  d'ac- 
qua al  1"  (mentre  che  sono  disponibili  3  1.), 
il  ricavo  della  vendita  di  2/3  delle  6400  can- 
dele disponibili  per  i  privati  in  ragione  di 
cent.  1  per  candela  al  giorno,  e  L.  5500  che 
attualmente  si  spendono  per  i  servizi  della 
illuminazione  e  dell'acqua  potabile:  l'ecce- 
denza presunta  delle  spese  coriisponde  quindi 
al  miglioramento  nei  servizi  e  potrà  essere 
coperta  dai  ricavi  che  potranno  derivarsi  dal- 
l' impiego  dei  30  HP  di  forza  motrice  e  dal 
consumo  completo  dell'acqua  e  dell'energia 
elettrica  disponibile  per  i  privati  (1). 


ri  /  Intorno  all'  impianto  idro-elettrico  di  Soresina 
non  si  ricevettero  dirette  informazioni  :  da  una  nota 
apparsa  in  L'antoiitnnìa  comutifflt%  Bollott'uio  dt*lV As- 
soriazinne  (Ui  Comuni  Ifaliani  del  9  ottolire  1902,  ap- 
pare che  ad  esso  si  è  provveduto  mediante  un  mutuo 
ammortizzabile  in  (juindici  anni  presso  la  locale  Banca 
cooperativa  al  4°/^.  L'impianto  idro-elettrico  costa 
L.  90.000  e  quello  a  vapore  di  riserva  L.  50.000.    Se- 


TRIBUNA   GIUDIZIARIA 


La  causa  lei  Comnae  lì  Mm 

CONTRO  LA  SOCIETÀ  LIONESE   DEL  GAZ 

Il  gindicato  della  Corte  di  Cassazione  di  Firenze 

Dalla  gentilezza  degli  egregi  avvocati  Pa- 
scolato e  Macchioro  ci  viene  data  per  exten- 
so  la  sentenza  di  questa  importante  causa, 
che  integralmente  pubblichiamo  : 

In  nome 

di  Sua  Maestà  Vittorio  Emanuele  III 

per  grazia  di  Dio  e  volonti\  della  Nazione  Re  d'Italia 

La  Corte  di  Cassazione  dì  Firenze  nella  e;. usa  ci- 
vile del  Comune  di  Venezia  in  persona  del  suo  Sin- 
daco sig.  comm.  Filippo  Grimani,  rappresentato  per 
speciale  procura,  dai  sì^tk-  avv.  Oliveto  Barsanti,  Mar- 
co Vitalevi,  Francesco  Bombardella  e  Giulio  Sacerdoti 
domiciliato  elettivamente  in  Firenze  presso  e  nello  stu- 
dio del  primo  di  essi  difensori-ricorrente. 

contro 
la  Societ{\  civile  per  l'illuminazione  a  g-az  della  città  di 
Venezia,  avente  sede  in  Lione,  rni)presentata  ammi- 
nistrativamente dai  sig^.  Giuseppe  Aucel,  Giovanni 
Oscar,  Teodoro  Vautier,  Francesco  Gaudet,  Antonino 
Denoyel,  Enrico  Uoux  de  Rerieux,  ed  in  Venezia  dal 
suo  direttore  si<^.  Roberto  Hartmrnn,  rappresentata  e 
difesa  in  giudizio,  pure  per  speciali  mandati  dai  sigg. 
avv.  Tommaso  Villa,  Alessandro  Pascolato  e  Giusepjie 
Malenchini,  presso  il  quale  ultimo  in  Firenze  è  eletti- 
vamente domiciliata,  intimata,  controricorrente  ; 

Veduta  la  denunziata  sentenza  in  data  14-20  Di- 
cembre 1900  della  Corte  d'  Appello  di  Venezia  ivi  re- 
gistrata il  3  gennaio  liX)l  N.  886  f.  52  reg.  95  colla 
tassa  di  Lire  dieciotto. 

Veduto  il  ricorso  del  comune  di  Venezia  presentato 
nella  Cancelleria  di  questa  Corte  il  20  giugno  1901 
con  cui  chiede  la  Cassazione  della  surriferita  sentenza 
col  rinvio  a  termini  di  legge. 

Veduto  il  controricorso  della  Società  del  gaz  pre- 
sentato come  sopra  il  10  agosto  1901  col  ([uale  domanda 


condo  un  preventivo  di  esercizio  si  avrebbo  una  spesa 
di  L.  7600  per  stipendi  e  salari,  di  L.  2000  per  tributi 
(tassa  gov.  sulla  luce),  di  L.  24. 100  per  la  produzione 
^compreso  un  cannone  di  L.  18.400  al  Consorzio  dei 
Navigli  cremonesi  per  affitto  di  energia;,  e  di  L.  12.600 
per  interessi  e  rimborso  del  mutuo.  Le  entrate  sareb- 
bero di  L.  30.400  per  illuminazione  privata,  L.  16,200 
per  forza  motrice  fornita  ai  privati  ;  e  L.  oOUO  per  il- 
luminMzione  pubblica  somma  stanziata  in  bilancio  per 
tale  .servizio  negli  anni  precedenti  .  Il  prolitlo  netto 
risulterebbe  pari  a  L.  3000.  Le  tarilìe  sono  varie  se- 
condo la  categoria  a  cui  appartengono  i  consumatori  ; 
ad  es.,  una  lampada  da  5  candele  costa  L.  15  in  via 
ordinaria,  L.  14  per  i  negozianti  e  L.  12  per  le  case 
operaie. 
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il  ri«:otto  (U'I  ricorso  avversario  collo  conso^^iienzo  di 
ìegiro  ; 

VcMluta  la  senUMiza  «lolla  Corte  di  Cassazione  dì 
Roma  iSez.  riunite!  in  data  T)  Iu<;lio  12  a«i^oHto  1002 
rejifistrata  il  25  detto  mese  di  apposto.  Verbale  31(), 
N.  1349  eolla  tassa  di  Lire  trentasei  ; 

Veduti  gVì  atti  e  documenti  della  causa  ; 

Sentita  alla  pubblica  udi<'nza  d'  o<2:y:i  la  relazione 
della  causa  stessa  fatta  dal  consi«i:liere  dele«j:ato  si^. 
cav.  Ferdinando  Munarì  ; 

Sentiti  i  difensori  delle  parti  si^g.  avv.  Sacerdoti, 
Barsanti,  Pascolato  e  Villa  non  essendo  comparsi  i 
BÌgg.  avv.  Vitalevi  e  Hombardella  e  non  avendo  preso 
la  parola  il  aìg.  avv.  Malenchini  ; 

Sentito  il  Pubblico  Ministero  sì^.  cav.  Giovanni 
Gatti  sostituto  procuro tore  prenerale  applicato  che  ha 
concluso  pel  rigetto  del  ricorso. 

Con  citazione  S  marzo  18ÌKI  la  Società  lionese  esi>o- 
neva  in  confronto  del  Comune  di  Venezia  che  coi  con- 
tratti 30  novembre  t83t),  23  luglio  IH;')!  e  14  dicembre 
18(U  essa  aveva  assunto  l' impresa  esclusiva  della  il- 
luminazione pubblica  a  gaz  della  città  di  Venezia,  ohe 
quei  contratti  hanno  stabilito  la  forma,  le  dimensioni 
e  il  disegno  delle  tìamme  dei  ]>ubblici  fanali,  il  con- 
sumo per  ogni  beccuccio,  il  corrispettivo,  le  norme  di 
controlleria  e  le  pene  convenzionali  per  le  trasgres- 
sioni ;  che  il  Municìpio  di  Venezia  alla  fine  del  1897 
volle  applicare  a  titolo  di  esperimento  per  un  mese  i 
becchi  del  sistema  Auer  nella  illuminazione  della  piaz- 
za di  S.  Marco  ;  che  successivamente  nel  5  gennaio 
1898  il  Municipio  manifestò  alla  Società  P  intenzione 
di  estendere,  P  esperimento  nd  altre  vii»  della  città,  di- 
chiarando che  se  l'esperimento  fosse  riuscito,  il  Co- 
mune avrebbe  adottato  tale  sistema  in  via  detinitiva; 
che  la  Società  risj)ose  aderendo  all'  esperimento,  ma 
facendo  osservare  che  un  mutamento  definilivo  nel  si- 
stema di  illuminazione  pubblica  non  j)Oteva  introdursi 
senza  previi  accordi  speciali  ;  che  il  1  Agosto  1898  il 
Municìpio  partecipava  av'*r  disposto  per  la  estensione 
dell' esj)erimento  a  molte  altre  località  e  che  nella  se- 
<luta  del  10  novembre.  18t)8  il  Consiglio  Comunale  de- 
liberava r  a|)plicazioiie  del  becco  Auer  a  ')iì'2  fanali  ed 
approvava  il  relativo  contratto  colla  Società  per  in- 
candi'scenza  a  gaz  sistema  Auer  in  Italia  ;  che  allora 
il  rappresentante  della  Società  lionese  credette  di  pro- 
testare, ma  in  onta  a  ciò  il  beccuccio  Auer  veniva  ap- 
plicato ad  altre  lanterne  ;  che  allora  la  Società  inten- 
dendo che  i  contratti  vigenti  non  potessero  essere  di- 
sconosciuti e  violali  e  che  senza  il  >\\o  consenso  non 
se  ne  potessero  mutare  le  clausole,  proi)oneva  a  de- 
ci<h*re  : 

Avere  il  comune  violato  i  c()ntratli  stipulati  colla 
Società  del  gaz  adottando  od  applicando  senza  il  con- 
corso di  essa,  il  beccuccio  Auer  alle  j)ubbliche  lan- 
teriH'  e  dovere  per  conseguenza  risarcire  ogni  danno 
dipendente  da  detta  relazione. 

All'  udienza  di  <liseussione  della  causa,  la  Società 
Lionese  con  conclusione  specitica  chiese  la  rimozione 
entro  un  dato  termine  dei  beccucci  sistema  Auer  ap- 
posti ai  fanali  della  pubblica  illuminazione  e  la  rimes- 
sione in  istato  prìstino,  ma  dì  codesta  tjuestione  non 
è  il  caso  di  interlcxpiire  perchè  opj)osta  <lal  ('omune 
l'eccezione  di  incompetenza  i)er  ragione  di  materia, 
la  Cassazione  di  Koma  a  s<*zioni  riunite  la  accolse, 
cassando  la  sentenza  della  Corte  nella  parte    relativa 


senza  rinvìo,  con  sentenza  5  luglio  1902  avendo  rite- 
nuto che  Patto  del  Comune  dovesse  definirsi  con  vero 
t)  proprio  atto  amministrativo,  il  quale  esorbitava  dai 
limiti  dell'  autorità  giudiziaria. 

Quanto  alla  questione  di  merito  per  il  risarcimento 
dei  danni  in  conseguenza  della  pretesa  violazione  di 
suaccennati  contratti,  il  Tribunale  di  Venezia  con  sen- 
tenza 25  luglio  1899  riservando  il  giudizio  sol  merito 
ammise  una  prova  per  interrogatorio  e  per  periti  in 
ordine  al  consumo  e  al  prezzo  del  gaz  adibito  per  1& 
illuminazione,  prova  alP  uopo  dedotta  dal  Comune. 

Contro  questa  sentenza  ricorreva  la  Socie tA  Lionese 
instando  per  P  accoglimento  della  sua  dimanda,  e  la 
Corte,  con  sentenza  14-20  dicembre  1900  accogliendo 
P  appello  dichiarava  avere  il  Comune  di  Venezia  vio- 
lato i  patti  stipulati  eolla  Società  del  gaz  adottando 
ed  applicando  senza  il  consenso  e  il  concorso  di  essa 
il  b(jecuccio  Auer  nelle  pubbliche  lanterne  e  condan- 
nava il  Comune  a  risarcire  la  Società  dei  danni  tutti 
dipiMidenti  dalla  violazione  del  contratto  anzidetto. 

Ora,  contro  tale  sentenza  della  Corte  ricorre  il 
Comune  di  Venezia  a  questo  supremo  collegio  e  ne 
dimanda  P  annullamento  pei  seguenti  mezzi  : 

I.  mezzo:  violazione  degli  art.  360  N.  6, 361  N.  2 
517  N.i  2,  4,  5,  cod.  proc.  civ.  e  vio. azione  dell'art.  4 
delle  disposizioni  j»reliminari  al  codice  civile. 

II.  mezzo  :  violazione  e  falsa  applicazione  degli 
art.  1123,  1124,  1165,  1125,  1126,  1128,  1641  del  cod. 
civ.  e  violazione  della  L.  144  §  1  D.  De  regoli»  juris: 

III.  mezzo  :  violazione  degli  art.  38,  176,  390, 
392  C.  P.  C.  in  relazione  agli  art.  517  n.  4  e  5  stesso 
codice  e  1123  cod.  civ. 

IV.  mezzo  :  violazione  degli  art.  3(>0,  N.  6,  361 
N-  2  C.  P.  C.  e  in  ogni  caso  violazione  e  falsa  appli- 
cazione diagli  art.  1123,  1165,  1218  Cod.  Civ. 

V.  mezzo  :  violazione  ancora  degli  art.  .-WK)  N.  6, 
361  X.  2  G.  P.  C.  e  1102,  1123,  1165,  1218  Cod.  Civ. 

In  cllrillo 

Attesoché  h»  censure  che  si  fanno  alla  sentenza 
denunciata  col  I.  mezzo  del  ricorso  non  hanno  giuri- 
dico fondamento. 

Si  dice  anzitutto  che  la  sentenza  ha  giudicato  ultra 
et  extra  petizione  perchè  ritenne  compreso  nel  diritto 
«'sclusivo  concesso  alla  Società  Lionese  per  la  forni- 
tura i)ubblica  anche  il  modo  di  erog.izione  del  gaz 
illuminante  mediante  beccucci  di  forma  <letenninata 
mentre  nemmeno  la  Società  avea  chiesto  nelle  sue  de- 
duzioni di  causa  simile  estensione  del  j»rìvilegio. 

Senonchè  principio  di  ragione  e  di  legge  che  il 
vizio  di  ultra  ed  extra  j>etizion«',  allora  soltanto  si  ve- 
rifica (juando  vi  ha  differenza  tra  la  dimanda  di  cita- 
zione e  il  dis])()sìtivo,  si  aggiudica  cioè  cosa  ultronea 
e  diversa  dalla  dimandata.  Ora,  nel  caso  attuale,  la 
sentenza  impugnata  «lichiarava  nel  suo  dispositivo  che 
il  Comune  di  Venezia  avea  violato  i  contratti  stipulati 
colla  Società  Lionese  adottando  ed  applicando  senza 
il  consenso  ed  il  concorso  di  essa  il  beccuccio  Auer 
nelle  pubbliche  lanterne,  cosi  precisamente  come  la 
Società  Lionese  avea  dimandato  nella  sua  citazione 
introduttiva  del   giudizio. 

Non  vi  fu  (|uindi  il  denunciato  vizio  di  ultra  ed 
extra  petizione. 

Non  è  poi  conforme  al  vero  che  la  Società  Lionose 
non  considerasse  nelle  sue  deduzioni  di    causa    come 


^ 


Compresi  nel  diritto  dì  privativa  il  modo  di  erog-azìonc 
df*l  p;nr.  **  la  forum  dt*l  bcrcufcì»  sii  la  séiilt^Mza  im  ri- 
temilo  iiieonHurubilnitMit(%  voiiu'  essa  nld)ia  sostt'iiuln 
invrco  coinpctrrlt*  inU*  diritto  in  hnne  ai  coiitraUi  vi- 
forili,  per  modo  dir  non  si  pottvHscru  tniitarc,  sf*nKa 
Il  «no  consoTis^o,  le  forme,  le  tUinensioni  e  il  dÌsc*j^Tio 
disile  fiamnif  quali  risultali^  dalk' formi' pnrrirnlari  liei 
bcMicnecì  e  il  eonse^iieiite  cohìo  e  eonsuiHO^  e  hv  <pie- 
StO  fu  in  sostanza  1*  obbietti»  del  eonter.<lere.  l'ereiò 
VA  A  cadere  anehe  la  censura  di  ìunnealauiotìvazìoiìe 
rispetto  alla  privativa  eomjìrendeQle  codesto  modo  di 
erogazione  di*l  gax,  dal  momento  che  la  si*ntenza  se 
ne  convinse  e  se  ne  dedusse  la  prova  dalT  esame  dei 
contratti  e  dalla  «tessa  contestazione  della  lite.  11  vo- 
ler desumere  la  miincnta  motivazione  da  un  solo  in- 
ciso  della  sentenza  in  cui  si  dice  «  è  poi  dì  ragione 
che  il  privileg-ìo  concesso  sia  da  ritenersi  esteso  a  tutto 
ciò  che  attiene  air  esercizio  della  illuminazione  pub- 
blica ■  è  incivile  e  capzioso,  in  quanto  si  omette  di 
aver  riguardo  alle  altre  parti  della  sentenza  cbe  vi 
hanno  relazione  e  che  deducono  dtii  contratti  il  diritto 
esclusivo  della  Società  anche  rispetto  al  modo  e  alb^ 
forme  della  illuminazione.  Perciò  l'  os.servay^ione  fatta 
dalla  sentenza  che  il  comprendere  tale  diritto  nella 
privativa  era  poi  Jinche  logico  e  ragionevole,  tmu  è 
che  una  conferma  della  interpretazione  letterale  dei 
contratti  e  delle  conformi  deduzioni  delle  parti,  e  ri- 
tenuta r  interpretazione  letterale  cade  anche  la  terza 
cen»ura  contenuta  nel  propo«tc>  mezzo,  colla  nunle  «j 
addebita  alla  sentenza  di  over  dato  invece  al  privile- 
gio una  interpretazione  osti  usi  va. 

Attesoché  col  IL  mezzo  si  dednce  la  vinlaziniie 
6  la  falaa  applicazione  de^li  articoli  ivi  indienti  perchè 
)a  Corte  non  rìconnhbe  che  trattavasi  nel  caso  in  esa- 
me di  contratti  dì  diritto  pubblico  nei  quali  e  sempre 
Insito  il  concetto  di  una  facoltà  riservata  alT  autorità 
pubblica  di  sciogliersi  perfino  dalla  obbligazione  per 
la  più  libera  esplicazione  dei  pubblici  servizi  —  onde 
r  applicare  a  simili  concessioni  hi  innnutabilìtà  asso- 
luta nei  termini  professati  dalla  Corte  e  contrario  alla 
lejrge^  ìmniutabìlitA  che  non  è  poi  nemmeno  ammessa 
nei  rapporti  dì  diritto  privato  ijuando  trattasi  dì  con- 
venzioni aventi  come  nella  specie  tratto  successivo  dì 
lunghissima  dnrata,  in  «pianto  la  liansola  :  rebus  sic 
fttantibus  r  sempre  sottintesa  in  simili  convenzioni. 

Attesoché  però  anche  questo  II.  mezzo  non  ha  al- 
cuna consistenza  giuridica.  1  contraili  per  quanto  sie- 
no  fatti  da  una  pubblica  amministrazione  e  per  iscopo 
di  pubblico  servìzio^  sono  sempre  contratti  es.senzial- 
tnetttc  di  dirittu  privato.  La  puliblica  amiainistrazione 
assume  le  stesse  obbligazioni,  acquista  jili  stessi  di- 
ritti e  si  sottopone  alle  stesse  leggi  dei  privati,  e  per- 
fino i  contralti  di  appalto  conclusi  dallo  stato,  sep» 
pure  sono  retti  da  alcune  norme  speciali  fissate  da  ap- 
posite leggi,  restano  rapporti  di  diritto  privato,  né  la 
forma  della  approvazione  del  contratto  ne  muta  V  in- 
dole. Cosi  il  Comune  che  abbia  affidato^  come  nel  caso 
Attuale,  V  impresa  della  illuminazione  pubblica  ad  una 
Bocietà  privata,  assume  le  vesti  di  qualuTique  consu- 
matore privato  e  ì  suoi  rapporti  folla  Società  sono  pu- 
ramente contrattuali  e  dì  diritto  ]irìvato. 

Sia  pure  che  il  Sindaco  quando  agisce  per  il  Co- 
mune ri  vesta  le  funzioni  di  ufficiale  publdico  e  gli 
atti  suoi  possano  «jua  liti  e  arsi  atti  d'  impero  sottratti 
alla  giurisdizione   delf  autorità  giudiziaria^    come   la 


Cassazione  di  Roma  a  sezioni  riunite  qualificò  V  atto 
del  sindaco  di  ViMU'zia  col  quale  provvedeva  pt  r  l'ib 
luminazione  pubblica  mediante  il  nuovo  sistetiia,  non 
[»er  qui'sto  può  inferirsene  che  vengano  Uìvno  le  con- 
seguenze di  diritto  che  da  queir  atto  derivano,  impe* 
roccbè  l*  art.  i  della  legge  sul  contenziosa  amministra- 
tivo non  potrà  essere  modificato  o  revocato  dairauto- 
rira  giudiziaria,  dispone  pur  tuttavia  che  sia  senjpre 
libero  T  esercizio  dell'  azione  civile  iti  quanto  V  atto 
sia  lesivo  del  diritto  altrui  e  dia  luogo  ali"  esercizio 
deir  a»tonc  per  risarcimento  dì  ilanno.  Per  ciò  ben 
fece  la  Corte  di  merito  a  richiamare  ed  applicare  nella 
specie  le  regoli»  staldlite  dal  cod.  civ*  relative  agli  id'- 
feiti  delle  obbligazioni. 

Ne  ha  maggior  attendibilità  nel  caso  concreto  la 
teoria  posta  avanti  in  subordine  dal  Comune  e  cioè 
che  nei  contratti  aventi  tratto  successi vo  sia  sempre 
sottintesa  bi  clausola  :  rebus  sic  stantibns.  S  •  codesta 
teorÌL-a  pcHè  essen»  ammessa  dalla  sapienza  noniiiia  e 
d/ilia  dottrina  e  dalla  ginrispru<lenza  lo  fu  solamente 
ed  eccezionalmente  in  quei  casi  in  cui  si  trattava  dì 
contratti  a  tempo  indeti'rminato  e  indefinito  per  en- 
trami»! le  parti  contraenti  nrlle  quali  perduravano  re- 
ciprochi obblighi  e  diritti;  ma  nella  specie  trattasi  di 
contratti  cbe  le  partì  contrassero  liberamente  a  tempo 
determinato  e  rispetto  ai  quali  noji  vi  ha  alcuna  ra- 
gione per  derogare  alla  regola  generale,  secondo  la 
quale  i  contratti  hanno  forza  di  legge  fra  b'  parti  e 
devono  essere  osservate  esattamente  sotto  pena  del 
risarcinuMito  dei  dauìd. 

Certo  che  è  dura  legge  il  do\er  sottostare  a  con- 
tratti che  sieno  divenuti  meno  vantaggiosi,  ma,  ripe- 
tesi^  la  fcnle  dei  contratti  vuol  essere  rispettata.  La 
teorica  propugTiata  dal  t'omnne  rfcorrent*^  si  risolve- 
rebbe in  sostanza  tu  una  recessione  p*»r  lesione,  la 
quale,  meno  in  uno  caso  speciale,  non  é  ammessa  tbil 
nostro  diritto. 

Attesoché  infine  il  Comune  denuncia  la  violaaiono 
deir  art.  1641  cod,  civ.  da  esso,  per  la  prima  voltn, 
invocato  in  t|uesta  sede  di  Cassazione,  ma  a  dimo- 
sirarne  bi  ìnappHcabihià  al  caso  attuale  basta  osser- 
vare che  mentre  per  esso  chi  chiede  la  risoluzione  dcd- 
r  appalto  dev*'  indennizzare  i'  appaltatore  di  tutto  ciò 
che  avrebbe  potuto  gnaflajiuare,  il  Comuni»  non  intese 
tnai  dì  \oIrr  sciolto  F  appalto^  indennizzando  come  di 
legge  r  jmju'esa,  ma  preteinli'rebbe  invece  di  obbligare 
r  impresa  stessa  a  patti  diversi  da  tjuelh  elie  ha  libe- 
ramente accettato. 

Attesoché  col  11 L  mezzo  si  rimproverava  la  sen- 
tenza dì  aver  fatto  mal  governo  dt^gli  arlìroli  ivi  ri- 
cliìamati,  violando  le  regole  fondamentali  dì  coiiiraib 
ditorio^  del  contratto  giudiziale  e>  dei  limiti  imposti 
alla  pronuncia  dei  magistrali,  e  ciò  perché  mentre  le 
parti  erat»o  d'  accordo  che  T  art.  13  del  cotitrfitto  23 
luglio  1851,  contem[>lando  la  scoperta  di  un  nuovo 
metodo  d*  illuminazione  si  riterisSi*  ad  un  uuitvo  si- 
stema con  ntateria  diversa  dal  gaz  e  quindi  non  si 
potesse  invocare  nel  caso  dalla  SocìetjV  Lionese,  la 
sentenza  impugnata  ha  ritenuto  invece  che  contem- 
plasse qualsiasi  innovazione  fosse  questa  (\v\  im-todo 
a  gaz  o  di  un  metodo  diverso,  i>er  cui  il  Comune  non 
potesse  sottrarsi  air  obbligo  di  riconoscere  riservala 
alla  societA  la  privativa  anche  della  innovazione  eoo- 
seguente  delT  applicazione  del  sistema  Auer. 

Senonché  non  e  vero  ehe  le  partì  sì  fossiTo  nceor- 
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(luto  di  (laro  al  j>atto  il  si;»:nitìi*ato  ora  riferito,  mciitrt» 
per  effetto  (li  (»sso  la  Società  Lioiiese  riteneva  di  es- 
Hersi  assicurala  la  i)rivativa  in  ordine  a  qualun»iu(», 
innovazione  di  metodo,  fosse  (jiiesto  a  <»:az  o  a  luce 
diversa.  K  p(»rciò  la  Hontenza  denunciata  senza  violar 
punto  il  contratto  {giudiziale  e  le  redole  del  contrad- 
ditorio ha  potuto  usare  della  facoltà  sovrana  conces- 
sale dalla  l(»^p»  di  interi)retare  la  clausola  contrattuale 
nel  modo  da  lei  ritenuto  più  rispondente  al  vero  e 
alla  volontà  delle  parti.  E  tale  suo  apprezzamento 
sfu<r^e  al  sindacato  del  supremo  colIe«i:io. 

Attesoclu'»  col  IV.  mezzo  il  (>»mun(»,  ricorrente  ad- 
debita in  sostanza  la  sentenza  denunciata  di  contrad- 
dizione, in  (pianto  avendo  ritenuto  che  la  forma  del 
beccuccio  costituisse  una  «r^ranzia  del  (.'omune  non 
potesse  convertine  la  j»:aranzia  stessa  in  un  diritto  della 
Soci«»tà  doiiih*  la  violazione  de^ii  articoli  indicati  nel 
mezzo  anzidetto. 

Ma  r  aihh'bito  uon  re^«j:e.  La  sentenza  (•  vero,  ri- 
tenne che  la  determinazione  o  la  forma  dei  beccucci 
contrattuali  recasse  il  vanta;ri:io  al  Comune  di  acctM- 
tare  il  consumo  del  <raz  e  di  dedurre  il  compenso  do- 
vuto alla  Società,  ma  indio  stesso  tempo  interpretando 
sovranamente  la  chiusola  contrattuale,  ritenne  che 
dalla  forma  dei  beccucci  stessi  ridondasse,  |>ure  in  con- 
sejriicuza  del  patto,  1'  assicurazione  di  un  utile  alla 
Società,  per  cui  il  Comune  non  potesse  rinunciare  a 
suo  libito  a  (piella  <»aranzia  senza  offendere  il  diritto 
dell'  altra  i>arte  al  mantenimento  dei  bi»ccucci  con- 
trattuali. 

Cosi  pure  secondo  ii  ricorrenti^  la  sentenza  impu- 
ziata violò  <;;li  articoli  indicati  nel  V.  mezzo  quando 
non  riconobbe  cln»  intanto  alla  Società  Lionese  potea 
(h*rivare  pre<riudizio  dalla  introduzione  dei  Ix'ccucci 
Auer  in  quanto  ])er  essi  la  diminuzione  del  consumo 
toccasse  (juel  minimo  contrattuale  che  il  patto  assicu- 
rava alla  Società  stessa. 

Ma  la  senttMiza,  aj)prezzaudo  incensurabilmente  le 
clausole  del  contratto,  ritenne  che  lu''  l'art.  .'J  del  con- 
tratto 14  dicembre  18(54,  ìw  altro  patto,  conteneva  la 
dichiarazione  da  parte  della  Società  che  la  cifra  di 
correspeltivo  ivi  stabilito  costituisse  1'  estremo  limite 
del  suo  diritto  e  che  tutto  ciò  che  sorpassasse  (luel  li- 
mite fosse  aleatorio  che  d'altromh'  se  il  Comune  avea 
diritto  di  aumentare,  così  anche  di  sopj)rime- 
re  o  di  caiifiiare  di  cate^ioria  i  fanali  che  avesse 
creduto  opportuno  e  di  cagionare  per  conse;:uenza  una 
diminuzione  di  consumo  e  di  correspettivo  alla  Secietà 
era  questa  una  «liminuzione  che  costituiva  un'  alea 
(h'terminata  dal  contratto  ;  non  così  era  l'  altra  dimi- 
nuzione determinata  dal  contratto;  non  così  era  l'altra 
diminuziojie  lU'rivante  dall'  applicazione  dei  becchi 
Auer,  i  «piali  imj»ortavano  una  nuova  alea  e  più  gni- 
vosa  che  la  Società  non  era  tenuta  per  ra«iioiie  alcuna 
di  sopportare. 

Infine,  so<rjrìun«re  la  C'orte,  col  pro<»Tesso  di  teinjiole 
tìninme,  anziché  diiniiiuii*e,si  avrebbero  aumentate,  onde 
il  corresjx'ttivo  doveva  crescere  n(*lla  stessa  ]>roporzione, 
impcrocchi'  se  aleatorio  fu  T  aumento  delle  iiamme, 
dato  r  aumento,  non  doveva  essere  aleatorio  il  corre- 
s[)ettivo.   bensì  pro[»orzionale  a  quello  j:ià  pattuito. 

Ora  così  avendo  ragionato  la  Corte  di  merito,  non 
r«*«rj;'e  nemmeno  la  censura  dedotta  nel  mezzo  <jUÌiito, 
in  quanto  la  Corte  stessa,  in  ordine  alle  relative  ob- 
biezioni ha  reso  un  priudìzio  di    ai)prezzameiito    e    di 


interpretazione  del  contratto  il  quale  è  insindacnbilA 
in  questa  sede  : 

P<^r  qu<^Nli  molili 

Ui^'tta  il  ricorso,  condanna  il  Comune  ricorrente  nella 
perdita  del  deposito,  e  nelle  spese  che,  dedotte  quelle 
occorse  nel  {j>;iudizio  della  Corte  di  cassazione  di  Roma, 
sezioni  unite,  tassa  a  favore  della  parte  avversaria, 
in  lire  quattrocento,  riservando  alla  nu»desima  ogni 
ragione  per  risarcimento  di  danni. 

Cosi  deciso  in  Firenze,  in  Camera  di  eon8i;;lio  della 
Corte  di  Cassazione,  addì  tredici  dicembre  inillencve- 
centodue. 

Firmati  :  Canonico  —  Agostino  Konini  —  France- 
sco Dragonetti  —  PVrdinando  Munari,  estensore  — 
A.  Bergamaschi  —  L.  Morelli  —  Donn^nico  (jriordaui 
—  (t.  Mazzi,  vice-cancelliere. 

La  presente  sentenza  è  stata  letta  nelle   parti  ro- 

lute  dalla  legge  dal    sottoscritto   vice-cancelliere    all^ 

pubblica  udienza  del  ventidue  dicembre  niillenovecen- 

todue. 

f.  :  G.  Mazzi  V.  C. 

Registrata  a  Firenze  il  9  gennaio    1903    Reg.    1G2 

fog.  ()5  X.  UGl  -  Ricevute  Lire  trentasei. 

Il  Ricevitore  f.  :  Deshy 

Per  copia  conforme 

Comandiamo  a  tutti  gli  uscieri  che  ne  siano  richie- 
sti, ed  a  chiuiKpie  spetti  di  mettere  ad  es(»cuzione  la 
presente,  al  ministero  pubblico  di  darvi  assistenza,  a 
tutti  i  comandanti  ed  ufficiali  della  forza  pubblica  di 
concorrervi  con  essa  quando  ne  siano  legalmente  ri- 
chiesti. 

Spedita  la  presente  copia  in  forma  esecutiva  a  fa- 
vore della  controricorrente  Società  Civile  per  la  illu- 
minazione a  gaz  della  Città  di  Venezia,  ed  a  richiesta 
del  sig.  avv.  (liuseppe  Malenchini,  come  uno  dei  suoi 
difensori. 
P^irenze,  dalla  Cancelleria  della  Corte  di    Cassazione 

//  'J9  (/ennaio  190,1 

11  Cancelliere,  /'.  :  M-VLAaiTr. 

*  * 

Proprfi*tà  del  sffolo.  Coistnizione  al  disopra 
e  al  disotto.  Proprivtà  delle  opere  (Arti- 
colo 448  C.  C.)  —  Prora  della  proprietà 
—  Atto  scritto  o  preserie- ione. 

Per  r  art.  448  C.  C.  qualsiasi  costruzione 
ed  opera  al  disopra  o  al  disotto  del  suolo  sì 
presume  fatta  dal  proprietario  di  questo,  a  sue 
spese,  ed  appartenergli  finche  non  consti  del 
contrario. 

ila  questa  i)rova  contraria  non  deve  con- 
sistere solo  \wì  dimostrare  che  le  opere  siano 
state  fatte*  da  un  terzo  a  sue  spese,  occorren- 
do solo  provare  che  (pn^sti  abbia  acquistato 
la  pr()i)iM(»tà  del  suolo  o  della  superficie  i)er 
trarne  la  conseguiMiza  clu»  le  opere  costruite 
a  lui  aj)parteiigono  :    salvo  la  sola  eccezione 
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prevista  dall'art.  452  C.  C.  L'articolo  452  C.  C. 
non  trova  applicazione  quando  non  siasi  oc- 
cupata una  parte  del  suolo  vicino  in  buona 
fede  nel  costruire  un  edificio  nel  suolo  pro- 
prio, ma  si  sia  fabbricato  sul  suolo  stesso  in 
un  attacco  ad  un  proprio  fabbricato  preesi- 
stente, né  la  nuova  costruzione  formi  parte 
integrante  deirantica. 

L'acquisto  della  proprietà  di  un  immobile 
si  prova  con  lo  scritto  o  con  la  prescrizione. 
È  quindi  inammissibile  la  prova  orale,  a  tale 
scopo  tendente  in  via  diretta  e  indiretta.  (Ar- 
ticolo 1314  e  1448  C.  C. 

(Corte  di  Cassazione  di  Napoli  —  8  feb- 
braio 1902  —  Santamaria  P.  P.  —  Cianci  di 
S.  Severino  Est). 


* 


Arbitrato.  —  Un  abbonato  chiede  : 

«  Una  controversia  è  deferita  ad  un  Col- 
legio arbitrale  di  tre  membri  per  sistemazio- 
ne di  confini.  In  qual  carta  da  bollo  va  steso 
il  compromesso  arbitrale  e  la  sentenza? 

Risposta:  Il  compromesso  arbitrale  va 
steso  in  carta  da  bollo  da  L.  1,20  firmato 
dalle  parti  e  dagli  arbitri  in  segno  di  loro 
accettazione.  Esso  deve  contenere  i  quesiti 
sottoposti  al  giudizio  arbitrale  e  la  facoltà 
agli  arbitri  di  decidere  quali  amichevoli  com- 
positori, oppure  secondo  le  precise  regole  del 
diritto. 

Questo  compromesso  va  anzitutto  registrato 
entro  20  giorni  dalla  sua  data. 

La  sentenza  o  lodo  arbitrale  va  pronun- 
ziato entro  il  termine  fissato  dal  compromesso. 
Scritto  in  carta  da  bollo  da  L.  3,00  debita- 
mente registrato  e  depositato,  in  un  col  com- 
promesso, nella  Cancelleria  della  Pretura  ove 
la  sentenza  venne  pronunziata  a  mezzo  d' uno 
degli  arbitri  appositamente  a  ciò  delegato. 


:ivoi^i^i.A.j»io 


Da  qualche  tempo  dobbiamo  registrare 
molti  accidenti  prodotti  dall'  acetilene.  Indi- 
chiamone i  più  importanti  : 

I.  Esplosione  a  Marsiglia 

Il  13  gennaio  u.  s.,  verso  le  tre  pomeri- 
diane, gli  abitanti  della  via  Thiers  furono  a- 
gitati  dal  rumore  d'  una  forte  esplosione,  av- 


venuta in  una  Ciisa  della  detta  via,  nel  ma- 
gazzino di  un  apparecchiatore  a  gaz. 

La  campana  di  zinco  dell'iipparecchio  da 
acetilene  fu  slanciata  verso  il  soffitto  e  lo  at- 
traversò. Un  operaio  che  lavorava  li  presso, 
fu  ferito  gravemente  al  viso. 

II.  Esplosione  a  Val-Notre-Dame 

Sulla  strada  di  Pontoise,  nella  località  detta 
«  Val  Notre  Dame  » ,  si  trova  un'osteria  illu- 
minata già  da  vario  tempo  ad  acetilene.  Il 
gazometro,  della  capacità  di  500  litri,  era  col- 
locato in  un  piccolo  fabbricato  addossato  ad 
un  muro,  nel  cortile  a  pochi  metri  dalla  cu- 
cina. 

L'apparecchio  era  stato  caricato  nel  pome- 
riggio del  4.  febbraio  e,  con  un  chilogram- 
mo e  mezzo  di  carburo  di  calcio. 

Verso  le  dieci,  poiché  la  luce  si  abbassò 
improvvisamente  nello  stabilimento,  la  dome- 
stica prese  una  lampada  a  petrolio  per  an- 
dar a  verificare  se  il  carburo  fosse  ben  di- 
sceso nell'apparecchio  e  se  ci  fosse  bisogno 
di  rinnovarlo.  Appena  ella  ebbe  aperto  l'uscio 
della  tettoia,  avvenne  un'esplosione  formida- 
bile, che  distrusse  il  fabbricato.  La  domesti- 
ca, gettata  a  terra,  fu  scottata  atrocemente 
su  tutto  il  viso  e  alle  mani. 

Fatta  r  inchiesta  dal  commissario  di  poli- 
zia, accompagnato  da  un  perito,  ne  risultò 
che  ci  doveva  essere  nell'  apparecchio  una 
fuga,  per  la  quale  l'acetilene  formò  coll'aria 
del  locale  un  miscuglio  detonante. 

III.  Esplosione  a  Fleurbaiz  (Francia  del  Nord) 

Un  maniscalco  aveva  collocato  in  casa  sua 
un  apparecchio  da  acetilene.  11  4  febbraio, 
verso  le  8  di  sera,  l'apparecchio  non  funzio- 
nava :  perciò  uno  dei  tìgli  del  maniscalco,  un 
giovane  di  22  anni  conunise  l' imprudenza  di 
andare  con  una  lampada  accesa  nella  piccola 
salaov'era  l'apparecchio.  Poco  dopo  avvenne 
una  violenta  esplosione,  ed  il  povero  giovane 
fu  ucciso  sul  colpo  :  fu  poi  trovato  con  un 
braccio  fracassato  e  la  faccia  orribilmente 
tumefatta 

Le  società  anonime    nel   Belgio   — 

Nella  seconda  settimana  di  febbraio  tu  pre- 
sentato alla  Camera  belga  un  progetto  di 
legge  sulle  Società  estere,  progetto  cosi  con- 
cepito :  Le  Società  anonime  ed  estere  che 
hanno  nel  Belgio  una  succursale,  una  sede 
od  un'agenziii  qualunque,  sono  sottoposte   ad 


—  398  — 


un  diritto  di  patente  del  2  per  cento  suiram- 
montare  degli  utili  annui  realizzati  nello  Stato 
da  questi  stabilimenti. 

Esse  devono  avere  un  rappresentante  do- 
miciliato nel  Belgio,  redigervi  annualmente 
il  relativo  bilancio,  il  quale  sari\  pubblicato 
negli  annessi  del  Moniteuy^  Indicstriel, 

La  domanda  del  governo  di  nominare  una 
commissione  per  discutere  immediatamente 
la  proposta,  fu  approvata  con  77  voti  contro 
10,  a  porte  chiuse. 


* 


L' illuminazione  a  gaz  a  Serravalle 
Scrivia  —  Il  I.  gennaio  a.  e.  si  inaugurò 
in  Serravalle  Scrivia  il  servizio  d' illuminii- 
zione  pubblica  e  privata  a  gaz  di  carbon  fos- 
sile accolto  dai  cittadini  con  vivo  entusiasmo. 

Dopo  lunghi  studi  e  relazioni  di  commis- 
sioni competenti,  il  Comune  preferi  ad  ogni 
altro  sistema  di  illuminazione  il  gaz  di  car- 
bone, ed  approvò  ad  unanimità  il  Capitolato 
della  Ditta  «Eredi  di  Paolo  Sartirana  >,  già 
proprietaria  dei  gazometri  di  Novi  Ligure  e 
di  Castelsangiovanni. 

L'officina  tu  costruita  in  economia  su  pro- 
getto e  per  cui'a  dell'  ing.  Italo  Sartirana,  il 
quale  —  come  già  suo  padre  Paolo  —  si  di- 
mostrò in  questa  costruzione  un  vero  specia- 
lista del  genere.  —  Il  contratto  ha  la  durata 
di  anni  25,  dopo  i  quali  Tofficina  colla  rela- 
tiva tubazione  stradale  rimarrà  di  proprietà 
della  Ditta  sunnominata,  cui  compete  il  di- 
ritto di  continuare  il  servizio  per  i  privati. 
Il  prezzo  del  gaz  per  T  illumimizione  pubbli- 
ca è  fissato  dal  Capitolato,  a  cent.  23  al  me., 
e  per  i  i)iùvati  a  cent.  25,  colla  riduzione  di 
qualche  centesimo  a  chi  supei*a  il  consumo 
di  100  mila  me.  cubi  annui. 

Tanto  il  nuovo  servizio  incontrò  il  favore 
della  popolazione,  che  già  i  vicini  comuni  di 
Stazzano,  Vignole,  Barbera  ed  Arquata  fanno 
istanza  perchè  dalla  medesima  ofìicina  sia  e- 
stesa  la  tubazione  fino  al  loro  abitato. 


Lo  scoppio  del  gazometro  ad  aceti- 
lene a  Feschiera  —  Causa  una  impruden- 
za, a  quanto  s(»mbra,  di  im  operaio  il  7  scorso 
gennaio,  come  già  ne  demmo  notizia  nel  no- 
stro num.  di  febbraio,  era  avvenuto  lo  scop- 
pio di  questo  gazometro,  e  nella  popolazione 
regnava  un  grande  panico. 

La  Sociiaà   esercente   quell'impianto    {La 


Impresa  di  pubblica  e  privata  illuminazione 
a  gaz  acetilene,  di  Venezia)  d'  accordo  eoa 
quel  municipio,  volle  che  il  prof.  Sterza  ese- 
guisse una  minuta  perizia  dell' impianto  fatto 
e  delle  cause  dello  scoppio  —  perizia  che 
risultò  naturalmente  a  tutto  favore  degli  e- 
gregi  ingegneri  Marin  e  Coen  gerenti  di  quella 
Società,  come  ne  fa  fede  la  seguente  dichia- 
razione rilasciata  dal  Municipio  di  Peschiera 
sul  Lago  di  Garda  ; 

*Pregiomi  riferire  che  il  funzionamento 
deir  illuminazione  pubblica  e  privata  in  que- 
sto Comune  coi  gazometri  di  codesta  Spetta- 
bile Impresa,  ha  dato  dei  risultati  ottimi,  su- 
periori ad  ogni  aspettativa,  e  ciò  si  rivei-sa 
indubbiamente  sul  perfetto  sistema  di  im- 
pianto. 

«L'impianto  stesso  non  desta  nessun  ti- 
more, ed  il  gaz  diffuso  ai  privati  funziona 
con  piena  loro  soddisfazione,  poiché  non  reca 
nessun  incomodo  o  pericolo,  e  non  segnala 
nessun  odore. 

«  Per  le  premesse  considerazioni  ampia- 
mente posso  dichiarare  a  codesta  Spettabile 
Società  il  compiacimento  di  questa  Ammini- 
strazione e  Cittadinanza  per  l'insperato  suc- 
cesso deir  illuminazione  fornitaci  coi  brevet- 
tati apparecchi  di  codesta  Impresa. 

«  Con  stima 


p.  ilSiìuìaco 
f.o    Giunta 


Peschiera,  3  Marzo  1903. 


* 


L' illuminazione  pubblica  a  Belluno 

—  Ci  scrivono  11  marzo: 

L'aimo  1895,  dopo  molte  proposte  fatte  da 
varie  società  di  imprese  elettriche,  finalmente 
venne  dal  consiglio  comunale  approvato  un 
progetto  presentato  dagli  ingegneri  Bisutti  e 
Zanoni,  impegnante  Tannua  spesa  di  L.  9500 
e  la  concessione  del  monopolio  dopo  un  ven- 
tennio, per  r  illuminiizione  della  città. 

Il  progetto  venne  cosi  tradotto  in  esecu- 
zione fino  dal  1897,  alla  quale  epoca  il  ser- 
vizio deir  illuminazione  pubblica  dava  risul- 
tati più  che  soddisfacenti.  Ma  non  cosi  fu  in 
seguito,  quando  la  società  appaltatrice,  facen- 
do su  larga  scala  concessioni  di  forza  per  gli 
impianti  privati  fece  si,  venendo  meno  agli 
impegni  assunti  col  Comune  che,  al  di  d'oggi, 
le  lampadine  elettriche  che  illuminano  le  pub- 
bliche vie,  possono  venir  messe  a  confronto 
quasi...  con  quei  fanali   che    per  sentimento 
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di  devozione  vengono  accesi  avanti  alle  im- 
magini sacre.  E  non  esageriamo  ! 

I  preposti  al  Municipio  pensarono  quindi 
di  mettere  un  freno  a  siffatte  cose  e,  molto 
saggiamente,  incaricarono  il  distinto  prof.  Ma- 
rianini,  del  r.  Liceo,  affinchè  sotto  la  sua  di- 
rezione venga  controllata  mediante  il  fotome- 
tro municipale,  l' intensità  e  la  forza  nelle 
lampadine  che  illuminano  le  vie  pubbliche. 
In  seguito  a  questi  controlli,  ci.  consta,  le  con- 
travvenzioni fioccano  largamente  alle  spalle 
della  società  appaltatrice. 

Al  gabinetto  fotometrico  municipale,  la 
giunta  dispose  che  i  privati  utenti  della  luce 
possano  ricorrere,  pagando  uua  lievissima 
tassa,  onde  misurare  T  intensità  luminosa 
delie  lampade  che  detengono. 

Una  nuova  società,  a  quanto  dicesi,  pare 
venga  costituita,  allo  scopo  di  provvedere 
con  un  impianto  proprio  alla  illuminazione  e- 
lettrica. 

*  * 
Per  r  illuminazione  pubblica   a   I- 
mola  —  Il  problema  della  illuminazione  pub- 
blica ha  dato  luogo  ad  una  lunga  e  laboriosa 
discussione  in  Consiglio  Comunale. 

La  minoranza  del  Consiglio,  quasi  in  linea 
pregiudiziale,  sosteneva  la  necessità  di  esa- 
minare la  possibilità  pratica  di  un  impianto 
di  energia  elettrica  dedotta  dalF  alveo  del 
Santerno,  creduto,  secondo  aflfermò  ripetuta 
mente  Tavv.  Buflferli,  in  ottime  condizioni  di 
sfruttamento. 

La  proposta  della  Giunta  di  ripristinare  il 
gaz  risolve,  più  o  meno  bene,  il  problema 
della  illuminazione  pubblica  e  privata,  ma 
non  consente  alcun  sussidio  allo  sviluppo 
delle  energie  latenti  nelle  industrie  locali, 
come  sarebbe  l'impianto  elettrico.  Tale  la 
tesi  della  minoranza,  tesi  diretta,  più  che  ad 
altro,  ad  ottenere  una  sospensiva  ed  a  spin- 
gere l'amministrazione  a  non  risolvere  per  sé 
il  problema. 

Poiché,  ammesso,  ma  non  concesso,  che 
Talveo  del  Santerno  presenti  <  quelle  favore- 
voli condizioni  di  sfruttamento  »  che  sono  una 
condizione  si7ie  qua  non  perché  un'  officina 
produttrice  di  energia  elettrica  viva  di  una 
vita  non  stentata  ed  artificiosa;  ammesso 
che  il  salto,  necessario  a  produrne  la  forza 
alimentatrice  si  possa  ottenere  (e  pare  che 
non  sia)  era  perfettamente  inutile  invitare  la 
Giunta  a  studiare  tale  impianto,  quando  é 
notorio  che,  per  gran  parte  e  per  la  miglior 


parte,  l'alveo  del  Santerno  è  stato  accappar- 
rato  da  privati  speculatori. 

Più  semplice  e  più  breve  era  invitare 
Giunta  e  Consiglio  a  giudicare  le  proposte  a- 
vanzate  dalla  Società  Vivoli  e  non  battere 
sevei'chiamente  la  campagna  della  comples- 
sità del  problema  che  da  tutti  é  ammessa  e 
riconosciuta. 

Un  alro  appunto,  per  noi  in  gran  parte 
giusto,  fu  fatto  dalla  minorauza,  per  bocca 
dell'avv  Giovanni  Villa,  alle  rosee  previsioni 
della  Giunta  in  ordine  al  preventivo  di  eser- 
cizio dell'officina  gaz  ;  ma  per  quanto  quel 
roseo  debba  stemperarsi  ed  alle  cifre  ufficiali 
altre  più  gravi  debbano  sostituirsi,  pure  que- 
sto fatto  non  riusciva  ad  infirmare  la  bontà 
delle  proposte  concrete  della  Giunta.  La  quale, 
neir  interesse  pubblico,  sostenne  api)unto,  con- 
fortat'i  in  ciò  da  una  minuziosa  disamina  del 
consigliere  Zambrini,  doversi,  piuttosto  che 
legare  l'avvenire  alle  sorti  di  un'  industria 
privata  che  richiede  condizioni  miti  dal  Mu- 
nicipio e  dai  privati,  riattare  e  migliorare 
il  servizio  gaz-luce,  salvo  provvedere  in  av- 
venire, a  seconda  delle  effettive  richieste  del 
paese,  ad  una  produzione  di  energia  elettrica 
con  officina  termica,  che  potrà  sorgere,  come 
in  tanti  altri  paesi,  a  lato  a  quella  del  gaz. 
Venuti  ai  voti  la  maggioranza  unanime  ap- 
provò la  proposta  della  Giunta,    astenendosi 

la  minoranza. 

* 
*  * 

La   questione   del  gaz  a   Parigi  — 

A  Parigi  la  questione  del  gaz  fu  ripresen- 
tata al  Consiglio  Municipale  convocato  in  ses- 
sione straordinaria  dal  25  febbraio  al  9  marzo 
per  istucfiare  i  diversi  progetti. 

Sui  dodici  che  gli  erano  stati  presentati, 
il  sig.  De  Selves  non  ritenne  che  i  sette  se- 
guenti ; 

1.  Progetto  dei  sigg.  Devoluy  e  Duchanoy 
agenti  in  nome  della  Compagnia  appaltatrice 
deir  illuminazione  parigina,  in  formazione  ; 

2.  Progetto  del  sig.  Dehaynin,  presidente 
ed  amministratore  delegato  della  Compagnia 
francese  d' illuminazione  e  riscaldamento  a 
gaz,  agente  in  nome  di  una  Società  in  for- 
mazione ; 

3.  Progetto  del  sig.  Sincay,  agente  col 
concorso  del  Banco  Nazionale  di  Sconto  di 
Parigi  ;  in  nome  della  Società  in  formazione 
del  gaz  di  Parigi  ; 

4.  Progetto  del  sig.  Damour,  in  nome  della 
Società  Parigina  d'illuminazione  in  formazione; 
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5.  Progetto  dei  sigg.  Chastel,  Champion  e 
Rousseau,  rappresentanti  TAssociazione  dei 
Consumatori  di  gaz  ;  in  nome  di  mia  Società 
in  formazione  ; 

6.  Progetto  del  sig.  Raoul  Pictet,  in  nome 
della  Compagnia  appaltatrico  dell'  illumina- 
zione e  del  riscaldamento  della  Città  di  Pa- 
rigi, in  formazione  ; 

7.  Progetto  della  Compagnia  Parigina  di 
illuminazione  e  di  riscaldamento  a  gaz. 

Inoltre  il  sig.  Santon,  consigliere  munici- 
pale, ha  fatto  distribuire  a'  suoi  colleghi  un 
progetto  d'esercizio  di  privativa  diretta  —  c- 
sercizio  della  Città  —  perchè  il  Consiglio  Mu- 
nicipah»  si  pronunci,  prima  di  discutere  gli 
altri  i)rog(*tti,  sul  sistema  della  reggia. 

Si  afferma  che  il  progetto  della  Compa- 
gnia del  gaz  goda  Ic^  pretcrenze  del  sig.  De 
Selves.  E(!co,  a  grandi  linee  in  che  con- 
siste : 

A  carico  della  Compagnia  pollo  sgravio 
dal  1.  gennaio  1903  ;  durata  della  coni^essione, 
20  anni.  Nei  primi  dieci  anni  il  gaz  sarebbe 
a  20  centesimi,  nei  dicci  ultimi  a  IT).  Alla  fine 
delle  concessioni,  materiale  ed  officine  diver- 
rebbero di  proprietà  totale  della  città,  la  quale 
alloi-a  sarebbe  libera  o  di  aj)plicare  la  regia 
o  di  affittare  ad  un  concessionario.  Quanto 
alla  municipalizzazione  dei  servizi,  essa  sa- 
rebbe* fatta  dal  momento  della  firma  al  trat- 
tato. Questo  i)unto  ha  una  gi*ande  impoitanza 
l)0ichò  in  tutti  gli  altri  progetti  i  richiedenti 
le  (concessioni  non  acitoidano  la  municipaliz- 
zazione che  dal  1.  gennaio  19(K>  e,  in  verità 
essi  non  possono  fan»  altrimenti. 
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IL  MOIS  SCIENTIFIQUE  ET  INDUSTRIEL 

Il  nostro  coiifniti'llo,  il  '*  Moia  Seieiiiilìqiie  et  Iii- 
dustriel  ,,  di  Pari<;i,  Kue  Nouvellf,  S,  e'  informa  che 
stabili  di  pubblicHrc  qiicst'  anno,  a  titolo  di  supple- 
mento, quattro  Mono^^ratie  bene  documentate,  con  In- 
dice bibliojifratico,  su  diversi  arj^omenti. 

La  prima  sarà  relativa  nìUi  Fttf/fjrintziouf  delle  (ihi- 
S(\  defili  Acciai  e  Ferri  mediante  l'  Allo  Fumo  Elet- 
trico. 

Essa  conterrà  molti  schizzi  e  disegni,  sarà  se^ruita 
da  osservazioni  critiche  di  personalità  diverse,  ed  u- 
Hcirà  nel  fascicolo  del  25  marzo. 

11  secondo  studio  trimestrale  avrà  per  titolo  :  Is 
applicazioni  Indantriali  d'I  Freddu,  ed  uscirà  il  25 
giugno. 


Rammentiamo  che  questa  RivÌHta  si  trova  in  tutte 
le  biblioteche  delle  stazioni  ferroviarie,  e  si  vende  al 
prezzo  di  Lire  2  al  fascicolo. 

*  * 
noflnyM  (I.),  et  Piltol  (11),  Ingegneri  civili,  lau- 
reati dalla  Società  Industriale  del  Nord  della  Fran- 
cia. Nliiclio  pratico  nui  diieni  niMlcml 
ci*  illumiiiaisiono.  Gaz,  acetilene,  petrolio,  al- 
cool, elettricità,  i  Enciclopedia  scientifica  dei  Pro- 
memoria). Ijiliroria  CSautliier^^VillarM,  Qaai 
des  Grands-Augustins,  55,  Parigi  ((ji.  —  lu  bro- 
chure L.  2.50.  —  Legato  L.  3.  (lu 

Fare  una  scelta  giudiziosa  d*  un  sistema  d'  illu- 
minazione in  un  caso  detenninato,  è  lo  scopo  dì  que- 
sto lil)ro.  Per  ciò  è  necessario  rendersi  conto  della 
(luantità  di  luce  desiderata  e  dt'lle  pro])rietà  che  le  si 
richiedono.  Scconilo  la  posizione  geografica  del  paese 
da  illnminare  e  la  durata  annua  deirilhiminazione,  si 
sarà  forse  condotti  a  modificare  la  .scelta  fatta  dap- 
prima. 

Nei  primi  capitoli  di  questo  pro-Memoria,  iJ  lettore 
troverà  questioni  trattate  metodicamente.  Dei  semplici 
esemjìi  ne  faranno  risaltare  V  importanza. 

Per  j)oter  scegliere  con  certezza,  bisogna  conoscere 
alnuMio  le  i)roprietà  caratteristiche  dei  diversi  Histemi 
d*  illuminazione  che  si  trovano  in  concorrenza.  Perciò 
gli  autori  hanno  fatto  uno  studio  completo  delle  illu- 
minazioni a  gaz,  ad  acetilene,  a  petrolio,  ad  alcool  ed 
elettricità. 

In  questi  studi  speciali,  il  lettore  troverà  tutti  gli 
elementi  necessari  per  ben  giudicare  le  tre  grandi 
(pialità  richieste  in  ciascun  caso  «lagli  apparecchi  pro- 
duttori di  luce  :  sicurezza,  economia,  liellezza. 

Nella  comparazione  dei  vantaggi  e  degli  inconve- 
nienti <li  ciascun  sistema,  egli  conoscerà  il  valore  re- 
lativo di  queste  tre  qualità.  Questo  valore  ndativo 
cangia  secondo  il  luogo  da  illuminare.  Qui,  tutto  de- 
v'  essere  sacriticato  all'  economia  :  là  tutto  deve  con- 
correre alla  sicurezza,  alla  beUezza. 

Le  soluzioni  devono  dunque  variare,  poiché  va- 
riano U*  circostanze. 

S<^  il  sistema  ilMIluìuinazione  è  adottato  detìnitiva- 
mente,  il  lettore  potrà  ancora  servirsi  dei  dati  del  vo- 
lume, per  discutere  utilmente  cogli  industriali  che  sa- 
ranno chiamati  a  fornirgli  gli  apparecchi  o  ad  ese- 
guirne r  impianto. 

Per  tutti  questi  motivi,  il  volume  dei  sigg.  Defiiys 
e  J'ittet  è  destinato  a  rendere  molti  servigi  in  un'epo- 
ca in  cui  avvennero  progressi  importantissimi  nei  di- 
versi sistemi  d*  illuminazione. 

il)  o  presso  Ulrico  Hoepli,  Milano. 


Mn  A  yfìMllTBn  ^^  ^^^^^  campana  vasia 
uiUlUJlLljifìU  in  ghisa,  eostruzione 
inglese,  completo,  usato,  in  ottimo  stato,  da 
vendersi  o  collocarsi  a  forfait,  tenuta  garantita. 
Materiale  inglese,  teste,  biirilletti,  tubi,  torni, 
a  sette  Ritorte. 
E.  a.  Totani  --  2-44  Via  P.  Reale  -  Genova 


Demin  PiKTKo,  gerente  resj>onsabile. 
Venezia  -—  Stab.  Tip.  F.  Garzìu  &  C. 
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COLLABORATORI 

Prof.  Dott.  Vivi.vn  B.  I^bwe-s  ^  Chìuut'o  —  Soprnin- 
ti*iult*riti'  Capo  deIJn  Cnr[»oraziou*'  degli  EsaTiiìna- 
ìiitì  iìv\  irax  dell/i  ritta  di  IjOiulra. 

OoTr.  Ugo  S*rRA<'iiE  —  Profeì^Kore  di  chiinicrt  rud  Po- 
Htoonica  dì  Vii*Jìiin. 

Pater  Ho  um  MAraiiEsi  ni  Sessa  —  Sonatore  cjtd  Ro- 
ji'no  —  Gnmdi'  Ctticìale  —  Prnft*HSore  di  ilùini*a 
allft  R.  Università  ili  Rorim. 

Narixi  i^rof.  roMM,  Raffaello  —  HettoTL^  Mfi^^nìJko 
della  R.  Uriiversità  di  Padova. 

Pkuf,  Strfano  Pacjlian'i  —  Professore  dì  Fìsiea  Tee- 
idcfi  alla  H.  Si- arda  dejrli  Irip'^iieri  dì  Paleram. 

DiìTT.  O.  MtiKELtJ  e  Pntìv.  K,  C«HJ)NNA  —  del  Lriho- 
nitnrlo  di  l'Iiiiiiìea  dtìLdsniatien  della  IL  Seiirda  di 
appìiea/Joiie  per  ^li  Iii;a:e>rueri  lu  Tiìririo. 

Ino*  Piero  Laninh  —  Uedaitore  eapo  della  Rivista 
Toenìea  Kniiliniia  di  Boloi^na. 

Dott.  A  in- uno  Mihlati  —  Professore  di  cidi  idea  nella 
R-  Uiiiversìtj\  di  Torino. 

DoTT-  OiToitiN*»  Lt  XAUDc»  —  Professor*»  di  tdiìiniea 
e  Preside  del  R.  Istituto   Paolo  Sarpi  di  Venezia. 

DoTT.  Puor.  iMicHELAxaEi.r»  Sc'AvjA,  del  lalioratorio  di 
eliiiniea  Teenolo^iea  del  K.  Musen  Industriale  Ita- 
liano di  Torino. 

DuTT.  GirsicppE  BErTAKiM  —  IVoFessore  did  R,  Isti- 
tuto Paolo  S.irpi  di  Venezia, 

l5«G.  Disti  CfHAHAVKiLio  —  Iii*repiere  industriale, 

Dorr.    Ucìn  Rossi  —  Professore  di  ehi la ira,   Varese. 

Cav.  Ino,  Feukhico  Gentiij  —  Roma  —  Direttore 
della  Soeietù  Auer  \n  Itaiia, 


PARTE_T_ECNICA 

NUOTI    COLLABOBATOBI 

Con  animo  veramente  esultante  vnnlianvo 
Accrescem  sempre  più  la  schiera  dei  nostri 
Collaboratori, 

Uno  fra  i  maggiori  eultori  della  Chìmiea 
in  Italia  il  Prof.  comm.  Baffaello  UTaslnl 
Rettore  Magnifico  della  H.  Utiiversità  di  Fa 
dova,  ei  concede  oggi  il  Suo  Alto  appoggio 
morale  e  ei  onora  col  Suo  v^alidissinio  con* 
corso.  Cosi  la  nostra  Rivista  potrà  ttoiiquintii* 
re  quel  posto  al  quale  non  ravn.'bbero  forse 
condotta  le  nostre  modeste  forze  sole  ;  e  ben 
si  può  comprendere  la  nostra  esultanza,  il 
nostro  giusto  orgoglio,  pereliè  il  nuovo  onore 
ridonda  tutto  air  mdustria  del  fjfu^  la  quale 


va  ormai  assumendo  in  Italia  ed  all'Estero, 
queir  importanza  che  da  tempo  le  doveva  es- 
sere riconosciuta. 

Crediamo  utile  e  doveroso  porger  ai    no- 
stri lettori»  che  ne  fossero  pi'ivi,  qualche  no- 
tizia sulPoperositA  scientifica  dell*  illustre  Mae 
stro,  che  arricchirà  le  nostre  pagine  coi  pre- 
giati Suoi  scritti. 


Il  Prof,  comm,  Biaffaello  Nasini,  dtUa 
nobile  famiglia  toscana  dei  Santa  Fiora,  con- 
seguita in  Pisa,  sotto  la  guida  del  Prof.  Tas- 
sinari, la  Laurea  in  Chimica  tìenerale,  studiò 
ancora  in  Berlino  col  Landolf,  ed  assistente 
in  Roma  del  Cannizzaro  tondo  con  luì  il  La- 
boratorio Centrale  delle  Gabelle,  al  quale, 
come  Vice-direttore,  dedicò  tutta  la  sua  atti- 
vità in  importanti  ricerche  ehiniiche  d' indole 
e  d' interesse  doganale. 

Per  la  sua  competenza  speciale  nelle  que- 
stioni degli  zucclu'ri,  i  metodi  da  lui  proposti 
alla  Conferenza  internazionale  in  Londra,  per 
la  detenniitazioiie  del  peso  normale  dei  sac- 
carimetri» vennero  favort^volmcnte  accolti  -in 
Italia  c<l  air  estero. 

In  Roma  insegnò  anche  Chimica  Docisnia- 
tica;  e  nella  scienza  piii-a,  coltivata  eontem- 
poraneamente,  ci  diede  preziosi  lavori  di  Chi- 
mica Ottica. 

Dal  1891  e  Professore  ordinario  di  Chimi- 
ca Generale  in  Padova,  il  cui  Istituto  Chimi- 
eo  divenne  in  breve  uno  dei  primi  d*  Italia 
mcix^è  il  nuovo  indirizzo  chimi(*o-tisico  da  lui 
dato  a  tutti  i  lavori  e  ricerche.  Preside  per 
vari  anni  di  quella  ftxcaltà  di  Scienze,  dimo- 
strò Penergia  e  racuinc  che  lo  ìrmalzarono 
meritamente  alla  difficile  ed  alta  carica  Ret- 
torale,  cui  fu  eletto  nel  19tX.). 

Delegato  italiano  in  Inghilterra  nel  1901, 
per  il  Catalogo  Generale  della  Letterafura 
scientitìca,  Dottore  honoris  causa    dell'  Ueì- 
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versila  di  Glascow,  e  membro  delle  principali 
A(tcademie  e  Società  scientifiche,  vanto  del- 
rAteneo  Padovano,  al  cui  mit^lioramento  E*jli 
dedica  tutte  lo  sue  forze,  tra  tante  gravi  e 
molteplici  cure,  non  abbandonò  il  (*.ampo  della 
Chimica  Applicata. 

Interessa  a  noi  specialmente  in  questo 
campo  il  recente  e  pregevolissimo  suo  lavoro, 
che  in  unione  al  Senatore  Paterno  ed  al  prof. 
Korner  risolveva  la  questione  dibattuta  per 
lunghi  anni  tra  il  Municipio  di  Palermo  e 
quella  Società  del  Gaz. 

lilai  finora  una  simile  questione  era  stata 
trattata  con  tanta  minuzia  ed  esattezza  di  par- 
ticolari, e  noi  presentiamo  airattento  studio 
dei  nostri  lettori  questa  «  Perizia  »  che  può 
servire  a  noi  gazisti  di  autorevolissimo  testo. 


Avevamo  già  impaginato  il  Giornale,  quan- 
do un  altro  fra  i  Grandi  Maestri  Italiani  di 
chimica  ci  mandava  la  sua  benevole  adesione 
a  nostro  coUaboi'atore. 

Il  Senatore  Paterno  Emanuele  dei 
marchesi  di  Sessa,  il  professore  di  chi- 
mica generale  della  R.  Università  di  Roma, 
sarà  presentato  ai  nostri  lettori,  che  non 
avessero  ancora  la  fortuna  di  conoscerlo,  nel 
prossimo  numero. 

Intanto  ci  permettano  gli  Illustri  Uomini, 
che  pubblicamente  qui  loro  rendiamo  i  nostri 
più  vivi  ringraziamenti,  a  nome  anche  dei 
Gazisti  Italiani,  assicurandoli  che  col  loro 
appoggio,  prendiamo  nuova  lena  per  poi-tare 
la  nostra  Rivista  all'  altezza  dei  loro  nomi. 

«  C.  > 


PERIZIA  NEL  GIUDIZIO  ARBITRALE 

tra  il  Municipio  di  Palermo  e  1*  Impresa  Favier 

Noi  sottoscritti  Raffaello  Nasini,  professore 
di  chimica  generale  nella  R.  Università  di 
Padova,  Guglielmo  KOi-ner,  professore  di  chi- 
mica generale  nella  R.  Scuola  superiore  di 
Agricoltura  di  Milano,  Emanuele  Paterno, 
senatore  del  Regno,  professore  di  applicazione 
della  chimica  nella  R.  Università  di  Roma, 
con  sentenza  arbitramentale  del  2  marzo  1896 
fummo  nominati  periti  per  rispondere  ad  al 
cuni  quesiti  di  ordine  tecnico  riguardanti  le 
liti  pendenti  tia  il  Municipio  di  Palermo  e  il 
signor  Prospero  Alfonso  Favier,  appaltatore 


della  illuminazione  a  gaz  di  quella  Città  el 
fummo  invitati  a  prestare  giuramento  p^l 
giorno  2  aprile  1896  innanzi  al  comm.  Ga- 
spare Calvino,  presidente  del  collegio  arbi- 
ti'ale,  nella  sua  abitazione  sita  in  Palermo 
in  via  Gaetano  Daita.  In  quel  giorno  si  pre- 
sentarono infatti  i  periti  professori  Nasini  e 
Paterno,  non  si  presentò  il  prof.  Kòrner  per- 
chè ammalato  ed  il  giui-amento  non  fu  prestato. 

Con  altra  sentenza  arbitramentale  del  27 
maggio  1896  si  stabili  pel  giorno  25  luglio 
prossimo  la  prestazione  del  giuramento  :  in 
questo  giorno  si  trovarono  presenti  i  periti 
Nasini  e  Paterno,  non  potè  intervenire  il 
prof.  KoruLM*  perchè  trattenuto  dai  doveri  del 
suo  ufficio  onde  il  giuramento  si  prestò  sol- 
tanto il  31  luglio  nelle  mani  del  Giudice  sup- 
plente sig.  avv.  comm.  Saverio  Masi,  ed  il 
giorno  1°  agosto  demmo  principio  alle  nostre 
ricerche  sperimentali,  la  maggior  parte  delle 
quali  fu  eseguita  neir  usina  del  gaz  posta  in 
Piazza  S.  Ei'asmo  e  soltanto  alcune  poche 
neir  ufficio  tecnico  municipale  di  S.  Anna  : 
eseguimmo  poi  alcune  esperienze  in  diversi 
punti  della  città  per  constatare  la  pressione 
sti^adale  e  la  pressione  del  becco. 

Gli  istrumenti  che  adoperammo  parte 
erano  già  proprietà  dell'Impresa  del  Gaz  o 
del  Jlunicipio,  alcuni  furono  acquistati  dietro 
nostra  richiesta  dal  Municipio  stesso,  altri 
appartenevano  a  noi  periti  o  furono  messi 
gentilmente  a  nostra  disposizione  da  colleghi 
ed  amici  nostri. 

I  nostri  lavori  esperimentali  furono  ese- 
guiti in  quattro  pLM'iodi  ;  il  1**  dal  giorno  1  al 
26  agosto  1896;  il  2""  dal  12  ottobre  al  2  no- 
vembre 1896;  il  3°  dal  15  dicembre  1896  al 
12  gennaio  1897;  T  ultimo  dal  9  febbraio  al 
7  marzo  1897.  Negli  intervalli  tra  questi  pe- 
riodi noi  ci  occupammo  di  studiare  le  diverse 
questioni  attinenti  agli  incarichi  ricevuti,  sia 
meditandovi  sopra,  sia  leggendo  le  opere  più 
riputate,  di  coordinare  le  numerose  esperienze, 
di  es:»guire  tutti  i  calcoli  relativi  e  non  tra- 
scurammo di  esaminare  nel  modo  il  più  com- 
pleto che  ci  fu  possibile  la  illuminazione  a 
gaz  delle  altre  città,  sia  andandoci  personal- 
mente, sia  mettendoci  in  comunicazione  coi 
direttori  delle  relative  usine,  tanto  deir  Ita- 
lia che  deir  Estero.  È  inutile  il  dire  che  a 
mano  a  mano  che  progredivamo  nel  lavoro 
ci  accorgevamo  che  nuovi  apparecchi,  nuovi 
istrumenti  ci  erano  necessari  ;  alcuni  di  que- 
sti dovemmo  noi  stessi  immaginare  e  fare  co- 
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struire  dietro  le  nostre  indicazioni  e  sotto  la 
nostra  direzione.  Dopo  V  ultimo  periodo  espe- 
rimentale,  discusso  e  esaminato  tutto  quello 
che  avevamo  raccolto,  ci  mettemmo  d' ac- 
cordo per  stendere  la  relazione  in  risposta 
ai  quesiti  postici  dagli  arbitri.  E  poiché  nel- 
r  ultimo  periodo  del  nostro  soggiorno  a  Pa- 
lermo ci  furono  dalle  parti  presentati  alcuni 
rilievi,  cosi  abbiamo  dovuto  rispondere  anche 
a  quelli. 

Il  lavoro  che  presentiamo  consta  perciò 
di  tre  parti  : 

1.  Relazione  tecnica  in  risposta  ai  que- 
siti postici  dagli  arbitri  ; 

2.  Risposte  ai  rilievi  e  osservazioni  delle 
parti  ; 

3.  Processi  verbali. 

Relazione  tecnica  in  risposta  ai  quesiti  po- 
stici dagli  arbitri. 

Gli  incarichi  a  noi  affidati  colla  sentenza 
arbitramentale  del  2  marzo  1896  sono  i  seguenti: 

«  1.  Accertare  il  potere  luminoso  del  gaz 
»  estratto  dal  carbon  fossile  grasso  di  prima 
»  qualità,  del  peso  specifico  di  millesimi  cin- 
»  quecento,  rispetto  air  aria,    depurato  per- 

>  fettamente  di  ogni  elemento    estraneo,  de- 

>  terminando  il  numero  di  litri  di  gaz,  da 
»  consumare  in  ogni  ora  in  un  becco  Bengel 
»   di    porcellana  a  trenta   fori,    per     avere 

>  la  luce  di  una  lampada  Carcel  che  brucia 
»   quarantadue  grammi  di    olio   purificato  di 

>  colza  per  ora,  secondo  le  istruzioni  di  Du- 
»   mas  e  Regnault. 

«  2.  Fissare  la  forma  e  la  dimensione  dei 

>  becchi  da  usare  per  il  miglior  impiego  del 
»  gaz,  specialmente  in  riguardo  alla  lai'- 
»  ghezza  della  fenditura  e  indi  determinare 
»  la  pressione  necessaria  per  avere  con  tali 
»  becchi  il  consumo  di  180  (centottanta)  litri 
»  di  gaz  per  ciascuna  ora,  pressione  sempre 
»  non  minore  di  venti  millimetri,  indispen- 
»  sabili  per  la  canalizzazione. 

«  3.  Determinare  in  base  alla  pressione 

>  accertata,  la  dimensione  dei  becchi  di  mi- 
»  nor  consumo  di  160,  140,  120,  80  litri  di 
»  gaz  per  ora. 

«  4.  Accertare  in  conseguenza  le  dimen- 
»  sioni,  in  larghezza  ed  in  altezza,  di  cia- 
»  scuna  fiamma  secondo  il  vario  consumo. 

«  5.  Di  ciascun  becco  modello  sarà  de- 
»  scritta  esattamente  la   forma   e  la  dimen- 

>  sione  da  servire  per  la  verificazione. 

«  6.  Esprimere  il  loro  avviso  sulle  località 
»  ove  si  dovrà  verificare  la  pressione  che  si 


»  sarà  determinata  e  sui  mezzi  da  adottare 
»  preferibilmente,  acciocché  la  pressione  non 
»  riesca  né  deficiente  in  alcuni  luoghi,  né  in 

>  altri  esuberante,  non  escluso,  tra  questi 
»  mezzi,  r  impiego  generale  dei  becchi  rego- 
»  latori  Giroud. 

«  7.  Eseguire  tutti  gli  altri  esperimenti  ed 
»  accertamenti  inerenti  sempre  ai  superiori 
»  incarichi  ». 

I^  Quesito. 

«  Accertare  il  potere  luminoso  del  gaz 
»  estratto  dal  carbon  fossile  grasso  di  prima 
»  qualità  del  peso  specifico  di  millesimi  cin- 
»  quecento,  rispetto  air  aria,  depurato  perfet- 
»  tamente  di  ogni  elemento  estraneo,  deter- 
»  minando  il  numero  di  litri  di  gaz,  da  con- 
»  sumare  in  ogni  ora  in  un  becco  Bengel  di 

>  porcellana  a  trenta  fori,  per  avere  la 
»  luce  di  una  lampada  Carcel  che  brucia  42 
»  grammi  di  olio  purificato  di  colza  per  ora, 
»  secondo  le  istruzioni  di  Dumas  e  Regnault». 

Il  Sig.  P.  A.  Favier  non  essendo  interve- 
nuto non  trovammo  il  giorno  V  agosto  1896 
alla   usina   nessun   suo  rappresentante  ;  tro- 
vammo  soltanto   il  Direttore  della   fabbrica 
signor  Gilberto  Roux,  con  altri   impiegati,  il 
quale  dichiarò  di  mettersi    a  nostra  disposi- 
zione  e   di    esser   pronto    a   fornirci  quanto 
avremmo  richiesto.  In  conformità  del   nostro 
mandato  con  atto  uscerile  del  4  agosto  invi- 
tammo il  Sig.  P.  A.  Favier  di  apprestarci  il 
gaz   di   millesimi   cinquecento    ed   il  giorno 
stesso  4  agosto  trovammo  air  usina  il  magaz- 
ziniere Sig.  Leonardo  Sorgi  che  ci  esibì  una 
lettera   del    Sig.   P.  A.  Favier,   in    data   del 
giorno  stesso  colla  quale  egli  veniva  autoriz- 
zato «  a  mettere   a  disposizione   dei  periti 
quanto  ad  essi  occon^erà  e  sa^m  da  loro  ri- 
chiesto,  sia  per  fornitura   di  gaz   che  ^96^r 
strumenti  od  altro  ed  intervenire   nei   r^er- 
bali  per  solamente  comprovare  l' esecuzione 
data  alla  richiesta  dei  periti  e  semjyre  colle 
debite  proteste  ». 

Chiedemmo  allora  al  Sig.  Sorgi  se  poteva 
pel  giorno  dopo  5  agosto  apprestarci  il  gaz 
del  peso  specifico  di  500  millesimi  ed  egli  si 
dichiarò  pronto  a  prepararcelo. 

La  preparazione  del  gaz  si  fece  sempre 
colle  stesse  formalità,  cioè  invitando  il  Sig. 
Sorgi  a  fornire  il  gaz  a  0,500  coi  carboni 
che  esistevano  neir  usina  e  domandando  di 
esperimentare  col  maggior  numero  di  qua- 
lità degli  stessi  :  quasi  sempre  assistemmo 
alla  preparazione   del   gaZ;  cioè  alla  pesata 
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dei  carboni,  alla  immissione  nelle  storte,  alla 
raccolta  del  gaz  nei  gazometri  :  di  ogni  va- 
rietà di  carbone  prelevammo  un  campione 
di  20  a  :50  kg.  per  V  analisi  e  per  stabilire 
se  trattavasi  di  carbone  grasso  di  prima  qiia- 
liiii.  Il  Sig.  Sorgi  intervenne  sempre  nei  ver- 
bali in  prova  di  aver  dato  esecuzione  alle 
nostre  richieste. 

Ottenuto  il  gaz  noi  sempre  ne  determi- 
nammo il  peso  specifico  e  riconosciuto  che 
questo  era  realmente,  nei  limiti  di  cui  di- 
namo più  sotto,  a  0.500  ne  facemmo  V  ana- 
lisi, 0  comi)lcta  o  sommaria  e  ne  stabilim- 
mo il  potere  luminoso  come  in  seguito  verrà 
detto. 

Peso  specifico.  —  Dopo  esserci  assicurati 
che  il  gaz  prodotto  non  conteneva  né  ani- 
dride carbonica  nò  idrogeno  solforato,  e  que- 
sto fu  sempre  il  caso,  noi  passavamo  alla 
determinazione  del  peso  specifico  per  essere 
sicuri  di  lavorare  realmente  sul  gaz  a  0.500. 

Il  peso    specifico    fu  determinato    sempre 

coir  apparécchio  di  Schilling,  il  quale  non  ò 

che  una  modificazione  di  quello  ben  noto  del 

Bunsen,  ed  ò  fondato  sul  principio  che  le  ve 

lecita    di    efflusso    di   gaz  diversi  dai  piccoli 

orifizi,    sono    in    ragiono    inversa    della   loro 

densità  od  anche  che  le  densità  dei  gaz  sono 

in  ragione  diretta  dei  quadrati  dei  tempi  che 

nelle    stesse    condizioni    di  temperatura  e  di 

pressioni  volumi  eguali  di  (»ssi  impiegano    a 

effluire    dallo    stesso    piccolo    orifizio.    Si  ha 

quindi  chiamando  S^   e  vS  le  densità  dei  due 

S        T  * 
gaz  e  Tj  e  T  i  tempi  di  efflusso  che  -7^i=:>p^ 

o  se  ci  si  riferisce  all'  aria  la  cui  densità  si 
faccia  uguale  alla    unità,    S    =  1,    si   avrà: 

Sj  =,-77^  cosicché  la  determinazione  si   riduce 

a  misurare  con  un  conta-secondi  i  tempi 
di  efflusso  pel  gaz  che  si  esamina  e  per 
r  aria.  —  L'  apparecchio  di  Schilling  consta 
essenzialmente  di  un  cilindro  di  vetro  del- 
l'altezza  dì  450  min.  e  del  diametro  di  40 
mm.  il  quale  si  introduce  in  un  altro  reci- 
piente  cilindrico  più  largo  pieno  d'  acqua  ;  il 
primo  cilindro  porta  due  segni  sul  vetro  si- 
tuati alla  distanza  di  cii'ca  400  mm.,  ed  è 
aperto  alla  estn^mità  infei'iore  ;  air  estremità 
sui)eriore  ò  chiuso  da  un  coperchio  di  ottone 
che  porta  un  termometro,  un  tubo  per  l'ef- 
flusso del  gaz  o  per  la  sua  introduzione  e 
che  si  può  chiudere  e  aprire  con  rubinetti  e 
un   altro   tubo   con  rubinetto  a  tre  vie  :  gi- 


rando opportunamente  il  rubinetto,  questo 
tubo  può  chiud(Tsi  completamente,  o  può 
mettersi  in  comunicazione  con  un  tubo  co- 
municant(»  coir  esterno,  oppure  con  un  picco- 
lissimo foro  praticato  in  una  laminetta  di 
platino  che  si  trova  a  chiudere  V  estremità 
supei'iore  del  tubo  stesso.  Si  riempie  d'aria 
r  apparecchio,  si  chiudono  tutte  le  comunica- 
zioni coir  esterno,  si  immerge  nell'acqua  del 
cilindro  esteriore  e  poi  si  apre  la  comunica- 
zione col  piccolo  foro  :  allora  V  acqua  sale  e 
r  osservatore  comincia  a  contare  il  tempo 
quando  essa  arriva  al  segno  inferioi*e  del  ci- 
lindro e  finisce  di  contarlo  quando  arriva  a 
quella  superiore.  Si  ripete  la  stessa  opera- 
zione dopo  avere  accuratamente  riempito  il 
(»ilindro  di  gaz  e  V  esperienza  è  fatta  e  non 
e'  è  che  da  eseguire  il  semplice  calcolo  indi- 
cato dalla  formula  scritta  sopra  per  avere  il 
peso  specifico.  Se  la  temperatura  non  fosse 
rimasta  costante  durante  Tesperienza  e  quella 
del  gaz  fosse  di  n  gradi  diversa  da  quella 
deir  aria  si  avrebbe 


TM1±  0,00366  n) 

il  segno  +  è  per  i  casi  in  cui  il  gaz  è  più 
fi-eddo,  il  segno  —  per  quello  in  cui  esso  è 
più  caldo  dt^irariii.  L' ai)parecchio,  o  meglio 
gli  apparecchi  di  Schilling  che  adoperammo 
furono  accuratamente  verificati  «*,  controllati 
e  cosi  pure  i  conta-secondi.  Talora  tutti,  ma 
sempre  almeno  due  di  noi  eseguimmo  sepa- 
ratamente le  determinazioni  del  peso  speci- 
fico e  prendemmo  poi  la  media  :  di  regola  si 
notava  tre  volte  il  tempo  di  efflusso  dell'aria 
e  tre  quello  del  gaz. 

Mettendosi  in  buone  condizioni,  noi  cre- 
diamo che  con  questo  appare(*chio  si  possa 
aver  sicura  la  seconda  cifra  decimale. 

Tutti  i  numeri  che  riportiamo  si  riferi- 
scono a  determinazioni  fatte  coji  questo  ap- 
parecchio che  6  quello  più  generalmente  in 
uso.  Abbiamo  però  creduto  utile  di  impie- 
gare anche  la  cosi  detta  bilancia  di  Lux,  la 
quale  permette  di  eseguire  le  determina- 
zioni con  assai  maggiore  rapidità  e  sopra- 
tutto con  niiiggiore  semplicità,  tutte  le  volte 
che  ci  occorse  di  farne  molte  una  di  seguito 
air  altra,  quando  volevamo  osservare  le  even- 
tuali variazioni  nei  diversi  strati  del  gaz 
conservato  nei  gazometri  o  del  gaz  durante 
il  periodo  della  sua  fabbricazione. 

La  bilancia  di  Lux  consta  essenzialmente 
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di  una  sfera  cava  di  ottone  la  quale  è  unita 
a  un'  asta  che  fluisce  in  punta  e  che  sta  in 
sospensione  sul  coltello  di  una  bilancia;  na- 
turalmente il  peso  della  sfera  cava  6  maggiore 
quando  è  piena  di  aria  che  quando  è  piena 
di  gaz  illuminante,  cosicché  se  essa  è  in 
equilibrio  nel  V  caso,  non  lo  è  più  nel  secondo. 

Per  mezzo  di  tubi  laterali  che  sono  quelli 
a  cui  è  unito  il  coltello  della  bilancia  la 
sfera  cava,  che  si  trova  dentro  una  cassetta 
a  vetri,  si  può  riempire  di  gaz  e  dalle  de- 
viazioni che  segna  la  punta  deir  asta  che 
scorre  sopra  un  quadrante  graduato  e  dalla 
posizione  di  un  cavaliere  sull'  asta  medesima 
che  porta  una  graduazione,  si  ha  colla  let- 
tura diretta  il  peso  specifico  del  gaz. 

La  determinazione  si  fa  assai  facilmente, 
non  rapidissimamente  perchè  bisogna  aspet- 
tare un  po'  di  tempo  perchè  la  sfera  sia 
completamente  riempita  di  gaz  e  perchè  si 
metta  in  equilibrio,  e  non  esige  nessun  cal- 
colo. Soltanto  siccome  la  graduazione  della 
bilancia  è  fatta  per  la  temperatura  di  15°  e 
per  la  pressione  di  760  mm.  cosi  se  1'  espe- 
rienza si  eseguisce  a  temperatura  o  pres- 
sione differente  bisogna  introdurre  delle  cor- 
rezioni, assai  facili  del  resto  per  mezzo  di 
apposite  tabelle.  Con  questo  istrumento  per 
lettura  diretta  non  si  possono  avere  che  due 
cifre  pel  peso  specifico  ;  ma  queste  sono  più 
che  sufficienti  per  la  pratica. 

Riguardo  al  peso  specifico  noi  dobbiamo 
dire  come  tenuto  conto  di  tutte  le  difficoltà 
esperimentali  che  si  incontrano  nella  prepa- 
razione del  gaz  illuminante  di  qualità  co- 
stante e  degli  errori  nella  determinazione 
stessa,  noi  abbiamo  sempre  considerati  come 
gaz  a  0,500  quelli  il  cui  peso  specifico 
era  compreso  nei  limiti  di  0,490  sino  a  510. 
Questi  limiti  crediamo  che  dovrebbero  essere 
mantenuti,  certo  non  ristretti,  per  ogni  even- 
tuale contestazione  fra  V  Impresa  del  Gaz  e 
il  Municipio. 

Di  alcune  esperienze  che  abbiamo  fatte 
per  cercare  quali  differenze  riguardo  al  peso 
specifico  presenti  il  gaz  conservato  per  più 
giorni  in  un  gazometro  o  lo  stesso  gaz  nei 
diversi  punti  della  città,  diremo  a  suo  tempo. 

Analisi  del  gaz.  —  L'  analisi  del  gaz  non 
ci  era  imposta  dalla  sentenza  arbitramentale, 
nondimeno  noi  abbiamo  creduto  non  solo 
utile,  ma  necessario  di  farla  sempre,  o  som- 
maria 0  completa,  per  acquistare  un'  idea  di 
ciò  che  realmente  è  il  gaz  a  0,500  sul  quale 


dovevamo  lavorare  e  per  vedere  quali  diffe- 
renze potevano  esserci  nello  stesso  gaz  con- 
servato per  un  tempo  più  o  meno  lungo  nei 
gazometri.  Sui  metodi  analitici  e  su  tutte  le 
questioni  che  si  riannodano  alla  natura  del 
gaz  di  0,500  parleremo  in  apposito  capitolo. 

Potere  luminoso  del  gaz  di  0,500.  —  Per 
la  determinazione  del  potere  luminoso  del 
gaz  la  sentenza  arbitramentale  ci  imponeva 
di  attenerci  alle  istruzioni  di  Dumas  e  di  Re- 
gnault  e  di  usare  come  campione  fotometrico 
la  lampada  Carcel  in  cui  bruciano  gr.  42  di 
olio  di  colza  purificato  per  ora  e  come  lam- 
pada a  gaz  il  becco  Bengel  di  porcellana  a 
30  fori.  Crediamo  utile  di  riportare  per 
esteso  le  istruzioni  di  Dumas  e  di  Regnault 
e  la  descrizione  deir  apparecchio  fotometrico 
che  servi  alle  loro  esperienze  e  che  è  quello 
che  noi  pure  abbiamo  adoperato  e  che  del 
resto  è  usato  per  il  controllo  fotometrico  del 
gaz  nella  maggior  parte  delle  città  d' Italia, 
che  nei  loro  contratti  colle  Società  del  gaz  co- 
piarono per  grandissima  parte  quello  di  Parigi. 

Istruzione  "pratica  della  via  da  seguire 
per  le  esperienze  relative  alla  determina^ 
zione  giornaliera  del  potere  lunninoso  e  della 
purificazione  del  gaz  della  Compagnia  Pari- 
gina (1). 

Verificazione  del  potere  illuminante.  — 
La  fiamma  della  lampada  Carcel  presa  per 
tipo  e  quella  del  becco  a  gaz  normale  sono 
portate  e  mantenute  ad  una  eguale  intensità 
in  rapporto  al  loro  potere  illuminante.  Quando 
la  lampada  ha  bruciato  10  grammi  d'  olio,  il 
becco  deve  aver  bruciato  25  litri  di  gaz 
soggetto  alla  pressione  di  2  a  3  millimetri 
d'  acqua. 

1.  Descrtzlone  degli  apparecchi 

Lampada  Carcel. 

Diametro  esterno  del  becco       mm.     23,5 

Diametro  interno  (o  corrente 
d' aria  interna)  »        17,0 

Diametro  della  corrente  d' a- 
ria  esterna  >        45,5 

Altezza  totale  del  tubo  >      290,0 

Distanza  del  gomito  alla  base 
del  tubo  >        47,0 

Diametro  esterno  del  tubo  pre- 
so alla  altezza  del  caminetto  »        34,0 

Spessore  medio  del  tubo  »  2,0 


il)  Annales  de  CWmio  ot  de  Physiquo  —  3. a  sorio 
T,  LXV,  pao^.  423,  anno  18(i2.  —  Vcderfì  anche  l'opii- 
8colo  :  «  Ètalon  legale  ou  misure  type  dii  pouvoir 
éclaìrant  du  gaz  d'après  les  travaux  de  MM.  Dumas 
et  Regnault  —  2. e  Edìtion  —  Paris,  Erail  Ducand,  1869. 
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Condizioni  della  calzetta.  —  Calzetta  me- 
dia, detta  calzetta  dei  fari.  —  La  treccia  è 
composta  dì  75  fili.  Il  decimetro  di  lunghezza 
pesa  grammi  3,6.  Le  calzette  devono  essere 
conservate  in  un  locale  asciutto  o,  se  questo 
ò  umido,  in  una  scatola  contenente  della 
calce  viva  in  un  doppio  fondo.  Questa  calce 
sarà  mutata  prima  della  sua  completa  estin- 
zione. 

Condizioni  dell'olio.  —  Si  impiegherà 
r  olio  di  colza  depurato. 

Becco  a  gaz.  —  Il  becco  campione  è  un 
becco  Bengel  in  porcellana  a  30  fori  con  pa- 
niere e  senza  cono. 

Altezza  totale  del  becco  mm.    80,0 

Distanza    dal    principio    della 
galleria  alla  sommità  del  becco        »        31,0 

Altezza  della  parte  cilindrica 
del  becco  »        46,0 

Diametro  esterno   del  cilindro 
di  porcellana  »        22,5 

Diametro  della  corrente  d' a- 
ria  in  torna  »  9,0 

Diametro  del  cerchio  sul  quale 
sono  praticati  i  fori  »        16,5 

Diametro  medio  dei  fori  »         0,6 

Altezza  del  tubo  »      200,0 

Spessore  del  tubo  »  3,0 

Diametro  esterno  del  tubo  in 
alto  »        52,0 

Diametro  esterno  del  tubo  in 
basso  »        49,0 

Numero  dei  fori  praticati  nel 
paniere  »      109,0 

Diametro  dei  fori  del  paniere      »  3,0 

I  becchi  da  impiegarsi  per  i  saggi  do- 
vranno esser  stati  previamente  comparati  coi 
becchi  tipi  conservati  sigillati. 

2.  Preparazione  della  prova 

La  i)iova  comprende  V  accenditura  e  le 
misurazioni. 

Accendilffra  della  lampada 

Mettere  una  calzetta  nuova. 

Tagliarla  in  modo  da  sfiorare  il  porta- 
cnlzf^tta. 

Riempire  esattfimente  d'olio  la  lampada 
fino  al  principio  della  sua  galleria. 

Montare  la  lampada. 

Accenderla  mantenendo  dapprima  la  cal- 
zetta a  5  0  6  millim(^tri  di  altezza. 

Porre  a  posto  il  tubo. 

Per  regolan»  il  consumo,  si  alza  la  cal- 
zetta  ad   un'  altezza  di    10   millimetri   ed  il 


tubo  in  modo  che  il  gomito  sia  ad  una  al- 
tezza di  7  millimetri  sopra  il  livello  della 
calzetta. 

Per  ottenere  queste  condizioni,  si  fa  sfio- 
rare la  punta  inferiore  del  piccolo  apparec- 
chio che  è  unito  al  porta  stoppino,  collo  stop- 
pino stesso  e  la  punta  superiore  con  un  tratto 
segnato  col  diamante  sul  tubo. 

La  lampada  deve  consumare  42  grammi 
d'olio  all'ora  ed  occorre  regolarla  a  questa 
cifra  ;  quando  il  consumo  discende  al  disotto 
di  38  grammi  o  si  eleva  al  disopra  di  46 
grammi,  la  prova  viene  annullata. 

Accendi tw^a  del  becco.  —  Si  aci^ende  il 
becco  avendo  cura  di  far  sostenere  la  parte 
inferiore  del  tubo  dalla  base  della  galleria. 

Si  lascia  bruciare,  come  la  lampada,  per 
una  mezz'  ora  prima  di  cominciare  la  ope- 
razione. 

Si  misura  la  pressione  sul  manometro 
adattato  al  porta  becco.  Essa  deve  essere  da 
2  a  3  millimetri  d'  acqua. 

Misurazioni.  —  Tarare  la  lampada.  Per 
far  ciò  metterla  nel  cilindro  fissato  ad  uno 
dei  piatti  della  bilancia  e  stabilire  V  equili- 
brio con  dei  pallini  di  piombo. 

Aggiungere  sul  piatto  ove  si  trova  la  lam- 
pada un  piccolo  peso  supplementare  (A). 

Stabilire  la  comunicazione  del  giogo  della 
bilancia  col  campanello. 

Assicurarsi  col  mezzo  di  mire  che  la 
fiamma  della  lampada  e  quella  del  becco 
sono  alla  stessa  altezza  ed  alla  stessa  di- 
stanza del  diaframma. 

Ricondurre  allo  zero  l'ago  mobile  sul- 
r  asse  del  contatore  del  gaz  e  quello  del 
conta-secondi. 

3.  Prova 

Porsi  dietro  il  cannocchiale. 

Per  ottenere  luce  eguale  nelle  due  metA 
del  diaframma,  si  fa  variare  il  consumo  del 
gaz  per  mezzo  del  rubinetto  a  vite  posto  sul 
contatore. 

K  comodo  per  apprezzare  più  sicuramente 
le  intensitA  relative  delle  due  sorgenti  lumi- 
nose, adoperare  piastrine  movibili  per  mezzo 
di  una  vite,  che  servono  a  diminuire  il  campo 
dell'  istrumento. 

Quando  il  martelletto  batte  sul  campanello 
si  lascia  andare  l'ago  del  contatore  tirando  a 
se  la  leva  che  mette  in  movimento  i  due  in- 
dici. 

Applicare  il  peso  B  sul  piatto  nel  quale 
si  trova  la  lampada. 
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Ristabilire  la  comunicazione  del  giogo  col 
campanello. 

Per  tutto  il  tempo  che  dura  la  prova,  si 
deve  osservare  col  cannocchiale  se  si  man- 
tiene Teguaglianza  delle  due  sorgenti  lumi- 
nose. 

Al  bisogno  la  si  ristabilisce,  regolando 
rentrata  del  gaz  per  mezzo  del  rubinetto  a 
vite. 

Nel  momento  in  cui  il  martelletto  batte 
nuovamente  sul  campanello,  si  preme  sulla 
leva  per  arrestare  i  due  indici. 

4.  —  Blsultato  della  prova  —  Calcolo 

Leggere  il  consumo  nel  quadrante  del 
contatore. 

Leggere  la  pressione  sul  manometro  adat- 
tato al  porta-becco. 

Esempio  di  calcolo. 

Il  contatore  segna  litri  24,5. 

Siccome  il  peso  B  è  di  grammi  10  il  con- 
sumo di  gaz  per  42  grammi  d'olio  sarà: 

2,45x42  =  litri  109.2 

Questa  prova  sarà  ripetuta  tre  volte  di 
mezz'ora  in  mezz^ora. 

La  lampada  ed  il  becco  accesi  al  princi- 
pio dell'operazione,  nelle  stesse  condizioni, 
serviranno  per  tutta  Tesperienza. 

Si  prenderà  la  media  dei  tre  risultati. 

Essendo  il  consumo  normale  della  lampa- 
da di  gr.  42  di  olio  all'ora,  per  bruciare  10 
grammi  d'olio  occorrerranno  14'17". 

Cosi  il  contasecondi  permette  di  determi- 
nare in  ciascuna  esperienza  il  consumo  d'o- 
lio che  la  lampada  ha  per  ora,  e  di  ricono- 
scere se  si  è  nei  limiti  indicati  più  su  ;  per 
esempio,  il  contatore  dei  secondi  segna  15' 
30",  cioè  15'  5. 

Per  la  proporzione  si  avrà: 

10  :  15'  5  :  :  X  :  60' 

X  =3  38,7  consumo  d'olio  in  grammi  fatto 
dall»  lampada  per  un'  ora. 

5.  —  Verificazione  del  contatore 

Deve  essere  fatta  ogni  otto  giorni  in  pre- 
senza di  un  agente  della  Compagnia. 

Preparazione  dell'esperienza 

Riempire  d'acqua  il  gazometro. 

Introdurvi  il  gaz.  Per  far  ciò  si  apre  il 
rubinetto  che  permette  1'  entrata  del  gaz  e 
nello  stesso  tempo  quello  che  lascia  scolare 
l'acqua. 


Raccogliere  in  un  vaso  l'acqua  che  scola 
e  versarla  nel  serbatoio  superiore. 

Chiudere  il  rubinetto  inferiore  quando  è 
pieno  di  gaz. 

Occorre  assicurarsi  allora  che  non  vi  sie- 
no  delle  fughe  nell'  insieme  degli  apparecchi. 
Per  fare  ciò  si  chiude  il  rubinetto  del  porta- 
becco,  si  apre  il  rubinetto  che  mette  in  co- 
municazione il  gazometro  col  contatore,  cosi 
pure  quello  a  vite.  Si  fa  scolare  un  po'  d'ac- 
qua dal  serbatoio  nel  gazometro  finché  il  ma- 
nometro segna  una  pressione  di  metri  0.050 
d'acqua. 

Se  questa  pressione  non  ha  variato  in  capo 
a  cinque  minuti,  non  vi  sono  fughe  nell'  ap- 
parecchio. 

Espe7Hen2fa 

Ricondurre  allo  zero  l' indice  del  conta- 
tore. 

Aprire  tutto  il  rubinetto  del  contatore  e 
quello  del  portabecco. 

Fare  scolare  l'acqua  dal  serbatoio  nel  ga- 
zometro per  mezzo  del  rubinetto  disposto  a 
questo  effetto. 

Si  regola  lo  scolo  dell'acqua  con  questo 
rubinetto  in  modo  che  la  pressione  indicata 
dal  manometro  non  oltrepassi  m.  0,003. 

Quando  il  livello  dell'acqua  nel  gazome- 
tro si  trova  allo  zero  della  scala,  lasciar  an- 
dare l'indice  mobile  del  contatore. 

Quando  il  livello  dell'acqua  arriva  al  gra- 
do 25,  si  arresta  l' indice  del  contatore. 

Si  legge  la  divisione  segnata  da  quest'  in- 
dice :  se  questi  due  numeri  sono  concordanti 
il  contatore  è  esatto. 

Nel  caso  in  cui  il  numero  dei  litri  dato 
dal  contatore  non  fosse  concordante  con  quello 
indicato  dal  gazometro,  si  ripeterà  l'esperien- 
za tre  volte  al  giorno  durante  tutta  la  setti- 
mana e  si  prenderà  la  media  dei  risultati. 

Se  il  consumo  del  contatore,  misurato  col 
gazometro,  presenta  delle  variazioni  che  sor- 
passano r  1  per  100,  cioè  litri  0,25  o  2,5  di- 
visione per  i  25  litri  del  contatore,  questo 
deve  essere  posto  in  riparazione  e  sostituito. 

Descrizione  dell'apparato  di  Dumas  e  Re- 
gnauli  per  la  verifica  del  potere  luminoso  del 
gaz  (1). 

Si  compone  d'  un  telaio  di  ghisa  che  reg- 
ge sia  il  contatore  che  il  becco  e  la  bi- 
lancia. 

Delle  viti  calanti  permettono  di  mettere  a 


(1)  Aiinales  de  Chimic  et  de  Physique.  Loco  citato. 


livello  il  telaio  e  la  tavoletta  gueniita  che 
porta  il  contatore.  Sopra  il  contatore  del  gaz 
è  posto  rapparecchio  fotometrìro  di  Foucault, 
al  quale  sì  è  ap:^}iiiito  un  eaniiocehialc  che 
dij'ìge  l'occhio  delTosservatore  nel  senno  del- 
l'asse deirapparecehio  ;  due  piccole  piastre 
mobili  permettono  di  far  variare  il  campo 
dell'  istrumento. 

Il  becco  e  la  lampada  sono  posti  ad  una 
distanza  ef^uale  dal  diaframma  e  le  loro  due 
fiamme  si  debliono  trovare  sopra  una  stessa 
linea  orizzontale, 

n  contatore  posto  nel  davanti  deirappa- 
recehio ed  alla  portata  delle  due  mani  del- 
Toperatore,  è  munito  di  un  rubinetto  molto 
sensibile  che  i>ermette  di  re^olai'O  ad  ogni 
momento  il  consumo  del  becco. 

L'asse  del  coiitatoi^e  pofta  due  indici  Tuno 
Asso,  Taltro  mobile  ;  un  «istema  di  leve  per- 
mette di  far  partecipare  in  un  dato  momento 
a  quest'ultimo  indice  il  movimento  dell' al- 
bero di  rotazione,  e  determina  nello  stesso 
tempo  il  movimento  di  un  conUi-secondi. 

Per  esejO'uire  una.  prova,  si  comincia  dallo 
accendere  il  becco  e  lo  si  lascia  ardere  qual- 
che tempo.  (Le nostre  espericfize  ci  hanjio  di- 
mostrato che  un  becco  prima  d'essere  scal- 
dato fornisce  per  uno  stesso  consumo  un  po- 
tere illuminante  inferiore  del  5  per  100  circa 
di  quello  che  dà  cpiando  è  risraldatoi. 

Si  accende  dopo  \t\  lampada  e  la  si  regola 
al  consumo  normale  ;  nel  momento  della  pro- 
va» la  si  tara  ii vendo  cura  di  porre  un  pic- 
colo peso  supplementare  ;  sì  eguagliano  in 
seguito  l'intensità  delle  due  sorgenti  luminose. 

Il  campanello  della  bilancia  fotometrica 
avverte  ropeiatojv  nel  momento  in  cui  si  6 
ottenuto  l'equilibrio;  con  un  solo  movimento 
si  mette  l'ago  lihero  del  conditore  in  lapporto 
coirasse  e  si  determina  la  partenza  del  (*on- 
ta-secondi  ;  ponendo  in  seguito  un  peso  di  10 
grammi  allato  della  lMnì|>ada,  si  ò  nuovamente 
avvertili  dal  campanello  rpiando  6  stata  con- 
sumata questa  quantità  d'olio.  Sì  aii'csta  per 
mezzo  della  leva  i'  indice  del  contatore  e 
quello  del  conta-secondi.  Si  possieduno  allora 
tutti  gli  elementi  che  permetionu  di  compa- 
rare il  ronsnino  deiroHo  con  (juello  del  gaz. 

Un  gazoon:tro  misui'aio  adattato  allo  ap- 
parecchio può  essere  messo  in  cuinunicazione 
col  contatore  e  servire  a  vertticare  l'esattez- 
za. Questo  gazometro  misurato,  come  pure  il 
contatoi'e  d'esperienze,  sono  stati  costruiti  con 
molta  cura  da  Brunt. 


L'esperienze  si  fanno  in  una  camera  oscil 
ra,  n(*na  quale  un  assito  mette  V  operatol 
al  riparo  della  luce  diretta  della  lampada 
del  becco.  La  temperatura  prodotta  da  qui 
ste  due  sorgenti  luminose  essendo  consid^ 
revole  è  necessario  di  ventilare  il  locale. 
è  utilizzato  perciò  il  calore  prodotto  :  a  qu^ 
sto  scopo  si  è  posta  una  cappa  sopra  i  di 
api>arecchi  ;  questa  cappa  detei'mìna  un  tira^ 
gio  potente. 

Un'ap(*rtina  posta  nella  parte  in  tenore  d^ 
locale  permette  l'entrata  all'aria  fredda. 

L'esi>ei'ienza  ha  provato  che  la  dist^na 
dalla  parte  inferiore  dì  questa  cappa  alla  sui 
mitA  del  rubo  del  bec(!0  Bengel  deve  esser 
almeno  di  metri  0,45,  se  è  minore  vi  ha  ui 
perdita  del  potere  illuminante  per  il  gaz  ; 
lampada  non  è  influenzata  neanche  quanc 
la  cap])a  ò  più  bassa. 

Prima  di  procedere  alle  esperienze    fot 
metriche  noi  abbiamo  messo  nelle  condizioni 
volute  la  camera    oscura    facendo    costruì rn 
quella  cappa  di  cui  si  parla  nella  descrizioi 
sopra  riportata. 

Fra  le  diverse  lampade  Carcel    di    varle^ 
case  ehe  erano  a  nostra  disposizione  abbiali 
scelte  quelle  che  più  e  meglio  corrispondevj 
no,  e  vi  corrispondevano  perfettamente^ 
descrizione  sopra  citata. 

Lo  stesso  e  a  dirsi  per  i  becchi    Benge 
tra  i  moltissimi  esemplari  che  abbiamo    tro-" 
vato  e  che  ci    siamo    procurali,    la  maggie 
parte  corrispondono  abbastanza  bene,  ina  iij 
abbiamo  trovati  di  quelli  assai  diffettosi  ;  quc 
scelti  da  noi  erano  perfetti  sotto  ogni  riguaij 
do  :  la  sola  ditfcrenza  rispetto  al  tipo  regoli 
mentare  consisteva  nel  dianretro  dei  fori  d^ 
jianiere  che  invece  di  essere  dì  3  mm.,  era  i 
Hmm.  e  quabiie  frazione,  3,1  rara,  in  mediai 
ma  non  crediamo  che  questa  piccola  ditterei 
za  possa  influire  in  modo  sensibile  sul  risu 
tati  ('  fl'ìiltra  parte  poi  i  nostri  becchi  pruv^ 
invano  dalla  casa  Bengel  Fréres — ^  erano  dì 
chiarati   «  bec  type  >  —  e  .sono  ì  migliori  che 
trovano  in  conmiercio* 

Per  misurare  con    esattezza    il    diametr 
dei  fori,  tanto  in  questo  caso  come    in    tut 
gli  altri  in  cuic'è  occorso  di  farlo  noi  ci  sii 
serviti  di  calibri  esattissimi  costìniiti  per  n^ 
dal  meccanico  sig.  (lino  Ceccarelli  della 
Scuola  di  A]*plicazione  per  gli  Ingegneri 
Roma.  Sono  quindici  cilindretti  in  acciaio  e  ^ 
un  fliametni  che  varia  successivamente  da  OJ 
mm.,    a  mm.  0,3  a  mm.   1,7  :  in   rnl   fuMi^i  I^j 
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lisure  dei  diametri  dei  fori  si  possono  fare 
Icon  l'esattezza  di  0^1  sino  a  0,0.*)  di  milli- 
Imetro, 

Ci  siamo  assicurati  t-he  le  calzette  della 
lampada  Carcel  corrispondessero  alle  condi- 
Izioni  prescritte  :  tutte  ei'ano  di  75  fili;  quanto 
lai  peso  per  il  derimotro  di  lun.i^hczza  lo  tro- 
iTanimo  variare  nei  limiti  estremi  di  gr.  3,  4 
la  gr,  4»l  ;  la  nn*dia  non  si  scosta  molto  dal 
peso  regolamentare  di  gì\  3,6. 

Da  principio  avevamo  pensato  di  fabbri- 
icare  noi  stessi  T  olio  di  colza  ed  abbiamo 
anzi  fatto  dei  tentativi  in  proposito  prei>a- 
raudone  piccola  quantità,  ma  jioi  abbiamo 
creduto  inutile  di  sottoporei  a  questa  impresa, 
tanto  pili  che  operando  su  |»iccola  scala  ab- 
biamo visto  che  non  ci  sarcì>be  i inscìta  age- 
I  vole  la  depurazione. 

Abbiamo  invece  preso  del  migliore  olio 
di  colza  che  trovasi  in  commercio,  e  princi- 
palmente di  quello  che  forniscono  le  case 
stesse  che  provvedono  le  lampade  Carcel,  e 
dopo  esserci  iissieuratì  che  per  le  sue  i)ro- 
prietà  tìsii'he  e  organichi^  corrispondeva 
air  olio  puritleato,  abbiamo  anche  eseguiti  i 
diversi  saggi  che  per  stabilirne  la  purezza 
vengono  consigliati  dai  trattati  più  reputati 
e  specialmente  da  quello  del  Beneclikt. 

E  inutile  il  dire  che  tra  i  diversi  carat- 
teri tìsici  tenevamo  il  massimo  conto  del  po- 
tere luminoso  che  sviluppava  bruciando  nella 
lampada  Carcel  regolanicntare  e  nelle  pre- 
,  else  condizioni  volate. 

Quanto  al  controllo  del  conlatoj'e  nun 
solo  noi  Jo  abl>iamo  sempre  fatto,  ma  ab- 
biamo anche  alla  sua  volta  controllato  il 
volume  del  serbatoio  che  sta  sopra  al  gazo- 
metro.  Questo  controllo  lo  abbiamo  eseguito 
per  mezzo  di  recipienti  esattissimi  e  control- 
lati messi  a  nostra  disposizione  dall'  ufficio 
metrico  di  Palermo  :  abbiamo  trovato  che 
iavece  di  25  litri  il  serbatoio  conteneva  alla 
temperatui'a  di  15,"  litri  24*830:  di  questa  pic- 
eola  ditferenza  abbiamo  tenuto  <'onto  tutte  le 
volte  che  è  stato  necessario. 

Le  esperieiize  come  è  naturale  furono  e- 
seguite  attenendoci  scrupolosamente  alle  in- 
dicazioni sopra  riportate. 

Ma  si  presentò  sino  dal  principio  delle 
nostre  indagini  una  serissima  difficoltà  che 
rese  assai  ditììcile  il  nostro  cominto  e  che  ci 
costrinse  ad  intrapiejidere  una  serie  di  ri- 
cerche  e  di  studi  fotometrici  che  in  nessun 
modo  avremmo  potuto  prevedere.  Per  il  gaz 


a  0,500  la  lanquida  Bengel  non  è  eerto  la 
pili  adatta;  essa  funziona  discretamente,  seb- 
bene adesso  ve  ne  siano  delle  migliori  a**sai, 
con  quei  gaz  pei  quali  si  consumano  <-irca 
100  litri  all'ora  per  avere  un  poteiv  lumi- 
noso eguale  a  quello  della  Carcel  :  ma  di 
mano  in  mano  che  il  gaz  è  più  ricco,  più 
luminoso,  il  becco  Bengel  tipo  comincia  a 
funzionare  meno  l>enc,  la  fiamma  diventa  fu- 
mosa, e,  se  si  spinge  un  jio'  il  consumo  tila 
addirittura  ed  ò  spesso  di  colore  rossastro. 
Tutto  questo  rendeva  assai  difficile  la  deter- 
minazione all'  apparecchio  di  Dumas  e  Re- 
gnault,  giacche  nella  maggior  parte  dei  casi 
col  becco  Bengel  e  col  gaz  a  0,500  ci  trova- 
vamo nelb*  condizioni  limiti:  tnoè  reguaglianza 
colla  Carcel  si  ]iotcva  stabilire  quando  il 
Bengel  sì  trovava  al  limite  della  fumosità; 
talora  (^on  alcuni  gaz  fummo  quasi  nella  im- 
possibilità dì  stabilire  la  eguaglianza,  causa 
non  la  mancanza  di  ijotere  himinoso  o  la 
fumosità  della  fiamma,  ma  il  suo  colore  tan- 
to più  rosso  di  quello  della  Carcel,  Ora 
(*orne  è  noto  la  differenza  di  colore  costi- 
tuisce una  difficoltà  nelle  osservazioni  foto- 
metri(*he,  ed  è  una  ragione  per  dichiarare 
impossibile  una  determinazione. 

(coni in  Hit) 


DI  m  MODO  SEMPLICE  DI  ISURA 

del  consimo  orario  di  una   sorgente   luminosa   a 
combustione  di  materiale  solido  o  lìqtddo, 

Nelle  misure  fotometriche  sopra  sorgenti 
luminose,  in  cui  il  materiale  di  illuminazione 
è  solido  o  liquido,  è  necessario  misurare  con 
esattezza  il  peso  di  sostanza  bruciata  nell'u- 
nità di  tempo  o  ciò  che  chiamasi  il  consumo 
orario  della  lanìpada  o  della  candela. 

I  metodi  proiiosti  finnra  per  tale  misura 
sono  fondati  generalnu'nte  sulT  uso  di  appa- 
recchi di  costruzione  siieciale. 

E  così  abbiamo  la  Itilancia  di  Dumas  e 
Regnault  per  la  misura  del  t*onsumo  orario 
della  lampada  Carcel  nel  fotometro  degli  stessi 
autori,  le  bilancie  di  Kruss  e  di  Hartìey  per 
la  misura  del  consumo  orario  delle  ivuidrle, 
infine  l'areometro  dì  Elster. 

In  ricerctie  da  me  eseguite  sul  jHitere  il- 
Imnìnante  di  alcune  specie  di  olii  di  natura 
organica  adultiii  un  metodo  per  la  detta  mi- 
sura, che  per  la  sua  semplicità  mi  sembra 
meriti  di  essere  descritto. 


La  sorgente  luminosa,  lampada  ad  olio,  o 
candela  col  relativo  candeliere,  si  colloca  so- 
pra uno  dei  piattelli  di  una  di  queste  bilan- 
cie  a  bilico,  dette  anche  da  banco.  Accanto 
ad  essa  sullo  stesso  piattello,  oppure  portato 
da  un  anello  fissato  al  sostegno  della  lam- 
pada 0  candela,  si  dispone  un  piccolo  reci- 
piente. 

Accanto  alla  bilancia  viene  collocata  una 
buretta  graduata  a  decimi  di  centimetro  cubo, 
contenente  acqua  distillata,  in  modo  che  il 
beccuccio  di  efflusso  si  trovi  al  disopra  del 
detto  recipiente  senza  toccare  in  alcun  modo 
la  bilancia. 

Si  fa  equilibrio  al  peso  deir  apparecchio 
di  illuminazione,  messo  in  funzione,  mediante 
una  tara  qualunque,  quindi  si  fanno  effluire 
alcune  goccie  di  acqua  fino  a  che  Tequilibrio 
sia  rotto.  Col  consumarsi  del  materiale  Tequi- 
librio  tende  a  ristabilirsi  ;  ncir  istante  in  cui 
r  indice  o  gli  indici  della  bilancia  passano  per 
la  posizione  di  equilibrio  si  mette  in  azione 
un  contatore  di  secondi  e  si  legge  il  livello 
dell'acqua  nella  buretta.  Trascorso  un  dato 
intervallo  di  tempo,  ad  arbitrio,  si  fa  cadere 
acqua  fino  a  che  sia  ristabilita  ed  anche  ol- 
trepassata di  poco  la  posizione  di  equilibrio. 
Si  attende  di  nuovo  che  questo  si  ristabilisca 
0  neir  istante  in  cui  l' indice  ripassa  per  questa 
posizione,  si  arresta  il  contatore  a  secondi,  e 
si  legge  di  nuovo  il  livello  dell'acqua  nella 
buretta.  La  differenza  fra  le  due  letture  dà  il 
peso  di  materiale  bruciato  durante  il  tempo 
indicato  dal  contatore  a  secondi.  Durante  que- 
sto tempo  si  sono  potute  fare  le  misure  foto- 
metriche. 

Come  si  vede  diverse  determinazioni  di 
consumo  si  possono  eseguire  V  una  dopo  l'al- 
tra senza  interruzione. 

Questo  metodo  permette  di  raggiungere  un 
altro  scopo  abbastanza  importante.  Si  com- 
prende infatti  come  si  potrebbe  fare  effluire 
in  modo  continuo  l'acqua  della  buretta  gra- 
duata cosi  da  compensare  esattamente  il  con- 
sumo della  sorgente  di  luce,  oppure  da  starne 
poco  al  disotto,  ed  allora  si  otterrebbe  lo  sco- 
po di  mantenere  costante  la  posizione  della 
fiamma  rispetto  al  fotometro. 

Si  sa  poi  che  si  trovano  in  commercio 
delle  dette  bilancio  della  portata  anche  di  5 
Kg.  ;  sensibili  al  centigrammo.  Del  resto  è  fa- 
cile far  costruire  una  bilancia  in  cui  si  os- 
servi bene  il  passaggio  dell'  indice  per  la  po- 
sizione di  equilibrio,  che  si  potrebbe  anche 


far  segnalare  con  un  apparecchio  elettrico,  te- 
lefono o  suoneria. 

Ho  eseguito  con  questo  metodo  delle  mi- 
sure sopra  alcuni  olii  da  illuminazione.  In  esse 
ho  bruciato  gli  olii  in  una  lampada  Argand 
a  doppia  corrente  d' aria  ed  a  livello  costante, 
la  cui  «•olonnina  portava  mediante  un  anello 
il  recipiente  di  vetro,  in  cui  si  raccoglieva 
l'acqua. 

Le  dimensioni  della  lampada  sono  le  se- 
guenti : 

Diametro  esterno  del  becco  mm.     22,0 

»  interno        > 

Altezza  tot.  del  caminetto  di  vetro 
Altezza  del  vetro  sopra  la  fiamma 
Diametro  interno  di  questa  porzione 
Diam.  int.  della  porzione  inferiore 


13,5 

250,0 

200,0 

28,0 

45,0 


Il  caminetto  di  vetro  è  di  quelli  che  por- 
tano la  marca  RubOl  C.  A.  K. 

Il  fotometro  adoperato  6  quello  di  Rum- 
ford,  che,  come  si  sa,  è  usato  industrialmente 
quando  non  importa  o  non  si  può  raggiunge- 
re una  estrema  esattezza  nelle  misure. 

Credo  interessante  riportare  i  risultati  ot 
tenuti,  essendoché  pochissimi  sono  i  dati  che 
si  hanno  sull'argomento. 

Gli  olii  studiati  sono  i  seguenti  : 

I.  Olio  di  Oliva  (della  provincia  di  Pa- 
lermo). 

II.  Olio  di  Arachide  (di  provenienza  fran- 
bese). 

III.  Olio  di  Ravizzone  (Refined  Ravison 
rape  oil,  provenienza  di  fabbrica  inglese). 
Punto  di  solidificazione  —  14°. 

IV.  Olio  di  ravizzone  (Compound  rape  oil, 
stessa  provenienza  del  precedente).  Punto  di 
solidificazione  —  13". 

Il  punto  di  solidificazione  di  questi  due  olt 
si  avvicina  a  quello  dell'olio  di  crescione. 

V.  Olio  pallido  di  balena.  Cosi  denominato. 
Però  si  intorbida  a  —  6^'  e  si  solidifica  a  — 
10^  Questo  farebbe  supporre  si  trattasse  piut- 
tosto di  Olio  di  Delphinus  Pfwcaena.  Poiché, 
secondo  Schaedler,  l'olio  di  balena  deposite- 
rebbe dei  cristalli  a  -|-  10**,  mentre  l'olio  di 
delfino  si  solidifica  a  —  16°.  (Benedikt,  Che- 
mical aniilysis  of  Olls,  Fats,  Waxes). 

Il  campione  di  luce,  con  cui  si  confrontò 
la  fiamma  ottenuta  con  questi  olii,  è  la  can- 
dela inglese  di  spermaceti  normale. 
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I  risultati  otteniUì  sono  i  seguenti 


Olio  di  oliva. 

»  arachide  .... 
RetìiiiMl  ravisou  rape  oil  . 
Compound  rapii  uil  .  .  . 
Olio  pallido  di  baU'iia     .     . 

La  raassìnia  variazione  nel  consuino  ora- 
rio, osservata  durante  le  misure  fotometriche 
pei  diversi  olii  si  ebbe  per  rolio  di  araehidej 
e  fu  compresa  nei  limiti  33,27  e  38,79, 

Ora  si  sa  che  per  la  lampada  Carcel,  Du* 
mas  e  Regnatdt  ritennero  che  anche  variando 
il  consumo  orario  nei  limiti  fra  i  38  gr»,  si  po- 
teva ritenere  il  potere  illuminante  proporzio- 
Tiale  al  consumo  e  quindi  si  poteva  ridurre 
sempre  al  consuma  normale  di  42  gr. 

Il  limite  [uù  basso  a  cui  si  dovette  tenere 
il  consumo  dell'olio  di  aracdiide  si  deve  al 
minore  coefficiente  di  attrito  interno,  o  di  vi- 
scosità, di  quest'olio,  ed  al  suo  rapido  decre- 
mento col  crescere  della  temperatura  come 
ebbi  occasione  di  constatare  eon  misure  di- 
rette.  Per  queste  ragioni  il  <lefiusso  nei  vasi 
capillari  dello  stoppino  si  fa  più  rapido  e 
quindi  maggiore  TatHusso  airestremità  di  esso, 
a  parità  delle  altre  condizioni,  e  quindi  la 
combustione  si  compie  cosi  meno  bene,  se  sì 
mantiene  lo  stoppino  alla  stessa  zìi  tozza  che 
per  gli  altri  olii, 

1  risultati  ottenuti  in  queste  misure  con- 
fermano quanto  avevogiàstabilito  in  al  tre  deter- 
minazioni, eseguite  nel  1883,  e  cioè  la  superio- 
rità del  potere  illumiimnte  del  l'olio  di  ravizzone 
sopra  quello  di  oliva,  a  parità  di  consumo. 

Possiamo  aggiungere  qualche  (*ifra  intorno 
al'costo  della  candela-ora  pei  diversi  olì  bru- 
ciati nelle  condizioni  indicate,  ìiasandoid  sui 
prezzi  minimi  attuali,  ai  quali  si  possono  a- 
,in  grandi  piarti  te* 


Olio  di  oliva 

»         arachide    .     .     . 

nefinpd  ravisoii  rape  oil 

Compound  rape  ofl    *     , 

Olio  pallido  dì  balena,     , 


ii  -  e 


2,87 

2,74 
2,22 


0.6S 
0,55 
0,56 
0,58 
0,51 


I 


0,195 

0,11 

0,U 

0,16 

0,11 


Da  questi  valori  risulterebbe  il  minimo  dì 
costo  per  gli  olii  di  arachide  e  di  balena,  il 
massimo  per  quello  di  oliva.  1  due  primi  olii 
ed  il  Componnd  rape  oil  presentano  però,  in 
causa  del  loro  piccolo  coefficiente  di  viscositi\, 
delie  difficoltà  a  bruciare  bene  nelle  lampade 
ordinarie. 

Prof  a.  PfttfUanl. 


''  li  Separatore  Mazza  ,, 

Come  già  preannunciammo  nel  numero  di 
Aprile,  cortesemente  invitati,  assistemmo  agli 
esperimenti  che  vennero  iniziati  sul  Separa- 
tore Mazza,  mercè  la  gentile  accondiscen- 
denza dcll'ing*  Giulio  Orefflce.  (il  direttore  dei 
servizi  comunali  del  gaz  e  deiracquedotto  di 
Padova),  in  quella  ofticina  del  gaz,  sotto  la 
alta  direzione  delF  illustre  prof.  Nasini  comm. 
Raffiicllu,  e  col  concorso  del  cav.  Giuseppe  Vi- 
sentini  lil  ben  noto  professore  di  fìsica  speri- 
mrritule  della  K.  Universitik  di  Padova)^  coa- 
diuvati dal  prof.  Francesco  Anderlini,  (aiuto 
di  chimiea  generale  delhi  R.  UniversitàK  che 
era  assistito  dai  dottori  Giovanni  Pellini,  Ma- 
rio Levi  e  Gino  Poli* 

Appena  l' illustre  professore  ci  rimetterà 
la  sua  relazione,  sarà  nostra  cura  pubbli- 
carla. Intanto  possiamo  dire  che  la  geniale 
idea  deir  ing.  Mazza  trovò  una  favorevole 
accoglienza  fra  quegli  scienziati,  e  dagli  in- 
dustriali che  assistettero  con  viva  compia- 
cenza a  quegli  esperimenli. 


NUOVO  CALORB[ETRO 

PER    L'ASSAGGIO    DEI    COMBUSTIBILI 

Per  determinare  il  i>otere  caloi'iiico  dei 
combustibili,  si  adoperano  generalmente  i  ca- 
lorimetri Lewis-Thompson  e  Mahler.  Il  primo 
che  è  semplicissimo  e  poco  costoso  consiste, 
come  si  sa,  in  una  specie  di  campana  im- 
mersa, nella  quale  si  fa  bruciai^c  sott'  acqua 
un  miscuglio  di  combustibile  con  del  clorato 
e  del  nitrato  di  potassa,  L' apparecchio  di 
Mahler,  più  complicato,  si  compone  d' una 
specie  di  bomba  immci\sa  neir  acqua  e  nella 
quale  il  combustibile  brucia  in  un'  atmosfera 
d'  ossigeno, 

11  calorimetro  Thompson  presenta  diversi 
inconvenienti,  tra  i  quali  notiamo  :  la  com- 
bustione incompleta   dei  campioni,   e  quindi 


—  412  — 


la  formazione  di  residui  solidi  ;  l' impossibi- 
lità di  bruciare  dei  combustibili  liquidi  ;  la 
poca  precisione  dei  risultati  ottenuti  ;  il  peri- 
colo di  un'  infiammazione  promatura,  special- 
mente se  resperimentiitore  non  ha  una  grande 
abitudine  nella  manipolazione.  D'  altra  parte, 
il  calorimetro  Mahler  richiede,  per  dare  ri- 
sultati sufficientemente  esatti,  degli  operatori 
abilissimi,  e  costa  caro.  Nessuno  dei  duo  ap- 
parecchi non  permette,  d'  altronde,  di  sorve- 
gliare r  operazione  la  quale  si  compie  del 
tutto  fuor  degli  sguardi  dell' esperimentatore. 

Il  chimico  inglese  Dorling  ha  ideato  un 
nuovo  tipo  di  calorimetro  che  pare  facile  al- 
l' uso,  dà  risultati  esattissimi  e  permette  di 
seguire  la  combustione  e,  all'  uopo,  di  re- 
golarla. 

L' apparecchio  comprende  un  piatto  cir- 
colare di  ottone  rotto  da  tre  piedi  dello  stesso 
materiale  ;  un  tubo,  pure  di  ottone  traversa  il 
centro  del  piatto,  per  terminare,  nella  parte 
inferiore,  in  una  specie  di  camera  compresa 
tra  due  dischi  metallici  congiunti  da  viti.  Il 
disco  sui)eriore  è  forato  da  un  certo  numero 
di  piccoli  fori.  Per  meglio  comprendere,  chia- 
meremo C  questa  capacità  ed  A  il  piatto  su- 
periore traversato  dal  tubo  D.  Sul  piatto  A 
si  posa  una  campana  di  vetro,  la  quale  forma 
una  connessione  a  stagno  col  piatto,  mediante 
un  orlo  strotto  da  un  anello  metallico  e  da  viti. 

La  parte  superiore  del  tubo  D  termina 
con  tre  linguette  a  molla,  le  quali  servono  a 
toner  formo  un  crogiuolo  di  platino  dove  si 
metto  il  campione  di  combustibile  da  saggiare. 

La  parte  superiore  della  campana  di  ve- 
tro porta  un  collo  formato  da  un  turacciolo 
traversato  da  due  conduttori  i  quali  scondono 
fino  al  crogiuolo  per  produrre  l' infiamma- 
zione, ed  un  tubo  di  vetro  per  condurre  nello 
stesso  crogiuolo  l' ossigeno  necessario  alla 
combustione. 

Inteso  ciò,  vediamo  come  si  opera.  La 
sostanza  da  saggiare,  ridotta  in  polvere,  se 
occorre,  al  peso  di  1  g.  a  1  g.  Ii2  è  collo- 
cata nel  crogiuolo  ;  si  mette  a  posto  la  cam- 
pana di  vetro  e  si  immerge  1'  apparecchio  in 
un  vaso  di  vetro,  contenente  dell'  acqua  suf- 
ficiente a  coprire  del  tutto  la  campana,  e  di 
un  peso  determinato.  Si  fa  arrivare  l' ossi- 
geno nel  crogiuolo  e  si  stabilisce  la  corrente 
elettrica  la  quale  porta  all'  incandescenza  un 
filo  di  platino  congiungente  i  duo  conduttori: 
cosi  avviene  la  combustione  del  campione. 
1  gaz  caldi  prodotti  non  possono   uscire  che 


dal  tubo  D  e  passano  nella  capacità  C  d'onde 
escono  in  bolle  per  i  fori  del  disco  superiore 
che  chiude  questa  capacità  ;  queste  bolle  tra- 
versano la  massa  d'  acqua  comunicandole  il 
loro  calorico.  Terminata  la  combustione  si 
continua  per  qualche  tempo  a  far  passare  la 
corrente  d' ossigeno,  finché  la  temperatura 
dell'  acqua,  misurata  da  un  termometro,  non 
s' innalzi  più. 

Si  calcola  il  potere  calorifico  del  combu- 
stibile, come  il  solito,  dal  prodotto  del  peso 
dell'  acqua,  più  V  equivalente  in  acqua  del 
peso  dell'  apparecchio,  per  l' innalzamento  di 
temperatura.  Il  tutto  rapportato  all'  unità  di 
poso  del  combustibile. 

Se  la  combustione  avviene  con  una  fiamma 
fuligginosa,  bisogna  interrompere  l'operazione 
e  sostituire  il  campione  con  un  altro  miscu- 
glio di  metà  del  suo  peso  di  caolino  asciutto 
0  d'  alluminio  calcinato  :  si  ottiene  cosi  una 
combustione  perfetta. 

Per  i  combustibili  liquidi  si  adoperano  dei 
campioni  di  mezzo  grammo  mescolati  a  cao- 
lino od  alluminio  in  quantità  sufficiente  a 
formare  una  pasta  d'  una  certa  consistenza. 

La  combustione  avviene  come  sopra,  ma 
la  corrente  d'ossigeno  dev'essere  regolaris- 
sima  perchè  non  si  produca  del  fumo. 

In  tutti  questi  casi,  la  combustione  deve 
durare  da  4  a  5  minuti,  e  bisogna  evitare 
che  la  corrente  del  gaz  comburente  sia  cosi 
forte  da  proiettare  parti  di  materia  fuori  del 
crogiuolo. 

Se  non  si  ha  modo  di  procurarsi  una  cor- 
rente elettrica,  si  può  provocare  la  combu- 
stione mettendo  g.  0.05  di  zolfo  in  polvere 
sul  campione  da  saggiare,  ed  accendendo  lo 
zolfo  con  una  lente  dall'  alto  della  campana 
prima  d' immergere  l'  apparecchio.  Si  chiu- 
derà poi  la  campana  e  si  farà  arrivare  la 
corrente  d'  ossigeno.  La  combustione  si  pro- 
pagherà dallo  zolfo  al  campione  ;  natural- 
mente si  dovrà  tener  conto  del  calorico  svi- 
luppato dallo  zolfo. 

Gli  errori  derivanti  dall'  irradiamento  del 
calorico  possono  essere  ridotti  al  minimo,  se 
si  adopera  dell'  acqua  ad  una  temperatura 
iniziale  tanto  più  vicina  alla  temperatura 
ambiento,  quanto  più  alta  si  prevede  la  tem- 
peratura finale.  Così,  per  es.,  se  con  un  cam- 
pione dato,  si  crede  di  poter  ottenere  un  in- 
nalzamento di  temperatura  di  10",  si  pren- 
derà deir  acqua  ad  una  temperatura  iniziale 
inferiore  di  6°  alla  temperatura  ambiente. 
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Pare  ehe  qiKAst'  apparecchio  dia  dei  risul- 
tati (li  un' esattezza  più  chi*  sorldisfacciite  per 
la  pratica  iuditstriale  e  molh»  superiori  a 
quelli  del  caloriinetro  Thompson.  Uno  de*  suoi 
vantaggi  più  scrii  è  che  la  combiLstione  è 
visibile  e  può  essere  accelerata  o  ritardata 
secondo  il  bisogno. 

La  iiìaiiipolazlone  è  facilissima  e  può  es- 
sere affidata  a  qualsiasi  espcrinieiitatore. 


ESPERIMEiT!  DI  PURIFICAZIOKE  DEL  GiZKEL  FAR-WEST 

Furono  fatti  due  esperimenti  : 

Il  primo  adoperando  uno  strato  d'ossido  di 
ferro,  di  poca  profondità;  Faltro  adopt^rando 
pure  l'ossido  di  terrò,  ma  in  strato  più  den- 
so ;  in  cnti'amlii  i  t*asi  il  gaz  restava  in  con- 
tatto lo  stosso  trrnpo. 

11  risultato  migliore  si  ottenne  collo  strato 
più  denso  :  il  gaz  era  perfettamente  purifi- 
cato ;  l'altro  esperimento  dette  un  gaz  poco 
purificato, 

(ili  esperimentatori  spiegano  il  risultato 
deiresperimcnto  migliore,  [)cr-  rassorbimento 
delle  impurità  l'acchiuse  in  ogni  molecola  di 
gaz,  dairossido  di  ferro  molto  diviso. 

Questa  spiegazione  è  plausibile,  ma  non 
dà  la  vera  interpretazione  del  fenomeno  chi- 
mico della  purilicazione,  che  sembra  dovuto 
semplicemente  all'assorbimento  completo  del- 
V  idrogeno  solforato  del  gaz  da  purificare. 


PURIFICAZIONE  DEL  GAZ  A  CASSEL 

Oltre  agliespeiinn^nti  fatti  in  Inghilterra  sulla 
purificazione  del  gaz  troviamone!  ^JoKnialfnr 
Gnsbeìei'fchuììg  ^  il  dcttiigliato  rapporto  che  il 
sig.  Emilio  Merz  dà  di  un'  elaborata  serie  di  e- 
spcrinìcnti  <la  Ini  fatta,  per  la  poiitìcazione  del 
gaz  venendo  alla  conclusione  che  nella  pu- 
rìlieazione  del  gaz  la  forma  del  purificatore 
e  la  velocità  del  gaz  hanno  una  piecolissima 
importanza  sul  processo  purilieatore  ;  che  con 
un  Ggual  volume  di  materiale  purificatore  si 
ottiene  la  stessa  somma  di  puri  Reazione  sia 
che  il  gaz  vada  da  una  parte  alFaltra  lenta- 
mente  o  corra  rapido.  Egli  usò  largamente  i 
purificatori  |>er  trattar*^  grandi  volumi  di  gaz, 
spinti  da  una  parte  all'altra  nmlto  rapida- 
mente ;  ed  in  tutti  i  casi  egli  nnindò  sempre 
gaz  attraverso  al  materiale  purificatore  dal 
Talto  al  basso,  riscontrando  che  il  gaz  acc*e- 


de  in  quella  via  passando  per  tutte  le  parti 
del  materiale  purificatore  colla  stessa  grande 
uniformità,  come  quando  va  dal  basso  al- 
l'alto. 


VmmW  DELLINDUSTRIA  DEL  GAZ 

E  DEGLI  ALTRI  ILLUMINANTI 

Come  «avevamo  preannunciato  nel  numero 
di  Jlarzo,  siamo  lieti  t*orainciare  la  pubblica- 
zione dcir  importante  studio,  che  V  Egregio 
nosti'o  Collaboratore,  il  prof.  Vivian  B.  Lewes 
ci  rimette. 

Non  deve  far  meraviglia,  ai  nostri  lettori, 
se  in  ispecie  nel  principio,  l'illustre  Professore 
ci  dice  delle  dure  verità;  ma  amico  ci  ò  co- 
lui che  ci  avverte  dei  nostri  difetti,  e  che 
colla  autorità,  data  dalla  sua  grande  compe- 
tenza, ci  insegna  anche  il  modo  di  correggerci 
per  portare  la  nostra  industria  al  punto  cui 
dere  ai'Hvare. 

Non  dobbiamo  no  temere  dei  nostri  con- 
correnti» tanto  meno  ora,  che  lasciato  a  parte 
queirautocratismo  che  vigeva  prima  nelle  no- 
stre officine,  abbiamo  i  più  grandi  cul- 
tori della  i'hiraica,  che  si  uniscono  a  noi  per 
far  trionfare  la  nostra  industria.  E  un'  utopia 
il  credere  che  il  gaz  dovrà  passare  nel  di- 
menticatoio. Alla  nostra  industria  se  ne  colle- 
gano tiinte,  che  sino  a  tanto  che  vi  sarà  car- 
bone Sii  sarà  obbligati  a  produrre  del  gaz. 
Necessita  solo  che  studiamo,  e  che  ci  tenia- 
mo al  coiTente  di  quanto  si  studia  e  si  fa 
all'estero.  Ed  èciòappuntocheci  prefigiamonoi 
colle  modeste  nostre  forze. 

*  ^ 

Poche  fra  le  gi*andi  industrie  sono  state  sog- 
gette a  cosi  numei'ose  trasformazioni  nel  corso 
degli  ultimi  ventanni  come  quella  della  produ- 
zione del  gaz.  In  queste  memorie  è  mia  in- 
terizioru'  mostrare  in  qual  modo  tiueste  tra- 
sformazioni  sono  sorte  e  a  quale  direzione 
esse  tendono,  indicando  contemporaneamente 
le  modalità  transitoi'ie  cui  si  dovrà  ricorrere 
prima  che  le  nuove  condizioni  possano  recare  al 
consumatola  tutti  i  vantaggi  di  cui  sono  ca- 
paci, ed  ottenere  la  cordiale  adesione  del  prò- 
duttoi^e. 

Quando,  nei  primi  anni  deli*  ultimo  secolo, 
il  gaz  di  carbone  divenne  un  prodotto  com- 
mendale, runico  scopo  e  Funic-a  preoccupa- 
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zione  del  produttore  era  quella  di  produrre 
senza  prendersi  pensiero  dei  particolari,  quali 
la  purezza,  il  potere  illuminante  e  calorifico. 
Col  passar  del  tempo,  quando  le  Società  co- 
minciarono a  lottare  fra  loro  per  accappar- 
rarsi  clienti,  i  produttori  dovettero  offrire  dei 
vantaggi  ai  consumatori,  e  coloro  i  quali  ri- 
cordano la  lotta,  svoltasi  negli  anni  1847  48-49 
fra  le  due  Società,  allora  esistenti  a  Londra, 
ed  un'altra  che  si  proponeva  di  far  loro  con- 
correnza, comprendono  come  neanche  in  quel- 
l'epoca le  Società  riposassero  sopra  un  letto 
di  rose.  Il  risultato  della  lotta  fu  V  introdu- 
zione dopo  il  1850  di  un  campione  di  luce, 
ed  una  serie  di  provvedimenti  legislativi  che 
fino  da  allora  tutelarono  il  consumatore  e  in- 
cepparono il  produttore. 

Nel  1850  fu  emanata  una  legge  che  sta- 
biliva che  il  consumo  di  5  piedi  cubi  di  gaz 
all'ora  dovesse  dare  la  luce  di  12  candele  di 
cera  di  grandezza  stabilita  :  Il  beccuccio  ado- 
perato era  quello  Argand  con  16  fori.  Nel 
1860  una  nuova  legge  portava  il  potere  il- 
luminante a  12  candele  di  spermaceti,  cioè 
innalzava  il  potere  illuminante  del  gaz  del  167o, 
perchè  le  candele  di  cera  precedentemente 
adoperate  avevano  un  potere  illuminante  di 
sole  10,3  delle  candele  di  spermaceti  attual- 
mente adoperate  per  uso  fotometrico.  Nel  1868 
il  potere  illuminante  fu  di  nuovo  aumentato 
e  portato  a  14  candele  finché  nel  1876  si 
arrivò  al  tipo  attuale  da  16  candele. 

Però  la  quantità  di  luce  emessa  dal  gaz 
era  ancora  insufficiente  per  soddisfare  i  de- 
sideri dei  consumatori,  i  quiili,  ignorando  com- 
pletamente il  fatto  che  il  potere  illuminante 
da  trarsi  dal  gaz  dipendeva  non  meno  dal 
beccuccio  adoperato  che  dal  potere  illumi- 
nante del  gaz,  manifestavano  il  loro  malcon- 
tento i)er  la  luce  emessa  dai  piccoli  beccucci 
a  fiamma  a  farfalla  reclamando  un  gaz  di  qua- 
lità migliore.  Ed  ancora  trent' anni  or  sono  la 
massa  dei  consumatori  domandava  con  insisten- 
za il  gaz  di  più  alto  ])otere  illuminante  che  le  So- 
cietà potev^'ino  dare,  per  poter  avere  quaU^he 
cosa  come  un*  illuminazione  decente  da  quei 
beccuicci  a  fiamma  a  farfalla  che  essi  adopera- 
vano quasi  esclusivamente,  e  che  di  regola 
erano  cosi  piccoli  da  distruggere  quasi  com- 
pletamente il  potere  illuminante  del  gaz.  Fu 
in  quell'epoca  che  divenne  comune  l'anoma- 
lia di  vedere  una  città  fornita  di  un  gaz  da 
20  candele  immersa  nell'  oscurità,  mentre 
un'alti-a  con  un  gaz  di  13  o  14  Ciindele,    di- 


stribuito ad  alta  pressione  e  bruciato  in  bec- 
chi opportunamente  disposti,  era  benissimo 
illuminata. 

Fu  pure  in  quell'epoca  che  alcuni  dei  no- 
stri più  insigni  chimici  sì  schierararono  tra  i 
partigiani  del  potere  illuminante  più  alto;  ed 
anche  un  uomo  di  mente  altamente  pratica, 
quale  era  il  defunto  sir  Edward  Frankland  recla- 
mava r  introduzione  di  un  gaz  di  alto  potere 
illuminante,  come  quello  prodotto  dal  cannel 
in  luogo  del  gaz  di  carbone  di  16  candele. 
Le  ragioni  erano  poste  in  evidenza  da  alcuni 
passi  dell'  introduzione  delle  sue  ricerche  sulla 
chimica  applicata,  in  cui  si  leggono  paragrafi 
come  il  seguente  : 

«  Il  gaz  di  (*.arbone  non  è  adatto  per  V  uso 
«  domestico  a  ragione  del  suo  basso  potere 
«  illuminante  — 100  piedi  cubi  di  gaz  di  car- 
«  bone  contengono  appena  4  piedi  cubi  di  gaz 
«  illuminante,  il  resto  è  pura  scoria,  che  ri 
«  scalda  ed  inquina  l'aria  in  cui  il  gaz  è  bru- 
«  ciato....  Non  si  ripeterà  mai  abbastanza  che 
«  il  gaz  di  carbone,  sebbene  costi  meno  per 
«  1000  piedi  cubi,  pure  a  parità  di  luce  è 
«  molto  più  caro  del  gaz  di  cannel. 

Anche  adesso  che  le  condizioni  diverse 
hanno  reso  il  gaz  di  grande  potere  luminoso 
tutt'altro  che  desiderabile  ed  economico,  non 
gli  mancano  patrocinatori  che,  forse  ignoran- 
do il  lato  pratico  della  questione,  cercano  di 
sostenere  i  vecchi  concetti. 

Fu  verso  il  1890  che  la  sorte  del  produt- 
tore divenne  ancora  più  triste  per  l'aumento 
del  prezzo  del  carbone  cannel  su  cui  fi- 
no a  quel  tempo  il  produttore  aveva  in- 
teramente contato  per  dare,  unendolo  al  car- 
bone da  gaz,  quegli  alti  gradi  di  potere  illu- 
minante richiesti  dalla  moda  del  tempo  —  e 
che,  sebbene  rovinasse  il  coke  dava  un  effi- 
cace e  buon  servizio. 

L'aumento  nei  prezzi  divenne  tanto  serio 
che  nel  1889  la  «  Light  and  Coke  Company  » 
cominciò  degli  esperimenti  che  condussero 
all'  introduzione  del  gaz  d'  acqua  carburato 
per  airic(*,hir(*  il  gaz  di  carbone.  Tale  pro- 
cesso si  mostrò  un'utilissimo  complemento 
alla  produzione  del  gaz  di  carbone,  e  gua- 
dagnò rapidamente  favore  e  popolarità  non 
solo  perchè  dava  un  facile  mezzo  di  aumen- 
tare il  potere  illuminante  del  gaz  povero,  ma 
anche  pcM'chè  ra])presentava  un  ripiego  nei 
casi  di  un'  improvvisa  domanda  di  gaz. 

Intorno  a  questa  stessa  epoca  fu  introdotto 
un'altro  metodo  di  arricchimento,  consistente 
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neiraggìiingpre  al  gaz  che  non  soddisfaceva 
alle  condizioni  stabilito  dalle  loggi,  i  vapori 
dì  idrocarburi  molto  volatili,  rome  lo  spinto 
di  petrolio  e  il  benzolo,  i  quali  in  ragione  del 
loro  alto  potere  illuminante  aumentavano 
quello  del  gaz»  mediante  un'aggiunta  di  va- 
pori ehe  non  si  condensavano  più^  una  volta 
niest*olati  col  gaz. 

Mentre  avvenivano  tali  modificazioni  nel 
r  industria  del  gaz,  s'erano  affermati  vigoro- 
samente dei  rivali  che  pareva  minacciassero 
la  sua  stossa  sussistenza,  e  colla  luce  elettri- 
ca largamente  adoperata  dai  ricchi,  e  il  pe- 
trolio ridotto  a  tale  prezzo  da  poter  tessere 
adoperato  come  illuniinante  anche  dai  più 
poveri,  pareva  che  dovesse  rapitlamejite  ve- 
nir meno  ogni  margine  di  profitto  neir indu- 
stria del  gaz.  Nondimeno,  proprio  nel  mo- 
mento in  cui  Tavvenire  si  presentava  ]>in  fo- 
Bco^  sorgeva  un  nuovo  lattoro  ehe  d'un  tratto 
restitui  al  gaz  la  sua  antica  preminenza. 

Fu  nel  18H5  che  gli  studi  del  U.r  Auer 
von  Welsbnch  lo  condussero  alla  produzione 
della  reticella  incandescente^  la  quale,  fragile 
ed  imperfetta  nelle  sue  prime  fornK%  fu  gra- 
datamente tanto  migliorata  in  composizione 
ed  in  lavorazione  da  divenire  nel  1892  un 
brillante  successo  commerciale  :  essa  pose 
nelle  mani  dell'  industria  del  gaz  un'arma  che 
la  rese  invincibile  nella  sua  lotta  con  relet- 
trici tà. 

Considerata  da  un  punto  di  vista  razionale 
la  reticella  incandescente  si  presenta  sempli- 
cemente come  un  metodo  di  arricchimento. 
Invece  di  accrescere  il  potere  illuminante  di 
una  fiamma,  iniettando  nel  gaz  una  quantità 
crescente  di  idrocarburi,  che  durante  la  com- 
bustione sono  capaci  dì  separare  delle  parti- 
celle di  carbonio,  la  cui  incandescenza  au- 
menta la  quantità  di  luce  emessa  dalla  fiam- 
ma e  in  propoi'zione  la  quantità  di  calore, 
colla  reticella  incandescente  si  introducono 
nella  fiamma  delle  particelle  incombustibili 
di  emissività  luminosa  molto  maggiore  di 
quella  del  carbonio^  e  tali  particelle  compio- 
no la  loro  funzione  senzn  produrre  quell'ele- 
vazione della  temperatura  dciraria  ambiente 
che  è  inevitabile  cogli  altri  processi.  Perciò 
r  introduzione  della  reticella  incandescente  e 
i  perfezionamenti  che  si  possono  realizzare 
nella  sua  costruzione  sono  i  fatti  che  tengono 
aperte  al  gaz  le  vie  deiravvenire. 

Considerando  ora  il  gaz  ar  ricchito  o.  i-nme 
alcuni  lo  chiamano,  adulterato,  da  1(5  candele 


quale  era  prodotto  nelT  ultimo  decennio  del 
secolo  XIX,  la  luce  che  se  ne  può  ricavare 
dipende  interamente  dal  becco  in  cui  esso  è 
consumato.  Ciò  risulta  dal  seguente  pro- 
spetto : 

Luco  emessa  per  ogni  piede  cubico  di  gaz 
di   It)  candele  consumato  per  un*ora. 

Betrco  Candele 

Incandescenza  (alta  pressione)      30-35 
(Kern)  20-25 

*  (ordinariti)  14-19 

Rigenerativo  7-19 

Argand  tipo  3,20 

Argand  oi'dinario  2,90 

Fiamma  a  ventaglio     n.     7  2,44 


Considerando  i  dati  di  questa  (n bel  la  si 
vede  come»  secondo  il  modo  in  cui  il  gaz  è 
bruciato,  il  consumatoiM*  può  ricavare  da  una 
stessa  quantità  di  gaz  (un  piede  cubico)  una 
quantità  di  luce  che  varia  da  35  candele  a 
meno  di  una  candela.  Né  si  deve  dimenticare 
che  i  becchi  adoperati  in  questi  assaggi  erano 
dì  buona  qualità  e  davano  il  tnassimo  effetto 
utile  che  se  ne  poteva  attendere,  mentre  un 
esame  dei  herchi  usati  dai  consumatori  mo- 
stra come  nella  massima  parte  dei  casi  un 
becco  antiquato  e  corroso  è  considerato  suf 
fìciente  per  bruciarvi  il  gaz.  Coloro  che  sì  la- 
mentano più  vivamente  della  qualità  del  gaz 
sono  per  l'appunto  quelli  che  prestano  meno 
attenzione  al  metodo  della  sua  consuma- 
zione. 

Sir  George  Livesey  affermò  nel  1900  che 
in  50  casi  per  far  cessare  i  reclami  dei 
consumatori  era  bastato  rimuovere  i  vecchi 
becchi  e  surrogarli  con  nuovi,  e  che  esaminan- 
do i  becchi  rimossi  appariva  evidente  che 
r  inconveniente  dipendeva  interamente  dal 
fatto  che  per  le  loro  condizioni  erano  assolu- 
tamente inadatti  per  V  illuminazione.  In  un 
altro  caso,  che  io  stesso  ebbi  occasione  di  os- 
servare^  si  raccolsero  a  caso  trenta  becchi  a 
ventaglio  in  case  illuminate  dal  gaz  munici- 
pale. Erano  per  la  maggior  parte  becchi  U- 
nion  a  ventaglio  dal  n.  5  zìi  7,  e  furono  pro- 
vati prima  col  gaz  da  20  candele  poi  col  gaz 
di  Londra. 


^H^  Fi  ^^^^^^^^^^^^^^B^P^fl 
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Col  gaz  da  20  candele  i  becchi  migliori 
davano  14,8  candele  in  ragione  di  5  piedi  cu- 
bici, i  peggiori  appena  4,;U.  Del  numero  to- 
tale dei  bec(*ucci  30  Vo  dava  meno  di  7  can- 
dele per  6  p^  e  in  media  il  potere  illuminante 
del  gaz  fu  di  8,5  candele. 

Col  gaz  di  Londra,  il  miglior  becco  diede 
10,6  candele  in  ragione  di  5  piedi;  il  peg- 
giore 3,1  candele.  Il  56  per  cento  del  numero 
totale  diede  meno  di  7  candele  per  ogni  5 
piedi  cubi. 

L' Inghilterra  sta  molto  indietro  della  Ger- 
mania neir  uso  deir  illuminazione  ad  incan- 
descenza; ed  una  inchiesta  fatta  nella  pri- 
mavera del  1902  sull'uso  a  cui  era  destinato 
il  gaz  di  carbone  in  una  grande  città,  diede 
i  risultati  seguenti  : 

Illuminaz.  ad  incandescenza  (privata)  12,007o 
>  >  (pubblica)    6,25  » 

Cucina  23,75  > 

Forza  motrice  6,60  » 

Altri  usi  52,50  > 


100,00 

Dunque  il  47,  5  0io  è  usato  a  scopi  in  cui 
il  potere  illuminante  non  serve  a  nulla,  ed 
il  solo  elemento  importante  è  il  potere  calo- 
rifico. 

Si  vede  pui-e  che  il  18,25  della  produzione 
complessiva  è  usato  per  V  illuminazione  ad 
incandescenza,  ciò  che  rappresenta  circa  il 
23  0[o  del  gaz  destinato  per  scopo  d' illumi- 
nazione, mentre  in  Germania  tale  percentmile 
sale  a  90. 

Questi  23  per  cento  cosi  usati  danno  per 
un  consumo  di  5  piedi  cubici  non  meno  di 
70  candele,  mentre  la  quantità  media  di  luce 
ottenuta  dai  rimanenti  77  Oio  è  di  8,5  can- 
dele. 

Ai)pare  dunque  evidenti^  come  in  tali  con- 
dizioni la  produzione  di  un  gaz  di  alto 
potere  illuminante  è  semplicem(»nte  uno  sper- 
pero di  denaro,  ed  è  manifestamente  deplo- 
revoh*,  che  il  consumatore  di  intelligenza 
uKMlia,  il  (^uale  desidci-i  approttittan»  d(4  van- 
taggi dati  dalla  l'cticclla  ad  incandcvsceiiza, 
debba  pagan»  jxm*  una  qualità  di  gaz,  resa  ne- 
cessaria solo  dall'inerzia  di  coloro  ch(*  rifiutano 
di  camminare  coi  tempi. 

Da  molti  ainii,  io  ho  compreso  e  ripetuto, 
che  il  consumatore,  sapendo  solo  di  aver  biso- 
gno di  maggior  luce,  ignorando  completa- 
mente i  principi  dcirilluminazione  a  gaz,  re- 
clamava un  gaz  più  ricco,  m(»ntre  il  rimedio 


è  sempre  a  sua  portata,  e  per  appagare  il 
suo  desiderio  egli  non  ha  da  far  altro  che 
adoperare  migliori  beccucci.  Uomini  come 
Sir  George  Livesey,  Mr.  Foulis  e  Mr.  Web- 
ber hanno  compreso  da  lungo  tempo  la  fal- 
lacia del  gaz  di  alto  potere  illuminante,  e 
rhanno  proclamata  senza  reticenze.  Ora  è  ve- 
nuto il  momento  in  cui  il  principio  è  larga- 
mente diffuso,  e  cosi  il  produttore  come  il 
consumatore  sono  concordi  nel  ritenere  che 
il  gai  a  buon  mercato  offre  maggiori  risorse  e 
dà  una  illuminazione  migliore  del  gaz  di  alto 
potere  illuminante,  il  quale  deve  necessaria- 
mente costare  di  più,  mentre  cercando  di  far 
economia  coll'uso  di  piccoli  becchi,  il  potere 
illuminante  è  abbassato  a  tal  puuto  che  l'ef- 
fetto prodotto  è  complelamente  inadeguato 
al  costo. 

Gli  argomenti  addotti  a  favore  del  gaz 
ricco  e  dei  suoi  vantaggi  rispetto  al  gaz  di 
basso  grado,  sono,  come  sempre,  che  per  una 
data  illuminazione  esso  costa  meno,  inquina 
in  misura  minoi*e  Tarla  di  una  stanza,  ed  a 
parità  di  illuminazione  non  produce  tanto  ca- 
lore. Tali  argomenti  erano  in  gran  parte  fal- 
laci anche  nelle  condizioni  di  una  volta  ;  ma 
ogni  vantaggio  a  favore  del  gaz  di  acqua 
scompare  nelle  condizioni  che  dominano  at- 
tualmente l'industria  del  gaz. 

Due  anni  fa  Mr.  Webber  tenne  davanti 
al  Gas  Institute  un'interessantissima  conferenza 
col  titolo  «  Il  nuovo  gaz  »  che  sarebbe  il  gaz 
di  basso  grado  tanto  largamente  adoperato  sul 
continente  colle  reticelle  incandescenti  ed  a 
scopi  di  riscaldamento,  ed  affermava  che  in 
Germania  V  illuminazione  ad  incandescenza, 
liberatasi  dai  vincoli  che  le  crea  in  Inghil- 
terra il  monoi)olio  della  Compagnia  Welsbach, 
aveva  quasi  soppresso  ogni  altro  modo  di 
impiego  del  gaz.  Non  v'è  dubbio  che,  miglio- 
randosi e  diviMiendo  nu»no  costosa  la  produ- 
zione delle  reticelle  incandescenti,  Tuso  del 
gaz  di  cai'ììone  a  tale  scopo  assumerebbe  ra- 
pidamente in  Inghilterra  quelTestensione  che 
ha  sul  continent(\ 

Sarà  b(Mi(*  a  (juesto  punto  consideiare  le 
condizioni  in  cui  si  svolge  attualmente  la  pro- 


duzione del  gaz. 


(Continua) 


I  bc(»cucci  originali  per  Acetilene  della 
casa  I.  von  Schwarz  di  Norimberga  si  trovano 
solo  dal  signor  G-.  Pagenstcher,  Milano 

Via  Vincenzo  Monti,  36. 


nello  scorso  anno  (visto  il  continuo  maggior 

HjlDnsuino  di  gaz  anche  in   seguito    al    nuovo 

contraMo  iatto  i*ol  Muniriiuo)  nella  decisione 

li  eseguire  neirottirina  di  S,    Celso    un    ioi- 

ianto  a  storte  inclinate. 

direttore  tecnico  della  Società  in  Milano 
f^  Carlo  Bunte  fu  inearicato  di  studiare  i 
vari  progetti  :  e  tra  i  migliori  prescelte  quello 
della  Ditta  Graham,  Morton  &  C.  dì  Leeds. 
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Un  particolare  geniale  del  routratto  che 
fu  stillato  fra  la  casa  t'ostruttrice  i^  la  Dire* 
zione  doirollicìjui,  hi  fu  qut^tlo  di  stabilire, 
eome  tempo  per  la  consegna  dei  lavori,  tanti 
mesi  tiuanté  settimane  avrebbero  occupalo 
i  niateriaU ,  provenienti  dalT  In^diiltcrra , 
dallo  sbari'o  a  (ienuva  alT arrivo  a  i^Iilano. 
Ed  in  etfettì  ci  vollero  sette  settimane  per 
avere  tutta  la  spedizione    a    Milano,    ed    in 


Lyon,    fdalla  ben  nota  casa  Lacbomette)   le 
storte. 

Prima  cura  della  Ditta  fu  quella  di  ce 
Htruii'e,  quantunque  in  via  provvisoria,  una 
cojiipleta  ofticina  mecc^anica  nei  cortili  ìn^ 
terni  dell'oltlciiia,  ed  inoltre  costruì,  fornen- 
doli anehe  di  un  relativo  comfort  moderno, 
due  baraecoui  pL4'  TaHo^gio  e  vitto  degli  o-* 
perai  inglesi. 


)irr. 


'^fms^lffismi 


sette  mesi  furono  completamente  consegnati 
i  fabbricati  colle  r-elative  32  batterie  di  forni 
a  storte  inclinate,  {storte  drlla  hni;;'liezza  di 
oltre  sei  metri)  cogli  annessi  meccanismi  pel 
maneggio  del  fossile  e  del  coke. 

Non  avendo  potuto  le  nostre  fabbriche  di 
refrattari,  per  gli  impegni  già  in  corso,  som- 
ministrare nò  mattoui,  né  pezzi  speciali»  né 
storte,  la  Ditta  dovette  provvedersi  anche  di 
ciò  alTestero^  tranne  che  per  una  piccola 
quantità  di  terra  refrattaria. 

Da  Glascow  vennero  i  mattoni  e  la  terra 
refrattaria,  da  Leeds  tutti  1   ferramenti,   da 


1  fabbricati  per  i  foinì    sono    lunghi    25 
piedi  e  3  pollici,  larghi  55  piedi  e  9  pollicij 
ed  alti  in  grondaia  49  piedi. 

Ugni  fal>l>ricHto  comprende  IG  batterie 
9  storte  ciascuna  :  couìplessivamentc  quinci 
288  storte  :  oltre  air  impianto  completo  p^ 
maneggio  did  carbon  fossile  e  del  coke. 

Fra  le  due  lunghe  ali  dei  fabbricati  corr 
r  impalcatura  pel  carico^  che  è  come  ranella 
di  congiunzione  dei  due  fabbricati. 

Lo  stesso  fabbricato  che  fu    costruito 
un  imprenditore  del  luogo,  è  fatto  di  mattoi 
comuni;  con  tetto  di  ferro  e  copertura  dì 


^^ 
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jole  ;  e  non  si  cercò  poi  di  ornarlo  in  alcun 
lodo. 

Tutte  le  fondimoni  df^lle  storte,  banchi  e 
lacchinario  furono  costruito  dall'  ingegnere 
Iella  Comp/jgnia  del  Oaz^  sig.  Carlo  Burne, 
bd  i  sigg.  Graluiin,  Mortori  and  Co,  comincia- 
^ono  l'esecuzione  del  loro  contratto  dopo  che 
iueste  fondazioni  turono  ulti  mate. 

Gii  archi  Iianiio  un  raggio  di  12  piedi. — 


poli.,  per  modo  ehe  la  parte  esfrejna  inferio- 
riore  è  ugtialc  a  quella  deirestremità  supe- 
riore. L'altezza  della  «torta  è  sempre  la  atessa 
per  tutta  la  sua  lunghezza;  la  larghezza  au- 
menta invere  di  4  pollici. 

Prima  di  terminare  questi  cenni  sul  la- 
voro refrattario,  bisogna  ric^ordare  che  ogni 
batteria  di  8  forni  ha  un  caminetto  suo  prò- 
prio,  cosi  r  impianto  completo  ha  solo  4  ca- 


ELe  storte  hanno  la  sezione  di  a  coi  lati  leg- 
germente inclinati  per  modo  che  il  cielo  della 
Itorta  è  più  hirgo  della  base  la  quale  e  un- 
f     che  leggermente  concava. 

Le  storte  sono  anche  nella  loro    lunghez- 
„     za  leggermente  rastremate  quel    tanto   sufifi- 
[     ciente  per  facilitare  lo  scarico  del  coke.  Al- 
l'estremità di  scarico  le  storte  sono  larghe  1 
piede  e  tì  poli,  restringendosi  verso  il   foudo 
ad  1  piede  e  4  1(2  poli.  L'altezza  estrema    è 
I     di  1  piede  e  4  1(4  poli,  AlF estremità  di  sca- 
rico hanno  1  piede  e  10  poli  di  larghezza  e 
restringono  verso  la  base  a  1  piede  e  8  li2 


mìnetti.  Questi  sono  situati,  sull'asse  di  ogni 
batteria. 

Per'  quanto  riguru'da  l'armatura  in  ferro 
delle  batterie,  i  tiranti  longitudinali  di  Jcga- 
tne  sono  provvisti  di  cuscini  a  molla  che  per- 
mettono una  espansìoiu:;  di  3  pollici  a  eia- 
scniia  estremitàj  cioè  6  pollici  per  tutta  la 
lunghezza. 

I  montanti  di  sostegno  che  sono  all'estre- 
mità  sono  falti  ciascuno  di  travi  di  nt^ciaio 
cilindrato  di  15  polL  per  t»  poli,  ;  quattro  so- 
stegni, tenuti  insieme  mediante  travi  d'acciaio 
di  6  poli*  per  6   polL   completano  Tallaecia- 


mento  delle  batterio,  I  montanti  di  sostegno 
davanti  e  di  dietro  sono  di  rravi  di  ai-ciaio 
cilindrato  di  !♦>  ]>olL  t*^*'  ^  \)o\\.  Lo  bo(*che 
dìivaiiti  sono  sti^^ttr  e  sopnurt^ib'  nmdinnte 
dei  ferri  H  ;  s(*nza  alrnm  alcun  altro  supporto 
alla  cima,  non  ritenendoli  neccessari.  L'allac- 


si  prolungano  per  tre  poUiei  nel  fondo.  L*u- 
scita  dalla  valvola  dal  bar-iletto  è  regolata 
da  nn  diatra  mina  nel  quale  U  catrame  past^ 
al  disotto  iiH^ntre  il  sjiiv/.  vi  jiassa  al  disopra, 
1  bariletti  vengono  giornalmente  esaminati 
per  constatare  se  vi  è  catrame  spesso,  o  pece^ . 


i\. 


.«AKAMMOfl  TONACI»'. 


eiamento  travcr^^ale  è  composto  di  travi  di 
acciaio  cilindrato  di  IO  poli,  per  6  polb  ed 
alla  parte  più  bassa  è  fissato  un  supporto 
orizzontale  di  8  poli,  per  G  poli,  in  modo  da 
sostenere  rosi  la  tubatura  e  gli  apparecchi 
idranlicb  Anche  V  impianto  pel  catrame  Tu 
fatto  come  per  V  impianto  di  Edinibnr^*o. 

Le  colonne  montanti  e  i  tubi  pesca- 
tori hanno  il  diametro  di  7  poUici,  U  bari- 
letto ha  un  fondo  piano,  ed  i  tubi   pescatori 


ed  avverandosi  ciò   bnmediatamente  si  puli- 
scono. 

Tutto  il  catrame  dal  bariletto  passa  attrai 
verso  la  valvola  idraulica  entro  un  tubo  coli 
lettore,  essendo  ogni  batteria  servita  da  coi 
dotto  speciale  dì  scaiico,  Questa  condotta  ha 
un  dianieU'o  di  20  pollici  ed  è  costruita  su  3 
poli,  per  3  poli,  da  un  angolo  di  ferrod!  1(2 
poli,  e  da  una  lamina  d'acciaio  di  3il6  di  polL 
colla  necessaria  bocca  di  scarico,  Il  catrame 
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sorte  airestremità  di  riaseuna  batteria  e  scen- 
de per  un  tuVio  vertifalo  iu  una  ehiu^iiira  a 
sifone.  Tutte  le  funflutture  pel  catraiiie  iiaii- 
iio  un  diaiiìetro  di  H  pollici. 

I  piani  deir  inipalrMtura  di  earico  sono 
t'omposti  (la  travi  niaestj*i  traversali  di  ferro 
di  V2  polL  per  0,  attraversati  da  ti'avi  lungi- 
tudinali  di  6  poli.  i»or  r»  polL  e  coporti  da  la- 
miere striate. 

Nel  eentro  sono  adattate  delle  lamiere  per- 
forale per  la  ventilazione.  Le  impalcature  di 
scarico  sono  pure  con  intelaiatura  di  poutrel- 
les  d*aeciaio  di  TJ  poli,  per  0  poli,  con  tra- 
verse loni^itiidinali  ]>ci*  sistemare  V  impalcato 
di  travi  di  iì  |>olL  i*cr  ò  poli.  11  tutto  è  l'iem- 
l)itn  con  volte  in  gettito  di  cemento  e  rive- 
stite esternamente  di  cotto  per  mantenere  il 
pavìraento  più  fresco  che  sia  possibile.  Le 
impalcature  di  scarico  sono  sostenute  da  un 
lato  dalle  batterie  e  dalTaltro  dai  muri  del 
fahbrit*a(o. 

L' impalcatura  di  carico  e  larga  per  cia- 
scuna batteria  18  piedi,  quella  di  scarico  20 
piedi  e  9  polL  e  colla  larglu*zza  delle  im- 
palrature  di  17  piedi  abluanìo  per  ogni  sala- 
forni  uua  largliezza  di  55  j>iedi. 

I  centri  e  le  estremità  delle  batterie  sono 
provvisti  delle  solite  scale  di  ae*'esso, 

L*  impianto  j>cl  maneggio  del  carbone  fos- 
sile è  doppio  per  ciascuna  batteria  e  cia- 
scun impianto  può  distribuire  20  tonnellate 
di  carlion  fossile  o  di  cannel  all'ora. 

In  altre  parole  i  due  impianti  di  ciascuna 
battei'ia  hanno  una  capaci t;i  totale  di  40 
tonnellate.  Il  carbone  fossile  è  pollato  da  va- 
goni ferroviari  e  g<*ttato  in  una  tramoggia 
di  ferro  laminato  di   12  i>iedi  ipiadrali. 

Al  disopra  della  tramoggia  vi  è  un  imbu- 
to che  serve  per  conservare  i!  c^irbon  fos- 
sile, ed  anche  per  alimentarlo  continuamente 
e  regolarmente  negli  spezzatori.  Sotto  a  cia- 
scuna gamba  della  tramoggia  vi  è  un  fran- 
gitoio  coraune  pel  cannel  e  capace  di  spez- 
zare 20  tonnellate  di  boghead  ali'  ora.  (Fra 
parentesi  bisogna  rieorxlare  che  il  carbone  u- 
sato  è  Durhara,  ed  al  suo  arrivo  a  Milano  vi 
è  poco  bisogno  di  spezzarlo). 

A  mezzo  di  ingegnoso  congegno  il  car- 
bone da  ognuno  degli  spezzaturi  passa  o  nel- 
r  uno,  o  neiraltro,  od  in  entrambi  gli  eleva- 
tori. Come  si  può  vedere  da  una  di  queste 
fotografie,  vi  sono  due  elevatori  a  doppio  cnc- 
chiaio  con  retìcolo. 

L'alto  degli  elevatori  è  provvisto  di    ap- 


posito battente  di  ferro  laminato,  è  fatto   in 

modo  da  |>ortare  il  (*arbon  fossile  da  uno  o 
enti*aml>i  gli  elevatori  e  gettarlo  in  uno  o 
nel  l'ai  ti'o  od  in  tutti  e  due  i  caricatoli.  Quae- 
sti sono  larghi  18  jjollici,  e  la  lunghezza  fra 
centro  e  centro  è  di  :?Otj  jiiedi  e  sono  collo- 
cati air  estremità  lUA  serbatoj  di  carbone. 
Hanno  32  scarichi  a  chiusura,  in  modo  che 
si  può  scaricare  il  carbone  sino  alF  ultimo 
pezzo.  Delle  scale  a  pinoli  e  dei  passamani 
in  ferro,  sono  disposti  j)er  dare  accesso  a 
tutto  questo  impianto  che  è  coadiuvato  da 
du<*  ]>otenti  motori  a  gaz  tipo  Crossley.  Le 
tramoggie  di  cai-ijon  fossile  sono  in  due  linee 
a  tipo  continuo,  ed  ogni  linea  tiene  e  prov- 
vede il  carlione  occorrente  per  8  batterie. 
Ogni  traiììoggia  è  lunga  96  piedi  per  8  piedi 
in  quadrato,  e  può  portare  la  riserva  di  car- 
inone occorrente  per  24  ore. 

Lungo  1'  orlo  esterno  dell'  alto  della  tra- 
moggia, coirentc  per  tutta  la  Hla  di  16  batterie, 
vi  è  una  piattaforma  d'ispezione  larga  2  piedi 
e  G  pollici.  In  ogni  12  piedi  della  tramoggia 
vi  sono  tre  afverture  per  le  camere  per  con- 
trollo. Ad  ogni  batteria  di  16  storte  vi  sono 
fissate  48  camere  che  sì  possono  osservare 
con  un  modello  ti})©  Graham. 

(continua) 
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Secondo  le  recenti  rivelazioni  dei  giornali 
viennesi  pare  che  i  consumatori  di  gaz  di 
questa  città  trovino  il  gaz  municipale  più  c^ro 
di  quello  fornito  prima  dalla  Imperiai  Conti- 
nental Gas  Association,  sebbene  il  prezzo  non 
sia  stato  inodifìcato  in  principio.  Ci  sì  lagna 
generalmente  che  si  consumano  ora  da  10  a 
In  0|0  di  gaz  più  di  prima,  alle  identiche  con- 
dizioni. Cosi,  per  timore  che  se  ne  deducano 
(lei  confronti  odiosi,  gli  apologisti  dell'  impresa 
municipale  del  gaz  hanno  incaricato  un  certo 
sig.  Carlo  Spitzer,  ingegnere,  d' inviare  alla 
Neiie  Freie  Presse  la  seguente  amena  spiega- 
zione dell'aumento  di  consumo  al  solo  scopo 
dì  edificare  coloro  che  trovano  troppo  caro 
l'onore  e  la  gloria  di  consumare  il  gaz  del 
*  maggiore  stabilimento  di  distillazione  del 
mondo  ». 

La  comunicazione  delF  ingegnere    Spitzer 
ò  cosi  accuratamente  elaboratìi    per   iudiriz- 
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zarsi  a  coloro  che  ne  sanno  poco  per  scoprire 
il  sofisma  tecnico  sul  quale  è  fondata,  che  noi 
la  presentiamo  tal  quale  ai  nostri  lettori  i 
quali  la  giudicheranno  come  merita. 

«  Da  qualche  tempo  i  (consumatori  del  gaz 
municipale,  specialmente  gli  abitanti  dei  di- 
stretti più  bassi  della  città,  hanno  osservato 
che  r  importo  delle  loro  quitanze  di  gaz  è  sa- 
lito considerevolmente  —  da  10  a  15  0iO  in 
media  —  in  paragone  ai  mesi  corrispondenti 
deiranno  precedente,  e  sebbene  il  numero 
dei  beccucci  ed  il  tempo  durante  il  quale 
essi  furono  accesi  siano  rimasti  gli  stessi  di 
prima. 

«  A  prima  vista  sembra  incomprensibile  che 
il  conto  del  gaz  sia  più  alto  quando  da  una 
parte  il  pi-ezzo  di  19  heller  il  metro  cubo  è 
rimasto  lo  stesso  e  d'altra  parte  il  numero  dei 
beccucci  e  le  ore  di  loro  accensione  non  fu- 
rono mutati.  La  seguente  considerazione  fisi- 
ca spiegherà  quest'  anomalia  :  la  quantità  di 
gaz  che  noi  consumiamo  è  misurata  da  un 
contatore  collocato  nel  luogo  della  consuma- 
zione. Per  comprendere  ciò  che  segue,  biso- 
gna rammentar  anche  che  il  contatore  del  gaz, 
in  virtù  del  suo  meccanismo,  misura  sola- 
mente, in  volume,  la  quantità  di  gaz  consu- 
mata (cioè  in  litri  o  in  m.c);  e  non  tiene 
conto  della  densità  del  gaz  nò  della  pressio- 
ne sotto  la  quale  si  trova.  La  sua  operazione 
si  fonda  sul  i)rincipio  che  un  volante  immer- 
so un  poco  più  che  a  metà  neir  acqua  conte- 
nuta nella  cassa  del  contatore  è  messo  in  ro- 
tazione dal  gaz  che  viene  dal  rubinetto  prin- 
cipale nella  cassa. 

«  Il  gaz  raggiunge  cosi  la  camera  di  misu- 
razione sotto  al  livello  dell'acqua,  donde,  per 
mezzo  della  tubazione,  passa  direttamente  ai 
beccuc^ci.  Ora,  poiché  il  volume  di  gaz  che 
raggiunge  la  camera  di  misurazione  ad  ogni 
giro  del  volante  è  esattamente  conosciuto,  ò 
evidente  che  il  numero  dei  giri  del  volante 
registrato  dal  quadrante,  dà,  dii-ettamenti*  in 
metri  cubi,  il  volume^  di  gaz  passato  m^lla 
canuMvi  di  misurazione  v,  di  la  ai  rubinetti. 

«Il  passaggio  ai  rubinetti  avviene  solo 
fintantoché  un  punto  qualunque  della  dirama 
zioìio  é  aperto.  Quando  ciò  non  avvicMie,  e 
quando  tutti  i  rubinetti  sono  chiusi,  non  av- 
viene passaggio  di  gaz  i)er  la  camera  di  mi- 
surazione, e  i)er  conseguenza  non  il  susse- 
guente passaggio  di  gaz  dal  l'ubinetto  princi- 
pale nel  contatore,  né  rivoluzione  del  volante 
Il  contatore  del  gaz  resta,  jx^r  (!0sl   dire,    in 


riposo,  cioè  non  registra  più  alcun   consumo 
di  gaz.  Fin  qui  tutto  andrebbe   bene,   se   la 
legge  di  Mariotte  non  ci  insegnasse  che  per 
ogni  consumazione  di  gaz  bisogna  far  entra- 
re in  conto  non  solo  il  volume  di  gaz  ma  an- 
che la  sua  pressione.  In  virtù  di  questa  legge 
i  volumi  di  gaz  sono    inversamente    propor- 
zionali uno  all'altro,  secondo  le  pressioni  di 
gaz,  cioè  più  la  pressione  sotto  la    quale   si 
trova  il  gaz  è  alta  e  più  il  suo  volume  è  pic- 
colo. In  questo  fatto  si  trova  la    spiegazione 
deiranomalia  esposta  dapprincipio.  Come    fu 
detto,  il  contatore  del  gaz  non  misura  che  il 
volume,  cioè  ad  ogni  rivoluzione  del  volante, 
viene  sempre  calcolato  lo  stesso  volume,  per 
esempio  un  metro  cubo  di    gaz.   Eppure    in 
un  metro  cubo  di  gaz,  il  gaz  può  essere  sotto 
una  pressione  più  o  meno  alta  o  più  o  meno 
bassa,  di  modo  che  ad  ogni  giro  del  volante 
ad  un'  alta  pressione  di  gaz,  la  camera  di  mi- 
surazione spaccia  una   maggior    quantità    di 
gaz  e,  ad  una  bassa  pressione,  una   minore. 
Poiché  coi  beccucci  che  danno   una   fiamma 
conveniente,  il  consumo  di  gaz  è  costante,  è 
evidente  che  coli'  unità  di  volume  questi  bec- 
cucci possono  essere  alimentati  di  ga>!  tanto 
più  a  lungo  quanto  più  è  forte  la    pressione 
del  gaz  contenuto  in  quest'  unità  di  volume. 
Reciprocamente,  le  stesse  fiamme  non  potran- 
no essere  alimentate  che  durante  un   tempo 
tanto  più  breve  quanto  più  la  pressione  è  de- 
bole, cioè  più  gaz  si  consumerà  e  più  è  bassa 
la  pressione. 

€  Per  spiegare  questi  fatti  con  linguaggio 
popolare,  si  può  dire  che  in  un  metro  cubo 
di  gaz  segnato  dal  contatore,  e'  è  tanto  meno 
gaz  quanto  più  bassa  è  la  pressione.  Per  con- 
seguenza, d(»ve  uscire  dalla  camera  di  misu- 
razione ad  alimentare  i  beccucci,  tanto  più 
gaz  quanto  più  debole  è  la  pressione.  Quindi 
bisogna  anche  che  entri  più  gaz  nel  conta- 
tore e  che  il  volante  faccia  un  maggior  nu- 
mero di  gii'i,  cosa  che  spiega  il  necessario 
aumento  dc^llc^  quitanze  del  gaz.  Il  fatto  che 
la  pn^ssione  d(»l  gaz  ottenuto  dairoflficina  mu- 
nicipale dev'essere  più  bassa  che  non  fosse 
(^ol  gaz  fornito  a  suo  tempo  dalla  Compagnia 
inglese,  non  deriva  solamente  dalla  su(\sp<)sta 
spiegazione*  fisica,  ma  può  inoltre  essere  de- 
dotto dalla  molto  maggiore  sezione  trasver 
sale  delle  condutture  del  nuovo  sistema  di  di- 
stribuzione, il  c[uale,  come  si  sa,  é  responsa- 
bih^  d'  una  diminuzione  nella  pressioni*  del 
gaz.  La  riduzioiK»  della  pressione  del  gaz  pò- 
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trebbe  essere  facilmente  cliniostrata  ,^e  le  mi 
Bure  fatte  nel  tempo  (e  regolarmente  pubbli- 
cate dalla  stampa  quotidiana)  per  la  verìtira- 
|one  della  qualità  e  della  pressione  del  gaz 
Bsero  sempre  pubblicate.  Disgraziatamente 
ciò  non  avviene  oi-a  elie  Tofììcina  è  munici- 
pale. E  possibile  elle  queste  poche  lin<*e  fac- 
ciano risolvere  il  Con.si.^Iio  municipale  a  pre- 
scrivere tali  misure  si  desiderabili  nell'inte- 
resse pubblico  e  che,  perchè  se  ne  i)0ssa  fare 
il  para^'one,  le  faccia  ]>ratìcare  npgli  stessi 
punti  di  prima,  e  ne  thceìa  i)ubblicare  i  ri 
sul  tati  dalla  stampa  quotidiana  ►. 


LA  MACCHINA  CARICANTE  DE  BROUWER 

per  P,  Bolsiiis  Redattore  del  <<  flet  &as  » 

La  manipolazione  del  (/arbone   nella  sala 
dei   forni  è  incontestabilmente  il  lavoro   più 


pili  di  tutto  imprime  al  lavoro  in  questione 
il  carattere  di  lavoro  penoso,  sono  le  alte 
tenipei-ature  che  si  hanno  davanti  ai  torni 
e  la  rajiidit/i  colla  quale  la  caricazione  deve 
esser  fatta. 

L'uso  del  cucchiaio  da  caricare  (scoop) 
fu  dunque,  e  sotto  anche  altri  riguardi,  un 
vantaggio  sul  lavoro  a  pala:  ma  richiede 
tre  uomini,  e  questi  devono  inolti'c  [lenare 
non  poco  in  condizioni  quasi  identiche  a 
quelle  del  lavoro  a  pala. 

Si  idearono,  per  le  piccole  officine  che 
non  dispongono  di  tre  fuochisti  per  squadra, 
diversi  apparecchi  per  mezzo  dei  quali  un 
sol  uomo  poteva  maneggiare  il  cucchiaio,  e 
la  pala  poteva  cosi  esser  abbandonata:  ma 
ciò  portava  d'altra  parte  una  gran  perdita  di 
tempo. 

Il  vantaggio  in  tal  modo  avuto^  era  trop- 
po   meschino:     non    si   poteva   fermarsi    là 


faticoso  al  t piale  sono  soggetti  gli  operai  im- 
piegati nelle  nostre  officine  da  g;i7.. 

La  caricazione  colla  pala  richifMie  non 
solo  una  gran  forza  nuiscolare,  ma  anche 
della  pratica  :  poiché  se  dut*  ojH'rai  lavorano 
simultaneamente  bisogna  che  uno  la  maneggi 
colla  destra,  l'alti-o  colla  Ministra,  Ma  ciò  che 


ed  ac^contentarsi.  In  tutte  le  altre  indusrie  si 
introdusse  Tuso  della  macchina-utensile  per  ri- 
sparmiare air  operaio  le  fatiche  troppo  pe- 
santi, lin-i^ndo  subenti^are  alla  tbi7.a  muscolare 
qu<»lla  dei  motori  a  vapore,  a  gaz,  ad  elettri- 
cità, W  forze  idrauliche  ecc.  ecc.  E  perchè 
riiìdustria  gazinta  noìi  dovrebbe  seguire  que* 
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sto  beiresemplo  ?  La  scienza,  lo  spirito  in- 
ventivo, rnffetto,  e  In  perseveranza  non  vi 
mancano  :  si  costi'nirono  è  v»^ro  delle  niac- 
clune  per  rarieaie  e  scaricare  le  storte,  se 
ne  fecero  delle  prove,  ma esse  non  in- 
contrarono il  favore,  e  la  ^ran  ^enernlità 
delle  officine  noji  le  adottarono. 

Qualcuna,  tVn  le  più  grandi  otfìéine  atlottò 
qualche  sistema,  ma  un  tipo  che  pott^sse  sod- 
disfare alli^  esigenze  di  tutte  le  oftìcine  non 
ancora  si  era    presentato.  Il  difetto  capitale, 


Le  macchine  da  caricare  che  sino  ad  oggi 
eblnnìo  occ*asione  di  vedere,  mettono  il  car- 
bone nella  stoi'ta  per  mezzo  di  una  specie  di 
cii(*chiaio.  La  forma  di  questo  cambia,  è  vero; 
è  qualche  volta  notevolmente  cambiata,  nei 
vari  sistemi  :  ma  sempre  la  caricazione  delle 
storte  a  macchina,  si  ta  più  o  meno  col  me- 
torlo  della  caricazione  a  cucchiaio. 

Il  princìpio  della  macchina  da  caricare, 
costruita  dal  nostro  eminente  collega  Do 
Brouwer,  differisce  in  tutti  i  punti  da  quella 


speciiilun/ute  prr  Ir  iiiiirc^liitie  ]»ei*  la  rarica- 
zioup,  era  la  loro  compi ìrnziune  e  Fessin*  ol- 
treuiodo  pesanti. 

L'installazioJic  di  questi  macchiuai'i  era 
costosa,  il  manteiiimeìito  e  Tuso  nchiedevano 
le  cure  di  oper-ai  istruiU,  che  naturalmente 
domandavano  di  «^sser  ben  pagati,  e  la  mac- 
china ptn*  carirMi't'  )iou  ]>oteva  per  conse- 
guenza entrali*  die  là  dcn'c  la  mano  d'npera 
era  eccessivamente  elevata. 

Bisognava  dunque  cercare  d*altra  parte,  e 
fu  necessario  ritornare  sui  passi  fatti,  dividendo 
la  cura  fra  la  macchina  v  Toperaio,  e  vi  si 
riuscì.  Con  questa  categoria  di  matM^ln'ne  in 
pratica  ebbesi  ad  ottenere  ottimi  risultati, 
riconoscendovi  un  n^lativo  successo. 


dei  suoi  predecessori  :  i  i^arboni  non  vengono 
rollo(*ati  nella  storta  come  col  cucchiaio,  ma 
invec(*  vengono  lanciati  come  da  molti  anni 
facevano  i  fuochisti  colla  loro  pala..,.,  sola 
mente  vi  ha  maggior  velo(Utà  e  più  rego- 
larità. 

Come  si  vede  dalle  ligure,  la  mdcchina 
caricante  Ih'  Uvomoer  non  ha  alcuna  affinitA, 
con  quanto  sino  ad  ora  venne  ideato. 

Il  problema,  come  dicemmo,  era  dilficile 
ma  la    soluzione    è    cosi  semplice,    che    cj 
i^atterizza  sempre  più  la  genialità  del  grande 
ingegnere  belga,  al   quale    dobbiamo  pure  il, 
rtìCf()(jììttìre'i'sfiììtore  dv\  roke. 

Onietiiamo  una  dettagliata  descrizione  dell 
nuovo  apparecchio,  sembrandoci  più  eh©  suf-| 
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fleienti  i  disegni  che  qui  pubblichiamo  :  ci  U- 
raitiamo  solo  a  riassuiuere  la  dcscmione  fatta 
^nel  brevetto» 

^K       La    ingegnosissima    macchìua    per    cari- 
Hcai'e  del  De  Brouwer  serve  a   gettare    nella 
storta  da  gaz,  distendendovelo  in  uno  strato  e- 
^guale,  il  carbone  di  una   data    grossezza  (10 
fa  12  era.)  con  una   velocità    maj^^aore  o  mi- 
nore senza    che  si  abbia  a  subire  la  benché 
minima  perdita. 
.  Si  compone  di  una  corta  correggia,  che  a 

■  gran  velocità,  passa   per  tre   puleggie*    Una 
quarta  puleggia,  di  dimensioni  maggiori,  preme 
sulla  correggia,  obbligandola  cosi   a  seguire 
la  sua  periferia  sur  un  (inatto  di  circolo  (90). 
Le  puleggie  sono  messe  in  movimento  da  un 
^motorino  elettrico  stabilito  n(*lla  macchinn. 
H        La  grande  puleggia  è  di  una  cnstruzione 
Hìtiolto  speci^ile.  Il  suo  contorno  è  formato  a  bic- 
chiere,di  guisa  che  forma  sulla  parte  dove  scor- 

»re  la  correggia,  una  specie*  di  canale,  o  di  tun- 
nel. Fra  la  grande  puleggia  e  quella  di  de- 
stra vi  è  un  imbuto  che  serve  per  obbligare 
il  carbone  a  elidere  nei  recipienti  porgati 
dalla  correggia.  I  carboni  seguendo  hi  corsa 
della  correggia,  (a  90")  per  la  forza  centrifuga. 
durante  il  loi'o  passaggio  pel  pitH^oto  tunnel^ 

Isono  costretti  ad  esser  prr^ssati  sulla  coi^reg- 
gia,  impedendo  così  di  sparpagliarsi,  nel  ri- 
manente del  tragitto.  La  correggia  abliandona 
il  contorno  della  grnnde  ruota  ed  iillora  la 
direzione  da  f>erpendico!are  diventa  orizzon- 
tale. Il  carbone  rimano  sulla  correggia,  fino 
al  momento  che  questa,  discendendo  bT'us(*a- 
merite  ad  un  tratto,  jiassa  sur  una  j>ìccola 
puleggia.  Ed  è  ([ui  cht^  il  carbone  iibÌKindona 
la  correggia  e  viene  lanciato  più  o  meno 
lontano,  a  seconda  della  velocità  e  della  di- 

Irezione  che  gli  vien  comunicata. 
Si  pone  la  macchina  davanti  una  storta, 
e  regolata  la  velocità  della  correggia,  la  ca- 
ricazione avviene  nel  seguente  modo. 
Per  mezzo  di  una  leva  si  apre  lo    scom- 
partimento del  recipiente  che  corrisponde  alla 
I     storta  che  deve  essere  caricata,  e  che    con- 
tiene circa  150  chilogrammi  di  carbone;  que- 
ksto  discendendo  nell'imbuto,  cade  sulla    cin- 
rghia,  scorrendo  fra  la  cinghia    e    la   grande 
[ruota,  e  viene  gettato  nella  storta  formando 
juo  strato  di  eguale  spessore. 

E  siccome  il  carbone  è  gettato  nella  storta 
forizzontalraente  lo  strato  dì  carbone  ò  di  una 
[•perfetta  regolarità.  La  pritna  \mvie  della  ca- 
rica è  gettata  nel  fondo    della    storta,    e    lo 


strato  \^iene  formandosi  man  mano  proceden- 
do verso  la  testa  della  storta. 

Tutto  questo  lavoro  non  richiede  che  un 
tempo  mollo  limitatissimo,  lo  stesso  constatai 
che  per  la  (caricazione  di  una  stoi-ta  non  si 
impiegano  più  di  13  secondi,  ed  in  sette*  se 
condi  l'apparecchio  è  pronto  per  una  nuova 
operazione  :  di  guisa  che  tre  storte,  poste  sulla 
stessa  linea  orizzontale,  possono  essere  cari- 
cate in  meno  di  un  mìiuito.  Tutto  il  lavoro 
viene  regolato  da  un  solo  operaio  ed  è  cosi 
semplice  che  la  macchina  può  essere  affi- 
data con  tutta  tranqtiillità  al  personale  delle 
sale  forni  attualmente  in  servizio* 

Come  sì  abbia  a  portare  la  tna<HdjÌTm  nei 
sensi  orizzontali  e  verticali  lo  si  l'ili-va  dagli 
uniti  disegni. 

Per  la  carica  di  una  storia  di  l\  metri  la 
granfie  ruuta  d**ve  fjiri»  *J(H>  giri  pi*r  niiniitn. 
ed  il  carlione  allora  ha  ima  velocita  di  t>2ó 
a  650  m.  per  minuto. 

1  vani  iggi  della  nuova  nuu'chìna  sono 
cosi  evidenti,  che  come  il  raccoglitore-efitin' 
tor'c  del  coke,  anche  essa  i>rendei'à  lo  stesso 
sviliqqjo. 

Già  vari  ingegneri  gazisti.che  ebbero raui 
pò  di  veder  funzionare  questa  marchìrm,  ri- 
masero meravigliati  del  suo  funzionamentu  e 
dei  risultati  ottenuti.  Lo  strato  di  (^arbone 
messo  nella  storta  quantunque  con  tanta  cele- 
ì'ita,  è  di  si)essoi'e  iniitorme,  e  roperazione  per 
mette  di  esser  controllata  (pianto  si  vuole: giac- 
ché la  velocità  è  t^le  che  i  primi  prodotti 
delbi  distillazioue  non  possono  formarsi  che 
quando  la  storta  sia  ben  eli i usa. 

La  nuova  macchina  del  De  Brouw4'r  me- 
rita tutta  la  nostra  attenzione  :  dato  il  suo 
costo  essa  può  esser  adottata  anche  nelle  of- 
ficine di  limitat^i  importanza.  Oltre  che  por- 
tai'e  una  diminuzione  nel  lavoro  degli  operai, 
porta  pure  un  sensibilissimo  ris|)arniio  nelle 
spese  di  mano  d'opera. 

P.  BuLsnrs 


Il  costo  dei  &m\  sìstmi  li 


Dal  Gas  Teeniker 

Il  nostro  secolo,  detto  il  secolo  dell' eli-r- 
tricità,  presenta  ancora  molti  altri  sistemi  di 
illuminazione,  oltre  a  quello  olettrit*o. 

Non  è  detto  con  ciò,  ch«^  per  chiamai'e 
cosi  un  se(*olo,  tutto  deva  necessariamente 
accadere  per  mezzo  deirelettricità  ;  ma  solo 
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che  questa  forma  di  energia  non  ha  ancora 
prodotto  la  sua  quota  nella  tecnica  dell'illu- 
minazione, come  per  esempio  il  gaz,  e  forse 
non  la  produrrà. 

Noi  non  vogliamo  raccontar  qui  i  danni 
od  i  vantaggi  della  luce  eletirica,  poiché 
sono  conosciuti  abbastanza,  ma  solo  calco 
lare  ed  esporre  chiaramente  i  punti  finanzia- 
riamente più  importanti,  e  poi  indicare  in 
che  consistono  i  difetti  deir  illuminazione  e- 
lettrica  in  generale, 

Naturalmente  non  possiamo  aver  riguardo 
a  tutte  le  proporzioni  e  dobbiamo  attenerci 
assolutamente  ai  prezzi  di  una  grande  città. 
Del  resto  non  si  dimentichi  che  ogni  sistema 
di  illuminazione  ha  i  suoi  vantaggi  ed  i  suoi 
danni,  e  quindi  non  si  può  dire  con  certezza 
di  nessuno  che  esso  tenga  il  primo  posto  ma 
che  nella  scelta  di  un  sistema  si  devono  con- 
trappcsare con  ogni  cura  i  vantaggi  e  i  danni. 

Il  più  potente  fattore  è  il  costo,  come  si 
disse  ;  eppure  non  si  deve  sempre  giudicare 
dal  solo  punto  di  vista  finanziario  ;  poiché 
spesso  più  tardi  si  dimostrano  certe  proprietà 
di  un  sistema  di  illuminazione  che  forse  di 
primo  acchito  non  emergono. 

Pei*  il  paragone  critico  dei  diversi  metodi 
di  illuminazione  ci  varremo  deirilluminazione 
a  gaz,  deirelettrica,  della  luce  di  acetilene, 
di  quella  del  petrolio,  nelle  varie  loro  maniere. 

Il  consumo  di  materiale  combustibile  re- 
lativamente all'energia,  sta  nei  rapporti  se- 
guenti : 

Forza  della  loca  in  candela  normali     Consnmo  all'ora 

Incandesi'enza  elettrica  IG                   50  Watt 

Luce  elettrica  ad  arco  (JOO  ìWO  Watt 

Gaz  luce  ibeccnccio  a  taglio)  30  -100  Litri  di  gu  loca 

»          (ad  incandescenza)  50  100    »            » 

Acetilene  60                   40    »     d'acetilene 

Petrolio  25                   0.1   »     di  petrolio 

Incandescenza  a  petrolio  40  0.05  »           » 

Il  consumo  per  ot»ni  candela  normale  ascende  : 

Colla  incandescenza  elettrica  a    3.2  Watt 

»       Luce  elettrica  ad  arco  »     0.5  Watt 

Col  Gaz  luce  (beccuccio  a  taglio)  »  13.3  Litri  di  gaz 

»           »         (ad  incandescenza)  »     2  »       » 

y>     l'Acetilene  »     0.67  d'acetilene 

»     Petrolio  »     0.004  »  di  petrolio 

*     l'Incandescenza  a  petrolio  »     0.00125    »  » 

Basiamo  i  nostri  calcoli  sui  seguenti  prezzi 
medii  : 

Elettricità,  1  Kilowat-ora,  4;')  Kr.  ;  Gaz 
luce,  1  metro  cubo,  10  Kr.  ;  Acetilene,  1  li- 
tro, 0.1  Kr.  ;  Petrolio,  1  litro,  16  Kr. 

Il  prezzo  di  costo  per  100  candele  all'ora 


ascende  :  coirincandescenza  elettrica,  a  14.4 
Kr.  ;  colla  luce  elettrica  ad  arco,  a  2.25  Kr. 
col  Gaz  a  beccuccio,  a  13.3  Kr.  ;  col  Gaz  ad 
incandescenza,  a  2  Kr.  ;  coli'  acetilene,  a  6.7 
Kr.;  col  Petrolio,  a  6,4  K.;  coirincandescenza  a 
petrolio,  a  2  Kr. 

Da  ciò  segue  che  T  incandescenza  elettrica 
costa  quasi  quanto  il  Gaz  a  beccuccio,  e  l'e- 
lettrica ad  arco  quasi  quanto  il  gaz  ad  in- 
candescenza. 

Se  dunque  si  vuol  ottenere  un  tale  risul- 
tato la  lampada  ad  arco  dev'essere  costruita 
in  modo  che  essa  possa  dare  sempre  circa 
50  candele  normali. 

La  nuova  lampada  di  Nerst  dell'  «  AU- 
gemeinen  Elektricitat-Gesellschaft  »  di  Ber- 
lino consuma  in  media  per  ogni  candela  nor- 
male circa  1.7  Watt,  e  quindi  per  100  can- 
dele ed  ore,  170  Watt-ore,  o  secondo  il  prezzo 
suddetto  della  corrente,  0.17  X  45  =  7.7 
Kr. 

Deriva  da  ciò,  che  questa  lampada  è  in 
certo  modo  un  che  di  mezzo  tra  la  lampada 
ad  incandescenza  e  quella  ad  arco,  come  si 
riconosce  anche  all'aspetto.  Potremmo  anche 
aggiungere  che  queste  lampade  sono  adatte 
specialmente  airilluminazione  di  piccole  sale. 
Alla  tensione  di  200  Volt  sono  appunto 
già  molto  in  u.so,  però  dobbiamo  far  osser- 
vare che,  appena  la  tensione  nella  rete  viene 
a  variare  di  un  solo  5  0[0,  com'è  per  esem- 
pio nel  principio  di  un  impianto  che  abbia 
una  sola  rete  per  la  forza  e  per  la  luce,  si 
riscontra  il  difetto  della  nuova  lampada,  in- 
quantochò  il  mezzo  di  inesistenza  applicato 
alla  nuova  lampada  si  abbruccia  troppo  fa- 
cilmente. Questo  dovrebbe,  per  quanto  pos- 
sibile, venir  sollevato  per  mezzo  di  ostacoli 
separati,  e  ciò  porterà  subito  una  miglioria 
a  questa  lampada. 

Relativamente  all'  acetilene,  che  sembra 
assai  a  buon  mercato,  è  indispensabile  far 
osservare  il  gran  pericolo  di  esplosione  che 
presenta.  Per  esempio  è  proibito  dalla  polizia 
in  molti  comuni  della  Germania  di  far  da  sé 
l'introduzione  nelle  case,  ed  il  permesso  viene 
dato  soltanto  quando,  a  tale  scopo  si  eriga 
un  piccolo  fabbricato  speciale.  Inoltre  è  ine- 
vitabile lo  spiacevole  odore  del  Gaz.  Senza 
dubbio  l'acetilene  ha  la  prerogativa  sulla 
luce  Auer,  della  sua  indipendenza,  giacché 
ognuno  si  può  procurare  questa  specie  di 
illuminazione  senza  grande  spesa.  Quantunque 
in  molte  case  private  venga  ancora  usato  il 
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petrolio,  si  può  dire  con  sicurezza  che 
rofrli  anni  ipiesta  luce  diverrà  sempre  più 
rara. 

Per  diniostiare  le  suddette  differenze,  ecco 


una  tabella  coi  prezzi  dei  vari  modi  d' illu- 
niiuazione,  che  il  prof.  0'  Lumner  pubbli- 
cava nel  giornale  :  «  Elektrotechnischen  Zeit- 
«ehrift  »  in  data  28  agosto  e  4  settembre  1902: 


Gaz  (incandescenza) 1000  1.  ^= 

Incandescenza  a  petrolio 1(XK>  g  =: 

Lampada  Bromer  , 1000  W,  oi 

Lnnipada  ad  arco  scjiza  campana   ,     *  1000    »     « 

Incandescenza  ad  acetilene HX»0  l,  zz: 

Petrolio. lOai  g  = 

Incandescenza  a  spìrito 1000  g  = 

Luce  art  arco  con  cainpana     ....  1000  W.  o 

Lampada  Nerst 10<X)     » 

Lampada  incandescente  comune.     ,     ,  1000     • 

Luce  acetilene ,     .     .     .  ItXNJ  l.  = 

Luce  a  gaz  (beccuccio  rotondo)  .     .     .  lOCHJ  »  = 

.  1000  »  = 


Luce  a  gaz  (beccuccio  a  taglio)  .     . 

Da  notarsi.  —  Nel  *  Giornale  Stfhilling 
per  ilUnniuazione  a  Gaz  e  provvedimento  di 
acqua,  ntd  N.  40:  Il  consumo  della  luce  del 


prexzo  del  mat<Tbile 

forxa  tMìtL  luc« 

consumo 

0.13 

2.  1. 

0.026 

0.23 

1.3  g 

0.03 

ra         O.óO 

0.4  W.  ora 
0.6    .       . 

0.02 
0.03 

0.50 

1.0 

0.05 

l.óO 

0.4  1. 

O.CMJ 

o.2;j 

a.o  g 

0.07 

0.30 

2.5  jr 

O.Oll 

ra          0..=i0 

1.4  W.  ora 

0.07 

O.itO 

2.0 

O.IO 

0.50 

2.8 

0.14 

1,50 

1.0  1. 

0.15 

0.13 

10.0  . 

0.13 

0.13 

17.0  . 

0.21 

Gaz  è  tuttal  più  di  L71  fier  Candela  Hetfner 
per  ora,  cosi  che  si  hanno  cjuestc  cifre  di 
comparazione  per  1  Candela  Ilcffuere  per  ora. 


Iticandesceoza  a  gaz  per  grandi  città 1<X)0  L 

»  »       pei^  piccole  ritta     ,     .     .     .  ITMX)  » 

Luce  forte  a  beccucciu  *     . 1000  * 

Lampada  Lukas KHM)  . 

Lampada  Hulas .  bH)u  > 

Luce  Millennio .  UMM}  . 


fi  Ili  a  ti- ri  il 

e       rnnsoiiit» 

s(i#*sn 

0.1:5 

1.7  1. 

0.022 

O.IH 

1.7  . 

0,0:;  1 

0.16 

1.5  . 

0.024 

0.1  e. 

1.1  . 

0.018 

0.16 

0.9  » 

0.017) 

0.16 

0.H  . 

0,013 

NnoTo  sislfiina  di  illmiiiazioDe  0i\u  e  privata 

con  Gaz  di  Benzina 

Traendo  profitto  dalla  i>roprtetà  che  ha  la 
benzina  di  evaporarsi  a  freddo  la  Ditta  Iiig. 
E.  Biscaldi  e  G.  Golietti  di  Torino,  Via  Beda- 
ni, 2,  ha  costruiti  dr'gli  appareechi  molto  sciu- 
plicì  coi  quali  si  compie  detta  e  vaporizza- 
zione e  si  trasforma  la  benzina  in  gaz  com- 
bustibile che  ha  tutte  le  [jroprictA  del  gaz  or- 
dinario di  carbone. 

Gli  apparecchi  principali  sono  il  carbura- 
tore ed  il  coDìpressore. 

Il  Cftrbttnttorc  *^  rapparccchio  destinato  a 
convertire  Tarla  proveniente  dal  compressore 
in  gaz. 

Il  compressore  è  rapparccchio  destinato  a 
fornire  l'aria  compressa  al  carburatore. 

Gli  apparecchi  sono  semplicissimi,  silen- 
ziosi, sicuri»  non  richiedoivo  j>ersona  pratica 
speciale,  né  hanno  bisogno  di  nessuna  sorve- 
glianza durante  il  funzionamento.  Gli  appa- 
recchi sono  autoregolatori  seìt::((  (jajOf)n'frn^ 
si  prestano  perciò  per  il  servizio  d'illumina- 
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zione  pubblica  e  privata,  dove  il  consumo  va- 
ria ad  ogni  istante. 

Il  non  avere  gazometro  è  una  proprietà  es- 
senziale di  questi  apparecchi,  perchè  è  asso- 
lutamente eliminato  il  pericolo  di  scoppio  e 
nello  stesso  tempo  è  evitata  la  spesa  ingente 
che  importa  la  costruzione  di  un  gazometro 
della  capacità  di  alcune  centinaia  di  m.  e. 

La  ditta  costruisce  tipi  di  diverse  gran- 
dezze. 

Dai  più  piccoli  che  portano  20  fiamme  da 
25  candele  ai  più  grandi  che  portano  150 
fiamme  ;  per  un  numero  maggiore  di  fiamme 
si  mettono  gli  apparecchi  in  serie.  Si  ottiene 
cosi  il  vantaggio  che  in  caso  di  riparazioni 
non  si  è  obbligati  di  sospendere  totalmente 
il  servizio  del  gaz. 

Per  r  installazione  di  questi  apparecchi 
non  si  richiede  nessuno  locale  speciale  ma 
qualsiasi  ambiente  è  adattabile. 

Per  gli  impianti  di  ville  o  stabilimenti  si  pos- 
sono installare  gli  apparecchi  anche  in  locali 
abitati  perchè  non  mandano  odore  nò  fanno 
il  minimo  rumore. 

Il  gaz  serve  come  il  gaz  di  carbone  per 
luce  colle  reticelle,  per  ìùscaldamen/o  e  cu 
Cina  cogli  ordinari  fornelli,  per  bruciapelo  di 
tessuti  e  filati.  Brucia  in  modo  perfetto  tanto 
nei  becchi  che  nelle  fornacelle  con  fiamma 
molto  ossigenata  e  perciò  molto  calorifica. 

La  luce  è  bianchissima  vivissima  e  co- 
stante. 

Il  consumo  del  gaz  e  quindi  il  costo  del 
gaz  è  assai  ridotto. 

Coi  prezzi  attuali  della  benzina  (in  Italia 
abbiamo  48  cent,  di  dogana)  un  metro  cubo 
costa  20  cent. 

Con  un  metro  cubo  si  possono  tenere  ac- 
cese per  un'ora  10  fiamme  da  circa  30  can- 
dele. 

Sono  già  in  funzione  alcune  centinaia  di 
apparecchi  di  tutte  le  grandezze. 

Cogli  ultimi  perfezionamenti  portati  alle 
macchine  la  ditta  sopradetta  si  trova  in  grado 
di  costruire  impianti  centrali  di  paesi  e  citta- 
delle, che  non  possono  per  la  troppo  ingente 
spesa  fare  impianti  a  gaz  di  carbone. 

In  questi  ultimi  tempi  fu  fatto  un  impianto 
centrale  al  comune  di  Montebeccaria  (Pavia). 

Questo  Comune  dopo  aver  studiato  ed  e- 
saminati  tutti  i  vari  progetti  di  acetilene 
presentati,  prescelse  il  sistema  a  gaz  di  ben- 
zina. 

Con  una  spesa  pi(*colissima  potè  fare    un 


impianto  capace  di  250  fiamme,  ed  ora  vende 
il  gaz  ai  privati,  misurandolo  con  contatori, 
ricavando  degli  utili  reali,  e  nello  stesso  tem- 
po portando  a  tutti  gli  abitanti  quei  vantaggi 
e  quella  comodità  che  reca  V  uso  del  gaz. 


AFFAREGGHIO  FEfi  LA  FROBOZIONE  BELL'OSSIfiEHO 

La  produzione  dell' ossigeno  avviene  per 
la  reazione  di  Saubert,  onilite  ed  acqua: 

Na*  0*  -r  H*  0  =  2  Na  OH  -f  0,  ossi- 
geno libero. 

Il  sig.  Sabatier,  ingegnere  costruttore,  ha 
costruito  un  apparecchio  che  ci  sembra  più 
pratico  e  che  il  dott.  Picqué  della  Società  di 
Medicina  in  Parigi  adopera  nel  siio  padiglio- 
ne di  chirurgia  di  Sant'Anna. 

Si  compone  di  un  doppio  recipiente  di 
rame  basato  sul  principio  delle  lampade  ad 
acetilene,  ma  che  porta  di  più  una  bottiglia- 
lavatoio  di  un  genere  speciale  e  che  merita 
d'esser  osservata. 

Questa  disposizione  nuova,  permette  all'ac- 
qua d'entrare  goccia  a  goccia  su  uno  dei  bloc- 
chi d'onilite,  precedentemente  disponti  al  fondo 
del  vaso  inferiore  ;  l'ossigeno  si  libera,  passa 
in  una  bottiglia-lavatoio  collocata  nella  parte 
superiore  dell'apparecchio,  e  può  tosto  essere 
assorbito  dal  malato. 


L'apparecchio  dell'  ing.  Sabatier  è  sempli- 


cissimo. 


I,  Es80  dà  un  gaz  ehiniicameiitc  puro^  coii- 
trariariieiite  all'  ossigeno  couiiiiio  <Il*1  coui- 
mercio. 

IL  È  facile  a  pulirsi  e  si    tiasporfa   age 
voi  IO  ente. 

UL  Funziona  in  pochi  iiiìnuti, 

IV.  Il  prezzo  di  consumo  è  minimo  di  tre 
centesimi  al  litro  (secondo  le  i)ryve  del  sud- 
detto Dott.  Pieqaó  ueirospedale  di  S.  Anna 
in  Parigi). 

jtfC  mt^<.  • ':!  ^'i  ^'^  ^^i  y^  i^*^  ^k^  ^*!l  2-'^  ù^^  2'<.  *-^  ^'i  ^%  j|& 
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MUNICIPALIZZAZIONE 

I  SmTlZI  PIIEIIGI  MimiCIPUIZZiTI 

La  (hizzi'f/a  iffìrittle  puhhlira  la.  legge 
suirassujizìone  diretta  ilei  pul>hliri  servizi  da 
parte  dei  Conimii. 

Durante  la  discussione  dinanzi  ai  due  ra- 
mi del  Parianieiito,  1  clenro  dei  servizi  che 
possono  essere  municipalizzati  dai  Comuni, 
subì  qualche  vaiiantc,  risultando  il  seguente 
che  riproduciamo  : 

l.  Costruzione  di  acquedotti  e  lontane  e 
distribuzione  di  acqua  potabile  ;  :i*  Impiajito 
ed  esercizio  dell'  illuminazione  pul)blica  e  pri- 
vata ;  3,  Costruzione  di  fognature  cil  utilizza- 
zione delle  materie  terlilizzauti  ;  4,  Custi'uzio- 
iie  ed  esercizio  di  tramvie,  a  trazione  animale 
0  meccanica  ;  ò.  Costiuzioiic  vii  esercìzio  di 
reti  leietonicne  nel  Lcrnioiio  comunale;  ti,  Im- 
piHUtu  eU  esercizio  ai  laiiuacie;  7,  hettezzii 
puoUJica  e  sgombero  di  immondizie  dalle  ca- 
30  ;  ».  irasportt  tunebri  amdie  con  diritto  di 
privativa,  uccetiuali  i  trasponi  dei  soci  di 
congregazioni,  eonlrali'rniic  ed  altre  associa- 
ziotii  ro.stiiuiLe  a  lat  une  e  nconost^iulc  come 
enti  morali  ;  vi.  Cusuaizioue  ed  esercizio  di 
moliui  e  di  lorni  normali  ;  lU.  Costruzione  ed 
esercizio  di  stabilimenù  per  la  macellazione, 
anche  con  diritto  di  privativa;  11,  Costruzio- 
ne ed  eseix'izio  di  mercati  pubblici,  anche 
con  diritto  di  privativa  ;  12,  Costruzione  ed 
esercizio  di  bagni  e  lavatoi  pubblici  ;  15.  Fab- 
brica e  vendita  del  ghiaccio;  14.  Costruzione 
ed  esercizio  di  asili  notturni  ;  15.  Impianto  ed 
esercizio  di  omnibus,  automobili  e  di  ogni  al- 
ti'o  mezzo  diretto  a  provvedere  alle  pubt)liche 
comunicazioni  ;  Ili.  rroduzione  distribuzione  di 
tbi-za  motrice  idraulica  ed  elettrica  e  costru- 
zione degli  impiauti  relativi;  17.  rubbliche 
affissioni  anche  con  diritto  di  privativa,    ec- 


cettuandone sempre  i  manifesti  elettorali  e 
gli  atti  della  pubblica  autorità;  18.  Essicatoi 
di  granoturco  e  relativi  depositi;  19.  Stabili- 
menti e  relativa  vendita  di  semenzai  e  vivai 
di  viti  ed  altre  piante  arboiee  e  fruttifere. 

Sì' 

II  ragolamento  della  legge  siila  mniicipalizzazioiie 

Il  5  aprile  venne  firmato  il  decreto  che 
istituisce  la  Commissione  incaricata  di  prepa- 
rare i  regolamenti  por  T  applicazione  della 
legge  sulla  munitnpalizzazione.  Essa  è  com- 
posta di  Finali  presidente»  dei  senatori  Lue* 
chini  Giovanni,  Lucchini  Edoardo  e  Rossi  ;  dei 
deputati  Falce,  Fusinaftj,  Bertetti,  Majorana, 
Crespi,  Rorciani  ;  did  consigliere  di  Shito  De 
Oupis;  del  dii'cttore  cronepale  de^di  aftari  ci- 
vili interni  Schanzer  ;  del  consi«::liere  d'ap- 
pello ]\Iosi*a  ;  del  cjipo  divisione  al  ministero 
del  Trsnru  C ■creso la. 


RIVISTA  COMMERCIALE 

Società  del  gaz  a  Ferrara  —  L'assem- 
blea ordinai'iii  della  Socieln  ferrarese  per  la 
industria  del  g.'iz  ed  aftìni,  tlopo  av^'n*  appro- 
vato il  l>ilancin  deiresercizio  scorso,  ha  rie- 
lelto  i  nii^mbri  componenti  il  vciTliid  Consi- 
glio. 

A  sindaci  effettivi  furono  cbati  il  si^nior 
AiluroKichi,  in.i;\  AntonioTreiiJinìe  Luigi  Pisa. 


Società  Italiana  dell*  industria  del 
Gaz  Milano  —  Nella  sede  soriale,  in  via 
Cusaui,  5,  si  tenne  FAssemblea  di  questa  8o- 

cietì\  (capitale  versato  L.  l*,r>r*0.iHX))'  Presenti 
'20  azionisti  rap{U'cscnULnti  4121  azioni;  pre 
siede  va  il  sig.  Alberto  Vonwiller.  11  bilancio 
deU'csci'cìzio  VJi}2j  si  i-hiuse  con  un  utile  di 
lire  445,103.7 L  11  Consiglio  d'amminisiraziurie 
propose,  e  TAssemblca  approvò,  un  dividen- 
do di  lii'e  80  per  ciascuna  delle  5000  azioni 
del  Ca[)itale  sociale  e  di  assegnare  alla  ri- 
serva L,  25,000,  Il  pagamento  del  dividendo 
dedotte  lire  30  già  pagate,  viene  effettuato 
col  L  maggio. 


i  GAZOHETllfl  fr'ShSToSS 


asca 
^4wcr*v,   1.XJO..I  Lu^ione 

inglese,  compteio,    usato,  in  ottimo  stato»  da 
vendersi  o  collocarsi  a  tortai t,  tenuta  garantita. 
Materiale  inglese,  teste,  barilletti^  tubi,  lorni, 
a  sette  Ritorte. 
E.  U.  Tofani  -  2-U  Via  P.  Reale  -  Genova 
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SOCIETÀ  ANGLO-ROMANA 

PBB  Zi'  ZXAUMZVASZOVE  DZ  SOXA 

Fer6rt/e  (leir Asseniblea  Generale  Ordinaria  e  Straordi- 
naria degli  Azionici  fi  del  23  Marzo  190S, 

A  richiesta  dol  sij^.  comm.  Carlo  Pouchain  Gerente 
della  Società  doiuìcilinto  in  Kotna  via  Poli,  14. 

10  Dottor  Marzio  Ambrosi  Tommasi  Notaro  ecc. 
alle  ore  14  e  mezza  di  questo  giorno  23  marzo  1903, 
mi  sono  recato  nella  Sede  della  Società,  Anglo-Roma- 
na per  la  illuminazione  di  Roma  col  gaz  ed  altri  si- 
stemi, posta  in  via  Poli,  n.  14  p.  p.  per  assistere  alla 
Assemblea  generale  ordinaria  e  straordinaria  degli  A- 
zionisti,  indotta  per  oggi  in  seconda  convocazione 
come  da  avviso  pubblicato  nella  Gazzella  Ufficiale  del 
Hegìw  e  noi  Times  giornale  di  Londra,  giusta  il  mio 
verbale  del  21  corrente. 

Ivi  giunto,  assistito  da  testimoni  abili  a  forma  di 
legge,  ho  trovato  presenti  : 

11  sig.  comm.  Stanislao  Cannizzaro,  Senatore  del 
Regno,  Presidente  del  Consiglio  di  vigilanza  ; 

I  Consiglieri  :  Sig.  comm.  Bernardo  Blumenstihl  — - 
sig.  comm.  Alessandro  Centuriiii  —  sig.  comm.  Ro- 
berto Varvaro  —  sig.  comm.  prof.  G.  B.  Favero  — 
sig.  cav.  iiig.  Lorenzo  Allievi  —  sig.  ing.  Anatolio 
Foiret  ; 

I  Sindaci  :  Sig.  Ugo  Rùfìfoni  —  sig.  cav.  Luigi 
Carra  —  sig.  comm.  avv.  Luigi  Bonghi  ; 

II  Gerente  :  sig.  coinin.  Carlo  Pouchain  ; 

e  vari  Azionisti  dei  quali  si  allega  l'elenco  Lett.  A. 

A  forma  delTart.  32  dello  Statuto  assume  la  Pre- 
sidenza (ieirAssenii)lea  il  sig.  comm.  Stanislao  Can- 
nizzaro PresidiMite  tlel  Cinisiglio  di  Vigilanza,  il  quale 
nomina  me  Notaro  a  Segretario  deirAssemblea. 

Dall'elenco  degli  azionisti  come  sopra  allegato  e 
che  è  stato  n'datto  in  mia  presenza,  risulta  che  sono 
intervenuti  n.  (il  Azionisti,  di  (|uelli  che  hanno  depo- 
sitato le  loro  azioni  a  forma  doll'art.  28  dello  Statuto, 
rappresentanti  n.  UOTG  azioni  aventi  diritto  a  voti 
27in  ;  e  perciò  il  signor  Presidente,  trattandosi  di  se- 
conda convocazione  dichiara  rAsseml)lea  legalmente 
costituita,  a  senso  dell'art.  31  dolio  Statuto. 

Il  sig.  Presidente  espone  che  i>er  mancanza  di  nu- 
mero legale  non  potò  tenersi  l'Assemblea  indetta  per 
il  21  corrente,  ed  invita  l'Assemblea  a  deliberare  il  se- 
guente ordine  del  giorno  : 

Parte  ordinaria  : 

I.  Approvazione  del  verbale  della  seduta  prece- 
dente. 

II.  Relazione  del  Gerente,  del  Consiglio  di  Vigi- 
lanza e  dei  Sindaci. 

III.  Discussione  e  votazione  sui  conti  e  sul  bi- 
lancio. 

IV.  Fissazione  della  somma  al  fondo  di  riserva  e 
del  dividendo. 

V.  Nomina  di  tre  sindaci  e  due  supplenti. 

Parte  Straordinaria  : 

VL  P^missiono  dì  obbligazioni. 

VIL  Doliborazione  sulla  proposta  del  Consiglio  di 
vigilanza  in  ordine  agli  articoli  10  e  20  dello  Sta- 
tuto« 


Su  proposta  dell'Azionista  comm.  avv.  E.  Sciftloia 
l'Assemblea  ad  unanimità  ritiene  per  letto  ed  appro- 
vato il  verbale  della  seduta  precedente. 

Il  sig.  Gerente  legge  la  sua  relazione  sia  per  la 
parte  ordinaria  che  per  la  straordinaria  delP ordine  del 
giorno  ;  e  cosi  ancora  il  Presidente  per  la  relazione 
del  Consiglio  di  Vigilanza  ed  il  Sindaco  sig.  Ugo 
Ruffoni  per  la  Relazione  del  Collegio  dei  Sindaci. 

L'Azionista  sig.  Morani  propone  che  si  dia  per 
letto  il  bilancio,  essendo  stato  distribuito  a  stampa  a- 
gli  inter>'enuti. 

D  sig.  Presidente  mette  ai  voti  tale  proposta  che 
viene  approvata  dall* Assemblea  ad  unanimità. 

Aperta  la  discussione  sol  bilancio,  nessuno  ha  do- 
mandato la  parola,  quindi  il  Presidente  pone  ai  voti 
r approvazione  dei  conti  e  del  bilancio  dell*  esercizio 
1902. 

L'Assembla,  dopo  prova  e  controprova,  Papprova 
ad  unanimità,  astendosi  il  Consiglio  di  Vigilanza  ed  il 
Gerente. 

Quindi  il  Presidente  pone  ai  voti  il  collocamento 
al  fondo  di  riserva  della  somma  di  L.  115294.  Dopo 
prova  e  controprova  è  approvato  dall* Assemblea  ad 
unanimità. 

Pone  ai  voti  di  lassare  in  L.  45  per  azione  V  am- 
montare del  cupone  n.  62  pagabile  il  15  Aprile  pros- 
simo. Anche  questa  proposta  viene  approvata  ad  una- 
nimità dall'Assemblea  dopo  prova  e  controprova. 

Dovendosi  procedere  alla  nomina  di  tre  sindaci  e 
due  supplenti  l'Azionista  comm.  avv.  Enrico  Scialoia 
propone  di  rimettere  questa  votazione  a  dopo  discussa 
la  parte  straordinaria  dell'  Ordine  del  giorno  ;  tale  pro- 
posta, messa  ai  voti  dal  sig.  Presidente,  viene  appro- 
vata all'  unanimità. 

Passando  quindi  alla  discussione  della  parte  stra- 
ordinaria dell'ordine  del  giorno  s'  incomincia  dal  nu- 
mero (j  ;  Immissione  di  obbligazioni.  Il  sig.  Presidente 
apre  la  discussione  sulla  seguente  proposta  contenuta 
nella  Relazione  del  Gerente  (  Vedi  delazione  del  Ge- 
rente}. 

L'azionista  sig.  avv.  prof.  Vivante  domanda  In  pa- 
rola ed  ottenutala  dal  sig.  Presidente,  fa  osservare  che 
la  emissione  delle  obbligazioni  deve  farsi  dal  Gerente 
e  non  dal  Consiglio,  il  quale  per  le  sue  attribuzioni 
dove  solo  vigilare  l'operato  del  Gerente;  e  quindi  Pau- 
torizzazione  dell'Assemblea  deve  essere  data  al  solo 
Gerente. 

Propone  quindi  che  il  secondo  comma  ^della  deli- 
berazione venga  modificato  nel  senso  che  PAssemblea 
autorizzi  il  solo  Gerente  ad  operare  la  emissione 
delle  obbligazioni,  a  seconda  dei  bisogni  dell' azienda 
sociale.  Tanto  il  Presidente  che  il  Gerente  riconosco- 
no giusta  l'osservazione  del  sig.  prof.  Vivante  ;  e  nes- 
sun altro  donìandando  la  parola  pone  ai  voti  la  deli- 
berazione cosi  modiiicata  : 

«L'Assemblea  decide  la  creazione  di  10.000  obbli- 
«  gazioni  di  L.  500  ognuna,  portanti  un  interesse  non 
«superiore  al  4  e  1[2  0[0  all'anno,  netto  di  ogni  tassa 
«  presente  e  futura,  pagabile  semestralmente  il  1.  lu- 
«  glio  ed  il  1.  gennaio  di  ogni  anno,  e  rimborsabili 
«  per  estrazioni  annuali  fino  al  1929,  come  da  tabella 
«  da  inserirsi  su  ogni  titolo  unitamente  alle  altre  con- 
«  dizioni  del  prestito. 

«  Autorizza  il  Gerente  ad  operarne  la  emissione  a 
<  misura  del  bisogno  dell'Azienda  sociale* 


•  E  per  lo  prime   4000    obbligazioni    da  emettersi 

•  Tiell'aDTio  corrente  riserva  la  prefereuza  ai  sij^nori 
€  Aasionisti  che  le  Hottoscriverauno  e  dc  verseranno 
cramuiQQtare  nei  giorni  che    saranno    indicati   dalla 

•  Gerenza  mediante  pubblico  avviso  da  inserirsi  neUii 

•  Gazzetta  Ufficiale  ♦. 

L'Assemblea  dopo  prova  e  controprova  approva  la 
deliberazione  ad  nnanìtnitìV. 

Passando  al  comma  7  dtdr ordine  del  giorno  i  parte 
atraordinaria)  il  Gerente  «ì  assenta  dalla  sala  \  ed  il 
8ig.  Presidente  dà  lettura  all'Assemblea  della  relazio- 
ne del  Consiglio  di  Vigilanza  (Allegato  b)  sulla  pro- 
posta degli  azionisti  francesi  presentata  a  mezzo  del 
mg.  Juies  Hostand  amministratore  del  *  Credito  Ita- 
liano »  e  del  *  Comptoir  National  d'  Escompie  de  l*a* 
rìs»;  proposta  che  il  Consiglio  di  Vigilanza  ha  Bentlto 
il  dovere  di  far  sua,  —  di  conferire  cioè  alcomm.  Pou- 
cliaìn  una  speciale  indennità  sotto  forma  di  gratitìca- 
xionc,  non  inferiore  a  centomila  lire,  in  segno  di  gra- 
titudine alla  benemerente  opera  da  Lui  svolta  ili  *ib 
anni  di  assidua  e  costante  lavoro,  che  ha  fruttato  olla 
SocietÀ  Fattuale  sviluppo. 

Soggiunge  che  il  sig.  Kostand  si  è  scusato  di  non 
aver  potuto,  come  aveva  prestabilito,  presentare  di 
persona  questa  proposta,  ed  accenna  a  uun»erose  let- 
tere di  adesione  pervenute  :  le  quali  egli  tiene  a  di- 
sposizione del  r  Assemblea, 

11  eonim.  Palladini  propone  che  l'Assemblea  m  sr- 
gno  del  suo  vivo  compiacimento  dia  questo  voto  jier 
acclnnmzìone. 

Ma  il  Presidente  dichiara  clic  lo  Statuto  non  gli 
consente  tale  facollA  ;  e  deve  perciò  linntarst  a  nnd- 
lere  semplicemente  ai  voti  la  proposta.  La  quale  dopo 
prova  e  controprova  risuUa  api^rovata  ad  unanimità. 

L'esito  di  questa  votazione,  e  salutato  da  tutln 
r Assemblea  con  un  v  ibnmte  i"  prolungato  applauso  eil 
il  i*residente  dìeliìara  che  questa  soh'une  manifesta- 
zione sarà  esplicìtnincnte  ronsacrata  nel  verbale  nota- 
rile delbi  seduta. 

Esaurita  anche  la  parie  Hlniordinnria  di'lP  ordine 
del  giorin»,  il  sig.  Presideut*^  invita  rAsseiiildea  a  no- 
minare tre  sindaci  elettivi  e  due  supplenti^  con»e  al 
numero  u  dell'ordine  del  giorno. 

A  tal  uopo  nomina  a  scruuitori  i  signori  Arturo 
Beueivenga  ed  Ìl  sig.  liiovanni  Speehel,  come  rappre- 
sentanti Ili  maggior  iiumero  di  a/Joni. 

Fatto  r appello  nominale  degli  azionisti,  questi  man 
mano  che  vengono  chiamati,  hanno  deposto  in  appo- 
aita  urna  la  loro  scheda  sulla  quale  è  indicato  il  nu- 
mero dei  voti. 

Terminata  la  votazione  i  aignori    scrutatori   fanno 
lo  spoglio  delle  schede  che  risultano  in  numero  di  lU 
con  voti  ^libi  e  da  questo  spoglio  risultano  nominati 
e  perciò  proclamati  dal  sig.  Presidente  ; 
A  Sindaci  effettivi  i  signori  : 

UttV,  Luigi  Carlo  Carra  con  voti     22^9 
Ugo  Kuffoni  »  221)8 

Avv.  comm.  Luigi  Bonghi     »  2299 

A  supplenti  ì  signori  ; 

Enrico  J^Iauni  »  22^7 

Tommaso  And  re  olì  *  2297 

Schede  bianche  u.  2  con  voti  bb. 
I>opo  ciò  essendo  esaurito  l'ordine  del  giorno  il  sig. 


Presidente  dichiara  sciolta  P Assemblea  alle  ore  16   e 
mezza. 

Il  sig.  Presidente  consegna  a  me  Notaio  per  alle- 
gare al  presente  verbale  come  parte  integrante; 

I.  delazione  del  Gerente. 

IL  Kelazione  dei  Cojisiglio  di  Vigilanza. 

III.  Helazione  dei  Sindaci. 

IV.  Bilancio  dell'  Esercizio  1902. 

V.  Kelazioiie  speciale  del  Consiglio  di  Vigilanza, 
riguardante  Tari.  7  dell'ordine  del  giorno. 

Sopra  di  che  ecc. 

Atto  iirmato  ecc. 

Roma,  23  Marzo  1903. 

11  Presidente  —  f.o:  Stanislao  Cannizzaiio 
11  SegT.  ^  f.o:  Not.  Marzio  Ambrosi  Tommaso. 

Amtentbiea  UenertUe   Ordtimrin   e   Straordinaria   degli 
AzioniM  del  2a  Marm  tÙ03, 

Ptirtc  Urdùiaria  : 
iSiffnori  Azionisti, 

11  movimento  asceusioimle  nello  sviluppo  della  no- 
stra Azienda,  gÌ!\  dimot>tratoHÌ  negli  anni  precedenti, 
si  è  venuto  viepjnù  accentuando  nell*anno  1L>02,  del 
cui  esercizio  ««tamo  ora  a  rendervi  conto. 

Nella  esposizione  dei  particolari  e  dei  risultati  di 
questo  periodo  di  tempo,  trova  naturalmente  posto  il 
ragionare  dì  alcuni  nuovi  importanti  falUiri,  perPin- 
fhirnza  che  ebbero,  ed  avranno  anciie  in  ^futuro  t*ui 
nostri  ìnleretisi  —  e  quindi  sui  criteri  generali  infor- 
mutivi  della  non  tra  ge.ntione  ;  vogliamo  diri'  cioè,  delle 
agit  isiioni  operaie,  e  della  L<*gg«^  sulla  Municipalizza- 
zione dei  pubblÌL'ì  ser\iiì. 

Anche  nellji  iHtstrn  Azii'nda,  non  njant'o  urirsinnn  de- 
corso  la  rì|ircHlu/Jone  del  ffuomimo  delPjigitnzione  ope- 
raia, tfcbbene  il  modo  paterno  eoi  quale  noi  iraitannnoin 
ogni  tempo  il  no.niro  personale,  ci  desse  diritio  a  ri- 
tenere che  esso  sa  re  bt  Jesi  riftcrvato  immune  dal  con- 
tagio. MiMitre  dobbiiiuio  purlrtqqM»  convenire  che  le 
Jiosrre  speran/.É'  su  <|Uet+lo  punto  vennero  delude,  vo- 
giiamo  anche  aggiungere  per  la  verità,  che  tale  agi- 
tazione prcHso  di  noi  conj^ervò  sempre  un  carattere 
più  lem[ierato,  almeno  tu- Ibi  torma. 

Malgrado  cin%  anelie  netrjinno  precedente,  h\  no- 
stra Società  avesse  ujìglìorato  idquanio  i  salari  degli 
operai,  ci  risolvemmo  anche  nelPiumo  in  esame  a  lare 
delle  concessioni  maggiori^  e  tali  che  in  ben  poche  al- 
tre Aziende  si  riscontrano.  Siamo  però  giunti  air  estre- 
mo limite,  allo  scopo  supremo  di  evitare  un  doloroso 
conflitto  —  ne  potremmo  ulteriormente  eccedere  in 
questa  via. 

Un  altro  avvenimento  che  tocca  da  vicino  le  nostre 
industrie,  e  tutte  quelle  basate  su  concessioni  nmni 
cipali,  tu  r approvazione  del  disegno  di  l^egge  ìiulla 
municipiiliz/.azione  dei  puhhlici  servizi,  spt'cialmente 
per  la  parte  nella  quale  si  consacra  ìl  principio  delia 
t'acoUÀ  conferita  ai  Municipi  di  riscattare  le  conces^ 
sioni  esistenti. 

Era  naturale  che  dn  parte  nostra,  e  dei  nostri  col- 
leghi  delh*  diverse  partì  d"  Italia  —  pure  astenendoci 
scrupulosann*nte  dall'entrare  nella  discu.ssio ne  giuridi- 
ca del  merito  di  tale  prìncipiOf  si  esaminasse  con  o* 
gui  attenzione  la  nuova  situazione  fatta  ai  Coucessio^ 
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narii  dalle  disposizioni  per  revontuale  riscatto,  conte- 
nute nello  schema  sottoposto  alla  discussione  della  Ca- 
mera dei  Deputati. 

E  di  pubblica  ragione,  e  quindi  a  Voi  noto,  come 
una  consociazione  degli  interessati,  cui  avemmo  1'  o- 
nore  di  partecipare,  si  sia  adoperata  perchè  le  qui- 
stioni  connesse  ali* applicazione  deiraccennato  princi- 
pio di  Legge,  venissero  definite  possibilmente  nel  sen- 
so della  equità  e  del  diritto  comune,  che  era  stato  la 
base  delle  conressioni  e  pattuizioni  vigenti. 

E'  debito  di  giustizia  riconoscere  che  Governo  e 
Parlamento  accolsero  con  benevolenza  e  tennero  gran 
conto  delle  nostre  osservazioni  contenute  in  due  me- 
moriali a  stampa  —  il  che  è  dimostrato  dalla  redazio- 
ne definitiva  delKart.  25  della  Ijegge. 

Passiamo  ora  a  sottomettervi  i  risultati  dell*  eser- 
cizio delPanuo  19()2. 

luduwCrin  clt^l  vax  —  La  vendita  del  gaz  nel 
1902  si  riassume  in  metri  cubi  4.;345.5(>6  al  Comune  e 
me.  12.G78.f>9'5  ai  privati,  e  cosi  in  totale  in  metri  cubi 
17.024.2^)1,  con  aumento  sull'esercizio  precedente,  ri- 
spettivamente di  me.  172.()80,  di  me.  G76.8Ó3,  insieme 
di  me.  }SI9..VJ;{,  ossia   il  5.20  per  cento. 

In  riscontro  a  tale  aumento  di  vendita,  avemmo 
un  maggiore  impiego  per  distillazione  di  circa  2600 
tonnellate  di  carbon  fossile,  il  prezzo  medio  del  quale 
fu  inferiore  di  circa  L.  1,27  a  quello  deiresercizio  pre- 
cedente. Per  contro,  il  prezzo  della  mano  d'opera  di 
fabbricazione,  come  gii\  abbiamo  di  sopra  esposto,  fu 
tale  da  neutralizzare  in  gran  parte,  unitamente  alla 
maggiore  corrisposta  per  tasse,  gli  utili  della  mag- 
giore vendita. 

Al  iU  dicembre  1902  le  fiamme  pubbliche  somma- 
vano a  n.  9075  di  cui  H410  in  attività  e  6(>4  spente, 
con  aumento  sul  passato  esercizio  rispettivamente  di 
18.*J  su  quelli  in  attività,  di  4(5  sulle  spente  e  di  229  in 
totale. 

Erano  in  opera  alla  stessa  «lata  n.  195.*12  Contatori 
dì  ogni  calibro,  rappresentanti  144.042  fiamme,  con  au- 
mento di  l.'JiK)  Contatori  e  di  5185  fiamme.  Si  molli- 
I>licarono  in  ({uest'anno  le  installazioni  dei  forneletti 
(la  cucina,  il  cui  uso  si  va  ogni  giorno  più  esUMi- 
(lendo. 

Scarso  movimento  invece  vi  fu  nei  motori  a  gaz, 
il  cui  valore  è  quasi  invariato.  I  motori  a  gaz  in  fun- 
zione in  Roma  sommano  a  2U)  che  rappresentano  com- 
ples-?ivament(^  997  e  1(2  cavalli  di  forza.  Salvo  qual- 
che rara  eccezione,  essi  sono  tutti  proprietà  degli  u- 
tenti. 

Iiupiantainuìo  nel  1902  metri  G749  di  nuove  condut- 
ture, a  gaz,  con  la  erogazione  di  L.  31.902,47.  La  no- 
stra reti'  stradale  di  condutture  a  gaz  in  ghisa  misura 
ora  metri  233.811. 

Per  il  servizio  dei  privati  impiantammo  a  nostre 
spese  nciranno  : 

N.  1817  prese  stradali, 

»    1365  impianti  interni, 

»      419  impianti  con    contatori   a   pagamento 

anticipato, 
*      290  colonne  salienti. 
Al  31  dicembre  1902  ci  troviamo  cosi  di    avere    la 
proprietà  di  : 

N.  14554  prese  stradali,  di  cui  11404  in  attività, 
»      6843  impianti  interni,  di  cui  5556  in  atticità, 


N.    2160  impianti  con  Contatori  a   pagamento 
anticipato,  con  1818  in  funzione, 
»      1270  colonne  salienti,  tutte  in  attività. 

Per  questi  lavori  erogammo  la  somma  di  L.  317.013,44. 
Il  Bilancio  che  avete  8ott*oechio,  dimostra  il  valore  di 
ognuno  di  questi  gru()pi  al  31  Dicembre  1902,  risal- 
tante dalle  somme  spese,  sotto  deduzione  di  quelle  per- 
cepite per  manutenzione  e  rinnovazione  del  materiale 
stesso.  Il  residuo  in  L.  1.131.566,80  rappresenta  11  va- 
lore della  somuìa  immobiliRzata. 

Abbiamo  incominciato  in  una  delle  nostre  OflScine 
r  impianto  di  un  apparecchio  di  produnone  di  gai 
all'acqua,  spendendovi  nell'anno  decorso  una  prima 
somma  di  L.  76.483,75.  Questo  apparecchio  potrà  es- 
sere messo  in  funzione  fra  qualche  mese. 

Indnwtrla  dell*  elettricitik  —  Anche  In  que- 
sto ramo  della  nostra  Azienda  si  verificò  nell'anno  de- 
corso un  notevole  aumento  di  vendita,  come  risulta 
dalle  seguenti  notizie  : 


Energia  elettrica 

per  illuminazione 
per  trazione 
per  forza  motrice 
per  riscaldamento 

Totali 


Kilowatts  Tendati  auB.  dal  1801  in  Kw. 

3.060.837  420.082 

2.868.265  177.578 

2.914.609        1.095.746 

7.380  426 


8.851.091        1.693.832 


Notevole  è  sopratutto  T accrescimento  neir  impiego 
della  energia  elettrica  per  forza  motrice  :  ed  appunto 
ci  fu  dato  neiranno  1902  di  poter  stringere  contratti 
di  fornitura  di  energia  elettrica  con  quasi  tutti  gli  in- 
dustriali che  di  tale  impiego  hanno  necessitA. 

Sono  ora  in  locazione  presso  252  utenti  per  forza 
motrice  n.  1856  e  1(2  cavalli  elettrici,  cioè  94  utenti 
e  992  cavalli  elettrici  in  più  delPanno  precedente,  ol- 
tre ai  minuscoli  motorini,  ventilatori,  ecc.,  di  cui  si 
ignora  il  numero. 

Il  numero  di  lampade  elettriche  installate  al  31  di- 
cembre 1902  era  di:  1134  ad  arco,  148,318  ad  incan- 
descenza, formanti  cosi  un  totale  di  149.452  lampade 
di  ogni  calibro,  equivalenti  a  147.662  lampade  da  16 
candele,  dimostranti  un  incremento  di  20.605  lampade 
suir  anno  precedente. 

A  tale  anniento  nel  consumo  per  vari  scopi,  corri- 
spose naturalmente  l' accrescimento  del  numero  dei 
Trasformatori  e  dei  Contatori  e  V  estensione  della  no- 
stra n'te  di  conduttun»  elettriche. 

Sono  in  opera  al  31  dicembre  1902  : 

N.  605  Trasformatori  i  «li  cui  5()4  di  nostra  pro- 
prietà), con  aumento  di  71  suiraniio  precedente, 

N.   2853   Contatori,    con   aumento   di   453  sul- 
r  anno  precedente. 

£  la  nostra  rete  di  condutture  elettriche  sotter- 
ranee si  accrebbe  di  4 1^2  chilometri  di  condutture  pri- 
marie monofasi  e  trifasi  ad  alto  potenziale  e  di  6  1|2 
chilometri  di  condutture  secondarie  a  basso  potenziale. 
Sicché  la  nostra  rete  misura  al  81  dicembre  1902, 
metri  122.005  ad  alto  potenziale  e  metri  58.815  a  basso 
potenziale,  —  insieme  metri  178.820. 

A  provvedere  a  tali  nuovi  bisogni,  dovemmo  ero- 
gare nell'  anno  : 

L.  103.717,52  in  acquisto  di  trasformatori, 
w  102.663,23  »  di  contatori  elettrici, 

»  187.444,47  per  nuove  condutture  elettriche. 
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Spendemmo  poi  ; 

L.  472.123,32  prr  terminare  rimpiauto  di  Ti- 
voli, Allo  scopo  di  tramutare  in  eiiergifi  t»l<ìttr[ca  le 
nuove  forze,  idrauiiche  che  ci  ernvamo  assicurate  in 
quella  regione,  e, 

L.  613.1211,3*1  per  una  seeondrt  Hnefi  pvr  tni- 
smette  re  a  Hoium  In  rmova  ener';:ia  e  per  migliorare 
le  corKlixioiii  dell'  antica  tn\HmÌHsione,  Il  tutto  e  ben 
riuflcilo  e  funziona  egreg^ìamenle. 

Da  quanto  abbiamo  esposto  risulta  cbiaramc»nt6 
eh©  le  cireostanze  hanno  resa  necessaria  l'inimoliiliz- 
zaxtone  dì  *ìonime  rilernnti  ;  e  sor^e  quindi  il  bisogno 
di  proeurari?ene  delie  altre,  per  prnseg^uire,  neir  attun- 
sione  del  nostro  prog-rumma,  come  si  vedrà  me^^lìo 
nella  parte  di  questa  relazione  di  competenza  del!* As- 
semblea straordinaria. 

t%oiilri^  Olililln^iixioiil  4  €l|o^  —  Abbiamo  rim- 
bornato  nHIo  scorso  Direni bre  N.  23l>  Obijli^^^azìoni  da 
600  lire  del  nostro  prestito  4  01q,  sortejj;-<riate  il  1'*  Ot- 
tobre Idiyi^  ìli  L.  119.500.  Le  obbliga/Jonì  di  questo 
prestito  rimborsate  finora,  ascendono  cosi  a  N.  1707 
rappresetitantì  una  somma  di  L.  Hó;j.ri<J<>, 

Azioni  Korif^til  4*iii*ltiiro  ili  enli-io.  —  Ab- 
biamo conservato  senza  variazione  alcuna  b*  Azioni 
dì  quella  Società  che  possedevamo  T  anno  precedente. 
E  a  nostra  coimncenza  che  quella  industria  diviene 
o^i  triomo  più  p>rospera,  ciò  che  conferma  le  nostre 
previsioni. 

Conia  l*rofllii  <*  P4*rtiil<«.  —  L'  utile  del T eser- 
cizio 190l\  ilepurato  a  forma  dr*;;!'  Inventari  tiet;it  ar- 
ticoli drdla  Pianta  Stabile,  con  prudente  criterio,   pre- 
senta un  saldo  creditore  di  L.  1.855.703.65 
a  cui  va  agpnnto  il  nv^iiluo  del  HIOI, 
dopo   trlì    stanziatoenti   votati  (bilia 
Assemblea  del  b  marzo  VJ02  *        6.224,43 
si  ha  un  totale  dì                                         I^,   l.«*JL928,00 
In  cui  ripartizione,  a  fornia  dcH'art.  20 
dello  .Statuto  Sociale,  è  come  se^ue  ; 
ai    Sig:nori    Azionisti    5  OIq    sul    capi- 
tale                                  !..  700.000,^ 
85  010  del  resto         *  980.0l>l>,— 
lOOfO  al  fondn  di  riserva     »   115.2^4,— 
4  0iQ  al  Consiglio  di  vi- 

Kìlanza  *     4fi.l  17,01 

lOio  al  Gerente  *     ll.r>2!l,40 

ni  Signori  Sindaci  »       2.000,— 

I.H54.tlÌ1.01 


da  riportarsi  a  conto  nuovo  L.         6.987,07 

Sulla  somma  spettante  ai  Hij^norì  Azio- 
nisti in  L.  l.(),SO,(MXK,— 

vasi  rìcevelti^rr»  in  (Htobr*'  ultimo  h.  15 

per  Azione  cii»è  L.      4:>(KtKX>,— 

restano  a  dìstrihuìrsi  per  sahio  in  Aprile  " 

prossimo  L.  I,2<ì0.000,— 

e  cioè  Hrc  45  per  azione.  — ^— ^^— 

n  Fonilo  4ii   ni<«i4'rvii  che  era  di  Tit.  3JiH.S50,— 
fiì  troverà  porla to    con    li>  Hianziamente  di   scopra  |iro- 
postn  a  Lil.  3.727.141,—   rfmi|HJslo  rome  se^iuc  : 
Palazzo  didla  SocietA  in  vìa   Poli  Llt.  1.000.00(J,— 

Rendita  Italiana  3  li2  0|n  lit.   33.180 

a  1K),05,35  »        859,654,22 

Obblig:.  ferroviarie    sicule   4  OiO    oro 

N.  1.123  a  4¥J,0I  .        494.112,45 

Obblig.  tirrene  5  0|o  X-  ^»<KJ  a  UH,  93  *  404.037,50 
Obblig.  ferrovie  3  0|n  N.  1  J!I7  a  291 JH  .  4:J<ì.9W,IO 
Obbliif.  mediterranee   4  Oto    N.   1.0H5 

a  491 ,8«  •        533J>88.05 

Totale  Ut.  3J28. 492,32" 


con  un  supero  di  L.  1,MH,32. 


Vorrete  o.<;servare  che,  fra  i  titoli  del  fondo  di  ri- 
fterva^  non  (ij^urano  più  come  ne^ìi  anni  iirece<lenti 
la  Rt^ndita  italiana  5  010,  ne  le  Obbligazioni  Eccle«ia- 
sticbo.  Infntti,  credetnnio  utile  di  profittare  di  un  mo- 
mentn  iqiportuno  per  disfarcì  dì  questi  titoli,  rimpiaz- 
zandoli con  titoli  di  rendita  italiana  3  1|2  per  cento; 
—  ciò  che  riteniamo  sarà  da  Voi  approvato. 

I>er**ona1(^.  —  Al  Personale  tutto  della  SoeietA. 
è  dovuto  un  nim-ero  encomio  per  lo  zelo  con  cu»  dì- 
fi  impe^^n  a  le  sue  non  sempre  facili  luansionl. 

Conc-tiiili*nilo  la  parte  ordinaria  di  questa  Re- 
lazione, vi  proponiamo  ; 

1.  dì  approvare  i    Conti    ed    il    Bilancio    al    31 
Dicembre  1902  ; 

2.  di  collocare  al  Fondo  dì  Riserva    la    somma 
di  lire  115.294; 

3.  di  fissare  in  lire  45  per  Azione  V  annoontare 
del  cupone  N.  62,  pa;fablle  il  15  aprib^  prossinm; 

4.  dovrete,  poi  a  forma  dello  Statuto,  e  loffie  re 
3  Sindaci  e  2  supplenti  p<T  Tanno  1903. 

Parte  Sfrttórdinaria 
Sr|j^norÌ  Azionisti, 

Le  diverse  Relazioni  che  abbiamo  avuto  l'oimrc  di 
aotlomettervi  negli  ultimi  anni,  e  specialmente  la  pre- 
sente, vi  hanno  dimostrato  l' impiejifo  che  abbiamo 
dato  ai  fondi  da  Voi  messi  a  nostra  disposizione  Un 
dal  Dici^mbre  1H98.  Il  Bilancio  attuale  dìnmstra  pure 
cbe  essi  sono  esauriti,  malj2:rado  le  cure  da  noi  dedi- 
cate ad  ottenere.  ì  ma^yiorl  rtsuìtnti  con  la  minore 
spesa   pos.sìbile. 

Intanto  il  progresso  continuo  ti  'Ila  nostra  Azienda, 
e  r  estensione  sempre  crescente  di-Ile  nostre  ojicra- 
zioni,  ci  obbligano  ad  allari^are  i  nostri  variì  ìm|>iantl 
e  ad  accrescerne  la  potenzialità. 

Cosi,  per  quanto  ri«;'uarda  V  industria  del  (Jaz,  ol- 
tre A  dover  provvedere  continuamente  alT  acquisto  di 
nuovi  Contatori,  air  installazione  dì  [irese,  d'  iiiij»ìanti 
interni,  di  colonni^  salienti  e  dì  nuove  conduttun'  stra- 
dali, siamo  nella  necc*ssità  di  comiiiere  il  imstro  Ini, 
pianto  di  Gaz  all'  acqua  o  dì  modernizzare  ti  sistema 
di  riscaldamento  dei  Forni  distillatori,  per  ri*nderne 
più  tacile  ed  economico  t"  esercizio.  E  non  e  esclusa 
l'eventnalita  dì  doviT  ag-|»:iunp^rc,  in  tempo  non  troppo 
lontano,  uno  o  due  Oazonietrt  a  quelli  già  esistenti. 

In  riguardo  air  industria  elettrica,  ci  occorre  di  au- 
mentare la  potenzialità  delle  maccbijie  trasformatrici 
della  corrente  di'stinata  ai  traniwjiys  elettrici,  alla  no- 
stra (*rtìc*na  iti  Porta  Pia.  Dovremo  inoltre  ingrandire 
la  sezione  delle  nostre  comluttare  eb'tlrìclm  urinane, 
per  proporzionarle  alla  4|Uàntità  di  em*i'gia  che  do- 
vranno convogliare.  Ci  occorre  altresì  di  doverci  pro- 
curare nuovi  trasformatori  e  contatori  elettrici,  in  ra- 
gione deir  aumenin  dvì  ininiero  d*'gli  utenti  deHa 
energìa  elettriea.  K  dovremo  anche  avere  eventnal- 
mente  i  mezzi  dì  assìcurarei  il  possesso  di  nuovi*  furz<* 
idrauliche,  da  trasformarsi  iu  energia  elettrica. 

Xon  occorre  quasi  aggiungere  che  ritenìaino  essere 
nostro  preciso  dovere  di  procurare,  nella  i*secuzione 
di  tutti  i  descritti  lavori,  la  massima  economia,  ocu- 
latezza e  prudenza,  riiiartendoli  altresì,  per  quanto  ai 
potrà,  nel  maggior  numero  possibile  di  eserciaì.  —  E 
ci  affrettiamo  però  anche  ad  esprimere  il  nostro  fermo 
convineimenlo  che  a  Mitre  queste  spese  corrispoiolerà 
nei  seguenti  e»erei2i  un  largo  compenso  di  iifill 
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La  somma  che  riteniamo  indispensabile  per  far 
fronte  alle  espresse  necessità,  potrà  elevarsi  a  5  mi- 
lioni ;  e  Vi  proponiamo  di  provvedervi  mediante  emis- 
sione di  obbligazioni  fruttanti  un  interesse  non  majf- 
giore  del  4  li2  per  cento  all'  anno,  ed  animo rtizzabili 
fino  al  1929. 

Le  omissioni  si  farebbero  gradatamente,  ed  a  mi- 
sura dei  bisogni  della  nostra  Azienda.  Sarebbe  nostra 
intenzione  di  emettere  nell'  anno  cornante  solo  4000 
Obbligazioni  da  L.  500  ognuna,  rappresentanti  un  ca- 
pitale di  due  milioni. 

Sarà  riservata  ai  Signori  Azionisti  la  facoltà  di 
sottoscrivere  il  numero  di  Obbligazioni  che  ad  essi 
piacerà  di  assicurarsi  ;  ed  ove  il  numero  delle  sotto- 
scrizioni superasse  le  obbligazioni  disponibili,  sarà 
fatto  a  suo  tempo  un  riparto  proporzionale. 

La  Società  si  riserva  di  partecipare  ai  signori  Azio- 
nisti r  epoca  in  cui  essi  potranno  esercitare  opportu- 
namente il  loro  diritto  d*  opzione. 

Sarà  in  facoltà  del  Gerente  e  del  Consiglio  di  Vi- 
gilanza provvedere  al  collocamento  delle  Obbligazioni 
non  sottoscritte  attualmente  dai  Signori  Azionisti,  e 
posteriormente  delle  altre  fino  a  concorrenza  di  5 
milioni. 

In  base  a  quanto  precede,  abbiamo  V  onore  di  sot- 
toporre alla  Vostra  approvazione  la  deliberazione  se- 
guente : 

«  L' Assemblea  generale  decide  la  creazione  di 
»  10.000  obbligazioni  di  Lire  Cinquecento  ognuna, 
»  portanti  un  intererse  non  superiore  al  4  1(2  per 
»  cento  air  anno,  netto  di  ogni  tassa  presente  e  fu- 
»  tura,  pagaì)ile  semestralmente  il  1.  luglio  vd  il  1.  gen- 
p  naio  di  ogni  anno  e  rimborsabili  per  estrazioni  an- 
»  nuali  fino  al  1929,  come  da  tabella  da  inserirsi  su 
»  ogni  titolo,  unitamente  alle  altre  condizioni  del 
»   prestito. 

«  Autorizza  il  Gerente  ed  il  Consiglio  di  Vigilanza 
»  ad  operarne  la  emissione  a  misura  dei  bisogni  del- 
»  r  Azienda  sociale. 

«  E  per  le  prime  4000  obbligazioni,  da  emettersi 
»  neir  anno  corrente  riserva  la  pn^ferenza  ai  Signori 
»  Azionisti  che  le  sottoscriveranno  e  uè  versernnno 
»  V  ammontare  nei  giorni  che  saranno  indicati  dalla 
»  Gerenza  mediante  pubblico  avviso,  da  inserirsi  an- 
»  che  nella  Gazzetta  Ufficiale. 

n  Gorenfe 
Caulo  Pauciiain 

Relazione  ilc^l  Con!i»if(lio  ili  VivilaiiKa 

Parte  Ordinaria 
Signori  Azionisti^ 

La  rolnzione  del  Gerente  vi  ha  già  informati  del 
regolare  progressivo  aumento  della  vendita  tanto  del 
Gas  quanto  della  energia  elettrica  avvenute  nell'anno 
decorso  ancor  più  che  nei  precedenti  e  dovuto,  oltre 
che  al  maggior  consumo  per  pubblica  e  privata  illu- 
minazione, anche  all'  impiego  del  gas  come  combusti- 
bile domestico  e  tlella  energìa  elettrica  come  forza 
motrice  n(»lle  officine  industriali. 

\(>n  ostante  che  V  aumento  tlel  prezzo  della  mano 
d'opera  nella  fabbricazione  del  gas,  effetto  delle  no- 
stre generost»  concessioni  agli  operai,  abbia  neutraliz- 
zato in  gran  parte  il  minor   costo  del  carbon  fossile  e 


r  utile  della  maggiore  vendita,  pure  V  utile  comples- 
sivo dell'  esercizio  dell'  anno  e  risultato,  come  avete 
udito,  abbastanza  soddisfacente  ;  la  qual  cosa  con- 
ferma sempre  più  la  convenienza  di  aver  associata  le 
due  aziende,  gas  ed  energia  elettrica. 

Notevole  è  stata  nel  decorso  anno  V  attività  della 
vostra  Amministrazione  nel  compire  1  lavori  occor- 
renti per  utilizzare  lo  nuove  forze  idrauliche  che  ci 
siamo  assicurate  e  per  migliorare  le  condizioni  della 
trasmissione  dell'  energia  e  far  fronte  al  graduale  ac- 
crescimento dell'  impiego  di  essa. 

Vi  proponiamo  dunque  1'  approvazione  delle  pro- 
poste fattevi  dal  Gerente. 

Parte  Straordinaria 

Signori  Azionisti^ 

La  Relazione  del  Gerente  vi  ha  dato  conto  come 
furono  impiegati  ed  esauriti  i  fondi  messi  a  sua  di- 
sposizione per  i  lavori  ed  impianti  eseguiti  nelle  due 
nostre  Aziende  e  vi  ha  dimostrato  il  bisogno  di  altre 
ingenti  somme  per  gli  ulteriori  aumenti  ed  innova- 
zioni che  debbono  farsi  nella  fabbricazione  e  distri- 
buzione tanto  del  gaz  quanto  dell'  energia  elettrica. 

Come  rilevate  da  tale  proposta  la  vostra  Direzione 
non  intende  neppur  per  poco  far  sosta  nel  cammino 
per  il  quale  la  nostra  Società  da  lunga  pezza  si  è 
posta  con  grande  suo  onore  e  profitto,  nel  coltivare 
cioè  e  fare  insieme  progredire  le  due  industrie  rivali, 
del  gaz  e  dell'  elettricità,  nei  molteplici  e  varii  suoi 
usi,  estendendo  così  sempre  più  la  sfera  della  sua 
attività. 

K  tempo  di  riconoscere  e  proclamare  che  quella 
unione  delle  due  aziende,  che  in  alcuni  momenti 
parve  rischiosa  audacia,  fu  sapiente  e  calcolato  pni- 
denza  che  ha  permesso  alla  Direzione  della  nostra 
Società  di  corrispondere  sempre  ai  capitali  affidatile 
un  discreto  e  quasi  costante  profitto  e  di  contribuire 
nello  stesso  tempo  allo  sviluppo  economico  ed  al  de- 
coro della  Capitale  del  Regno. 

Il  Consiglio  di  vigilanza  giudica  indispensabile  a 
compire  il  programma  dei  lavori  da  eseguire,  la 
somma  di  5  milioni  chiesta  dal  Gerente  e  bene  scelti 
i  modi  di  provvederli  mano  mano  che  occorrono. 

Vi  propone    dunque   di   approvare  la  proposta  del 

Gerente. 

Il  Con^vglio  di  Vigilanza 

S.  Cannizzaho,  Presidente  —  A.  Cbnturixi  —  B. 
Blimknstiiil  —  G.  B.  Favero  —  U.  Vak- 
VAHo  —  L.   AllYkvi  —  A.  FoiBRT. 

RelaKione  del  linciaci 

Si  gnor  i  Azi/m  isti , 

Anche  nel  decorso  anno  il  risveglio  dell'  attività 
economica  della  nostra  città  v,  venuto  a  portare  il  suo 
potente  contributo  allo  sviluppo  della  vostra  Società. 

L'incessante  richiesta  di  nuove  prese  per  distribu- 
zione del  gaz  e  la  crescente  vendita  di  energia  elet- 
trica per  tutti  i  varii  servizi  cui  tale  nuova  forza  può 
adattarsi,  Vi  deve  ren<lere  fiduciosi  sull'avvenire  della 
Società  t»,  vi  dà  la  certezza  che  gli  impieghi  di  rapi- 
tali che  lo  sviluppo  della  Società  e  i  progressi  della 
scienza  richiedono,  sarà  per  Voi  nuova  fonte  di  con- 
siderevoli utili  e  di  nuove  soddisfazioni  per  la  Società 
che   con    previggenza    e    con    slancio,    preconizzando 
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tempi  nuovi  e  nuove  necessità,  ha  saputo  mettersi  in 
condizione  di  far  fronte  agli  uni  e  rispondere  alle 
seconde. 

Il  bilancio  che  è  sottoposto  alla  vostra  approva- 
zione è  r  esatto  e  rigoroso  riassunto  delle  scritture 
sociali,  per  cui  abbiamo  il  dovere  di  proporvene  Tin- 
tegrale  approvazione  in  una  alle  altre  proposte  che, 
in  relazione,  Vi  sono  fatte  dal  Gerente  e  dal  Vostro 
Consiglio. 

Nelle  frequenti  verifiche  da  noi  fatte  alla  Contabi- 
lità, alla  Cassa  ed  agli  altri  servizi  della  svariata  Vo- 
stra Amministrazione,  sempre  abbiamo  dovuto  rilevare 
il  loro  perfetto  funzionamento,  per  cui  unendoci  al 
Vostro  Gerente,  dobbiamo  segnalare  alla  Vostra  at- 
tenzione lo  zelo  intelligente  di  tutto  il  personale.  E 
qui  crederemmo  mancare  al  nostro  dovere  se  nell' ad- 
ditarvi le  benemerenze  del  personale  non  Vi  segna- 
lassimo in  modo  speciale  quelle  dell'  uomo,  che  pre- 
siedendo da  trentotto  anni  alla  gerenza  degli  affari 
sociali  seppe,  sfidando  spesso  lotte  molto  ingrate,  por- 
tare la  Società  da  origini  relativamente  umili  ad  un 
grado  di  potenzialità  e  dì  sviluppo  che  forma  V  ammi- 
razione di  tutti  gli  intelligenti. 

/  Sindaci  :  U.  Rupponi  —  L.  Carra  —  L.  Bonghi. 

BILANCIO  DEI  CONTI 

risultante  dall'  Inventario  al  31  Dicembre  1902 


Dare 

Pianta  stabile  —  Proprietà  case  e  ter- 

reni       

L.  2.565.000.- 

/  Officine 

»  3.540.000.- 

Impianto  Gaz  all'acqua    . 

»        76.483.75 

Condutture 

y>  2.143.900.— 

Motori 

9.081.68 

Prese  

85.854.74 

Gaz     .     .  (  Colonne  salienti  .     .     .     . 

>     103.571.85 

Impianti  in  temi  .     .     .     . 

»      812.013.67 

»        a  pag.  anticip.   . 

»      107.000.— 

Contatori 

»      284.000.- 

\ 

L.  9.726.905.69 

/  Stazione    elettrica   Cerchi 

L.     160.000.- 

Condutture  elettriche    .     . 

»  1.501.330.90 

l  Lampade  elett.  municip.  . 

»       66.720.54 

1  Trasformatori       .... 

»      385.000.— 

1  Contatori     ...... 

»      150.000.— 

Elottricit;V  (  Stazione  elett.  Tivoli    .     . 

»  3.247.961.94 

Porta  Pia     . 

*      533.984.67 

Linea  Tivoli-Roma  .     .     . 

!>  1.012.161.06 

Forze  motr.   p.  tramways 

»      410.000.- 

[ 

L.  7.467.159.11 

Valori  —  Diversi 

L.  5.342.988.74 

Numerario  in  cassa  e  presso 

banchieri 

»  1.382.491.67 

Depositi  diversi 

»      602.200.— 

Valori  in  deposito        .     .     . 

92.396.78 

L.  7.420.077.19 

Materiali  —  Carbone 

L.     482.908.46 

Materiale  per  gaz  .... 

33.817.25 

y^        per  elettricità 

«       405.583.04 

L.     922.308.75 

Debitori  diversi L.  45.412.45 

Debitori  per  illuminazione  —  Municipio    »  145.305.94 

Amministrazioni  governative    »  181.374.35 

Teatri »  10.714.85 

Società  tramways-omnibus        »  40.836.54 

Abbonati  privati     ....    »  633.002.63 

L.  1.056.646.77 


Avere 

Capitale  -  Azioni  .  N.  28.000  a  L.  500  L.  14.000.000.- 
^tui.  .  .(  4  Oro  N.  2293  a  500  •  »  1.146.500.- 
Obbhgazioni  j  ^  ^^2  ^^^  ^  lo.OOO  a500  .     5.000.000.- 

L.  20.146.500.— 

Fondo  di  riserva »  3.611.850.— 

Creditori  per  depositi »  602.200.— 

per  anticipazioni  in  valori  .  »  92.396.78 

diversi »  698.222.65 

L.    5.004.669.43 

Profitti  e  perdite  a  saldo L.  1.441.928.08 

Roma,  Gennaio  1902 

Il  Capo  Contabile  II  Gerente 

firmato:  Vittorio  Mongiardini      firmato:  Carlo  Pouchain 

Visto:  Il  Consiglio  di  Vigilanza 
firmati:  S.  Cannizzaro  -  A.  Centurini -B.  Blumenstihl 
-  6.  B.  Favero  -  R.  Varvaro  -  A.  Foiret  -  L.  Allievi 

Visto:  /  Sindaci 
firmato:  U.  RufiToni  -  C.  Caria  -  L.  Bonghi 

Propòsta  del  Consiglio  di  Vigilanza  alV  Assemblea  Ge- 
nerale Ordinaria  e  Straordinaria  dìl2l  marzo  1902, 

Signori  Azionisti, 

Oggi  che  tanto  si  discute  sull'ordinamento  delle 
Aziende  cui  affidare  i  pubblici  servizi,  la  storia  dello 
sviluppo  della  nostra  Società  potrà  servire  di  modello 
per  dimostrare  che  la  condotta  e  la  fortuna  di  una 
impresa  industriale  dipendono  non  da  raffinati  orga- 
nismi di  controllo,  ma  dalla  costante  e  durevole  dire- 
zione di  Un  uomo  competente  che  ne  assuma  piena  la 
responsabilità  e  sicuro  della  fiducia  degli  interessati 
dedichi  all'  azienda  affidatagli  tutto  sé  stesso,  compe- 
netrando in  essa  la  propria  esistenza. 

Tale  è  stato  ed  è  il  nostro  Gerente,  il  quale  fin 
dal  1865  ha  avuto  una  parte  predominante  nella  vita 
della  nostra  Società  Anglo-Romana. 

Egli,  assunto  allora  come  ingegnere  incaricato 
delle  co.struzioni  delle  officine  e  delle  condutture  e 
dell'  intero  servizio  tecnico,  diede  tali  prove  non  solo 
della  sua  speciale  perizia  tecnica  nell'  industria  del 
gaz,  ma  altresì  di  abilità  e  di  accortezza  di  ammini- 
stratore, da  essere  incaricato,  oltre  delle  proprie  at- 
tribuzioni, delle  trattative  colle  autorità;  anche  prima 
del  Giugno  1869,  dì  quando  cioè  fu  eletto  eft'ettivo 
Gerente. 

Sopravvenuto  il  20  Settembre  egli  subito  si  accinse» 
ad  adattare  la  Società  ai  nuovi  compiti  che  le  erano 
imposti  dalle  mutate  condizioni  di  Roma,  divenuta 
Capitale  d'Italia:  negoziò  allora  e  stipulò  con  In 
Giunta  governativa  reggente  il  Comune  di  Roma   un 
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contratto    col   qiinle  ottenne   il    prolunganionto    della 
concessione  alla  Società  fino  al  1900. 

Compiuto  r  ampliamento  dell'  Officina  dei  Cerchi, 
questa  non  bastando,  impiantò  sollecitamente  quella 
nuova  in  Via  Flaminia,  rimane«^g:iò  le  condutture  stra- 
dali e  tutto  dispose  al  fine  di  soddisfare  le  eHÌffenze 
del  consumo  del  «ifaz  che  rapidamente  venne  crescendo  : 
chiuse  questo  primo  periodo  della  nuova  vita  della 
Società  nel  1881,  colla  stijìulazione  di  un  altro  con- 
tratto col  Comune,  col  quale  il  prerzo  del  «;az  fu  ul- 
teriormente ridotto  per  V  illmninazione  pubblica  e  pri- 
vata e  la  concessione  protratta  fino  al  1910. 

Si  venivano  intanto  maturando  ^li  studi  che  con- 
dussero alla  nuova  [rrande  industria  della  ener*ria 
elettrica  ;  il  nostro  Gerente  prevedendone»  il  prossimo 
rapido  sviluppo  si  convinse  della  convenienza  di  as- 
sociarla alla  industria  del  g-az,  concepì  tutto  il  dise- 
g:no  di  effettuare  «gradatamente  tale  associazione  ;  e 
si  pose  subito  all'  opera,  sorridendogli  il  pensiero  di 
contribuire  al  decoro  della  capitale  col  dotarla,  prima 
di  altre  Città,  delle  più  recenti  applicazioni  scientifiche. 

Dopo  alcuni  primi  esperimenti  di  elettricità  fatti 
nel  1882,  con  un  impianto  minuscolo,  il  nostro  Ge- 
rente neir  anno  successivo  assunse  per  la  Società  la 
illuminazione  elettrica  della  Stazione  ferroviaria  cen- 
trale ;  poi  nel  1885  decise  ed  esegui  V  impianto  del- 
l' importante  àStazione  elettrica  a  vapore  dei  Cerchi, 
stazione  ampliata  e  rinnovata  nel  1888,  per  mezzo 
della  quale  furono  soddisfatte  le  prime  richieste  d' il- 
luminazione elettrica,  pubblica  e  privata. 

Egli  però  non  fu  pago  di  ciò,  poiché  mirava  a  più 
grandiosi  impianti  ed  all'  impiego  economico  dello 
forze  idrauliche. 

Nel  1887  difatto,  di  propria  energica  e  decisa  ini- 
ziativa, si  assicurò  l' impiego  di  quella  parte  delle 
forze  idrauliche  in  Tivoli  che  erano  proprietà  della 
Società  di  quel  nome,  ed  in  poco  tempo  costruì  ed 
inaugurò  la  prima  grande  stazione  elettrica  in  Tivoli, 
ed  effettuò  la  trasmissione  dell' energia  a  Roma. 

Ne  si  fermò  qui,  ma  proseguì  ad  acquistare  altre 
forze  idrauliche  che  si  vennero  facendo  disponibili  in 
Tivoli,  dalla  Società  dell'  Acqua  Alarcia  e  da  (luella 
del  Canale  dell' Aniene  e  riunendole  a  (pielle  già  pos- 
sedute, costruì  quella  nuova,  grandiosa  officina  di 
Tivoli,  ove  si  genera  tutta  V  energia  elettrica  che 
trasmessa  a  Roma,  è  impiegata  alla  trazione  dei 
Trams,  a  muovere  varie  macchine  in  varii  opifici  ed 
alla  illuminazione  pubblica  e  privata.  Kgli  inoltre, 
durante  che  i  lavori  di  costruzione  si  compivano,  sem- 
pre sotto  la  sua  immediata  vigilanza,  compiva  anche 
le  trattative  per  assicurare  la  vendita  agli  usi  sopra 
indicati  della  energia  trasmessa,  e  rinnovava  il  Con- 
tratto col  Municipio  di  Roma,  con  larghe  riduzioni  di 
prezzi  per  il  Gaz  e  1'  Elettricità  e  proroga  della  con- 
cessione alla  Società  sino  al  1928. 

Con  tutto  questo  intenso  lavoro  assiduo  di  inge- 
gnere e  di  amministratore,  durato  oltre  un  trentennio, 
si  è  com|)ita  felicemente  la  profonda  trasformazione 
<lella  nostra  Società  senza  un  solo  insuccesso  e  con 
quei  frutto  che  ebbe  ripetutamente  il  vostro  suffragio  ' 
ed  il  vostro  plauso.  I 

Tn  gruppo  importante  di  azionisti  i  quali  hanno 
seguito  (luello  svolgimento  della  nostra  duplice  azienda 
che  io  vi  ho  poc'anzi  delineato,  sono  veiiuri  nel  con- 
vinriunMito  che  l'insigne  «*d  indefessa  opera  del  nostro 


Gerente  non  sia  stata  adeguatamente  rimunerata  col  di- 
sposto degli  articoli  10  e  20  del  vigente  Statato  so- 
ciale ed  hanno  voluto  farmi  giungere  una  loro  pro- 
posta per  mezzo  della  seguente  lettera  del  sì^,   Jules 

Rostand,  che  leggo  : 

Paris,  le  10  Février  1903. 

A  Monsieur  le  Sénateur  Cannizzaro, 

Monsieur  le  Président, 

Pendant  les  38  années  qu*il  a  passées  déjà  à  la  di- 
rection de  notre  Société  do  V  illumiuazione  di  Roma, 
M.r  Pouchain  a  géré  nos  intéréts  avee  un  dévouement 
aiKiuel  il  nous  a  été  particulièrement  agréable  de  reu- 
dre  plusieurs  fois  hommage. 

Dans  les  momcnts  difficiles  quo  notre  Société  a  eu 
à  traverser  et  dans  le  périodc  de  renouvellemeiit  de 
notre  contrat  avec  le  Municipe  de  Rome,  il  a  montrè 
ses  qualités  de  sagacité  et  fait  preuve  d*  une  pcrséve- 
rance  qui  ne  s'est  pas  démentie. 

Enfin,  c'est  surtout  son  désintcresseuient  qui  doit 
retenìr  notre  attention.  Vous  n*  ignorez  pas  Pabatidon 
volon taire  qu'  il  a  fait  d'  une  partie  des  avanta^s  ac- 
cor.lès  à  la  gérence  lorsque  furent  modifiés,  pendant 
sa  gestion,  les  statuts  sociaux. 

Ces  considérations  ont  déterminé  nos  co-actionnai- 
res  de  Paris  et  moi-meme  à  vous  demander,  Monsieur 
le  Président,  do  soumettre  à  T  Assemblée  Generale  pro- 
chaine  des  Actionnaires  une  proposition  que  je  vou- 
drais  y  appuier  en  leur  nom.  Il  s' agirai t  de  donner 
à  M.r  Pouchain  une  indemnité  sous  forme  de  gratifi- 
cation  exeptionnelle. 

J'ai  pensé,  et  vous  penseres  sans  Monte  comme 
moì,  qu'  elle  ne  devrait  pas  étre  inférieure  à  cent  mille 
francs. 

Si  tei  est  votre  avis,  et  colui  de  vos  honorables 
Collégues  du  Consoli  d'Administratìon,  je  aerai  per- 
sonnellement  trés  heureux  que  ma  démarcho  aìt  ren- 
contré  votre  agrément. 

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Président,  V  assuran- 
co  de  mes  sentiments  respectueux  et  distinguéa. 

(signé)  Jules  Rostand 

Administrateur  du  «  Credito  Italiano  » 

et  du  «Comptoir  National  d'Escompte»  de  Paris. 

Il  vostro  Consiglio  di  Vigilanza  non  ha  esitato  a 
giudicare  di  dover  far  sua  la  proposta  del  grappo  di 
Azionisti  rappresentati  dal  sig.  Rostand. 

In  questo  giudizio  è  stato  confermato  dalle  calde 
adesi(nii  che  gli  sono  pervenute  da  varii  altri  impor- 
tanti gruppi  di  Azionisti  stranieri  ed  italiani,  tutti  de- 
siderosi di  voler  dare  al  Gerente  un  attestato  dei  loro 
sentimenti  di  riconoscenza  e  di  ammirazione. 

Si  sarebbe  potuto  proporn»,  come  qualcuno  ha  ven- 
tilato, una  modifica  all'art.  20  dello  Statuto,  accre- 
scendo la  partecipazione  del  Gerente  agli  utili,  por- 
tandola per  (»s.  al  f)  0(0.  Tale  disposizione  non  potendo 
avere  effetto  Retroattivo  riguarderebbe  l'avvenire  e  non 
avrebbe  rimunerato,  come  s'  intende  fare,  V  egregia 
straordiimria  opera  prestata  in  passato. 

Si  è  creduto  perciò  più  conforme  al  fine  cui  mira- 
va r  iniziativa  degli  Azionisti,  di  proporre  una  rinm- 
nerazione  straordinaria,  senza  modificare  l'art.  20  dello 
Statuto  vigente. 

li  Consiglio  di  Vigilanza  (|uindi,  in  base  alPart.  iW 
dello  Statuto,  Vi  propone  che  sia  assegnato  al  nostro 


W.i 


Ottreiitc,  comm.  CarJn  Pouehaiii,  an  compenso  atmor- 
dltiario  di  L.  Centomila,  conie  di laos trazioni^  thn  eo- 
Uliiuì  -^LMUiiiH'iiu  pvv  l'nptn'a  sa;Lcaci*  ed  llliiiuuiJLta  ila 
i  eostii!jt«*imMiti'  spH»t;nta  per  lo  sviluppo  della  iio- 
A  Impri'SM  «oeialo  e  come  atteatnzjaiie  di  ricouci- 
scenzA  per  le  sue  «rrandì  bcuemercnaie. 

Jl  Cùimffiio  di  ViffUanza 
S.  Cakxizzaro,  presìdeuto  —  A» 

—  G.  B»  Favaiio  —  U.  Vauvaho 

—  L.  Allievi  —  A.  FmaicT. 
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lielazkmfi  del  Omni(/lh  di  Amminisi razióne  ali*  Asfu^m* 
blm  Gemrtìh  Ordimiria  d^gll  AtionUfi  dd  14  Marzo 

mm. 

Slg:itori  Azionisti, 

Nel  proi^eiitarei  a  voi  sentinmn  innair/i  tutto  il  bi- 
sogno di  chiamarvi  a  partecipare  al  nuovo  «^ravisjìinio 
lutto  che  ha  colpiti»  T  anno  «corso  la  nostra  Atm>iitii- 
strazione  con  la  perdita  di  due  attivi  e  fedeli  nostri 
co  11  a  ho  rat  ori  :  1*  hiffpgner^,  Vav.  Lentia  Mttriani  ed  il 
Comm.  Paolo  MHlle. 

L'  Ing'.  Leone  Mariani,  cfii:unato  dal  posto  ìinpor- 
tniite  che  occupava  presso  una  t'ortipn;»:nia  estera  n<i 
nsìjiiinere  n'dla  nostra  Soeietà  la  Direzione  Generale, 
la  t<*»ne  durante  rpiattro  anni  in  ntonienti  assai  dif- 
tìcili,  corrispondendo  desini  niente,  con  intellìg-enza 
pari  all'altezza  dcd  suo  ufticio,  alKi  nece«HÌtà  della 
«ecreiicìuta  Annainistrazione.  —  La  famiglia  del  Cav. 
Mariani  vollr  alla  sua  n^orte  ed  m  meniorìrt  di  lui 
farsi  inlerpri^li»  ìM  jien siero  benefico»  che  e;^:!!  ebbe 
costante  in  vita,  ed  elar*;!  per  la  costitnzione  dì  un 
premio  o  €li  un  fondo  speciale  a  favore  dei  nostri  operai 
In  iinmma  di  lire  duemila. 

Hinnovianio  ad  essa  i  nostri  rin;^razìanicnti  per 
r  atto  bi'jietico  e  j^entilr^  dìi"  i-  il  nnji:lÌore  oinagfiio 
poH!>ibile,  ed  è  il  [lìxì  *le':uo  fblla  uu^morìa  del  loro 
curo  estinto. 

Il  Comm.  Paolo  Melile,  che  ha  lasciato  coal  vivo 
cordoglio  «ella  città  nostra,  ove  compieva  la  più  lar^^a 
beneficenza  per  conto  proprio  e  per  le  nun*erose  isti- 
tuzioni pie  alle  quali  dava  V  opera  HUa,  esercitò  per 
olirt*  dodici  anni  con  zelo  e  con  rettitudine  e»eniplure 
1»  funzioni  di  Sindaco  della  nostra  SocietA. 

Porgianto  alla  nK*morìa  di  entrambi,  insienie  con 
voi»  il  tributo  ilella  noKtra  riconoscenza  e  del  più  sìn- 
cero rimpianto. 

A  tiOKiituirc  il  Cav.  Marìaui  nel  posto  di  Direttore 
Gc»nerate  della  Società  il  1**  Novembre  u.  s.  abbiamo 
chiamato  il  Sig^.  Coinm.  Ing.  l^mnida  Sprettfico^  ed  a 
etirro(^are  il  Signor  Comm,  Meiile  il  Cullerò  dei  Sin- 
dftci  ha  chiamato  —  provvisoriauienu^  tino  alla  odierna 
Aitentblea  —  Tegre^o  Signor  Anfonio  KaHtrr  [juntor. 

* 

Abbiamo  V  ouori5  Ui  presentare  al  votftro   esame  il 


bilancio  dell'esercizio  1902  e  di  riferirvi  circa  randa- 
mentri  generale  dell' Aasienda  che  la  vostra  fiducia  ci 
ha  chiamati  ad  animi nist^are, 

VKNDITA  GAZ,  —  Siamo  lieti  dì  constatare  in- 
nanzi tutto  conH%  malgrado  V  attiva  concorrenza  dì 
altri  siHteiui  di  illuminazione,  la  vendita  del  gaz  nelle 
città  ove  è  a  noi  alìidato  il  servizio,  sia  in  contìnuo 
Incremento,  sovratulto  perch£^  col  difTondersì  di  mi- 
gliorali criteri  dì  igiene  e  dì  t^'onomia  nell»_i  fann'glie, 
r  uso  del  gaz  va  generali  zza  n<loyi  altresì  fra  le  clantfi 
nu'uo  ricche. 

In  Toritp}  la  citVa  della  venalità  gaz  che  nei  primi 
tre  m<^8i  del  1902  aveva  singnato  una  dimìnuziom^  di 
m^  Iil5,8l7  iti  confrontn  del  corrispondente  periodo  del 
1901  —  e  ciò  sovratullo  in  consegnenza  <lello  Meio[iero 
del  Febbraio  —  riprese»  in  seguito  la  vìa  ascendente 
raggituigiMido  in  fine  d'  anno  una  Honima  di  aumento 
complessivo  di  ni""  lUì.ólfH  in  confronto  dell*  intera  an- 
nata IBUL  Qin»f!*to  aunu'Uto  non  deve  ritenerci  esclu- 
sivamtMite  come  tninsitorìo  effetto  del  perìodo  della 
Esposizione,  poìelié  esso  si  mantiene  invece  costani«3 
anche  nel  periodo  i^osteriore  sììì  Gennaio  4-  BHJ.UUO 
m^i  ed  accetnia  anzi  a  farcii  più  rilevante,  come  quello 
elle  è  in  relazione  col  progressivo  svilupparsi  ilelbi 
CittA,  colla  formazione  tieì  nuovi  qviartieri  alla  peri- 
feria dì  essa,  ove  a|ipuiitct  la  Società  non  ha  irala- 
ticiato  dì  esercitare  una  prudente,  ma  attiva  azione  di 
propaganda  in  favore  della  dìlTuì»ione  del  muo  pro- 
dotto, 

A  questo  scopo  hanno  pure  giovato  la  islìtuzione 
di  impianti  economici  a  nolo  mensib»  —  e  di  altri  a 
cethTsì  in  proprietà  agli  utenti  con  pagamento  rateale 
del  prezzo  dt  vendita . 

A  Palermo  si  ebbe  nel  1902  nn  aumento  di  m' 
570.491  in  confronto  del  liHlK 

A   Girt/t^nti  invece  una  diminuzione  dì  m^  4tì95. 

A  Jk'rtfanto  un  aumento  dì  m^  3.1.013  ;  a  l*atia  di 
m^  3L449;  a  Toi-iona  di  m^  20,72tì. 

K  cosi  avvenne  pure  neHe  Rorentl  UIHcine  della 
Sociefà  [fa/iana  d'tt'  ItìdttH/rÌa  di4  (ini  (Casale,  Vi\Y' 
rnrny  Cesena^  Chicli,  Crema,  Cremona,  Monza,  Xovara, 
Savona  ed  tillicìna  elettrica  di  Lodi»  e  nelT  Ofliciua 
della  Si/ckta  FtrrarèHe  per  P  ìrulitìtfna  ild  Gaz  etl  af- 
fiat.  In  quelle  complessivamente  si  i-bbe  un  aumento 
di  in^  22L2H7;  in  questa  dì  m'  5*S,10L 

In  totale  atlunqne  [ler  tutte  le  iillìcine  m'  L0*M5,193 
in  più  dell'  eH4*rc»zio  scorso. 

Un  notevole  miglioramento  sì  è  ottenuto  In  Torino 
In  confronto  dell'  esercizio  precedente  per  quanto  si 
riferisce  alla  perdita  gaz, 

I  lavori  della  fognatura  eseguitisi  nelle  vie  princi- 
pali della  Città,  ne  avevano  in  fpiesti  ultimi  anni  ele- 
vato considerevolmente  la  perieniuak%  la  quale  men* 
tre  nel  189<ì  e  rasi  ridotta  al  13,7«»  era  salita  poi  nel 
1897  al  15,43  llnehù  raggiunse  la  cifra  dì  17,3  nel  lUOL 

La  vostra  Annnìnìslrazìone  impensierita  per  V  ag- 
gravarsi del  danno  che  le  toccava  col  dìsjierdimenio 
del  gaz,  con  le  rotture  del  materiale,  che  avvenivano 
quasi  quotidiamunente,  con  h*  cresciute  spese  dì  per- 
sonalii  per  la  necessaria  «orveglìanza  e  per  la  ripara- 
zione dei  guasti  alla  canalizzazione  stradale  ;  e  preoc- 
cupauilosi  altresì  elei  peritolo  che  V  accumularsi  del 
gaz  nel  sottosuolo  stradale  potesse  determinare  scoppi 
con  grave  danno  alle  persone  ed  alle  cose,  facendo 
eventualmente  sorgere  azioni  di  rc«pon8abilltà  contro 
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la  Società  nostra  —  fin  dal  1900  aveva  aflidato  ad  un 
distinto  Ingej2:nere  di  questa  Città  V  incarico  di  consta- 
tare in  qualità  di  perito  le  rotture  dei  nostri  tubi  ogni 
volta  che  avvenivano  determinando  la  causa  e  possi- 
bilmente r  entità  del  danno. 

La  relazione  peritale  fino  a«?li  ultimi  casi  accertati 
è  compiuta,  ed  il  Consijrlio  d'  Amministrazione  ha  au- 
torizzato a  tutela  dei  vostri  interessi  il  procedimento 
jrìudiziale  contro  coloro  che  sono  responsabili  del 
danno  arrecato. 

Ma  frattanto  dalla  Società  si  sono  nel  1902  adot- 
tati provvedimenti  speciali  per  la  costante  ricerca  delle 
perdite  di  gaz,  e  p(T  la  più  pronta  riparazione  delle 
rotture  delie  nostre  canalizzazioni  ottenendo  cosi  una 
diminuzione  nella  cifra  percentuale  per  V  anno  1902. 

VKNDITA  SOTTOPRODOTTI.  —  Coke.  -  Si  ebbe 
durante  lo  sciopero  di  T.rino  una  non  breve  sospen- 
sione nella  v«»ndita  del  coke.  Ripresa  nei  mesi  seguenti 
essa  diede  naturalmente  un  rendimento  assai  inferiore 
a  (piello  che  sarebbe  stato  nella  stagione  invernale. 
Cosicché  sìa  i)er  (piesta  ragione,  sia  per  V  influenza 
delia  diminuzione  dei  prezzi  del  fossile  —  che  in  tali 
condizioni  diventa  per  il  coke  un  temibile  concorrente 
—  la  media  del  prezzo  fu  per  lo  scorso  anno  inferiore 
circa  del  20 "/o  ^  quella  dell'esercizio  precedente. 

Ed  è  «luesta  circostanza  degna  di  nota  sovratutto 
per  la  città  «li  Torino,  nella  quale  la  esiguità  del 
prezzo  di  vendita  del  gaz  è  tale  da  far  sentire  real- 
mente il  bisogno  di  un  adeguato  compenso  nella  ven- 
dita d(»l  suo  primo  sottoprodotto. 

A  Palermo  la  vendita  del  coke  ò  generalmente  as- 
sai ditticile,  né  durante  V  esercizio  scorso  fu  impresa 
agevole  il  trovare  ad  esso  uno  sbocco  su  altre  piazze, 
anche  per  la  ragione  che  i  prezzi  generahnente  ribas- 
sati su  tutto  il  mercato  non  consentivano  la  possibi- 
lità di  una  concorrenza  a  condizioni  ancora  rimune- 
ratrici. 

Sarà  tuttavia  costante  cura  della  vostra  Ammini- 
strazione quella  di  ricercare  la  miglior  via  d'  uscita, 
ed  il  più  proficuo  mezzo  di  impiego  di  questo  nostro 
importante  prodotto. 

A  Bergamo,  a  Pavia,  Tortona  e  Girgenti  la  ven- 
dita ilei  coke,  trattandosi  di  centri  minori,  ebbe  a  ri- 
sentire, assai  meno  la  infiiienza  delle  condizioni  gene- 
rali del  mercato. 

Sui  fato.  -  Anche  sulla  produzione  del  solfato  in 
Torino  esercitò  la  sua  triste  inlluenza  il  periodo  dello 
sciopero,  durante  il  quale  (ed  anche  assai  tempo  dopo) 
oltre  alla  sospensione  della  fabbricazione  si  ebbe  un 
enorme  disperdimento  di  acque  ammoniacali,  cagio- 
nato dair  accumularsi  del  catrame  nelle  vasche  e  dalla 
inoperienza  de«»li  operai  nuovamente  assunti  in  sosti- 
tuzione degli  scioperanti. 

Cafrawe.  —  La  vendita  avvenne  per  ogni  ofìicina 
in  modo  regolare  ed  a  ])rezzi  convenienti. 

Cianuri.  —  Per  aumentare  la  produzione  dei  cia- 
nuri (pannelli  di  Hleu  di  Prussia-  dal  mese  di  Luglio 
dell'  anno  scorso  abbiamo  incominciato  a  mettere  in 
opera  nella  nostra  OHìcina  di  Torino  i  lareurs  del 
Dott.  I5ueb,  i  quali  hanno  per  iscopo  di  sottrarre  al 
gaz  mediant<'  reagenti  chimici  ogni  traccia  di  ciano- 
geno, che  prima  andava  a  depo.sitarsi  in  parte  nelle 
casse  di  depurazione  e  sulle  pareli  delle  campane  ga- 
zometriche  e  dei  contatori,  danneggiandone  sensibil- 
mente le  lamiere. 


L' impianto  eseguito  da  pochi  mesi  funziona  otti- 
mamente, e  confidiamo  che  già  fin  da  quest*  anno  po- 
tremo ri  trarne  un  beneficio  adeguato  all'  importanza 
della  spesa  occorsa. 

PROVVKDIMENTI  TECNICI  ED  AMMINISTRA- 
TIVI. —  Furono  continuati  durante  lo  scorso  eserci- 
zio i  miglioramenti  e  ordinamenti  amministrativ],  non 
solo  presso  le  singole  Sedi  con  V  unificazione  dei  si- 
stiMni  contabili  e  con  le  maggiori  possibili  economie 
nel  personale  e  nei  servizi  varii,  ma  eziandio  presso 
la  Direzione  Generale  alla  quale  per  migliore  sorve- 
glianza suir  andamento  dell'  Azienda  fu  aggiunto  un 
Ufficio  Tecnico  ed  un  Ufficio  di  Controllo. 

Furono  pure  adottati  e  progettati  importanti  prov- 
vedimenti tecnici. 

Ricordiamo  per  l' Officina  di  Torino  V  impianto  dei 
larpiirs  j)er  cianuri  e  naftalina,  del  quale  abbiamo 
parlato  i»iù  sopra  ;  la  costituzione  di  squadre  apposito 
per  la  ricerca  continua  e  sistematica  delle  perdite  di 
gaz  ;  a  Girgenti  la  già  iniziata  costruzione  di  un 
nuovo  gazometro  di  GOO  metri  cubi  ;  ed  a  Palermo  i 
depuratori  ancora  attualmente  in  costruzione,  nonché 
il  progetto  di  un  nuovo  gazometro  di  15.000  metri 
cubi  il  quale  sarà  portato  a  compimento  nella  pros- 
sima estate. 

La  canalizzazione  ebbe  nello  scorso  esercizio  uno 
sviluppo  in  Torino  da  mi.  261  .G14  a  266.626,  a  Pa- 
lermo da  mi.  171.877  a  mi.  176.615. 

SCIOPERO  FEBBRAIO  1902.  —  CONDIZIONI  DEL 
PERSONALE.  —  Nella  relazione  dell'  anno  scorso  ac- 
cennammo allo  sciopero  dei  nostri  operai,  il  quale  in 
quei  giorni  appunto  si  era  appena  chiuso,  iniziandosi 
il  periodo  delle  riammissioni  secondo  lo  disposizioni 
del  lodo  arbitrale. 

Vi  dicevamo  —  e  sentiamo  il  bisogno  di  ripetervelo 
oggi  —  che  ninna  ragione  di  reale  malcontento  po- 
teva giustificare  quell'  improvviso  movimento  ostile  il 
quale  piuttosto  era  stato  iniziato,  diretto  e  quasi  im- 
posto alla  maggioranza  degli  operai  dalla  ambizione 
di  pochi. 

No  sarebbe  prova  sufliciente  V  appoggio  morale 
che  in  quel  frangente  ci  venne  dall*  intiera  Cittadi- 
nanza nonché  dalle  Autorità  cittadine,  alle  ^quali  in- 
viamo rinnovato  il  nostro  più  sentito  ringraziamento. 
Ma  è  bene  che  si  sappia  come  questo  appoggio  e 
questa  simpatia,  che  ci  accompagnò  onorandoci  ed  in- 
cuorandoci nella  difesa  prudente,  ma  ferma  dei  nostri 
diritti,  avessero  la  loro  ragione  di  essere  appunto 
nella  attitudine  sempre  benevola  tenuta  dalla  Società 
verso  il  suo  personale  operaio,  e  nella  condizione  van- 
taggiosa che  ad  esso  è  formata  nelle  officine  nostre. 
Vìi  semplice  esame  dei  salari  che  si  percepiscono 
nella  nostra  Società,  dimostra  come  essi  non  solo  non 
siano  inferiori  a  quelli  di  altre  Anmiinistrazioni,  ma 
bene  spesso  siano  non  lievemente  superiori  se,  come 
è  necessario  per  formarsi  un  esatto  criterio,  essi  ven- 
gano posti  in  relazione  con  la  quantità,  il  genere  e  le 
ore  di  lavoro  che  vi  corrispondono. 

Ma  la  nostra  Annninistrazioue  ha  pure  il  vanto  di 
essere  stata  fra  le  prime  a  preoccuparsi  dell' a>'\'eni re 
degli  oi)erai  e  delle  loro  famiglie,  instituendo  fin  dal 
ìb\)i  una  Ansociazione  di  Mutuo  Soccorso  e  di  /Ven- 
denzd  nella  quale  ognuno  dei  dipendenti  della  Società, 
mediante  il  versamento  del  contributo  di  cinque  cen- 
tesimi al   giorno,    ha   diritto   al  soccorso   durante  sei 
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in**>ì  in  caso  di  mnlzittia,  in(*ntre  aJln  assistenza  sani- 
tà na  |»fovvedf^  n  pane  la  Sodetà  nostra  con  niedìd 
da  ^'vniì  stiptMidiall  ;  e  si  viene  costituendo  a  poeo  a 
poco  un  fondo  di  previdensja,  aìln  formazione  del  quale 
la  Società  contribnisi'i*  col  versamento  di  mia  quota 
doppia  di  f|uella  che  è  versata  aTinualrnente  dall'  ope- 
raio. Il  fondo  di  previdenza  v  ritirato  dall'  operaio 
qaando  lancia  Ìl  ser^iisio  della  Soeìrtà,  pureìit'  noa 
hìn  per  motivo  dineiplinare  ;  hi  caso  di  morte  detto 
fondo  spetta  ag"!!  eredi. 

Per  evitare  cbe  t:li  operai  più  anziani  o  loro  fami- 
glie, che  nel  periodo  dal  l>^ll4  al  I9<>4  si  fossero  tro- 
vati nel  caso  di  ritirare  ìl  fnntlo  di  previdenza,  aves- 
sero a  percepire  sonniie  troppo  esigane  a  eaj^ìone  della 
ancor  recente  costi tiizioue  delift  Aaaociazione,  —  la 
Società  versò  nel  1894  a  favore  di  essi  nelle  casse 
dell'  Associazione  un  fondo  di  L.  32JÌ00^  affinchè  in 
qualunque  tempo  tìtio  al  HK)4  rssi  o  li*  loro  faini«^^lie^ 
nei  casi  previsti  da  speciale  Statuto  potessero  ritirare 
un  fondo  corrispondente  alla  loro  anzianità  noi  limiti 
di  un  decennio. 

A  questo  suo  prifìio  vr-rsniueiito  altri  ne  ag'g'iunse 
più  tfirdi  coiiHiderevoM  [ht  coiitribufre  n  forninn'  pari 
condizione  dì  favor»'  anche  a^li  operai  delle  ofiiciin* 
acqnÌMtate  dopo  ìl  181.H  —  e  cioè  riconoscerido  entro  i 
limiti  di  un  decennio  V  an^^ianità  anche  a  queg^li  ope- 
rai che  prima  non  avevano  lavorjito  al  suo  servizio  I 

Nonostante  questi  provvediiiienli  di  benevola  pre- 
videnza, essa  tuttavia  per  il  passalo  non  aveva  uiau- 
cAto  —  con  soccorrtì  perindìei  nunii^ili  —  dì  provvedere 
quasi  a  titolo  di  ppìishttif,  alla  sorte  dì  quegli  operai 
che  si  ritiravano  dopo  un  considerevole  numero  di 
anni  di  hnlevole  servìzio  ;  —  ed  in  molti  casi  altresì 
ne  aveva  friussidiato  le  vedove  e  gli  orfani. 

Questa  la  condizione  Jel  personale  operaio  innanzi  lo 
«ciopero,  condizione  che  dimostra  come  sia  sempre 
**tato  criterio  contante  della  nostra  Amministrazione 
quello  di  avere  nel  benessere  del  personale  —  assi  cu- 
ratnlosene  una  più  attiva  e  fedele  eoope razione  —  il 
migliore  coclìiciente  alla  prosperità  del!*  azienda. 

Né  il  triste  momento  dello  sciopero  ha  mutato  que- 
sto nostro  criterio;  che  anzi,  volendo  ora  aderire  ad 
uno  dei  desideri  espressi  nel  Jlemoriale  dc'f^H  aciope- 
ranti,  attìiichè  Ìl  conferimento  delle  pensioni  mqu  fosse 
più  d'ora  innanzi  abbandonato  nU*  arbitrio  dei  dirì- 
genti la  Società,  —  nientre  provvedemmo  ad  inscri- 
vere presso  Ih  Cttssa  Nazionaie  di  PrtiHd&ìi£a  tutti  g"lì 
operai  per  ì  quali  non  si  opi^ùnevano  limiti  dì  età^ 
avennuo  soprattutto  per  i scopo  dì  rimeritare  anche  in 
questa  occasione,  come  sempre,  la  anzianità  di  lode- 
vole servizio  nei  nostri  opend. 

Perciò,  HÌccome  la  Cassa  Nazionale  consente  tran- 
iioriamente  ajiirlì  operai  che  hanno  oltrepassata  t*  età 
3ó  anni,  dì  acquistare  nietìiante  versamenti  di  un 
foTulo  iniziah  un'  anzianità  nella  Cassa  stessa  pari  a 
quella  che  avrebl>ero  avuta  qualora  vi  »ì  fossero  in- 
scrìtti (I  tuie  età,  la  Società  nostra  ha  provveduto  a 
favore  di  essi  alla  formazione  per  alcuni^  e  per  altri 
al  completanuMito,  del   «  fondo  iniziale  *. 

Ed  ancora  per  tMtti  gìì  operai  aventi  più  di  55  anni, 
per  i  quali  T  tscrl/ione  alla  Cas«a  non  era  più  possì- 
bile, la  Società  non  ha  dimenticato  \  lunghi  servizi 
pretiatiie,  ed  ha  stabilito  a  loro  favore  un  premio  per 
anzianità  in  ragione  di  lire  sei  annue  per  ogni  anno 
di  servizio  in  più  dei  nove,  e  fece  veraaminto  di  que- 


sto premio    nella  Cassa    della    «  Assocìaxlone  interna 
di  M.  8*  e  Previdenza  -. 

Considerando  che  non  sarebbe  equo  far  sentire 
r  onere  di  tale  assegnazione  sopra  il  solo  Bilancio 
dell'esercizio  nel  quale  si  è  fatta  T  iscrizione  dei  no- 
stri operai  alla  Cassa,  vi  cliiedìamo  di  poter  togliere 
dal  nostro  fondo  di  riserva^  ormai  esuberante  di  fronte 
alle  disposizioni  statutarie^  la  somma  necessaria  a  co- 
stituire i  fondi  inizUUi  ed  ì  premi  di  aìizlanità  a  fa- 
vore dei  nostri  operai  ;  Rg:gi ungiamo  tuttavia  che  in 
avvenire  non  si  presenterà  più  il  caso  di  fare  simili 
erogazioni  ìnqiiantoche  ned'  assunzione  dì  nuovi  ope- 
rai cbianiati  a  sostituire  ì  mancanti,  pretendermio 
sempre  1'  os.^ervanza  ch'Ile  condizioni  di  età  e  dì  vali- 
dità richieste  per  V  iscrizione  alln  Cassa  Nazioaale. 

L'  iscrizione  degli  operai  alla  Cns^a  Nazionale  non 
esclude  il  loro  diritto  sul  fomlo  di  Previdenza  della 
Associazione  interna,  perchè  a  quella  è  devoluta  sol- 
tanto hi  metà  dr^i  versamenti  antiui  fatti  a  favore  di 
ognuno,  e  cosi  sole  lire  18  annue,  corrispondenti  a  3 
volte  la  fiuota  nn'nìma  stabilita  dalla  Ammiiìistrazione 
della  Cassa  N'azionai*',  restando  cosi  nella  Cassa  della 
Associazione  interna  V  altra  niotà  divlbi  somma  veriiata 
a  formare  il  fondo  di  Previ denza^  che  lascia  all'  ope- 
raio la  cortezza  che  in  caso  di  disoceupazìoue  o  di 
morte  egli  o  i  «noi  credi  potranno  provvedere  alle  ne- 
censita  [*iù  urgenti  della  vita* 

Abbiamo  voluto  esporvi  minutamente  e  [)articnlar- 
mente  tutto  quanto  riguarda  le  condizioni  del  nostro 
Personale  operaiOj  affinchè  anche  per  questo  punto 
voi  possiate  portare  il  vostro  giudizio  snlT  o^verato 
nostro,  ed  esaviiìnare  se  anche  tale  questione  impor- 
tantissima per  ogni  azienda,  non  .sia  stata  stutliata  e 
risolta  con  quei  criteri  dì  modernità,  che  non  pONSono 
e  non  devono  disgiungersi  mai  dal  proposito  di  curare 
e  difendere  i  veri  interessi  degli  azionisti;  e  se  dal 
nostro  canto  vi  sia  stata  una  qualsiasi  imprevidenza 
o  negligenza  che  potesse  giustìlieare  la  crisi  di  osti- 
lità scopidata  nel  Pel  dir  aio  dell'  anno  scorso,  con 
danno  cosi  grave  per  le  famìglie  d*'Ì  nostri  operai  e 
per  la  nostra  azienda. 

Cessato  Jo  sciopero,  fu  nostra  cura  dare  immediata 
esecuzione  alla  sentenza  arbitrale,  ed  abbiamo  avuta 
la  soddisfazione  di  udire  afferumta  pubblicamente'  da 
una  autorevole  parola  la  nostra  lealtà  scrupolosa  nel- 
r  osservanza  negli  obblighi  impostici  dal  lodo.  Pur- 
troppo nelle  riammissioni  un  certo  numero  di  operai 
non  potè  essere  compreso  i»er  mancanza  di  posto  va- 
cante, volendo  e  dovendo  assolutamente  la  Società 
mantenere  gli  impegni  assunti  verso  quei  volonterosi 
che  le  diedero  aiuto  durante  lo  sciopero. 

Dobbiamo  aggiungerti  che  insieme  col  criterio  della 
disciplina  abbiamo  sempre  avuto  presente  nella  esecu- 
zione del  lodo  il  cciterio  di  (irefercnza  per  la  mag- 
giore anzianità,  per  l'età  più  avanzata  e  per  le  più 
bisognose  condizioni  di  famiglia  dell'operaio. 

Inoltre,  poiché  tiu  dal  1901  avevamo  decisa  la  sop- 
pressione del  laboratorio  Hiieciale  addetto  al  servizio 
esteruft,  ed  avevaujo  deliberato  che  la  Società  non 
avesse  pìù  hd  eseguire  con  personale  pro[>rio  i  lavori 
riguardanti  le  colonne  montanti,  restando  cosi  disoc- 
cupati gli  operai  che  vi  erano  addetti,  abbiamo  in  ogni 
modo  e  con  ogid  miglior  mezzo  favorito  Jo  sviluppo 
di  una  Sociiìtà  Coojft'rativa  che  si  è  fra  i  medesiuii 
costituita  subito  dnpo  lo  sciopero;  ed  abbiamo  la  gad« 
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disfazione  di  constatare  che  essa  va  prosperando,  e 
che  i  nostri  antichi  operai  ci  sono  girati  dei  nostro  ap- 
poggio. 

Per  quanto  riguarda  la  Società  nostra,  le  conse- 
guenze dello  sciopero  del  Febbraio  1902  furono  assai 
gravi.  Esse  si  fecero  sentire  non  solo  durante  il  pe- 
riodo acuto  per  le  aumentate  spese  del  personale  — 
per  spese  di  viaggi  e  di  alloggio  e  mantenimento  — 
per  disperdimento  e  mancata  utilizzazione  di  materia 
prima  per  parte  di  personale  inesperto  —  per  mancata 
vendita  di  sottoprodotti,  ecc.  —  ma  si  mantennero 
ancora  in  seguito  per  non  breve  periodo  di  tempo, 
appunto  perchè  il  rendimento  del  lavoro  per  quanto 
volonteroso  dei  nuovi  elementi  assunti  al  nostro  ser- 
vizio, non  poteva  essere  e  non  fu  pari  a  quello  che 
dava  il  personale  esperto  dei  nostri  antichi  operai. 

Il  danno  fu  grave  per  la  nostra  SocìetA,  ma  noi 
siamo  certi  che  come  avemmo  il  consenso  del  I^ub- 
blico  e  delle  Autorità  così  avremo  anche  il  vostro 
nella  afTermazione  cln^  un  atto  di  debolezza  compiuto 
in  quei  momenti,  di  fronte  ad  ingiuste  pretèse  sarebbe 
stato  assai  più  gravemente  e  più  a  lungo  dannoso  ai 
nostri  interessi  che  non  la  resistenza,  anche  se  essa 
ebbe  a  costarci  qualche  sacrifizio. 

CAPITOLATI  E  RAPPORTI  COI  MUNICIPI.  — 
Lo  studio  delle  nostre  condizioni  nei  rapporti  coi  Mu- 
nicipi delle  Città  nelle  quali  abbiamo  officine,  assume 
quest'  anno  una  speciale  importanza  sovratutto  in 
considerazione  della  legge  sulla  municipalizzazione. 

La  vostra  Amministrazione  non  ha  trascurato, 
quando  fu  il  tempo  opportuno,  di  unirsi  ai  rappresen- 
tanti delle  principali  Società  incaricate  dei  servizi 
pubblici  in  Italia,  allo  scopo  di  presentare  al  Ministro 
proponente  ed  alle  Commissioni  incaricate  dell*  esame 
della  legge,  tutte  quelle  giuste  osservazioni  che  par- 
vero atte  a  far  si  che  la  legge  non  avesse  a  conser- 
vare quel  carattere  alquanto  spogliativo  per  la  pro- 
prietà privata,  che  essa  aveva  assunto  da  princìpio  in 
alcuna  sua  parte. 

In  previsione  di  ogni  eventuale  provvedimento  di 
municipalizzazione,  abbiamo  iniziato  e  proseguiamo 
alacremente  uno  studio  tecnico  amministrativo  e  giu- 
ridico sulle  condizioni  di  ognuna  delle  nostre  officine 
dì  fronte  ai  termini  delle  concessioni  e  dei  capitolati. 
Per  Torino  verrà  a  Sv.'.i  b'uza  il  31  DiccMubre  190:i 
il  Cai>itolato  per  la  illuminazione  jìubblica  stipulato  il 
1.  (Srcunaio  1H81).  Non  conosciamo  ancora  le  intenzioni 
del  Municipio  al  riguardo  della  rinnovazione  di  esso  ; 
ma  se  si  considera  quale  sia  la  perilita  a  cui  deve  sot- 
tostare chi  è  incaricato  della  illuminazione  pubblica 
in  Torino,  ove  il  prezzo  del  gaz  è  così  basso,  ed  ove 
resistenza  di  due  Società  concessionarie  raddoppia  le 
spese  e  dimezza  i  benefici,  non  si  può  certo  innnagi- 
nare  che  si  possano  alle  Società  imporre  sacrifizi  mag- 
giori di  quelli  che  sono  imposti  dal  Capitolato  attuale. 
Il  diritto  alla  occupazione  del  sottosuolo  per  pnrte 
della  nostra  Società  in  Torino,  secondo  gli  accordi 
presi  col  Municipio  nel  1893,  dura  fino  al  31  Dicem- 
bre 1923. 

In  Palermo  la  esci  usi  vlfà  della  concessione  a  noi 
della  illuminazione  pubblica  con  ogni  sistema  e  della 
illuminazione  privata  a  gaz,  scade  il  31  Dicembre 
1904  —  ;  ma  per  altri  60  anni  dura  nella  Società  no- 
stra il  diritto  di  mantenere  le  proprio  canalizzazioni  e 
distribuire  il  gaz. 


Le  trattative  iniziate  fin  dall'anno  scortfo  per  la  rin- 
novazione del  Capitolato  dovettero  essere  sospese  per 
cause  indipendenti  dalla  volontà  nostra  ;  sarà  nostra 
cura  di  riprenderle  il  più  presto  possibile. 

I  pagamenti  delle  forniture  da  noi  fatte  a  quel  Mu- 
nicipio si  sono  e^ieguiti  durante  lo  scorso  eserc^izio  con 
maggiore  regolarità  che  per  il  passato,  ed  esso  ha 
pure  finora  regolarmente  provveduto  al  pagamento 
degli  interessi  ed  alla  estinzione  di  due  rato  del  de- 
bito consolidato  riguardante  le  partite  anteriori  al  31 
Dicembre  1899,  il  quale  al  31  Dicembre  1902  restava 
così  ridotto  a  L.  382.500. 

A  Pavia  la  concessione  nostra  scade  il  31  Dicem- 
bre 1904,  con  obbligo  al  Municipio  di  acquistare  Toffi- 
cina,  le  tubazioni  ed  apparecchi  al  valore  di  perizia 
calcolati  come  mat<»TÌale  in  opera  —  salvochè  si  avve- 
rasse il  caso  imprevedibile  che  venisse  adottato  per 
tutta  la  città  un  nuovo  sistema  di  illuminazione. 

II  Consiglio  Comunale,  con  deliberazione  13  Feb- 
braio 1903,  ha  approvata  la  proposta  della  Giunta  ])cr 
la  nomina  di  una  Commissione  incaricata  de.gli  staili 
per  la  municipalizzazione  del  servizio  del  gaz  alla  sca- 
denza della  concessione. 

A  Bergamo  esiste  concessione  esclusiva  alla  nostra 
Società  per  il  servizio  del  gaz  fino  al  31  Dicembre 
1914,  salvo  rinnovazione  tacita  del  contratto  per  un 
decennio  qualora  non  si  avesse  la  disdetta  dal  Muni- 
cipio due  anni  prima  della  scadenza  e  salvo  nel  Muni- 
cipio il  diritto  di  far  cessare  allo  scadere  di  ogni  quin- 
quennio r  illuminazione  pubblica  a  gaz  in  tutto  o  in 
parte. 

In  questa  città  abbiamo  recentemente  compiuto  un 
importante  esperimento  con  applicazione  di  becchi 
Auer  in  alcune  delle  vie  della  città.  Esso  è  riuscito 
con  piena  soddisfazione  del  pubblico  e  del   Municipio. 

A  Tortona  abbiamo  la  concessione  esclusiva  per 
qualsiasi  sistema  di  illuminazione  fino  alla  fine  del 
1918.  Anche  con  questo,  come  con  tutti  gli  altri  Mu- 
nicipi, si  mantengono  ottimi  i  nostri  rapporti. 

A  Girgenti  la  concessione  con  esclusività  a  nostro 
favore  dura  fino  al  31  Dicembre  1902. 

Naturalmente  la  durata  di  tutte  le  nostre  conces- 
sioni deve  intendersi  enunciata  subordinatamente  alle 
conseguenze  che  potrebbero  derivare  dalle  disposizioni 
della  Legge  sulla  municipalizzazione,  quando  i  Muni- 
cipi risolvessero  di  adottare  questo  provvedimento. 


Da  quanto  siamo  venuti  esponendo  chiaro  appari- 
sce che  se  in  gen(^rale  le  sorti  della  nostra  iudustria 
accennano  ad  un  continuo  incremento  e  fanno  bene 
sperare  per  l'avvenire,  sullo  scorso  esercìzio  hanno  in- 
vece sfavorevolmente  infinito  circostanze  di  indole 
speciale  e  transitoria. 

Tuttavia  il  nostro  Bilancio,  pur  non  discostandosi 
da  quelle  regole  di  prudenza  che  hanno  formato  in 
passato  la  floridezza  della  Società,  si  chiudo  con  una 
cifra  di  utili  di  L.  1.151,735,01  che,  sotto  deduzione 
dei  prelievi  statutari,  consente  la  distribuzione  di  un 
dividendo  di  L.  25  per  ogni  azione,  ivi  compreso  l'ac- 
conto di  L.  12,50  già  distribuiio  agli  azionisti  il  I.® 
Ottobre  p.  p. 

Vi  proponiamo  dunque  : 
1.  Di  voler  approvare  il  Bilancio  ed  il  riparto  a* 
till  dello  scorso  esercizio  1902  ; 
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2.  Di  approvare  la  proposta  fattavi  di  prelevare 
dal  fondo  di  riserva  la  somma  necessaria  per  la  co- 
stituzione o  complemento  dei  fondi  iniziali  da  versarsi 
alia  Cassa  Nazionale  di  Previdenza  per  V  iscrizione 
degli  operai  aventi  età  superiore  ai  35  anni,  nonché 
per  costituire  i  premi  di  anzianità  a  favore  di  quelli 
aventi  età  superiore  ai  55  anni  ; 

3.  Di  voler  infine  procedere  all'  elezione  di  tre 
Sindaci  effettivi  e  di  due  supplenti  e  di  fissare  la  loro 
retribuzione  per  Tanno  corrente. 

Relazione  dei  Sindaci 

Signori  Azionisti, 

In  esecuzione  del  mandato  da  voi  conferitoci,  ab- 
biamo, nel  passato  esercizio,  assistito  regolarmente  alle 
sedute  dell*  Onorevole  Consiglio  di  Amminisirazione, 
controllati  i  libri  della  Direzione  Generale  in  Torino 
e  gli  inventari  della  Sede  di  Torino. 

Abbiamo  pure  controllato  periodicamente  il  servi- 
zio di  Cassa,  riscontrando  in  tutto  un  regolare  e  lo- 
devole funzionamento. 

Il  Bilancio  che  il  Consiglio  vi  sottopone,  chiuso  al 
31  Dicembre  1902,  presenta  un  utile  netto  di  lire 
1.135.308.41. 

Il  Consiglio  decise  di  proporvi  anche  quest'anno  di 
destinare  il  5%  alla  riserva  e  cioè  L.  56.765.42,  ma 
siccome  la  riserva  supera  ormai  di  gran  lunga  la  ci- 
fra prevista  dalla  legge  e  dallo  Statuto  Sociale,  cosi 
vi  si  propone  di  prelevare  da  quella  cifra  medesima, 
per  una  volta  tanto,  la  somma  necessaria  ad  assicu- 
rare alla  Cassa  Nazioiìale  di  Previdenza  gli  op«*.rai  di 
età  superiore  agli  anni  35. 

Tenuto  conto  dei  prelievi  statutari   e    dell'  avanzo 
dell'esercizio  precedente,  sì  ha    un    netto   disponibile 
per  gli  Azionisti  di  L.  1.004.144,97,  equivalente  a 
L.  25  per  cadauna  azione  e  cosi  L.  1.000.000,— 

con  un  avanzo  attivo  a  conto  nuovo  di    »  4.144,97 


Totale  come  sopra  L.  1.004.144,97 

Venne  già  distribuito  un  acconto  al  1.^  Ottobre 
1902  di  L.  12.50  per  eaduna  azione  ed  ora  vi  si  pro- 
pone il  pagamento  di  altre  L.  12.50  al  1.  Aprile  p.  v., 
per  saldo  riparto  utili  del  passato  esercizio  1902. 

Nello  scorso  anno  fummo  colpiti  dalla  dolorosa  di- 
partita del  solerte  Direttore  Generale  cav.  ing.  Leone 
Mariani  e  del  nostro  amatissimo  collega  nel  sindacato 
conim.  Paolo  Meìlle. 

Alla  memoria  dei  due  cari  estinti  noi  mandiamo  un 
pensiero  ed  un  saluto  riverente. 

Il  nostro  Consiglio  di  Amministrazione  chiamò  alla 
carica  di  Direttore  Generale  il  comm.  ing.  Leonilda 
Spreafico,  il  quale,  nell' ancor  breve  periodo  di  sua  ge- 
stione, ci  diede  prove  non  dubbie  di  saper  degnamente 
sostituire  il  compianto  suo  predecessore. 

Ed  il  Collegio  Sindacale,  dopo  che  i  signori  Sin- 
daci supplenti  declinarono  l' invito  di  assumere  la 
carica  effettiva  per  ragioni  professionali,  provvide,  a 
norma  di  legge,  a  completarsi  in  numero,  chiamando 
a  coprire  provvisoriamente  il  posto  vacante  il  sig.  Ku- 
ster  Antonio  (Junior)  qui  sottoscritto. 

Torino,  26  Febbraio  1903. 

Firviati  :  Gitseppe    Doglio  —  Ing.  Adamo  Levi  — 
Ant.  Kuster  (Junior). 


Bilancio  chiuso  al  31  Dicembre  1902 

ATTIVO 
Officine  sociali,  terreni,  stabili,  apparecchi,  utensili  e 

mobili .  L.  10.200.008.93 

Carboni  fossili,  coke,   sottoprodotti  e 

scorte  diverse »  841.297.49 

Installazioni  presso  utenti  gaz       .     .  »  1.061.677.77 
Debitori  per  forniture  di  gaz     ...  »  992.607.38 
»                    »          di  coke  e   sot- 
toprodotti      f>  339.090.76 

Debitori  in  conto  corr.  presso  banche  »  564.045  45 

diversi *  1.118.909.95 

Dividendi  in  corso  in  conto  esercizio  »  476.900.— 

Cassa       »  33.397.61 

Titoli  di  proprietà  sociale  (1)      ...»  7.216.082.10 

\  Depositi  a  custodia  ed  a 

Conto  titoli  >        cauzione      ....  »  1.151.650.— 

)  Depositari  di  titoli    .     .  »  121.800.— 

L.  24.117.467.58 
PASSIVO 

Capitale  sociale  (N.  40.000  azioni  da 

L.  250  caduna) L.  10.000.000.— 

Fondo  di  riserva »  80.873.518.69 

Creditori  per  forniture  di  carboni  ap- 
parecchi e  scorte  diverse   ....  »  556.743.97 

Cassa  previdenza  impiegati  e  personale  »  256.829.91 

Dividendi  arretrati »  5.190.— 

\  Depositanti  a   custodia 

Conto  titoli  >        ed  a  cauzione  .     .     .  »  1,151.650.— 

)  Deposito  presso  terzi     .  »  121.800.— 

Utili  netti  dell'esercizio  L.  1.135.30L\  Il   ) 

>  »    1.151.735.01 
Rimanenza  utili  del  1901  »       16.426.60   J 

L.  24.117.467.58 

U  Direttore  Generale:  Ino.  L.  Sperafico 

1  Siìidnci  :  GiusBPrE  Doglio  -  Ing.  Adamo  Levi  - 
Ant.  KfcsTBRjwn. 

Il  Capo  Contabile',  Fabris  Cajilo 


(1)  Azioni  della  Società  Italiana  dell'Industria  del 
Gaz  a  Milano  ed  Azioni  della  SocieU'i  ^Vrrarese  per 

l'Industria  dei  Ga? L.    6.260.292.— 

Rendita  Italiana  5  «o       •       *  •     .       .       •       .        >       r)6.5.4«.85 
Municipio  di  Palermo  (debito  dilazionato)  .       .        »        390.311.2> 


TOTALE  L.  7.219.082.10 

Riparto  Utili  netti  dell'Esercizio  1902 

Utili  netti  deir  Esercizio L.  1.135.308.41 

Prelievi  Statutari: 

5  o/o  Al  Fondo  di  Riserva    L.  56.765.40 

6  o/o  Al  Consìglio  di  Anim.  »   68.118.50      »      147.590.04 
2  o/o  Aglilmpiegati     .     .     »    22.706.14      >» 


Rimanenza  utili  del  1901 


L.     987.718.37 
1(3.426.60 


L.  1.001.144.97 
Agli  Azionisti  in  ragione  di  L.  25  per 

Azione »   1.000.000.— 


Saldo  a  nuovo 


.    L. 


4.144.97 


ASSEMBLEA  GENERALE  ORDINARIA  DEL  14  MARZO  1903 

Presiihnza:  Couim.    Giovanni    Albanelli  —   Scruta- 
tori: Comm.  Avv.  Luigi  Mongini  —   Sig.    Enrico 
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Nasi  —  Segretario   deir Assemblea  :    Sig.    Olivktti 

ArouHTo. 
Azionisti  presenti  n.  82  rappresentanti  n.  16.960  Azioni, 

L'AsstMiiblea  udita  la  relazione  del  Coiisij^lio  di  Am- 
ministrazione e  quella  dei  Sindaci  : 

1.  Approva  la  relazione  dei  Consiglio,  il  bilan- 
cio ed  il  riparto  utili  dello  scorso  esercizio  1ÌX)2,  ivi 
compresa  la  proposta  di  prelevare  dal  fondo  di  riser- 
va la  somma  necessaria  per  la  costituzione  o  comple- 
mento dei  fondi  iniziali  da  versarsi  alla  Gassa  Nazio- 
nale di  Previdenza  per  V  iscrizione  de^li  operai  aventi 
età  superiore  ai  35  anni,  nonché  per  costituire  i  premi 
di  anzianità  a  favore  di  quelli  aventi  età  superiore  ai 
55  anni. 

Il  dividendo  per  V  esercizio  1902  resta  fissato  in 
L.  25.00  compreso  l'acconto  di  L.  12.50  già  distribuito 
agli  Azionisti  il  1.  Ottobre  p.  p. 

2.  Riconferma  nella  carica  dì  Sindaci  effettivi  i 
Signori  : 

Doglio  cav.  Giuseppe  —  Levi  ing.  Adamo  —  Kuster 

Antonio  (junior). 

e  nomina  a  Sindaci  supplenti  i  Signori  : 
RoLLK  Cesare  —  Conte  Carlo  Becchia  del  Pozzo. 

3.  Su  proposta  dell'Azionista  conte  Becchia  del 
Pozzo  ap])rova  alla  unanimità  un  voto  di  plauso  e  di 
ringraziamento  ai  giornali  cittadini  per  la  equanimità 
dimostrata  e  per  l'opera  pacificatrice  da  essi  compiuta 
nella  triste  occasione  dello  sciopero  del  febl)raio  del- 
l'anno scorso. 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 

La  Causa  del  Comune  di  Arezzo 

centro  1%  DitU  BsinAcIier  &  Otto 

Il  Comune  di  Arezzo  volendo  provvedere 
alla  pubblica  illuminazione  della  cittA,  me- 
diante r  ultimo  trovato  della  luce  elettrica 
nel  22  i^iugno  1894  sti])ulò  analogo  contratto 
vistato  e  reso  esecutorio  dalla  locale  Prefettura 
nel  25  luglio  1894  con  cui  essa  Ditta  si  obbli- 
gava di  fornire  alla  città  d'Arezzo  la  luce»  elet- 
trica per  la  illuminazione  delle  pubbliche  vie, 
piazze  e  subborghi  entro  il  perimetro  fissato  nella 
pianta  topogi-afica  d(»lla  città  stessa  e  di  som- 
ministrare ai  privati  la  luce  ad  un  dato  prezzo 
e  ciò  pel  canone  o  prezzo  annuo  di  L.  27.000 
mentre  coll'antico  sistema  quella  somma  ginn 
geva  a  22.000.  In  quel  contratto  poi  fra  gli 
altri  patti  e  condizioni  (come  quella  che  in 
casi  di  interpretazione  dell'esecuzione  di  quel 
contratto,  sarà  ogni  (questione  deferita  al  giu- 
dizio inappelhibile  di  arbitri  o  amichevoli  com- 
positori» ci  era  qu(^llo  che  è  formulato  neirar- 
ticolo  ir>  il  cui  tenore  t'»  cosi  concepito  : 

«  La  concessione  viene  data  dal   Comune 


ed  assunta  dalla  Ditta  Reinacher  ed  Ott  per 
la  durata  di  anni  30  a  principiare  dal  giorno 
deirattivazione  della  nuova  luce  ed  in  tale 
periodo  di  tempo  il  Comune  si  impegna  in 
quanto  rientra  nelle  sue  competenze  a  non 
attravensare  e  a  non  concedere,  nò  diretta- 
mente né  indirettamente  che  altri  abbia  ad 
attraversare  il  suolo  pubblico  con  conduttive 
o  fili  aerei  o  sotterranei  a  scopo  di  illumina- 
zione pubblica  0  privata,  qualunque  ne  fosse 
la  natura  del  sistema  elettrico  o  no,  e  a  non 
favorire  in  qualsiasi  modo  Tattuazione  da  parte 
di  terzi  di  una  nuova  illuminazione  neir  inte- 
resse del  Comune  e  dei  privati  durante  la 
presente  concessione  » . 

Ma  emanata  già  la  legge  7  Giugno  1894 
la  nuova  Ditta  Boschi  e  Papini  dì  Arezzo 
chiese  alla  locale  Prefettura  nel  1  Marzo  1899, 
il  consenso  pel  collocamento  d'una  conduttura 
elettri(!a  aerea  e  sotterranea  dai  mulini  di 
Pratantico  ai  subborghi  e  air  interno  della 
detta  città,  in  base  alla  legge  7  Giugno  1894, 
n.  232,  e  relativo  regolamento  25  Ottobre 
1895  n.  642,  e  coi  due  decreti  6  Febbraio  e 
14  Settembre  1900  la  R.  Prefettura,  in  corre- 
lazione a  quella  domanda,  dava  il  consenso 
secondo  l'articolo  8  del  regolamento  qui  so- 
pra citato. 

Dopo  ciò  la  stessa  Ditta  Boschi-Papini  con 
atto  7  Marzo  1900  non  solo  notificava  alla 
Ditta  Reinacher  e  Ott  l'atto  dì  consenso  e- 
messo  dal  Prefetto,  ma  invitava  altresì  la 
stessa  Ditta  Reinacher  e  Ott,  e  specialmente 
il  rappresentante  del  Comune  di  Arezzo  a 
voler  insieme  concordare  per  Tattraversa- 
mento  delle  aree  pubbliche  comunali,  in  con- 
formità della  sopi-amentovata  legge  del  1894 
colle  comminatorie  di  che  nell'atto  mede- 
simo. 

Di  fronte  a  cosifatta  notificazione  la  Dittn 
Reinacher  ed  Ott  nel  16  Marzo  1900  prote- 
stava contro  ciò  che  (»rasi  consentito  a  favore 
della  Ditta  Boschi  e  Papini,  per  qualunque 
atto  che  ledesse  o  compromettesse  diretta- 
mente 0  indirettamente  la  concessione  riser- 
vata esclusivamente  alla  Ditta  Reinacher  e 
Ott  in  forza  del  citato  contratto  22  Giugno 
1894. 

Dal  canto  suo,  il  rappresentante  del  Co- 
mune di  Aivzzo  (*on  deliberazione  21  Mai'zo 
1900,  mentre  anche  esso  formalmente  dichia- 
rava che  il  Comune  voleva  mantenere  inte- 
gro ogni  ]>atto  che  lo  vincolava  alla  Ditta 
Reinacher  e  Ott,  non  mancava  di  protestare 
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per  ogni  eventuale  chinilo  nel  servizio  pub- 
blico e  finanziario  eln^  potestà  derivargli  dal- 
Tatlo  di  consenso  prestato  a  riguardo  della 
Ditta  Boachi-Papini,  e  non  potendo  opporsi 
alla  esecuzione  del  decreto  prefettizio  curava 
pure  di  prescrivere  a  qtiest'  ultima  ditta  le 
uorme  da  seguirsi  neira(  traversare  la  con- 
duttura elettrica,  il  suolo  e  i  luoghi  di  pro- 
prietà comunale,  onde  evitare  danni  per  de- 
tu»-piuìoni  sull'area  e  suolo  pubblico  e  disturbi 
negli  altri  mezzi  in  funzione. 

In  linea  di  completezza  di  notizie  storiche 
i  deve  notai*c  che  corsero  allora  trattative 
ì  aeromodamento  fra  lo  due  ditte,  rotte  poi, 
pare  per  non  essersi  trovato  un  punto  pnri- 
co  per  ridurle  ad  atto  :  si  osserva  però  dalla 
ittaBos(*hie  Papini  senza  esser  contradettaj 
che  fu  da  essa  vìa  via  riparato  ad  ogni  dan- 
,0,  che  la  ditta  Reinacher  e  Ott  per  sua  o- 
ra  potè  risentire  coi  propri  lavori. 
Cosi  stavano  le  <*ose,  e  mentre  la  Dit- 
Boschi  e  Papini  andava  compiendo 
conduttura  delle  correnti  elettriclie,  la  ditta 
einaeher  e  Ott  incoraggiata  dal  contenuto 
leirart.  15,  testualmente  riferito  da  cui  de- 
imeva  il  concetto  d*una  (concessione  esclu- 
iva  tanto  per'  Y  illuminazione  pubì>lira  che 
privata,  con  citazione  18  settembre  UìOO 
chiamava  dinanzi  questo  Tribunale  non  solo 
la  ditta  Boschi-Papini  come  autrice  dei  fatti 
costituenti  la  violazione  dei  patti  inseriti 
(61  contratto  22  giugno  1894  ma  anche 
il  comune  di  Arezzo,  come  ipicllo  che  era 
stato  causa  e  complice  di  (|iic*na  violazione 
di  patti  cent  l'attua  li  sia  non  op}  unendosi  for- 
malmente airesccuzionc  del  de<*reto  preh^t- 
zio,  che  aveva  dato  il  consenso  a  quella 
ìtta,  sia  prescrivendo  a  qu**sta  norme  tec- 
niche iM't'  r  Mitra  versamento  del  suolo  pub- 
lieo  per  coiulutturta  dei  fili  elettrici,  sia  in- 
ne  concedendoli:  il  permesso  d'attraversare 
e  occupare  località  anche  chiuse  di  proprietii 
comunale  come  il  <'anti*Mv  ilegli  scalpellini, 
1  muro  del  distretto  militare,  (^  la  volti» 
,el  Castro;  per  cui,  ronclutlcudo»  chiedeva 
e  il  Tribunale  con  sentr*nza  provviso- 
amentc  eseguibile  quanto  alla  ditta  Bo- 
hi  e  Painni,  rironose<'ndo  a  favoi-e  della 
ditta  Reinacher  e  Utt  il  suo  diritto  esclusivo 
deirimpiaiito  dllluuiinaxione  elettrica,  sia  della 
città  di  Arezzo  cIm^  a  use»  privato,  in  base 
al  contratto  22  Giugno  1894  ordinasse  la  ri- 
mozione d'ogni  congegjio  e  strumento  atto 
la  conduttura  delle  correnti  elettriche  da  essa 


compiuto,  salvo  il  risarcimento  dogni  danno 
a  prò  della  ditta  attrice;  e  quanto  al  comune 
di  Arezzo  dichiarasse  questo  tenuto  al  risar- 
cimento in  genere  d'ogni  effetto  dannoso,  o 
quanto  meno  al  pagamento  d' un  maggior 
compenso  contrattuale  in  ragione  della  quan- 
tità di  luce  soimninistrala  e  disiriluiita  ai 
prìvtiti  dalla  ditta  Boschi  e  Papini  per  la  in- 
tera durata  del  contratto  22  Giugno  1894,  il 
tutto  da  Iiquidai\si  e  giudicarsi  in  s(*parata 
sede  protestando  trattanto  d'ogni  spesa. 

DojKj  qualche  rinvio,  la  causa  fu  ampia- 
mente discvissa  dinanzi  al  Tribunale  (Vi  Arezzo, 
n(*irudienza  del  giorno  U  giugno  lUOl,  in 
cui  tutte  le  parti  litiganti  emisero,  a  mezzo 
dei  pixipri  procuratori  legali,  le  rispettive 
conclusioni. 

11  Triliuimle  con  sentenza  6-15  luglio  HitJl 
respinse  le  domande  della  ditta  attrice  anche 
in  confronto  del  Comune  e  la  condanno  nelle 
spese  del  giudizio. 

Contro  questa  sentenza  interpose  appello 
avanti  la  Corte  di  api>ello  di  Firenze  la  ditta 
Reinacher  e  Ott,  domandando  la  riforma  del- 
rai>pellatasentenzasul  fondametifo  delle  istanze 
spiegate  in  primo  giudizio,  ijruando  ad  in- 
sistere in  confronto  del  Conume  di  Arezzo 
soiramniissione  di  ima  prova  testimoniale, 
della  CUI  rilevanza  taceva  gÌL:stizia  la  stessa 
capitolazione  dei  fatti  (die  si  intendeva  provare. 

La  Corte  di  Appello  di  Firenze  con  sua 
pronunzia  29  novembre,  28  diceml)re  1901 
decnse  —  nei  rapporti  fra  il  Comune  di  A- 
rezzo  e  la  ditta  Reinacher  e  <)tt  —  confer* 
mai'si  Tappellata  sentenza  e  condannarsi  la 
Dittti  appellante  a  ritbndt're  al  Comune  anche 
le  spt*se  del  giudizio  di  stT'ondo  gi^ado,  men- 
tre nei  rapporti  fra  le  due  Ditte,  accolse  Tap- 
pello  della  Reinaeher  e  Ott. 

luterpose  ricoi'so  da  tale  pronunzia  avanti 
la  Corte  di  Cassazione  di  Firenze  la  ditta 
Boschi-Pupini  e  il  suo  ricorso  venne  accolto 
con  decisione  del  giorno  30  giugno  1902,  con 
rinvio  delle  Ditte  cont.cndenii  avanti  tpu^sta 
Eccana  Corte.  Ricorse  pm'e  dalla  sentenza 
della  Corte  di  Appello  di  Fireuzr  prr  quanto 
aveva  deliberato  e  deciso  nei  rapporti  del 
Comune  di  Arc^zzo»  la  ditta  Reinacher  e  Ott  ; 
ma  quel  Supremo  Collegio  con  d(»eisione  18- 
2fi  dicembre  1902  '  dii^hìnrò  non  lungo  a  de- 
liberare sul  ricorso  .stesso  e  condannò  la  Ditta 
ricorrente  alla  perdita  del  deposito,  salvi*  le 
ragioni  per  risarcimento  di  danni  alllntimato 
Comune  di  Arezzo.  > 


^fl^^i. 
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In  seguito  a  rinvio  della  Cassazione,  la 
causa  fu  discussa  il  10  marzo  alla  Corte  di 
Appello  di  Lucca:  difensori  della  ditta  Rei- 
nacher  gli  onor.  Villa  e  Vendramini,  e  del 
Comune  di  Arezzo  Tavv.  Petri  e  Ton.  Piccini. 

Finalmente,  il  27  marzo,  la  Corte  d'Appello, 
in  seduta  di  rinvio,  conforme  al  responso 
della  Cassazione  di  Firenze,  ha  dato  con  due 
sentenze  contemporanee  (che  pubblicheremo 
per  intero  nel  prossimo  numero)  vittoria  a  co- 
loro che  combattevano  il  privilegio  della  Com- 
pagnia del  gaz  di  Firenze  e  della  compagnia 
Reinacher  ad  Arezzo.  —  Non  c'è  posibilità,  di 
altri  ricorsi.  —  Difendevano  le  Società  gli  onor. 
Villa,  Grippo,  Vendramin,  Malenchini,  Gio- 
vannini  e  Anzilotti;  erano  peri  municipi  gli  on. 
senatori  Barsanti  e  Lucchini  e  Ton.  Piccini, 
e  gli  avvocati  Hernitte,  Petri  e  Masscangeli. 


BIBLIOGRAFIA 

Annuario  Scientifico  ed  Industriale 
del  1902.  —  Anche  quest'  anno  il  lavoro 
edito  dal  dott.  A.  Usigli  non  viene  meno  alla 
sua  fama,  e  nelle  sue  615  pagine  raccoglie 
interessantissimi  studi  e  memorie,  di  guisa 
che  riesce  sempre  più  utile  agli  studiosi. 

Pel  nostro  ramo  pubblica  un  dettagliato 
studio  sui  nuovi  apparecchi  di  illuminazione 
e  di  riscaldamento  ad  alcool,  sulla  Luce  Mil- 
lennio e  sulla  accensione  automatica  del  gaz 
mediante  aumento  della  pressione  nella  offi- 
cina di  produzione  (sistema  Schopper). 

Richiamiamo  Tattenzione  dei  lettori  ga- 
zisti  su  questo  importante  Annuario  scientifico, 
certi  di  far  loro  cosa  grata.  Edito  dai  Treves, 
si  vende  dairiloepli  di  Milano  a  L.  7. 

* 

Die  Illustrierte  Welt  der  Erflndun- 

gen  —  (//  mondo  illustrato  delle  scoperte)y 
esposizione  storica  e  tecnica  di  tutti  i  rami 
dell'  industria  e  delle  produzioni,  con  parti- 
colare riguardo  alla  tecnica  odierna  ed  alle 
grandi  industrie  ed  alle  odierne  relazioni  mon- 
diali. 

Pubblicata  da  J.  G.  Vogt  colla  collabora- 
zione dei  più  illustri  specialisti.  —  Due  edi- 
zioni. 

In  dispense  settimanali  a  10  pf.  od  in  fa- 
scicoli, a  50  pf.  Editore,  Emesto  Wiest  Nach., 


G*  M.  B.  H.,  Lipsia  o  presso   Ulrico    Hoepli, 
Milano  (Dispense  81  a  85). 

In  queste  dispense  si  trova  la  continuazione  del- 
l' importante  articolo  sopra  «  La  macchina  a  vapore  » . 
Anche  qui  i  più  importanti  e  rigorosi  dati  scientifici 
sono  esposti  in  una  forma  affatto  popolare.  Questa 
qualità,  rara,  per  quanto  degna,  ci  solleva  dalla  du- 
rezza alla  quale  purtroppo  eravamo  abituati  dalle  pre- 
cedenti pubblicazioni  in  questo  campo,  e  permettendo 
di  entrare  anche  ad  un  pubblico  non  fornito  in  pre- 
cedenza di  cognizioni  tecniche.  Un  altro  importante 
pregio  di  questa  pubblicazione  è  il  buon  mercato  che 
la  mette  alla  portata  anche  dei  meno  facoltosi,  i  quali 
se  non  poterono  finora  acquistare  le  opere  scientifiche 
d'alto  prezzo,  rimaste  invendute  nelle  botteghe  dei  li- 
brai, potranno  acquistare  con  poco  sacrificio  mediante 
questa  edizione  a  dispense,  una  buona  coltura  gene- 
rale e  delle  utilissime  cognizioni  pratiche. 


* 


IfnIruKlonl  elemoniari  e  prallclte  per  f^li 
nluclonll  €lell*  inclunlrla  €lcl  gas  —  pubblicate 
per  cura  del  «  The  Gas  World  »  Londra  3  Ludgate, 
Circus  Buildings,  Scellini  3/6  (o  presso  Ulrico  Hoepli, 
Milano). 

Sotto  il  pseudonimo  di  «Mentor»  il  ben  noto  redat- 
tore di  une  dei  più  importanti  giornali  inglesi  sul 
gaz  «  The  Gas  World  »  pubblica  un  piccolo  trattato 
suir  industria  del  gaz  in  forma  cosi  bella  e  piana,  cor- 
redandolo di  numerose  figure,  da  renderlo  prezioso 
per  i  gazisti.  In  poco  più  di  120  pagine  l'autore  sep- 
pe riassumere  una  mole  poderosa  di  studi,  di  guisa 
che  crediamo  di  far  cosa  oltremodo  grata  ai  nostri 
lettori,  mettendo  loro  in  vista  questo  libro. 

All'Egregio  Collega  le  nostre  congratulazioni. 

♦ 
*  * 

RKlMla  InclUMlriale e  dello  RinpofiiiBlonl  — 

(Milano,  Via  Verdi,  3).  Edito  con  non  comune  ricchez- 
za di  tipi  e  di  carta,  dal  cav.  Luigi  Zuanelli,  proprie- 
tario della  Rivista  ddl'  Industria  della  Carta,  abbiamo 
ricevuto  il  primo  numero  di  questa  importante  Rivista 
che  onora  l' Italia  nostra,  oltre  che  per  Teleganza  del 
giornale,  anche  per  gli  importanti  articoli  che  in  essa 
troviamo  pubblicati. 

Il  problema  della  llluminaKlone  a  Cìiib- 

blo  —  Ecco  un  lavoro,  che  sotto  modeste  forme,  rac- 
coglie uno  studio  interessante  fatto  dall'egr.  ing.  Ce- 
sare Sei  velli. 

Una  chiara  relazione  espone  e  discuto  quattro 
progetti  presentati  da  quattro  concorrenti,  dei  quali  i 
primi  tre  proponevano  l' impianto  elettrico,  o  con  cen- 
trale elettrica  a  vapore,  o  con  impianto  idro-elettrico, 
il  quarto  progetto  era  ad  acetilene. 

Premesso  che  i  fanali  pubblici  occorrenti  a  Gubbio 
sarebbero  200,  ed  i  privati  400  per  un  impianto  ad  a- 
cetilene  la  spesa  totale  sarebbe  stata  di  L.  61.000  cir- 
ca (con  una  tubazione  di  m.  8700)  e  calcolato  il  costo 
del  carburo  a  L.  33  il  quintale,  e  vendendo  ai  privati 
me.  8030  di  acetilene  a  L.  1.80  il  me.  si  avrebbe  a- 
vuto  cosi,  municipalizzando  l' impianto,  il  costo  dei  200 
fanali  pubblici,  per  annue  L.  17057.40  compreso  am- 
mortamento capitale,  impianto  in  25  anni.  Gli  altri  prò- 


■     ^^ 

■ 

V.     ^^ 

L 
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getti  ad  elettricità  importavano  una  spesa  annua  ef- 
fettiva di  L.  29620. 

L' ing.  Sei  velli  propone  invece  un  impianto  elettri- 
co con  motori  a  gaz  povero  preventivando  una  spesa 
di  impianto  di  L.  125.000  e  deducendo  il  costo  annuo 
dei  200  fanali  pubblici  a  sole  L.  8025. 

I^  geniale  idea  non  è  da  disprezzarsi ,  ma  Tegr. 
Ingegnere  ci  permetta  domandargli  perchè  non  det- 
tagliò anche  un  preventivo  col  sistema  Dellvick-Flei- 
scher,  o  con  quello  Strache,  che  onnai  nei  piccoli  cen- 
tri europei  vanno  prendendo  un  cosi  largo  sviluppo  ? 

11  Caialofuro  %•  Bartoli  e  C«  di   ^a%'oiia   — 

Abbiamo  ricevuto  il  nuovo  Catalogo  dì  questa  vecchia 
e  ben  nota  Ditta. 

Sulla  bontà  dei  prodotti  refrattari,  storte  ecc.  da 
essa  fabbricati  non  crediamo  sin  il  caso  di  parlarne, 
conosciuta  come  è  cosi  favorevolmente,  dai  gazisti. 

Venti  pagine  portano  conferma  di  ciò,  con  certifi- 
cati delle  più  importanti  officine  a  gaz  italiane  —  e 
ben  t-e/i/isei  sono  le  tavole  nitidamente  litografate,  sulle 
quali  il  Bartoli  ci  presenta  disegnati  i  vari  suoi  pro- 
dotti. 


I^OaM^IA.JE«IO 


Conferenze  amlclievoli  dei  Oazisti 
d'Italia.  —  In  questi  giorni  coi  tipi  di  F. 
Giannini  e  figli  di  Napoli  si  pubblicò  il  pro- 
cesso verbale  della  XXXI  conferenza  (Torino 
1902)  dei  Gazisti  dltalia. 

Di  interessante  troviamo  il  memoriale  di- 
retto a  S.  E.  il  Ministro  dell'  interno  per  la 
Municipalizzazione  dei  servizi  pubblici  —  il 
rapporto  della  Commissione  pei  premi  di  in- 
coraggiamento ai  gazisti  giovani,  dal  quale 
rapporto  rileviamo  come  i  concorsi  saranno 
di  due  specie  :  ordinari  e  straordinari  :  ai 
primi,  che  verranno  indetti  ogni  anno  esclu- 
sivamente fra  soci  sopra  memorie,  comuni- 
cazioni od  apparecchi  presentati  air  annuale 
assemblea  della  Società,  vi  saranno  due  me- 
daglie una  d'argento  e  l'altra  di  bronzo  con 
premi  rispettivamente  di  L.  500  e  di  L.  200. 
Per  i  concorsi  straordinari  (che  avranno  luogo 
ogni  triennio)  si  faranno  pure  due  premi  :  me- 
daglia d'oro  e  L.  1000  in  denaro,  e  medaglia 
d'argento  e  L.  òOO.  Ai  concorsi  straordinari 
possono  prender  parte  anche  i  non  soci  delle 
Conferenze  Amichevoli  dei  Gazisti  di  Italia. 

L'ing.  M.  BOhm,  l'attuale  Direttore  Tec- 
nico della  Società  Italiana  del  Gaz  di  Torino, 
pubblica  una  interessante  memoria  sui  La- 
veurs  a  cianuri  ed  a  naftalina  secondo  il  pro- 
cesso Bueb. 


E  cosi  ring.  H.  Kros,  della  Siry  Lizars, 
una  discussione  dei  contatori  Duplex,  (dei 
quali  già  parlammo  nel  numero  precedente). 

Entro  la  prima  quindicina  di  Maggio  p.  v. 
è  indetta  la  nuova  Conferenza  a  Palermo. 

Concorsi.  —  È  aperto  il  concorso  fra  gli 
ingegneri  italiani  che  non  abbiano  superato 
l'età  di  anni  35  al  posto  di  direttore  dei  ser- 
vizi ad  economia  (illuminazione  a  gaz  —  of- 
ficina elettrica  di  produzione  di  energia  per 
trasporto  di  forza  ed  illuminazione  —  acqua 
potabile  —  spurgo  dei  pozzi  neri)  —  nel  Co- 
mune di  Spezia.  —  Stipendio  annuo  L.  3500 
lordo  di  R.  M.  aumentabile  di  due  decimi  ses- 
senali.  Il  concorso  è  per  tìtoli  e  per  esami  e 
vi  saranno  ammessi  solo  coloro  che  abbiano 
riportato  almeno  il  75  0[0  nelle  seguenti  ma- 
terit^  :  Chimica  industriale.  Meccanica  appli- 
cata, Idraulica,  Fisica  tecnica.  Macchine  a 
vapore.  Elettrotecnica. 

* 
*  * 

Società  del  gaz  povero  —  A  proposito 
di  quanto  scrivemmo  nel  n.  8  leggiamo  nei 
giornali  del  17  marzo  che  gli  uffici  della  Ca- 
mera dei  Deputati  esaminarono  la  domanda 
a  procedere  contro  l'on.  Poli. 

Vennero  eletti  commissari  :  Guzzi,  Di  Ba- 
gnasco,  Menafoglio,  Papadopoli,  Gallini»  Pozzo, 
Scalini,  Pais.  L'  ufficio  secondo,  mancando  il 
numero,  avrebbe  eletto  il  suo  commissario. 

Si  diede  ai  commissari  mandato  di  fidu- 
cia, ciocché  significa  che  si  accorderà  l'au- 
torizzazione a  procedere, 

Il  Poli  finora  non  si  è  dimesso,  nò  si  di- 
metterà a  quanto  si  dice. 

La  uflBciosa  Capi/ale  cosi  commenta  la  no- 
mina dei  commissari  favorevoli  alla  autoriz- 
zazione :  «  Cosi  finisce  miseramente  la  vita 
politica  di  un  uomo,  che  se  non  avesse  avuto 
la  imperdonabile  smania  di  tuff'arsi  in  affari 
cattivi,  avrebbe  potuto  rendere  dei  servigi 
al  Paese  » . 

Tanto  più  è  notevole  questo  giudizio,  in- 
quantochè  il  Poli  è  zanardelliano. 

Daj^li  atti  parlaTiiPìitari,  rileviamo  elio  lo  imputa- 
zioni fatto  all'oli.  Poli,  por  Taffaro  dolla  Società  del 
gaz  povero,  sono  le  seguenti  ; 

€  Sarebbe,  per  procurarsi  fondi,  ricorso  a  mezzi  rovi- 
noni^  quali  lo  sconto  di  cambiali  rinnovabili,  o  di  rin- 
novo, la  emissione  di  cambiali  in  epoca  di  cessazione 
di  pagamenti,  la  costituzione  di  ipoteche  (art.  856  n.  3 
Cod.  di  Comm.). 
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Si  pagarono  debiti  dopo  la  cessazione  dei  pagamenti 
(art.  856,  n.  4  detto  Codice). 

Si  tennero  irregolarmente  ì  libri  imposti  dalla  leg- 
ge (giornale,  libri  di  deliberazione  delle  assemblee  e 
dei  soci  (Art.  857  n.  1  detto  Codice). 

Non  si  fece  la  dichiarazione  dì  cni  all'art.  686  del 
Codice  di  Comm.  entro  i  termini  di  legge  (Art.  857 
n.  3  detto  Cod.). 

Si  dichiararono  dividendi  non  realmente  conseguiti 
e  che  vennero  creati  con  es.agerate  valutazioni  dell'at- 
tivo (Art.  247  n.  2  detto  Cod.). 

Per  ottenere  la  moratoria  —  poi  negata  —  nel  bi- 
lancio presentato  alPAutorità  Giudiziaria  si  esposero 
L.  356.960,22  per  crediti  da  esigere  e  L.  475.000.48  per 
effetti  da  incassare,  mentre  la  maggior  parte  delle  par- 
tite di  credito  ad  esigere,  risultavano  incassate  prima 
del  f.illimeiito  e  gli  effetti  sono  tutti  di  rinnovo  o  rin- 
novabili per  crediti  scoperti  (Art.  859  detto  Cod.). 

Non  si  pubblicarono  nei  modi  di  legge  gli  atti  della 
Società  (art.  91,  863  detto  Cod.). 

Sì  omise  quanto  si  prescrive  coli' art.  146  del  Cod. 
di  Comm.  essendo  il  capitale  sociale  già  da  molto  pri- 
ma del  fallimento  diminuito  di  un  terzo  (art.  146,  863 
detto  Cod.  » . 


*  * 


L' Inafflamento  delle  strade  coll'ollo 
di  catrame  —  Leggiamo  nelhi  Gazzetta  del 
Popolo  : 

Il  Municipio  e  la  Provincia  di  Torino  han- 
no fatto,  come  è  noto^  l'anno  scorso,  sopra 
due  diversi  tratti  della  strada  di  Orbassano, 
un'(^sperienza  d' inalfiamento  col  catrame,  al 
quale  si  attribuisce  la  virtù  di  consolidare  il 
pavimento  stradale  e  di  impedire,  o  almeno 
diminuire,  la  formazione  della  polvere  e  del 
fango,  perchè  l'acqua  piovana  scorre  più  fa- 
cilmente sul  suolo  reso  impermeabile. 

Non  sono  ancora  definitivamente  accertati 
i  buoni  risultati  di  questo  sistema,  tanto  più 
di  fronte  alla  non  lieve  spesa  necessaria  di 
L.  0,25  per  metro  quadrato. 

Il  Municipio  di  Torino  intanto  farà  un  al- 
tro esperimento  di  questo  genere  sul  Corso 
Regina  Margherita,  oltre  la  ferrovia  di  Mila- 
no, nel  tnitto  corrente  dalla  traversa  di  via 
Bonzanigo  verso  ovest  per  la  complessiva  lun- 
ghezza di  circa  un  chilometro. 

Il  liquido  adoperato  in  questo  esperimento 
è  un  olio  derivato  dal  catrame,  di  virtù  su- 
periori a  quelle  del  catrame  stesso,  e  se  e- 
satte  sono  le  notizie  che  ci  pervengono  dalla 
Germania,  dove  fu  impiegato,  ci  si  dice,  con 
ottimi  risultati. 

L'impiego  di  quest'olio,  dovuto  air  inven- 
zione di  un  giovane  chimico  torinese,  sareb- 
be più  conveniente  anche  per  la  minore  spe- 
sa, poiché  r  inafflamento  costa  solo  sei  cente- 
simi al  metro  quadiato. 


Il  liquido  ha  la  densità  di  17.50,  la  pro- 
prietà di  congelarsi  a  17  gr.  e  di  addensarsi 
fortemente  in  presenza  di  acqua,  impedendo 
cosi  (quando  sia  stato  sparso  per  terra)  Te- 
sportazione  della  ghiaia  e  della  terra  durante 
i  temporali.  La  materia  addensata  fonde  a 
47-48  e  bolle  a  370-380.  È  quindi  impossibile 
che  la  nuova  temperatura  lo  possa  eliminare. 

Difficilmente  si  asciuga  e  quindi  anche  in 
tempo  di  gi-an  sole  il  terreno,  prima  umettato 
con  questa  materia,  non  lascia  in  libertà  la 
polvere. 

Per  altra  parte  i  carri  non  possono  colle 
ruote  smuoverlo  o  portailo  via,  perchè  il  li- 
quido sparso  non  si  ferma  superficialmente, 
ma  frammezzo  ai  ciottoli  nel  primo  strato  del 
terreno. 

Quest'olio  è  riconosciuto  come  un  potente 
antisettico. 

L'operazione  di  spandimento  di  questo  pro- 
dotto non  si  può  fare  nei  giorni  di  bassa  tem- 
peratura, ma  bisogna  che  questa  superi  i  17 
gradi,  poiché  appunto  a  meno  di  17  gradi  so- 
pra zero  l'olio  si  congela. 


La  Lega  gazlsti  di  Bologna  riunitasi 
in  assemblea  generale  ha  esaminata  la  ri- 
sposta dell'  onorevole  Marescalchi,  presidente 
del  Consiglio  d'Amministrazione  dell'  Officina 
Comunale  del  Gaz. 

Il  memoriale  fu  presentato  il  30  dicembre 
1902  :  nella  risposta  si  dichiara  che  non  è 
più  di  spettanza  del  Consiglio  d'Amministra- 
zione il  decidere,  ma  bensì  delia  Giunta  Co- 
munale e  quindi  del  Consiglio  Comunale  il 
quale,  secondo  la  legge  sulla  municipalizza- 
zione dei  pubblici  servizi,  deve  formulare 
tutti  i  regolamenti. 

La  risposta  non  ha  soddisfate  i  gazisti,  ma 
in  base  ad  essa  •l'assemblea  ha  deliberato  di 
scindere  i  diversi  desiderati  espressi  nel  me- 
moriale in  due  categorie  cioè  :  Quelli  di  rap- 
presentanza dell'onorevole  Giunta  comunale 
(e  quindi  del  Consiglio)  in  parte  separata,  e 
gli  altri  di  spettanza  del  Consiglio  d'Ammi- 
nistrazione, dall'altra  per  la  discussione.  Per 
questi  ultimi  la  Lega  domanda  al  Consiglio 
d'Amministraztone  la  più  pronta  soluzione 
«onde  calmare  (se  non  in  tutto)  la  massa  o- 
peraia  che  da  tanto  tempo  aspetta». 


Scoppio  in  un'  ofidcina  di  Oaz.  — 

Il  26  dello  scorso  marzo  scoppiò  neirofficina 


di  Ancona  un  estrattore  del  gaz,  per  effetto 
di  aria  penetrata  nel  manometro. 

La  detonazione  produsse  una  forte  impres- 
sione; la  scossa  fece  rompere  i  vetri  delle 
case  vicine  e  saltare  in'  aria  parte  del  tetto 
deiroflHcina, 

Ne  fu  colpito  un'operaio  ad  un  braccio  ed 
alla  faccia,  e  si  teme  che  perderà  un  occhio. 

* 

A  Forlì  si  parla  sempre  di  municipaliz- 
zazione del  gaz,  ed  intervenne  una  specie  di 
compromesso  fra  il  Municipio  ed  il  conces- 
sionario. Si  è  anche  indetto  un  concorso  al 
posto  di  Direttore  deireseivizio  municipale. 

* 

Ad  Imola  il  Consiglio  Comunale  ha  de- 
liberato di  addivenire  definitivamente  air  e- 
sercizio  municipale  del  gazometro,  entrato  in 
suo  possesso  dal  1.  del  corrente  anno.  Vera- 
mente si  può  dire  che  con  questa  delibera- 
zione intraprende  quasi  ex-novo  l' industria 
del  gaz  nella  propria  città,  in  assunzione  di- 
retta; poichò  il  gazogeno  e  le  relative  tuba- 
zioni di  cui  ò  entrata  in  possesso  sono  in 
tale  stato  di  deperimento  che  si  impone  un 
rifacimento  quasi  genei*ale  deirimpianto. 

La  spesa  a  ciò  occorrente,  che  prima  era 
supposta  di  70  mila  lire,  pare  oggi  elevarsi 
oltre  le  120  mila. 

*  * 

Luce  Millennio.  —  Un  nuovo  impianto 
di  questa  luce  ottenne,  nello  scorso  mese  di 
marzo,  in  Roma,  un  successo  completo.  La 
ditta  Fratelli  Finocchi,  dichiarava  la  sua 
piena  soddisfazione  per  il  nuovo  sistema  di 
illuminazione,  il  quale  funziona  nei  suoi  ma- 
gazzini sul  Corso  Vittorio  Emanuele,  ed  offre 
considerevoli  vantaggi  di  intensità  luminosa 
e  di  economia. 

Congresso  di  gazisti  —  La  Presidenza 
«  Deutsche  r  Vere  in  von  Gas  luid  Wasser- 
fdchfnànneni  »  ci  comunica  che  il  suo  43.o 
Congresso  avrà  luogo  dal  24  al  20  giugno  in 
Zurigo. 

Possono  prender  parte  a  questo  Congresso 
oltre  i  soci  anche  gli  aderenti  all'  industria 
del  gaz,  tanto  nazionali  che  esteri. 

Le  eventuali  comunicazioni  devono  esser 
dirette  prima  del  20  maggio  al  Dott.  H.  Bunte 
segretario  generale  della  Società  a  Carls- 
ruhe. 


* 


Possibili  sbocchi  al  Commercio  Italiano 

Lampade.  —  Si  ha  notizia  di  forte  ri- 
chiesta di  lampade  in  Cina,  Anche  a  Tunisi 
se  ne  fa  domanda  pel  basso  prezzo  del  pe- 
trolio. Sono  preferite  quelle  di  metallo,  rico- 
perte di  lamine  con  disegni  a  varietà,  e  ven- 
gono importate  principalmente  da  case  austria- 
che che  le  vendono  a  pronta  cassa.  Quelle 
di  vetro  provengono  dalla  Boemia.  Le  lam- 
pade di  lusso,  pensili,  si  mandano  dalla  Fran- 
cia, in  concorrenza  colla  Gei-mania,  Timpor- 
tazione  della  quale    tende   però  a  diminuire. 

Ess(Mìzialmente  oc(*orre  che  le  lampade 
siano  a  buon  mercato,  se  si  vuole  avviarne 
lo  smercio.  Al  Salimdor  una  recente  dispo- 
sizione esonera  dal  dazio  le  lampade  a  spirito. 

(Dal  Boll.  lod.  Perr.  Com.) 
* 

Nuovo  tipo  di  motore  a  gaz  —  Il  sig. 
Scarpa  Pi'imo,  —  che  ora  si  trova  nei  gran- 
diosi lavori  del  Cellina  in  qualità  di  mecca- 
nico —  fece  conoscere  in  questi  giorni  un 
nuovo  tipo  di  motore  a  gaz,  in  cui  si  può  di 
leggeri  riscontrare  un  passo  avanti  in  questo 
genere  di  meccanismi. 

La  macchina  motiice  è  localizzata  nell'in 
terno  di  una  fascia  metallica  cosi  che  occupa 
uno  spazio  veramente  esiguo.  Fra   macchina 
ed  anello  è  costituito  un  volante,  ed  una  ruota 
automotrice. 

A  differenza  di  altri  tipi,  questa  ruota  pos- 
siede una  singolarità  di  foima,  tanto  che  di 
primo  acchito  non  appai-e  che  una  comune 
ruota  meissiccia  a  braccia  radiali. 

L' intendimento  deirautore,  e  non  si  può 
negare  che  lo  abbia  raggiunto,  fu  quello  di 
eliminare  nei  veicoli  o  macchine  fisse  a  gaz 
tutto  il  sistema  refrigerante  mettendo  i  cilin- 
dri impulsori  nella  pienezza  dell'aria  dell'am- 
biente  in  cui  si  muovono  e  che  producono  col 
loro  stesso  movimento. 

In  secondo  luogo  egli  vuole  ottenere  di 
poter  adoperare  fino  a  quattro  motori  in  un 
v^eicolo  a  ruote,  distribuendo  la  forza  col  mi- 
gliore guadagno  possibile  e  col  minimo  di- 
spendio di  spazio  e  conseguenti  vantaggi  per 
la  leggerezza  dell'insieme  della  macchina. 
* 

tic    4: 

Un'  importante  domanda  —  Uno  fra 

i  nostri  più  Egregi  Abbonati,  Direttore  di  im- 
portantissima officina  a  gaz,  desidererebbe  sa- 
pere dai  Colleghi  Gazisti,  in  quali    Città    di 
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Italia,  e  deir  Estero,  vi  sieno  dei  Regolamenti 
Municipali  ristrettivi  alla  libertti  accordata 
altrove,  agli  Apparecchiatori  di  Gaz  dì  ese- 
guire impianti  presso  i  privati. 

Saremo  pur  noi  grati  a  chi  ci  favorirà  tali 
informazioni. 


* 


L'accenditore  automatico  Pierin  — 

Nel  numero  4  dello  scorso  novembre  demmo 
una  sommaria  descrizione  di  questo  ap- 
parecchio presentato  dal  Pierin,  già  operaio 
deiroflfìcina  del  gaz  di  Vicenza. 

Troviamo  ora  nella  Gazzetta  del  Popolo 
di  Torino  come  il  sig.  Fortunato  Debernardi, 
proprietario  dell'  officina  a  gaz  di  Ivrea,  ab- 
bia fatto  ad  Ivrea  col  Pierin  alcuni  seri  e- 
sperimenti  sulla  bontà  e  praticità  di  questo 
apparecchio,  e  colle  modificazioni  portate  dal 
Debernardi,  a  quanto  sembra,  rai)parecchio 
funziona  con  molta  esattezza  e  regolarmente. 

DA.   VENDERSI 

lino  Tnntnni  ^  ^^^?  sistema  Otto,  nuovi,  della 
IJliB  UlUbUU  forza  di  6  HP.  corredati  di  tutti 
i  relativi  accessori. 


TTninnlniiQ  ^^  S^^?  sistema  Otto,  nuovo,  della 
UH  lllULUlD  forza  di  4  HP.  corredato  di  tutti 
i  relativi  accessori. 


ITii  mnfniiQ  ^  S'i^?  sistema  Otto,  della  forza 
UH  lIlUbUlB  di  1  HP.  corredato  di  tutti  i  re- 
lativi accessori 


ìln  mninPP  "^  ^'«^P^^^'^N  ^ella  forza  di  12  a  14 
UH  lIlUuUlo  Hp^  nuovo,  distribuzione  a  cas- 
setto, con  due  volanti,  adatto  per  elettricità, 
costruzione  Hillairet  Huguet  &  C.  di  Parigi, 

1892. 


Tln  Tiin|npQ  ^  S^z,  Carrera  &  Prata,  in  eser- 


cizio, della  terza  di  8  cavalli. 


Iln  TTintniiD  verticale  ad  aria  calda  delhi  Ri- 
Uil  UlUliUld  dler  Patent-Londra,  dalla  forza  di 
*/j  HP.  Riparato  completamente  a  nuovo. 


ìln  mnlnPD  ^  »^^'  della  CasaLangen  *&Volf. 
UH  HiUbUlC  Sistema  Otto  a  due  cilindri,  forza 
25  HP.  a  tiretto,  completo  di  ogni  accessorio 
e  garantito  del  suo  buon  funzionamento. 


Tln  mntnPP  ^  ^^^^  povero  (nuovissimo)  a  due 
UH  HlUuUliJ  volanti,  accensione  ad  incande- 
S(*enza,  forza  25  cavalli  effettivi  garantiti  al 
freno,  completo  di  ogni  accessorio.  Consumo 
garantito  800  grammi,  per  sviluppo  di  tutta 
la  forza. 


Vq  motore 


a  gaz,  Langen  &  Volf,  6  cavalli, 
quasi  nuovo  visibile  in  azione. 


HtI  ninlnPP  ^  ^^'^^  sistema   Otto,  costruzione 


ottimo  stato. 


Langen  &  Volf,  forza  3-4  cavalli. 


HtI  inntnPP  ^  ^^^^  orizzontale  (come  nuovo) 
UH  HlUuUlu  costruzione  Langen  &  Volf,  siste- 
ma Otto,  forza  5  cavalli  a  2  cilindri  accop- 
piati, distribuzione  a  tiretto.  Indicato  per  im- 
pianto elettrico. 


ìln  inntnPP  ^^  ^^^'  verticale  Adam,  forza  2 
UH  HlUuUlu  cavalli  effettivi,  spazio  occupato 
m.  0,625  X  0,625. 


Hll  mntnPO  ^  S^^^z,  verticale  (Langen  &  Volt") 
UH  HlUbUlG  forza  1  cavallo,  completo. 


Onata  Rnliineltì  vL,^*'^'^  ^  ™^'"^'''  ^^"' 


metro  flangie  m/m  200. 


orifìzio  m/m  90,    dia- 


Iln  BnliinoHn  ^  ^^"®   ^'^^^  orifìzio  m/m    120 
UH  llUUlUdbbU  diametro  flangie  m/m  260. 


I  a  quattro  vie,  orifìzio  m/m  100, 
diametro  flangie  m/m  250. 


Qq{{q  UntlinaHi  ^  maschio  tutti  in  bronzo,  a 
ODbbO  nUUlHGbbi  due  vie,  orifizio  m  m  75,  dia- 
metro flangie  m/m  180. 


Un  motore 


a  gaz  povero  Meritz  forza  1 2  ca- 
valli, gazometro  completo. 


Iln  mnlnua  ^  benzina  a  due  cilindri  verticale 
UH  HiUbUlG  pigmè,  forza  6  cavalli  effettivi, 
carburatore  Longuemare,  raffreddamento  ad 
acqua,  del  peso  di  Kg.  220  circa,  quasi  nuo- 
vo, adattabilissimo  per  impianto  fìsso,  bat- 
tello, automobile,  visibile  in  azione.  Completo 
e  con  garanzia. 


IIti  mnlnPQ  ^  ^^^^  sistema  Crossley,  orizzon- 
UH  HiUbUlt)  tale,  quasi  nuovo,    forza   20    ca 
valli. 

Per  schiarimenti  rivolgersi  hH'  iminiuU 
straKloiie  dv*l  nostro  glornsle  t  Hnkw  Lio 
N.  5681. 


Iln  mnlnuQ  ^  ^^^  *  ^^^^  *  della  fabbrica  Lan- 
UU  IHUbUlB  gen  &  Volf  da  6  HP.  con  distri- 
buzione a  valvola  in  ottimo  stato. 

Rivolgersi  a:  8u«y,  Lizarz  &  C.  —  Mila- 
no —  viale  Porta  Ludovicii. 

D'  ACQUISTARSI 


Cercasi  a 

cavalli. 


occasione  in  buono  stato  un  Motore 
gaz  povero,  della  forza  di  5    o    6 


PpPPQQÌ  ""^  buona  partita  Tubi  ghisa  usati 
Uuluaùl  diametro  interno  centimetri  12  op- 
pure centimetri  15. 


PrPPAQÌ  "^  Motore  della  forza  di  12  HP.  |)res- 
UuludSl  sione  6  atmosfere,  distribuzione  a 
espansione,  imastellatura  gliisa,  usato  in  buon 
stato. 

Per  ^^chiarimenti  rivolgersi  air  Amuilnl- 
strHxione  del  nostro  firlornale  :  IStin  Lio 
N.  5681. 


Dbmin  Pietro,  gerente  responsabile, 
Venezia  —  Stab.    Tip.  F.  Garzia  &  C. 


Aimo  I" 


Venezia,  1  GmcNO  1903 
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COLLABORATORI 

rnt*i'\  Ho  IT.  ViviAN'  lì.  l.KW'Ks  —  Chiiijiro  —  Sn|H*ftin- 
t**ìi*U'i)tr  CjifHi  «li'lhi  (%jr|iora/jom'  drirli  Ksaiaiua- 
Infi  <i*'l   '^iVA  di'titt  lillà  (lì   l^rjijflra. 

DfnT*  Ttiu  SruvcjjK  —  l'roìV'ssnre  di  cbimk'U  iifl  l^o- 
lit^nniii'o  (lì  \'ìeniiiK 

pATKRNi»  iH'ii  MAut'iii:si  i»i  Sbsha  —  Sciiatorft  del  Re- 
tr\xn  —  GmiMif  liriu'iale  —  Professore  di  clilmi(!à 
II! Ili  U,  U»d\  i*rsitR  di   Uoiaa. 

Nahisi  piìof.  iriiMM.  KAFrAi.LLn  —  lU'ttort'  Mugnìtico 
dvììti  H.  Ujiiv^^rsitA  dì   Padova. 

PftoF.  STKt'ANo  PA*;iaANi  —  ProlVssort^  di  Fisii'a  Tec- 
nica alla  li.  Srtmla  ili^*;'lì   Iii^t*;inen  di   Pal*^ntio. 

DoTT,  (i.  MouiiLU  *•  Piti  II'/  K.  CuLfiNNA  —  dtd  Laljo- 
ratòrìii  dì  rliiiiiU'a  dm-ismatìrM  dfdla  H.  Scuola  di 
a|q»lìr:i/tòni*  [u^r  j^flì  In;:«';:Mrrì  in  Torino. 

IXG.  PiKKo  Lanino  —  I^'dattran'  ta[Hi  di-Ita  Rivista 
Ti'nilra  Kiidlìaiifi  di   lioln;:iia. 

DoTT.  Arnijun  MroLATl  —  PrnlVssoiH'  di  rliirincn  india 
K.  rinviTsitù  dì  Torino. 

DiiTT*  OniiìUSu  Li:x\uno  -  Profcnson*  tll  tijìniica 
r  Pivsìitc  dt'l   U.  IsHturo   Paolo  Sarpi  di  Vrnczìa. 

DuTT.  ViiiiV.  MK'iiKJ.ANitKLi»  S(  AVJA,  d(d  labonilorio  iìi 
cliitnii'a  Ti"i'nid<ì<;ic?i  dol  lì.  Mii->i'o  Induslrialo  Ita- 
liano tìì  Torino. 

Doti'.  Giisi-ìite  BKrrA.MNi  —  Professore  del  K.  Isti- 
tuto P^fdo  Sar|ìi  di  Vi'Oi'/ja, 

Ing.  Dino  CniAitAViuun  —  ln;:e^TUTe   industriale. 

DoTT-    VtH)   Russi    —  Prolessore  di  etdniìen,   Vari»se. 
.Cav.  Isiì.  FHiiKRitii    (UrNiiLi    —    Rioiìa    —    Direttore 
dèlia  Socie li\  Auit  in  Italia. 


PARTE  TECNICA 


NUOTI    COZiLABOllATOBI 

Il  Plot:  Emanuel©  Paterno  dei  miircliesl 
di  Sassa  iiìM-qìu*  a  Palermo  il  12  dirriiil>re 
1847.  Air  età  di  U  anni  era  giù  (luardln  iMa 
rina,  ma  non  segui  la  carriera  delle  arnii  e 
dìedesi  inveire  nella  città  natia  allo  studio  della 
Chlmiea  sotto  la  dìn^zione  tteU'  insigne  Can- 
nizzaro.  che  allora  eia  protessure  in  quella 
Università,  Ben  jnesto  Egli  si  rivelò  nella 
ì$cienza  ed  ancora  giovanissimo,  iniziate  hn* 
portanti  ricerche  si>erinienttìli,  roriìineiò  a  dare 
alla  luce  quelle  puhL)liivazioni  .scienUficlie  tanto 
apprezzate  che  nel  1812,  quando  contava  soli 
2d  anni,  gli  valsero  per  conquistare  la  cntte- 
di"a  di  Chimica  nell'Uni versìlti  di  Torino,  Po- 


do|ìo,  chiamato  il  Cannizzaro  ad  insegnare 
a  Rtima,  Egli  fu  mduinato  ordinario  di  67//- 
ìiura  fjeìuu*i{ìr  a  Palermo  e  11  pet^  un  ven- 
ieiinio  esplit*ò  la  sua  grande  opera  S('ientifiea, 
che  itlustrò  il  suo  Nome  in  modo  imi>eritnro 
e  tanto  anche  quel  Laboratorio  dove  sotto  La 
sua  direzione  studiò  e  si  formò  quelP eletta 
falange  di  chimici  siciliani  disseminata  oggi 
in  Italia  ad  insegnare  per  le  Università  e  per 
le  altre  scuole  o  a  dirigere  laboratori  tetmici 
speciali, 

A  Palermo  il  Paterno  fu  per  lunghi  anni 
Rettore  universitario  ed  occupo  antdie  i  posti 
più  alti  nelle  cariche  pubi  diche,  tra  le  (juali 
quella  di  Sindaco,  che  tenne  pei^iiolto  tempo 
e  r  altra  di  Presidente  del  Consiglio  Provin- 
ciale chi*  ancora  i  suoi  concittadini  gli  hanno 
conservato. 

Nel  1892  il  prof.  Paterno  fu  chiamato  nel- 
r  Università  di  Roma  alla  nuova  ed  uni<'a 
cattedra  in  Italia  di  Cìtìniìcn  appìicahi,  espres- 
samente istituita  per  Luì  e  poi-o  dojHj  venne 
ain-he  incìniento  dcirinst^gnamento  della  (lu- 
micff  naaiiUca,  Alla  capitale  concorse  con 
Topc^ra  sua  sa[>iente  al  riordinamento  del  ser- 
vizio cliimico  sanitario  del  Regno  e  quindi 
ne  assunse  la  direzione  che  ancora  tieln^ 

Delle  innumerevoli  opere  scieiititìeht*  del 
Paterno,  miivcrsulmi'nte  rinomate*,  non  e  qui 
il  caso  d'intrattenerci,  solo  diciamo  che  ven- 
fauni  fa  esse  (ili  valsero  il  gran  premio  del- 
l' Accademia  dei  Lint^ei  e  che  sono  tanto  di 
chimica  pura  che  di  chimica  applicata. 

Air  Ilhistre  Professore  si  deve  resistenza 
in  llalia  delT  unirò  giurnale  scientìtìco  di  chi- 
mica^ cioè  della  '"  GazzeUn  cfui/tica  ilaUaììa  „ 
che,  ereditata  nel  1872,  cioè  appena  dopo 
d'avere  iniziato  le  sue  pubblicazioni,  a  costo 
di  ogni  sacrifizio  ed  a  tutte  sue  spt\se,  Egli 
ha  condotto  innanzi  e  continua  a  pubblicare. 
Se  non  fosse  altro  basterebbe  questo  solo  ti- 
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tolo  por  meritargli  la  riconoscenza  di  tutti  i 
chimici  d' Italia,  che  hanno  trovato  modo  di 
potere  sempre  pubblicare  i  lor^  lavori  e  di 
farli  conoscere  air  estero. 

Emanuele  Paterno  di  Sessa  dal  gennaio 
1889  è  Senatore  del  Regno.  È  cavaliere  del 
]\Ierito  Civile  di  Savqja,  Grande  Ufficiale  de- 
gli Ordini  equestri  d' Italia,  decorato  della 
Medaglia  d'  oro  dei  Benemeriti  della  Salute 
Pubblica  ed  appartiene  alla  maggior  parte 
delle  Accademie  scientifiche  italiane  ed  e- 
stere. 

Il  nostro  Governo,  in  omaggio  air  alto 
valore  scientifico,  fin  dal  1876,  cioè  da  quando 
ventottenne  lo  mandò  a  rappresentare  l'Italia 
alla  Esposizione  Universale  di  Filadelfia  ha 
sempre  affidato  all'  insigne  professore,  onore 
e  vanto  del  nostro  Paese,  le  missioni  più  ono- 
rifiche e  più  delicate  tanto  in  Italia  che  al- 
l' estero. 


PERIZIA  NEL  GIUDIZIO  ARBITRALE 

tra  il  Municipio  di  Palermo  e  Y  Impresa  Favier 

Prof.  Nasini-Kòrner-Paternò 
(Cont.  V.  N.  10) 

Nella  maggior  parte  dei  casi  ci  ri  usci  di 
stabilire  V  uguaglianza  tra  la  Carcel  che  ar- 
deva regolarmente  ed  il  Bengel  in  cui  bru- 
ciava il  gaz  a  0,500  ;  sempre  però  si  era  vi- 
cino al  limite,  cioè  aumentando  di  pochis- 
simo il  consumo,  subito  la  fiamma  comin- 
ciava a  fumale  e  a  filare.  Ma  per  giungere 
a  questa  conclusione  abbiamo  dovuto  fare 
una  quantità  enorme  di  esperienze  e  met- 
terci nelle  migliori  condizioni  di  sensibilità 
per  r  occhio,  inoltre  trattandosi  di  un  punto 
cosi  importante  abbiamo  creduto  necessario 
1.0  di  controllare,  servendoci  di  altri  fotome- 
tri, se  realmente  la  lampada  Carcel  e  il  becco 
Bengel  col  gaz  a  0,500  potevano  avere  lo 
stesso  potere  luminoso  ardendo  la  Carcel 
nelle  condizioni  precisate  da  Dumas  e  da  Re- 
gnault  e  il  becco  Bengel  tipo  in  modo  che 
non  cominciasse  fumare  ;  2.o  perchè  per  la 
maggior  parte  di  queste  esperienze  supple- 
mentari e  per  quelle  relative  agli  altri  inca- 
richi adoperammo  di  preferenza  il  fotometro 
Weber  ;  in  cui  il  confronto  della  sorgente  lu- 
minosa si  fa  con  una  speciale  lampadina  a 
benzina,  cosi  ci  sembrò  opportuno  di  stabi- 
lire esperimentalmonte  il  valore   del   potere 


luminoso  di  questa  lampadina  rispetto  alle 
lampade  Hefner  a  acetato  di  amile,  alla  can- 
dela inglese,  alla  candela  tedesca  e  alle  lam- 
pade Carcel.  Questo  lavoro  si  rendeva  anche 
necessario  volendo  esprimere  in  candele  o  in 
Ciircel  il  potere  luminoso  delle  fiamme  stra- 
dali che  fu  sempre  misurato  col  fotometro 
Weber.  E  in  questo  proposito  dobbiamo  fare 
osservare  che  V  apparecchio  di  Dumas  e  Re- 
gnault  non  è  un  vero  e  proprio  fotometro; 
essendo  fissa  la  posizione  delle  due  sorgenti 
luminose  esso  non  può  adoperarsi  che  per 
misurare  quanti  litri  di  gaz  occorrono  o  col 
becco  Bengel  tipo  o  con  un  altro  qualsiasi 
per  avere  l'intensità  della  Carcel,  quindi  non 
serve  a  niente  quando  si  vuole  valutare  il 
potere  luminoso  per  un  determinato  consumo 
orario:  a  questo  scopo  necessariamente  do- 
vevamo impiegare  un  altro  fotometro  ed  ab- 
biamo scelto  quello  del  Weber  come  uno  dei 
più  esatti  e  di  più  facile  uso. 

Il  fotometro  Weber  fu  messo  gentilmente 
a  nostra  disposizione  dall'  ing.  Emilio  Piaz- 
zoli,  direttore  dell'  illuminazione  elettrica  di 
Palermo,  al  quale  rendiamo  grazie  vivissime. 
Come  abbiamo  accennato  esso  ci  servi  come 
controllo  a  tutte  le  esperienze  fatte  e  ci  servi 
poi  per  adempiere  a  tutte  le  altre  incom- 
benze per  le  quali  non  ci  era  possibile  di  de- 
terminare il  potere  luminoso  coir  apparec- 
chio di  Dumas  e  Rcgnault. 

Esso  è  di  uso  molto  facile,  dà  risultati 
assai  esatti  e,  quando  ci  si  è  presa  certa 
pratica,  è  anche  quello  che  permette  le  mi- 
sure più  rapide.  Le  esperienze  le  facemmo 
quasi  sempre  senza  interporre  i  vetri  colo- 
rati in  rosso  e  in  verde  :  il  calcolo  del  po- 
tere luminoso  si  fa  mediante  la  seguente  for- 
mula, quando  la  fiamma  della  lampada  a 
benzina  ha  esattameute  V  altezza  di  20  mm. 

R^ 
I  =  c^ 

dove  I  rappresenta  il  potere  luminoso,  R  la 
distanza  della  sorgente  luminosa  dal  dia 
framma  opaco,  r  la  distanza  della  lampadina 
a  benzina  dell'  altro  diaframma,  distanza  che 
si  legge  sulla  scala  ed  ambedue  espresse  in 
centimetri  ;  e'  è  un  coefficiente  che  dipende 
dalla  lastra  opaca  che  si  interpone  fra  V  os- 
servatore e  la  sorgente  luminosa  :  nelhi  mag- 
gior parte  delle  esperienze  adoperammo  una 
lastra  segnata  col  n.  3  per  la  quale  e  aveva 
il  valore  di  0,435. 

Il  fotometro  Bunsen  ci  fu  gentilmente  im- 
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prestato  dal  dottor  Silvio  Liissana  professore 
di  fisica  nella  R.  Università  di  Siena  a  cui 
pure  porgiamo  grazie  vivissime.  Questo  istru- 
mento  proveniva  dalla  febbriea  Duboscq  di 
Parigi  e  ci  permetteva  anche  esso  il  con- 
fronto diretto  della  Carcel  col  Bengel  rego- 
lamentare. 

Inoltre  potemmo  disporre  anche  di  un 
vero  e  proprio  fotometro  di  Foucault,  in  cui 
si  potevano  spostare  ambedue  le  sorgenti  lu- 
minose e  misurare  la  loro  distanza  dal  dia- 
framma opaco  :  questo  ci  lia  prestato  eccel- 
lenti servigi  specialmente  per  rispondere  al 
2.0  quesito  postoci  dagli  arbitri,  giacché  es- 
sendoci sul  banco  due  contatori  separati  po- 
tevasi  facilmente  fare  il  (*onfronto  fra  due 
becchi  uguali  alimentati  da  gaz  differenti  o 
fra  due  becchi  diversi  alimentati  dallo  stesso 
gaz. 

Avemmo  pure  occasione  di  fare  alcuni 
saggi  con  un  fotometro  a  getto  di  Lowe  di 
proprietà  dell'  Impresa  del  gaz,  col  quale  si 
giudica  del  potere  luminoso  dall'  altezza  della 
fiamma,  o  viceversa,  tenendone  costante  la 
altezza,  dalla  pressione  necessaria  per  rag- 
giungerla :  è  uno  strumento  raccomandabile 
pel  controllo  contiuuo  del  potere  luminoso 
nelle  fabbriclie.  Disgraziatcaniente,  essendo 
graduato  per  gaz  di  16  candele  o  anche  di 
minor  potere  luminoso,  non  potè  servire  a 
noi  che  per  saggi  approssimativi. 

Alcuni  saggi  di  confronto  li  fa(;ennno  pure 
coir  apparecchio  fotoreometi-ico  di  Giroud. 
Appareil  de  verification  du  gaz.  —  In  due  mi- 
nuti si  possono  fare  la  determinazione  del 
peso  specifico  e  quella  del  potere  luminoso  ; 
r  una  e  1'  altra  basate  sulla  misura  del  vo 
lume  che  in  un  minuto  di  tempo  impiega  il 
gaz  a  uscire  da  un  foro  piccolo,  che  è  quello 
del  becco,  e  a  dare  una  fiamma  di  una  de- 
terminata altezza. 

Ma  certamente  per  qualche  difetto  di  co- 
struzione questo  istrumento  non  ci  dette  ri- 
sultati attendibili  :  ove  funzionasse  bene  sa- 
rebbe uno  dei  migliori,  certo  non  per  misure 
assolute,  ma  per  il  controllo  della  fabbrica- 
zione. 

Riconosciuto  che,  pur  non  essendo  impos- 
sibile pel  gaz  a  0,500  1'  uso  del  becco  Ben- 
gel, nondimeno  questo  non  era  il  più  adatto 
per  il  migliore  impiego  di  questo  gaz,  noi 
abbiamo  creduto  necessario  di  esperimentare 
anche  altri  becchi  in  cui  questo  gaz  potesse 
andare  meglio  e  ciò  tanto  allo   scopo  di  co- 


noscere colla  massima  esattezza  il  potere  lu- 
minoso del  gaz  a  0,500  quanto  anche  di  for- 
nire i  dati  opportuni,  ove,  adottando  il  gaz 
di  questo  peso  specifico,  si  volesse  determi- 
nare e  controllare  il  potere  luminoso  adope- 
rando dei  becchi  più  adatti. 

Inoltre  i  becchi  Elster  e  i  becchi  Sugg 
sono  quelli  ordinariamente  adottati  per  le 
misure  fotometriche  in  Germania  e  in  Inghil- 
terra :  i  numeri  ottenuti  con  essi  pel  gaz  a 
0,500  possono  perciò  confrontarsi  diretta- 
mente con  quelli  che  ti'ovansi  nella  lettera- 
tura, la  qual  cosa  non  avremmo  potuto  fare 
con  tutta  sicurezza  se  ci  fossimo  limitati  al- 
l' uso  del  becco  Argand  n.  3  o  di  quello  Bray 
n.  4. 

I  becchi  da  noi  impiegati  sono  i  seguenti: 
Becco  Argand  n.  3. 

Becco  Argand-Elster. 

Becco  Elster  a  1  foro. 

Becco  Sugg  pel  gaz  da  16  candele. 

Becco  Sugg  a  steatite  pel  gaz  di  cannel. 

Becco  Bray  n.  4. 

II  becco  designato  da  noi  col  nome  di 
Becco  Argand  n.  3  è  un  becco  circolare  di 
steatite  con  32  fori,  ciascuno  del  diametro 
di  mm.  1,1.  Il  diametro  del  cilindro  di  stea- 
tite è  di  23  mm.,  quello  del  cerchio  su  cui 
sono  praticati  i  fori  di  mm.  20,5,  il  diametro 
interno  è  di  15  mm.  Il  piano  inferiore  in  ot- 
tone del  diametro  di  mm.  55  è  tutto  traver- 
sato da  fori  e  sopra  vi  è  una  rete  metallica; 
il  becco  di  steatite  si  eleva  di  16  mm.  sul 
piano  di  ottone.  Nel  centi'o  del  becco  vi  è 
un  cilindro  di  metallo  del  diametro  di  7  mm. 
che  arriva  alla  distanza  di  millimetri  2,5 
dal  piano  del  cilindro  di  steatite. 

Il  gaz  entra  per  due  tubi  ;  e'  è  un  rego- 
latore al  becco. 

Becco  Argand  Ehter,  —  Proveniva  dalla 
casa  Elster  ed  ò  uno  dei  più  usati  in  Ger- 
mania per  le  esperienze  fotometriche  sul  gaz: 
specialmente  funziona  bene  col  gaz  ordinario 
di  16  candele;  questo  effetto  luminoso  si  ha 
allora  col  consumo  di  142-150  litri  all'  ora. 
È  di  porcellana  e  porta  32  fori,  il  diametro 
esterno  del  cilindro  è  di  mm.  24,  quello  del 
cerchio  su  cui  sono  praticati  i  fori  di  18 
mm.,  quello  interno  di  12,5  mm.  ;  l'altezza 
totale  del  becu-o  è  di  62  mm.,  V  altezza  del 
cilindro  di  porcellana,  dal  punto  dove  ò  ma- 
sticato air  ottone  32  mm.  :  e'  è  un  paniere 
di  ottone  con  fessure  longitudinali,  rettango- 
lari in  numero  di  50  in  due  ordini  :  le  supe- 
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rioi'i  lunghe  12  mm.,  larghe  0,7    mm.  ;    ana- 
loghe, ma  più  piccole  quelle  inferiori. 

Becco  Elster  a  i  foro  (1).  —  Proveniva 
dalla  stessa  casa.  E  un  becco  a  1  foro  del 
diametro  di  mm.  1,5.  Dal  consumo  necessa- 
rio per  avere  una  fiamma  alta  03-65  mm.  si 
può  giudicare  approssimativamente  del  po- 
tere luminoso.  Col  gaz  oi'dinario  per  avere 
una  tale  altezza  sono  necessari  circa  27  litri 
air  ora.  —  Dalla  casa  Elster  abbiamo  avuto 
occasione  di  provare  anche  un  becco  a  due 
fori  (Manchester)  costruito  per  il  gaz  più 
ricco:  il  diametro  del  becco  è  di  mm.  18,5: 
quello  dei  fori  di  1  mm. 

Becco  Sugg  pel  gaz  a  16  candele.  —  E' 
il  cosidetto  Sugg's  London  Argand  n.  1  —  ed 
è  quello  che  viene  adoperato  a  Londra  come 
becco  normale  per  i  saggi  sul  gaz  ordinario. 

Le  dimensioni  devono  essere  le  seguenti  : 
Diametro  dei  tubi 

che  conducono 

il  gaz  al  becco  0,08  pollici 
Diametro  esterno 

della    camera 

circolare  di 

steatite 
Diametio  interno 

della  stessa 
Numero  dei  fori  24. 
Diametro  dei  fori      0,045 
Diametro  interno 

del  cono  (sotto)    1,5 
Diametro  interno 

del    cono  (so- 
pra) 
Altezza  dell'  orlo 

superiore    del 

cono  e  delbec 

co    sul    piano 

della  galleria    0,75 
Altezza  del  cilin- 
dro di  vetro      6,00 
Diametro  del  ci- 
lindro di  vetro    l,^/„ 

Con  questo  becco  V  effetto  luminoso  di 
16  candele  si  raggiunge  col  consumo  di  5  cbf 
air  ora  (142  litri)  col  gaz  ordinario. 

I  nostri  becchi  provenivano  dalla  casa 
Sugg  di  Londra  (2)  e  corrispondevano  per- 
fettamente alla  descrizione  riportata  sopni. 


0,84 

0,48 


2,03  mm. 

21,33     > 
12,19     » 


=       1,14 


38,10 


1,08 


f7,43 


=     19,5 
=  152, 
=    47, 


(1)  Per  ciò  che  riguarda  i    becchi   Elster  —  Jour- 
nal fiir  Gasbeleuctuiig  —  Annata  1887,  pag.  979. 

(2)  William  Sugg  and  Co  L.td    Vincent.    Worths. 
—  Weatmister  —  London. 


Becco  Sarjg  a  steatite  pel  gaz  di  canneL 
—  E'  il  becco  normale  inglese  pel  gaz  di 
cannel.  E'  un  semplice  becco  a  fenditura  di 
steatite.  Le  dimensioni  regolamentari  sono 
le  seguenti  : 
Diametro  esterno 
della    testa    del 

becco  0,31  pollici  =  7,78  nini. 

Diametro    interno 
della    testa    del 

becco  0,17         »       =z  4,32     > 

Ampiezza  della  fes- 
sura 0,02        »       =  0.51     > 
Profondità  della  fes- 
sura 0,15         »       zz:  3,81     » 
Anche    questo    becco    ci    fu  fornito  dalla 
casa  8ugg  ed  era  esattissimo. 

Becco  Bray  n.  4.  —  Era  un  becco  del 
sistema  Bray  ed  era  segnato 

4 
Brav  —  Patent 

^      s 

Enamel  Regidalor 

Aveva  la  rete  in  basso  ;  era  di  steatite 
con  guarnitura  di  metallo  ai  lati  ;  i  fori  ave- 
vano il  diametro  compreso  tra  mm.  1  e 
mm.  1,1. 

Per  controllare  i  dati  forniti  dalT  appa- 
recchio di  Dumas  e  Regnault  noi  fEXcevamo 
nel  seguente  modo:  una  volta  stabilita  la 
eguaglianza  tra  la  Carcel  che  ardeva  rego- 
larmente e  il  Bengel  noi  fissavamo  separata- 
mente col  fotometro  Weber  le  sorgenti  lumi- 
nose e  ci  assicuravamo  della  identità;  d'al- 
tra parte  poi  col  fotometro  Weber  stesso 
controllavamo  se  il  potere  luminoso  della  Car- 
cel corrispondeva  a  quello  stabilito  in  base 
alle  ricerche  fotometriche  più  sicure  e  in 
base  alle  nostre  che  più  sotto  esporremo. 

Col  fotometro  Bunsen  si  operava  in  simile 
modo  :  una  volta  assicurati  che  la  Carcel  ar- 
deva in  buone  condizioni,  per  il  consumo,  la 
ponevamo  al  fotometro  Bunsen  e  si  stabiliva 
r  uguaglianza  col  Bengel  che  veniva  poi  in- 
sieme colla  Carcel  controllato  col  fotometro 
Weber. 

Gli  altri  campioni  fotometrici  da  noi  esa- 
minati furono  la  lampada  a  acetato  di  amile 
di  Hefner-Alteneck,  la  candela  inglese  di 
spermaceti,  la  candela  tedesca  di  paraffina  : 
r  acetato  di  amile  da  noi  acuratamente  di- 
stillato ;  quanto  alle  candele  inglesi  e  tede- 
sche ce  le  provvedemmo  dalla  casa  Kruss  e 
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le  adoperammo  sempre  dopo  aver  verificato 
che  corrispondevano  alle  condizioni  prescritte 
cioè  : 

])er  la  candela  inglese  :  candela  di  sperma- 
ceti, di  6  alla  libbra,  che  consumano  due  grani 
per  minuto  o  120  grani  all'ora  ((Irammi  7,776). 

Le  dimensioni  debbono  essere  :  lunghezza 
25^  mm.,  diametro  in  alto  20  mm.^  in  basso 
22,5  mm.,  il  peso  medio  gr.  75,7.  L'  altezza 
della  fiamma  deve  essere  di  45  mm. 

Per  la  candela  tedesca  (Vereinskerze)  : 
candele  di  parafina  di  6  per  libbra  ;  diame- 
tro uniforme  di  20  nlm.,  lunghezza  di  314 
min.,  peso  gr.  83,6.  Il  punto  di  fusione  della 
paraffina  impiegata  è  di  55."  :  il  lucignolo  è 
formato  di  una  treccia  di   25  fili  di    cotone; 


un  metro  di  lucignolo  pesa  668  mgr.  —  La 
altezza  della  fiamma  deve  essere  di  50  mm. 
Per  misurare  con  la  massima  esattezza 
r  altezza  delle  fiamme,  condizione  principa- 
lissima  per  fare  buone  determinazioni,  ci  ser 
vimmo  del  misuratore  ottico  delle  fiamme 
del  KrUss  che  abbiamo  trovato  coi*rispondere 
pienamente  al  suo  scopo  e  che  consigliamo 
a  chiunque  lavori  in  simili  ricerche.  Per  ve- 
rificare poi  r  altezza  della  fiamma  a  acetato 
di  amile  abbiamo  quasi  sempre  impiegato  il 
traguardo  ottico  che  serve  assai  meglio  di 
quello  semplice. 

Le  relazioni  delle    diverse   unità   fotome- 
triche fra  di  loro  sarebbero  espresse  dal  se- 
guente quadro  seco  1  do    Violle  (1). 


U  n  i  t  à 
Violiti 

Cnrcel 

Candele 
dell'  Etoile 

Candele 
tedesche 

Candele 
inglesi 

Lampada 
Hefner 

Unità  Violle  .... 

1.000 

2.08 

16.1 

16.4 

18.5 

18.9 

Carcel        

0.481 

1.00 

7.75 

7.89 

8.91 

9.08 

Candele  dell'  Etoile    . 

0.062 

0.130 

1.00 

1.02 

1.15 

1.17 

»        tedesche  .     . 

0.061 

0.127 

0.984 

1.00 

1.13 

1.15 

>         inglesi .     .     . 

0.054 

0.112 

0.870 

0.886 

1.00 

1.02 

Lampada  Hefner    .     . 

0.053 

0.114 

0.853 

0.869 

0.98 

1.00 

Secondo  ricerche  più  recenti,  quelle  cioè 
dell'ufficio  fisico-tecnico  dell' Lnpero  tedesco 
ed  altre,  si  avrebbero  secondo  lo  Schilling  i 
seguenti  rapporti  (2). 


Del  resto  e'  è  ancora  molta  incertezza  ri- 
guardo al  rapporto  fra  i  diversi  campioni  di 
luce.  Cosi  neir  ottimo  —  manuale  per  gl'im- 
pianti di  illuminazione  elettrica  dell' ing.    E. 


Fiamma  Hefner 

dell'altezza 

di 

40  mm. 

Candele  di  paraf- 
fina della  unione  te- 
desca. 

Altezza  della  flam- 
50  mm. 

Candele  inglesi  di 
spermaceti.  -  Consu- 
mo 120  grani  all'ora. 

Altezzadella  fiam- 
ma 45  mm. 

Candela  di  steari- 
na di  Monaco. 

Altezza  della  fiam- 
ma 52  mm. 

Lampada  della  Car- 
cel che  consuma  42 
grammi    d'  olio    al- 
l' ora. 

1.000 

0.833 

0.910 

0.733 

0.095 

1.200 

1.000 

1.092 

0.887 

0.114 

1.099 

0.915 

1.000 

0.806 

0.104 

1.364 

1.136 

1.241 

1.000 

0.130 

10.526 

8.768 

9.600 

7.716 

1.000 

:1  *  A.   Palaz  —  Trai  té  de  Photometrie  —  Pari.s 
2i  E.  Schilling  —  Neuerun^oii  auf  dciii    (Tebiett* 
Leiichtgases  —  Muncheii  —  1892  —  pag.  15(J. 


-  Carro  1892  —  pag.  155. 
dcr    Erz(Hi<>unf>'    und    Verovenduno^    des    Steinkohlon 
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Piazzoli  —  troviamo  riportato  che  Schilling 
ritiene  la  Carcel  equivalente  a  9,6  candele 
inglesi,  Schellen  a  8,7,  Monnier  a  8,27,  IIo- 
spitalicr  a  7,4,  Violle  a  9,6.  Le  nostre  espe- 
rienze saranno  un  contributo  di  più  riguardo 
a  questo  importante  argomento:  eccone  il  ri- 
sultato finale. 

Prima  di  tutto  verificammo  direttamente 
che  il  potere  luminoso  della  fiamma  della 
lampada  a  benzina  nell'apparecchio  di  Weber 
uguaglia  quello  della  fiamma  a  acetato  di 
amile  e  vedemmo  pure  che  la  qualità  della 
benzina  ha  pochissima  infiuenza  sul  potere 
luminoso,  cosicché  si  può  prendere  senza 
preoccupazioni  quella  buona  del  commercio. 
Il  valore  della  candela  tedesca  (deutsche  Ve- 
reinskerze)  corrisponde  a  1,10  unità  Hefner, 
ossia  sarebbe  praticamente  uguale  air  unità 
Hether:  quanto  al  valore  della  Carcel  esso 
dalle  numerose  esperienze  da  noi  fotte  risul- 
"  terebbe  uguale  a  9,20  unità  Hefner  e  per 
conseguenza  eguale  a  9,  10  candele  inglesi, 
a  7,  67  candele  tedesche. 

Questo  valore  della  Carcel  si  riferisce  al 
consumo  normale  di  gr.  42  air  ora. 

A  questo  proposito  dobbiamo  avvertire 
che  il  potere  luminoso  della  Carcel  varia  as- 
sai col  variare  del  consumo. 

Ordinariamente  si  dice  che  le  esperienze 
fotometriche  fatte  con  questa  lampada  sono 
sempre  valide  quando  il  consumo  di  olio  di 
colza  varia  nei  limiti  di  gr.  46  a  gr.  38  per 
ora,  giacché  in  questi  limiti,  che  del  resto 
furono  già  riconosciuti  troppo  estesi  da  altri 
esi)crini(MUatori,  si  può  con  un  semplice  cal- 
colo riportare  il  potere  luminoso  a 'quello 
corrispondente  al  consumo  normale. 

Ma  dalle  nostre  esperienze  risulta  che,  se 
ci  si  allontana  anche  in  limiti  molto  più  ri- 
stretti dal  consumo  normale,  facendo  poi  la 
pi'oporzione  si  ottengono  pel  consumo  di 
gr.  42  valori  troppo  elevati  se  il  consumo 
era  troppo  elevato,  come  è  il  caso  più  fre- 
quente ;  cosi  per  un  consumo  di  gr.  45  si 
calcolerebbe  per  quello  normale  il  valore  di 
9,70  unità  Hefuer  invece  che  di  0,20;  po- 
tremmo moltiplicare  gli  esempi  che  dimostre- 
rebbero come  non  sia  prudenza  di  allonta- 
narsi troppo  dal  consumo  normale  se  si  vo- 
gliono fare  misure  esatte  :  la  proporzione  a 
nostro  credere  non  esiste  che  in  limiti  assai 
più  ristretti  e  precisamente  non  al  di  là  del 
consumo  di  gr.  42,5  alT  ora  :  per  i  consumi 
più  bassi  non  abbiamo  fatto  che  poche  deter- 


minazioni giacché  é  molto  più  facile  il  caso, 
colle  Carcel  regolamentari  e  attenendosi  alle 
prescrizioni,  di  avere  consumi  troppo  forti 
che  troppo  piccoli.  Noi  abbiamo  sempre  cer- 
cato di  avere  il  consumo  normale,  anche 
quando  il  far  questo  ci  veniva  a  costare 
molto  tempo,  ma  d' altra  parte  era  vera- 
mente una  questione  vitale  nel  caso  nostro 
giacché  ci  siamo  persuasi  che  talvolta  era 
impossibile  stabilire  V  uguaglianza  tra  il  Ben- 
gel  e  la  Carcel  quando  essa  presentava  un 
consumo  non  superiore  a  gr.  46  e  anche  a 
gr.  44  di  olio  di  colza,  mentre  V  uguaglianza 
si  poteva  stabilire  quando  esso  si  portava 
efifettivamente  al  normale.  Tutto  questo  che 
abbiamo  esposto  può  fare  comprendere  quale 
enorme  lavoi-o  siamo  stati  costretti  a  fare 
per  esserci  imbattuti  appunto  in  questo  strano 
caso  che  il  gaz  a  0,500  nel  becco  Bengel  re- 
golamentare arde  in  modo  che,  per  ugna 
gliare  il  potere  luminoso  della  Carcel,  si  trova 
proprio  al  limite,  oltre  il  quale  é  impossibile, 
per  la  fumosità  della  fiamma  di  fare  una 
buona  esperienza  fotometrica. 

Riportiamo  qui  di  seguito  tutte  le  espe- 
rienze che  abbiamo  eseguito  sul  peso  speci- 
fico, sulla  composizione  e  sul  potere  luminoso 
dei  diversi  gaz  che  successivamente  abbiamo 
fatto  preparare  :  per  ogni  gaz  a  0,500  vi  é 
indicato  la  qualità  e  quantità  dei  carboni  im- 
piegati e  il  numero  di  metri  cubi  di  gaz 
prodotto. 

Non  tutti  sono  gaz  a  0,500  ;  alcuni,  come 
è  inevitabile,  non  riuscirono  del  peso  speci- 
fico che  si  desiderava  per  le  prime  incer- 
tezze nella  fabbricazione;  altri,  quegli  otte- 
nuti con  un  carbone  unico,  risultarono  di 
peso  specifico  minore  di  quello  dichiarato 
mediante  analisi  dal  fornitore.  Riportiamo 
ancora  alcuni  dati  relativi  a  un  gaz  ottenuto 
col  solo  carbone»  cannel,  e  che  ha  un  peso 
specifico  assai  maggiore  di  0,500  ed  altri 
che  si  riferiscono  al  gaz  che  viene  ordina- 
riamente fornito  alla  città  di  Palermo.  Essi 
rappresentano  dei  valori  estremi  di  cui  ci 
occuperemo  a  suo  tempo. 

Gaz  del  10  Agosto  1896 

Carbon  fossile  ordinario  in  Kg,  6220  in 
58  storte. 

Carbon  cannel  Kg.  1700  in  18  storte. 

Gaz  ottenuto  1898  metri  cubi. 

Peso  specifico  0,498. 

Potere  luminoso  un  po'  incerto  :    70   litri 
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di  gaz  al  becco  Bengel  per  avere  lo    effetto 
della  Carcel. 

Gaj  del  17  Agosto  1890 

Carbone  fossile  ordinario  Kg.  6220  in  57 
storte. 

Percival  Boghead  Cannel  Kg.  1800  in  14 
storte. 

Gaz  ottenuto  2020  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.494. 

Idrocarburi  pesanti  8.8 ''/o. 

Non  fu  determinato  il  potere  luminoso. 

Gaz  del  i9  Agosto  i890 

Carbone  Rothweld  Kg.  6220  in  58  storte. 

Percival  Boghead  Cannel  Kg.  1900  in  14 
storte. 

Gaz  ottenuto  1835  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.496. 

Idrocarburi  pesanti  10  7o- 

Ossido  di  carbonio  6.8  7o- 

Potere  luminoso  :  65  litri  di  gaz  al  be(*co 
Bengel  per  avere  Y  effetto  della  Carcel. 

Il  gaz  era  al  limite  della  fumosità,  ma 
l'esperienza  poteva  farsi. 

Gaz  del  21  Agosto  1896 

Carbone  Rothweld  Kg.  6405  in  57  storte. 

Cannel  Kirkwood  Kg.  1840  in  13  storte. 

Gaz  ottenuto  1934  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.498. 

Idrocarburi  pesanti  9.5  Vo- 

Ossido  di  carbonio  3.7  7o- 

Potere  luminoso  :  63  litri  di  gaz  al  becco 
Bengel  per  avere  V  effetto  della  Carcel  ;  le 
misure  però  si  facevano  male  perchè  il  gaz 
cominciava  a  fumare. 

Becco  Argand  n.  3 :  15.50  unità  Hefner 
pel  consumo  effettivo  di  113  litri  all'ora: 
per  150  litri  20.58  Hefner,  pel  consumo  ef- 
fettivo di  131  litri  all'ora:  per  150  litri  18,48 
Hefner.  {continua) 


L'AVVENIRE  DELL'INDUSTRIA  DEL  GAZ 

E  DEGLI  ALTRI  ILLUMINANTI 

(Coiìt.  vedi  y.  10) 

Negli  ultimi  tempi  noi  abbiamo  avuto  no- 
tizie precise  sulla  produzione  del  carbone, 
ma  sta  il  fatto  che  i  miglioi-i  giacimenti  di 
carbone  da  gaz  si  vengono  esaurendo,  e  il 
carbone  di  questa  specie  subirà  un  aumento 


di  prezzo  cosi  che  non  si  potrà  continuare  a 
produrre  il  gaz  con  esso  se  non  aumentando 
il  prezzo  del  gaz  stesso.  Inoltre  tutte  le  so- 
stanze adoperate  per  T  arricchimento  sono  sog- 
gette ad  oscillazioni  di  prezzo  secondo  la  va- 
riabile intensità  della  domanda,  cosi  che,  se 
si  dovesse  mantenere  l' alto  potere  illuminante 
del  gaz  di  carbone  è  assai  più  probabile  un 
aumento  che  una  diminuzione  nei  prezzi  ;  ed 
anche  nel  calcolare  il  proballle  risparmio  da 
ottenersi  mediante  V  introduzione  di  gaz  di 
minore  potei'e  illuminante,  questo  fattore  do- 
vrebbe essere  preso  in  considerazione. 

Un  gaz  di  carbone  da  16  candele  bruciato 
colla  reticella  incandescente,  può  valere  un 
gaz  da  80  o  100  candele  ;  e,  regolando  con- 
venientemente r  afflusso  dell'aria  nei  becchi, 
la  differenza  tra  i  gaz  da  16  e  da  14  candele 
è  cosi  piccola  da  non  essere  avvertita  dal- 
l' occhio,  mentre  la  minore  irradiazione  di 
calore  che  deriva  dalla  diminuzione  del  po- 
tere luminoso,  sebbene  non  sufficiente  a  creare 
una  grande  differenza  nel  gaz  adoperato  per 
il  riscaldamento,  pure  è  opportuna  nei  locali 
di  abitazione,  dove  di  regola  la  ventilazione 
è  tutt'  altro  che  buona. 

Il  gaz  di  carbone  è  usato  ogni  giorno  più 
largamente  come  combustibile,  e,  sebbene  la 
lieve  diminuzione  del  valore  calorifico  che 
deve  di  necessità  accompagnare  la  diminu- 
zione del  potere  illuminante  sia  un  lieve  o- 
stacolo,  pure  in  pratica  ogni  temperatura  de- 
siderata può  essere  ottenuta  con  un  consumo 
alquanto  maggiore.  Perciò  la  diminuzione  del 
prezzo  del  gaz  indurrebbe  molti  ad  adottarlo 
come  combustibile  il  che  tenderebbe  a  livel- 
lare il  carico  nella  produzione,  e  cosi  ren- 
derebbe possibili  maggiori  economie. 

Tutto  ciò  dimostra  chiaramente  che  Tav- 
venire  del  gaz  è  interamente  dipendente  da 
un'  abbondante  somministrazione  di  gaz  di 
basso  grado,  in  questo  senso  che  esso  dovrà 
avere  un  potere  illuminante  di  solo  10-12  can- 
dele, il  suo  potere  calorifico  dovrà  essere  il 
più  alto  possibile,  e  il  suo  prezzo  dovrà  es- 
sere quanto  più  basso  sarà  possibile  tenuto 
conto  degli  interessi  cosi  dei  consumatori  come 
dei  produttori  di  gaz. 

Già  si  vedono  dei  fatti  che  confermano  tale 
principio,  e  V  abbassamento  del  tipo  legale 
da  16  a  14  candele  nel  caso  di  parecchie  So- 
cietà (South  Metropolitan  Company,  ed  altre) 
sarà  presto  accordato  a  molte  Società  ora 
obbligate  ad  un  tipo  più  alto  di  14   candele. 
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Tale  agevolazione  non  può  essere  equamente 
rifiutata,  mentre  V  esperienza  dei  benefici  de- 
rivanti da  tale  riduzione  condurrà  tosto  al 
passo  successivo  il  quale  porterà  V  industria 
del  gaz  in  Inghilterra  a  quello  stadio  pro- 
gredito ch'essa  ha  già  raggiunto  nelle  mag- 
giori città  della  Germania. 

Però,  una  volta  che  il  potere  illuminante 
legale  sia  abbassato  da  16  candele  o  più  a 
14  0  meno,  il  produttore  di  gaz  si  trova  alle 
prese  con  una  difficoltà,  derivante  dal  fatto 
che  la  sua  officina  fu  costruita  ed  installata 
per  produrre  un  gaz  di  alto  potere  illumi- 
nante, e  le  sue  cognizioni  tecniche  sono  limi- 
tate alla  fabbricazione  di  questo.  Gli  si  af- 
faccia allora  il  problema  di  produrre  nel  modo 
più  opportuno  e  più  economico  un  gaz  di 
basso  grado,  ed  è  appunto  della  soluzione  di 
tale  problema  ch'io  intendo  occuparmi  adesso. 
Per  dare  una  risposta  che  sia  suscettiva 
di  pratica  applicazione,  non  è  opportuno  tii*ar 
fuori  teorie  e  proporre  metodi  da  rendere 
necessaria  una  si  profonda  alterazione  negli 
impianti  e  nei  procedimenti  da  significare  una 
completa  soppressione  del  macchinario  esi- 
stente.! soli  processi  che  hanno  qualche  proba- 
bilità di  essere  adottati  sono  quelli  che  hanno 
qualche  analogia  col  processo  antico,  e  se 
r  impianto  deve  essere  in  qualche  cosa  modi- 
ficato, la  modificazione  deve  essere  tale  da 
potersi  fare  senza  soverchio  dispendio  e  senza 
turbare  troppo  gravemente  il  normale  anda- 
mento dell'  officina.  Il  gaz  prodotto  deve  a- 
vere,  eccettuato  il  potere  luminoso,  gli  stessi 
caratteri  del  gaz  di  carbone  le  cui  pro- 
prietà ci  sono  famigliari,  e  per  il  cui  con- 
sumo sono  state  fabbricate  le  nostre  stufe  ed 
i  nostri  beccucci,  mentre  si  deve  curare  in 
modo  speciale  che  il  potere  calorifico  resti 
alto  e  il  costo  sia  quanto  più  basso  è  pos- 
sibile. 

Il  metodo  razionale  per  arrivare  al  risul- 
tato che  ci  proponiamo  è  quello  di  conside- 
rare quale  composizione  darebbe  il  risultato 
ideale,  e  quindi  vedere  quale  processo  si  debba 
utilizzare  per  avvicinarsi  quanto  più  è  possi- 
bile a  tale  insultato.  Per  far  ciò  bisogna  an- 
zitutto studiare  Tinfiuenza  della  composizione 
del  gaz  sugli  effetti  che  si  vogliono  ottenere 
da  esso. 

La  grande  superiorità  posseduta  dal  gaz 
di  carbone  sui  gaz  combustibili  propriamente 
detti  (gaz  d'  acqua,  gaz  Siemens,  e  le  nume- 
i:osissime   modificazioni    di    questi    che    sono 


state  portate  più  o  meno  largamente  in  uso) 
—  consiste  nella  presenza  dei  composti  chia- 
mati idrocarburi,  a  capo  dei  quali,  sia  nel 
dare  grandezza  e  potere  calorifico  alla  fiamma 
sia  nel  mantenere  la  luminosità  di  essa,  sta 
il  metano  (CHj),  un  gaz  che  in  altri  periodi 
della  sua  storia  ò  stato  più  conosciuto  sotto 
il  nome  di  gaz  delle  miniere  o  idrogeno  car- 
bonato leggero,  e  che  è  un  prodotto  della 
decomposizione  che  conduce  alla  formazione 
del  carbone  dalla  colossale  vegetazione  dei 
tempi  preistorici  :  la  presenza  di  questo  gaz 
nelle  miniere  di  carbone  ha  costituito  uno 
dei  più  gravi  periodi  a  cui  siano  esposti  co- 
loro che  estraggono  tale  combustibile,  poiché 
esso,  quando  è  mescolato  con  aria  nelle  gal- 
lerie d' una  minieni,  forma  quel  terribile 
grisou  che  ci  costa  tante  vite. 

La  composizione  media  di  un  gaz  ordinario 
da  16  candele,  scevro  di  arricchimento,  può 
essere  rappresentata  cosi  : 

Idrogeno 54.0 

Metano  ed  idrocarburi  affini      34.0 
Etilene  ed  idrocarburi  affini      3.0 

Benzene 1.0 

Ossido  di  carbonio  ....       6.0 
Azoto 2.0 


lOO.O 


Tutti  questi  componenti,  eccettuato  l'azoto, 
contribuiscono  per  la  loro  parte  a  formare  il 
potere  calorifico  del  gaz  e  il  loro  valore  re- 
lativo sotto  questo  rispetto  può  essere  rap- 
presentato come  segue  : 


GAZ 

o 

2 

o 

;2; 

Potere 

luminoso 

per  5  piedi 

eubici 

Unità  H.  T. 

per 

candela 

Idrogeno 

S2b 

272 

— 

— 

Metano 

1024 

919 

5,2 

312.5 

Etilene 

Ilio:] 

lolU 

70.0 

114.5 

Benzene  vjipnrf  i 

3T1H 

3571 

820.0 

22.() 

Ossido  (li  CnrhoTHO 

mn 

m\ 

— 

— 

Applicando  questi  valori  termici  al  nostro 
gaz  di  carbone,  otteniamo  ; 

.  54  X  325=17.550 
.  34  X  1.024  =  34.816 
.  3X  1.603=  4.809 
.       1  X  3.718=    3.718 


Idrogeno 
Metano   . 
Etilene    . 
Benzene 
Ossido  di 
nio    .     . 


car- 


6X     330=    1.980 


62.873 
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o  628.73  Unità  B.  T.  lorde  pei*  i)io(l('  cuhico, 
che  è  approssimati  vani  eri  te  il  valore  dato 
sperimentalmente  dal  calorimetro. 

Apparisce  evidente  da  ciò  che  metà  del 
potere  calorifico  del  gaz  di  carbone  ò  dovuta 
al  metano,  e  più  di  due  terzi  agli  idrocarburi 
in  generale:  pei'ciò  questi  corpi  termogeni  do- 
vranno ti'ovarsi  integralmente  nel  nostro  gaz 
deir  avvenire. 

La  sola  fonte  commerciale  e  pratica  di 
tali  idrocarburi  si  trova  nella  distillazione  di- 
struttiva del  carbone  e  degli  oli  minerali;  e 
sebbene  gli  idrocarburi  gazosi  per  se  pos- 
sano i)robabilmente  ricavarsi  ad  un  costo  assai 
basso  dalla  distillazione  degli  olì  minerali, 
pure  per  il  grande  volume  di  gaz  diluente 
che  sarel)be  necessario  per  abbassare  il  po- 
tere illuminante  e  il  costo,  bisognerebbe  ri- 
correre al  gaz  d' acqua  che  in  tali  circo- 
stanze sarebbe  il  solo  diluente  utilizzabile. 
Però  si  presentano  ad  una  volta  tre  fattori 
—  che  contrasterebbero  Tuso  di  un  gaz  d'acqua 
leggermente  carburato,  e  cioè  : 

1)  esso  renderebbe  inutili  gl'impianti  at- 
tualmente esistenti  ; 

2)  siccome  il  coke  a  buon  mercato  è 
un  elemento  essenziale  nell'industria  del  gaz, 
la  cessata  produzione  di  esso  renderebbe  sen- 
z'  altro  impossibile  la  produzione  del  gaz 
d'  acqua  a  un  prezzo  connnerciale. 

i\)  il  gaz  d'  acqua  contiene  40  %  di  os- 
sido di  carbonio,  e  sebbene  questo  in  un  gaz 
d'  acqua  carburato  da  20  candele  sia  ridotto 
^  '^^  7o^  pure  in  un  miscuglio  da  12  candele 


esso  si  eleverebbe  a  35-30 


ciò  che    nelle 


attuali  condizioni  non  sarebbe  mai  permesso 
per  l'uso  domestico. 

E'  dunque  evidente  che  il  carbone  e  non 
r  olio  deve  essere  il  principale  fattore  nella 
produzione  di  questi  idrocarburi  che  hanno 
l'  ufhcio  di  elevare  il  potere  calorifico  del  gaz 
al  punto  richiesto:  possiamo  ora  discutere  i 
metodi  per  mezzo  dei  quali  si  ])uò  aumentare 
il   volume  e  ridurre  il  costo  su  queste  basi. 

Fra  le  proposte  fatte  per  diminuire  il  co- 
sto di  produzione  del  gaz  a  spese  del  potere 
illuminante,  è  quella  di  usare  temperature 
più  alte  nella  distillazione  del  gaz,  ma  io 
credo  che  la  maggior  parte  dei  produttori  di 
gaz  sarà  d'  accordo  con  me  nel  ritenere  che 
la  più  alta  temperatura  utile*  è  già  stata  rag- 
giunta, e  che  un'ulteriore  elevazione  di  essa 
non  farebbe  che  accentuare  degli  inconve- 
nienti che  già  si  sono  manifestati. 


Se  si  derogasse  alla  j)ratica  attuale  di  a- 
doperare  temperature  che  danno  circa  10.000 
piedi  cubi  per  tonnellata  di  carbone,  la  prima 
conseguenza  che  si  manifesterebbe  sarebbe 
questa  che  solo  una  piccola  parte  del  gaz 
prodotto  sarebbe  adatto  per  essere  usato  a 
temperature  più  alte  di  quelle  impiegate,  e 
questa  limitazione  tenderebbe  tosto  ad  ele- 
vare il  prezzo  delle  qualità  di  carbone  che 
potrebbero  essere  usate. 

Secondo  un'  interessantissima  conferenza 
tenuta  quest'  anno  da  M.^  Harry  E.  Jones  sul 
«  Potere  illuminante  del  gaz  nell'avvenire  », 
pare  che  sia  sperimentalmente  provato  che 
con  un  carbone  Buiiiam  è  possibile  accre- 
scere il  rendimento  di  gaz  per  tonnellata  di 
carbone  di  circa  25  ",^.  con  un  aumento  com- 
plessivo in  valore  caloi'iflco,  coli'  elevare  la 
temperatura  di  carbonizzazione  e  diminuire 
la  pressione  nelle  storte.  Lavorando  nello 
stesso  senso,  io  sono  giunto  a  risultati  simili, 
ma  occorre  tener  presente  che  ciò  significa 
solo  un  aumento  del  volume  di  gaz  ricavato 
da  una  tonnellata  di  carbone  da  LOOO  a  1.250 
piedi  cubici. 

L'  opera  più  completa  finora  scritta  sulla 
distillazione  del  carbone  è  quella  di  ISlJ  Lewis 
T.  Wriglit,  e  lo  scritto  eh'  egli  lesse  nel  Con- 
gresso del  maggio  1895  dell'  Incorporated  In- 
stitute  of  gas  Engineers  rimarrà  per  lungo 
tempo  uno  dei  più  importanti  contributi  sul- 
r  argomento  della  carbonizzazione.  In  questo 
scritto  l'autoi-e  dimostra  che  elevando  la  tem- 
peratura alla  quale  si  compie  la  distillazione, 
il  volume  del  gaz  ottenuto  cresceva  fino  ad 
un  massimo  di  12.190  piedi  cubici  di  carbone 
Berbyshire,  e  diminuiva  al  di  là  di  questo 
limite,  ed  anche  con  altri  carboni  fu  osser- 
vato lo  stesso  fatto. 

Assai  probabilmente  è  corretta  l' asser- 
zione che  la  distillazione  più  lapida  dovuta 
airinnalzamento  della  temperatura  nelle  storte 
non  sarebbe  accompagnata  da  alcun  notevole 
aumento  del  rendimento  di  gaz  per  tonnellata, 
poiché  la  più  rapida  formazione  di  gaz  nei 
primi  tempi  della  carica  spingerebbe  i  gaz 
fuori  della  storta  e  cosi  impedirebbe  la  distil- 
lazione per  opera  della  temperatura  cresciuta. 
Ed  invero,  su  basi  i)uramente  teoriche,  ò  im- 
possibile che  r  aumento  della  temperatura 
faccia  crescere  il  volume  oltre  un  certo  li- 
miti*, poiché  i  principali  costituenti,  una  volta 
formati  nella  storta,  sono  cosi  stabili  in  rap- 
porto alla  temperatura  che   da   essi   non   si 
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potrebbe  ottenere  se  non  una  piccola  quan- 
tità supplementare  di  gaz,  mentre  riscaldando 
ulterioi-mente  il  gaz  già  formato,  solo  gli 
idrocarburi  più  alti  potrebbero  dare  un  au- 
mento colla  loro  decomposizione:  inoltre  men- 
tre alcuni  si  decompongono  in  idrogeno  e 
carbonio,  altri  si  trasformano  in  corpi  come 
il  naftalene.  {Continua) 


Imm  a  Clamirl  el  a  Mallna 

secondo  il  processo  Bueb 

Lettura  dell'  Ing.  M.  lì-ìhin  alla  Conferenze  Amichevoli 
(lei  G ozisi i  d'Italia  {Settembre  1902). 

Ebbi  occasione  di  occuparmi  in  passato 
dell'  impianto  dei  laveurs  a  cianuri  e  a  imf- 
talina,  secondo  il  processo  Bueb,  eseguito  nel- 
rofficina  del  gaz  della  Società  Italiana  a  To- 
rino. 

Ritengo  che  questa  installazione,  in  eser- 
cizio da  circa  tre  mesi  neirofflcina  di  Borgo 
Dora,  possa  presentarvi  qualche  interesse  e 
mi  permetto  d' intrattent^rvi,  dicendo  breve- 
mente del  modo  di  funzionamento  degli  ap 
parecchi  che  la  compongono. 

Noterò  che  V  impianto  di  Torino  è  il  pri- 
mo in  Italia,  e  che  altri  impianti  simili  esi- 
stono in  Germania,  in  Francia,  in  Russia,  in 
Ungheria  —  a  Riga,  a  Dessau,  a  Budapest 
ed  altrove  gii  appai'ecchi  funzionano  già  da 
qualche  anno  con  ottimo  }-isultato. 

Fra  i  vari  componenti  del  carbone  fossile 
hanno  principale  importanza  per  le  industrie 
della  distilhr>5Ìone  il  carbonio  e  l' idrogeno. 

Il  carbonio  che  nella  maggior  quantità 
possibile  si  cerca  di  ottenere  come  residuo 
fìsso  di  distillazione  nelle  tabbriche  di  coke 
metallurgico,  ed  entrambi  che,  nella  maggior 
quantità  sotto  forma  di  idrocarburi  volatili, 
si  fanno  passare  coi  prodotti  della  distillazio- 
ne nelle  fabbriche  di  gaz  illuminante. 

Dopo  questi  componenti  del  carbone  fos- 
sile sono  di  principale  importanza  la  ricchez- 
za in  azoto  e  zolfo,  e  tra  questo  specialmente 
il  primo  per  il  valore  dei  suoi  derivati. 

Per  due  ragioni  non  indipendenti  si  giu- 
stificano oggi  le  installazioni  di  razionali  im- 
pianti per  rutilizzazione  dei  prodotti  azotati 
nella  nostra  industria.  Anzitutto,  per  un  fatto 
che  ò  naturale  conseguenza  di  legge  econo- 
mica :  il  ridotto  prezzo  del  gaz,  avendo  fal- 
cidiato i  guadagni  che  si  realizzavano  in  pas- 
sato neir  industria,  ha  dato  incitamento  allo 


studio  ed  alla  attuazione  dei  procedimenti 
per  la  migliore  utilizzazione  dei  sottoprodotti. 
D'altra  parte  la  aumentata  produzione  delle 
officine  cagionata  dal  ribasso  stesso  ha  fatto 
diventare  quantità  ingenti  e  fonti  di  cespiti 
non  trascurabili  le  piccole  percentuali  di  a- 
zoto  alile  che  si  trovano  nell'immensa  quan- 
tità di  carbone  adoperato.  Cosicché  vediamo 
oggi,  anche  in  officine  di  media  importanza, 
eseguire  il  trattamento  dei  sottoprodotti  azo- 
tati che  in  passato  si  perdevano. 

Ho  detto  «  azoto  utile  »  contenuto  nel 
carbone,  perchè  nella  distillazione  del  fossile 
passa  sotto  forma  di  prodotti  utilizzabili  (am- 
moniaca ed  acido  cianidrico)  solo  una  pic- 
cola parte  della  quantità  di  azoto  contenuto 
nel  carbone.  Questa  quantità  varia  molto  colla 
qualità  del  minerale,  essa  è  maggiore  nei 
carboni  inglesi  che  nei  tedeschi  ed  è  minima 
in  quelli  dell'Australia. 

Grande  parte  dell'azoto  contenuto  nel  car- 
bone passa  nel  gaz  allo  stato  libero  (frequen- 
temente fino  al  2  1{2  0[0  del  volume  del  gaz); 
grande  parte  pure  è  trattenuta  nel  coke,  pic- 
cola quantità  nel  catrame  ed  il  rimanente  si 
ha  sottoforma  di  ammoniaca  e  di  acido  cia- 
nidrico. 

E  noto  che  vennero  escogitati  dei  pioce- 
dimenti  allo  scopo  di  trasformare  una  mag- 
gior quantità  di  azoto  allo  stato  utilizzabile. 
Si  propose  p.  e.  l'aggiunta  del  2  al  3  0[0  di 
calce  viva  al  carbone  che  viene  immesso  nelle 
ritorte  per  essere  distillato.  Si  ottenne  con 
ciò  un  maggior  rendimento  in  ammoniaca, 
ma  si  verificarono  inconvenienti,  principal- 
mente per  il  deterioramento  del  coke,  che  im- 
pedirono la  pratica  attuazione  dei  sistemi  pio- 
posti. 

Per  ottenere  la  separazione  dell'ammonia- 
ca dal  gaz  si  impiega  generalmente  il  noto 
laveur  Kirkham,  apparecchio  razionale,  che 
dà  buonissimi  risultati. 

Per  l'estrazione  dei  cianuri  si  ricorre  quasi 
da  per  tutto  alla  lavorazione  delle  materie  che 
hanno  servito  alla  depurazione  del  gaz.  Dopo 
che  una  massa  Laming,  o  altra  composta  di 
ossidi  idrati  più  o  meno  ricchi  di  sostanze 
inerti,  ha  depurato  una  certa  quantità  di  gaz 
che  nella  media  si  valuta  da  30  a  40  mila 
metii  cubi  per  ogni  metro  cubo  di  materia, 
essa  passa  ad  uno  speciale  trattamento  o 
per  la  preparazione  del  bleu  di  Prussia  o  del 
cianuro  di  calcio. 

Ma  rassorbimento  dei  cianuri  fatto    colle 
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masse  depuranti,  secondo  il  vecchio  sistema, 
implica  una  perdita  inevitabile  di  parte  dcl- 
l'aramoniaca  contenuta  nel  gaz.  È  noto  dif- 
fatti  che  il  valore  di  una  massa  usata  6  tanto 
maggiore  quanto  più  vi  abbondano  i  ferro- 
cianuri  e  vi  parteggiano  i  solfocianuri  ;  ora 
dove  esiste  l'ammoniaca  nel  gaz  che  arriva 
ai  depuratori,  Tacido  cianidrico  si  fissa  al 
composto  di  ferro  che  serve  a  trattenere  l'a- 
cido solfidrico  ;  e  nel  prodotto  abbonda  il  sol- 
focianuro  o  rhodan  ammonico.  D'altra  parte 
si  è  verificato  che  dopo  una  completa  spoglia- 
zione dell'ammoniaca  del  gaz  che  giunge  ai 
depuratori,  ciò  che  sarebbe  consigliato  evi- 
dentemente da  ragioni  di  convenienza  eco- 
nomica, si  ha  il  vantaggio  di  fissare  l'acido 
cianidrico  sottoforma  di  ferro  cianuro,  pro- 
dotto di  valor  commerciale,  ma  una  parte  di 
esso  acido  cianidrico  non  si  fissa,  rimane  nel 
gaz,  ed  ha  conseguenze  nocive. 

È  constatato  che  l'acido  cianidrico  che  ri- 
mane nel  gaz  intacca  le  pareti  dei  contatori 
e  specialmente  quelle  dei  gazometri. 

Ciò  che  ha  dato  occasione  al  Dott.  Bueb 
di  occuparsi  da  vicino  della  questione  dei 
cianuri,  come  egli  ebbe  a  dichiarare  nella 
riunione  dei  gazisti  tedeschi  nel  1900  a  Ma- 
gonza,  fu  il  fatto  riscontrato  nelle  officine  del 
gaz  di  Riga  e  di  Varsavia. 

A  Riga,  dopo  che  colla  costruzione  di  un 
officina  moderna  e  razionale  sotto  ogni  ri- 
guardo, si  era  provveduto  alla  completa  de- 
purazione del  gaz  coi  soliti  laveurs  e  depu- 
ratori, si  è  constatato  che,  dopo  soli  quatti'o 
0  cincjue  anni  di  funzionamento,  i  contatori 
in  servizio  presso  gli  abbonati  si  deteriora- 
vano e  si  foravano  alla  linea  del  livello  del- 
l'acqua. 

A  Varsavia  le  lamiere  dei  gazometri  dopo 
breve  periodo  di  servizio  venivano  profonda- 
mente intaccate  ;  esaminati  i  sedimenti  che 
si  trovarono  nei  contatori  e  l'acqua  dei  ga- 
zometri, si  constatò  la  presenza  di  foi*ti  quan- 
tità di  cianuri,  ed  era  precisamente  1'  acido 
cianidrico  contenuto  nel  gaz  che  intaccava  il 
ferro  delle  lamiere  dei  contatori  e  dei  gazo- 
metri. 

A  parte  ciò,  la  completa  utilizzazione  dei 
ciaimri  contenuti  nel  gaz  è  fonte  di  cesi)ite 
non  trascurabile  nelle  nostre  aziende  e  per- 
mette, senza  che  si  avvei-ino  ulteriori  incon- 
venienti, di  estrarre  dal  gaz  tutta  la  quan- 
tità di  ammoniaca  in  esso  contenuta.  A  To- 
rino i  laveurs  a  cianuri  funzionano   da    ap- 


pena due  mesi,  ed  io  sono  dispiacente  di  non 
poter  fornire  dati  sul  rendimento  economico 
dell'  installazione,  ma  è  certo  che  essi  saran- 
no tali  da  corrispondere  alle  previsioni  fatte 
al  riguardo. 

Il  brevetto  del  dott.  Bueb  porta  la  data 
16  febbraio  1898  ed  il  titolo  :  Procedinienio 
per  ottencì^e  i  cianuri  dai  gaz  della  distil- 
lazione secca.  Esso  è  espresso  come  segue  : 
«  Per  ottenere  i  cianuri  dai  gaz  della  distil- 
lazione secca,  si  fti  passare  il  gaz  non  depu- 
rato e  carico  di  ammoniaca  in  una  soluzione 
concentrata  di  sale  di  ferro  ;  si  forma  un  com- 
posto doppio  di  ferrocianuro  e  ferrocianuro 
ammonico  in  forma  insolubile.  Se  si  prende 
una  soluzione  di  sale  di  ferro  diluita,  allora 
si  forma  un  composto  solubile  di  cianogeno 
ammoniaca  e  ferro,  la  cui  lavorazione  suc- 
cessiva, in  causa  della  diluizione,  diventa  al- 
quanto complicata.  Il  gaz  liberato  dai  compo- 
sti cianici  è  sottoposto  in  seguito  a  successi- 
va depurazione  » . 

Praticamente  come  avete  avuto  occasione 
di  v^edere,  il  gaz  è  preso  subito  dopo  il  con- 
densatore Pelouze  ed  entra  in  un  laveur  co- 
strutto sul  tipo  dello  Standard  con  lievi  mo- 
dificazioni. 

Delle  sette  camere,  di  cui  è  costituito  il 
laveur,  le  prime  due  servono  al  trattamento 
per  la  naftalina,  di  cui  dirò  in  seguito,  e  le 
altre  cinque  servono  a  fissare  l'acido  ciani- 
drico. Come  ò  di  solito,  il  gaz  attraversa  l'ap- 
parecchio in  direzione  opposta  a  quella  per- 
corsa dal  liquido  di  assorbimento,  in  modo 
che  questo  venga  a  trovarsi  a  contatto  col 
gaz  sempre  più  ricco  in  acido  cianidrico  o 
meglio  in  cianuro  ammonico,  poiché  è  sotto 
questa  forma  di  composto  che  i  ciaimri  ac- 
compagnano il  gaz  dal  bariletto  al  laveur  Kir- 
kham. 

Il  liquido  di  assorbimento,  costituito  di 
solfato  ferroso  al  20.''  Bò  (che  corrispondono 
a  cii'ca  25  parti  di  Fé  80,  commerciale  in 
100  d'acqua)  ò  immesso  nell'  ultima  camera 
del  laveur,  nella  quale  entia  il  gaz  che  ha 
ceduto  tutto  o  quasi  il  cianogeno  nelle  came- 
re precedenti.  Ha  luogo  quindi  una  reazione 
per  la  presenza  dell'acido  solfidrico  e  del- 
l'ammoniaca sul  sale  di  ferro,  ed  il  risultato 
è  la  formazione  del  solfuro  di  ferro  che  pre- 
cipita e  del  solfato  ammonico  che  rimane  in 
soluzione.  Dopo  un  periodo  di  8-9  ore  si  fa 
passare  liquido  e  preci[)itato  dell'  ultima  ca- 
mera nella  camera   antecedente,    servendosi 
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di  una  pompa  unita  all'apparecchio.  In  que- 
sta camera  e  nelle  tre  rimanenti  ha  luogo  il 
vero  assorbimento  del  cianogeno.  Ed  infatti 
il  cianuro  ammonico  agisce  sul  solfuro  fer- 
roso, dando  luogo  alla  formazione  del  doppio 
sale  insolubile  di  ferro  cianuro  e  ferro  cia- 
nuro ammonico  che  ò  il  risultato  della  lavo- 
razione. 

Nelle  camere  precedenti  prosegue  la  rea- 
zione, sicché  quasi  tutto  il  solfuro  di  ferro 
vien  decomposto  dall'acido  cianidrico  e  la 
ricchezza  media  in  cianogeno  calcolato  sotto 
forma  di  ferro  cianuro  potassico  (K^  Fé  Cy^ 
-|-  3  HjO)  della  massa  contenuta  nelle  diver- 
se camere  del  laveur  in  fine  di  lavorazione 
e  partendo  dall'  ultima  camera,  può  ritenersi 
come  segue  : 

0,  2  7o.  7  Ve,  12%,  18^  20  7o 

La  reazione  si  segue  a  vista  d'occhio,  per- 
che  il  prodotto  nero  in  principio  diventa  sem- 
pre più   verdognolo. 

Il  composto  come  esce  dal  laveur  oltre  al 
18  -r-  20  7o  di  cianuri  contiene  sino  al  7  7o 
di  ammoniaca  ed  è  accettato  in  Germania 
da  alcune  fabbriche  di  prussiato  giallo.  Ma 
siccome  non  conviene  far  viaggiare  l'acqua 
e  l'ammoniaca,  in  molte  officine  ed  anche 
qui  a  Torino  si  fa  l' installazione  di  un  im- 
pianto ausiliario  costituito  da  : 

un  riscaldatore  o  caldaia  di  ebollizione. 

un  condensatore  ed  un  filterpresse. 

Nel  riscaldatole  per  azione  del  vapore 
sulla  massa  dei  cianuri  si  mette  in  libertà 
l'ammoniaca  che  evapora  assieme  al  solfuro 
ammonico  ed  altri  composti  ammoniacali. 
Questi  prodotti  dopo  esser  passati  attraverso 
il  condensatore  che  li  rende  liquidi  si  raccol- 
gono nella  cisterna  delle  acque  ammoniacali 
d'officina. 

Il  laveur  a  cianuri  trattiene  circa  ^/^  del- 
l'ammoniaca contenuta  nel  gaz  ;  di  questa 
quantità  circa  il  50  7o  è  distillabile  e  pro- 
viene dal  riscaldatore,  il  25  7o  si  trova  unita 
ai  ciaimri  ed  il  25  7f)  si  ritrae  dal  filterpresse 
allo  stato  di  solfato. 

Coir  impiego  di  una  pompa  d'aria  si  fa 
passare  il  prodotto  che  si  trova  nel  riscal- 
datore entro  i  setacei  del  filterpresse.  Il  li- 
quido che  si  separa  ò  una  soluzione  di  sol- 
fato ammonico,  da  cui  si  può  ricavare  il  sale 
per  evaporazione  ;  ed  i  pannelli,  che  si  le- 
vano dal  filtro  sufficientemente  prosciugati 
mediante  l' impiego  di  un  getto  d' aria,  con- 
tengono sino  al  300iO  di  bleu  di  Prussia  ed 


il  4  0[0  di    ammoniaca    oltre    al    solfuro    di 
ferro,  ecc. 

Riguardo  alla  quantità  di  cianuri  prodotta, 
dirò  che  nell'officina  di  Borgo  Dora  si  ò  con- 
statata la  esistenza  di  6  gr.  di  cianuro  (cal- 
colata in  prussiato  giallo)  per  ogni  metro  cubo 
di  gaz.  E  tutte  le  otììcine  che  distillano  car- 
boni inglesi  danno  un  rendimento  cosi  ele- 
vato. 

Oltre  ai  vantaggi  economici  suaccennati 
va  notato  che,  togliendo  i  composti  cianici 
dal  gaz,  si  ha  il  vantaggio  indiretto  di  alleg 
gerire  il  compito  dei  depuratori.  Le  casse  ri- 
mangono in  servizio  per  un  periodo  molto 
più  lungo  che  antecedentemente.  Diccsi  inol- 
tre che  la  massa  depurante  possa  arricchirsi 
sino  al  60  0[0  in  solfo,  e  che  questo  materiale, 
privo  di  composti  ciani<*i  e  di  sostanza  orga- 
nica, possa  divenire  la  materia  prima  delle 
fabbriche  di  acido  solforico. 

E  veniamo  al  procedimento  per  evitare 
gli  ingombri  di  naftalina.  Il  pro])lema  di  se- 
parare la  naftalina  dal  gaz  o  almeno  di  to- 
gliere gli  inconvenienti  che  essa  produce 
preoccupa  i  gazisti  da  anni  ed  anni,  e  le  più 
strane  ed  anche  cervellotiche  disposizioni  fu- 
rono suggerite  per  raggiungere  lo  scopo:  con- 
densatori a  caldo,  iniezione  di  benzolo  di  spi- 
rito ed  altri  prodotti,  essiccamento  del  gaz  al- 
l' uscita  dei  gazometri  ed  altri  più  o  meno 
empirici  mezzi  vennero  escogitati  per  com- 
battere il  nemico. 

In  pratica  due  sono  i  sistemi  razionali  che 
hanno  dato  buon  risultato  :  il  metodo  del  D.r 
Bueb  e  quello  del  Dott.  Bunte,  quello  che  e- 
vita  e  questo  che  elimina,  diremo  cosi,  gli 
ingombri  di  naftalina. 

Il  Dott.  Bunte,  fa  aggiungere  al  gaz  i  va- 
pori di  xylolo  che  è  un  prodotto  della  distil 
lazione  del  catrame  della  formula  C^^  H^  (C  H3) 
2  ;  e  li  fa  iniettare  a  monte  della  località 
dove  si  manifestano  gli  ingombri.  Lo  xylolo 
è  un  solvente  della  naftalina,  la  fti  conden- 
sare con  esso  e  raccogliere  poi  nei  sifoni  di 
città.  Questo  prodotto  ha  il  vantaggio  in  pa- 
ragone delle  numerose  antinaftaline  del  com- 
mercio di  condensare  in  un  percorso  relati 
vamente  breve,  e  di  non  produrre  perciò  una 
alterazione  permanente  nella  composizione 
del  gaz,  mentre  altri  prodotti  lo  arrichiscono 
ed  alterandone  la  composizione  fanno  solle- 
vare lagnanze  presso  gli  utenti.  Io  ebbi  ad 
impiegare  una  volta  dell'antinaftalina  troppo 
volatile  che  immersa  nel  tubo  di  uscita  del- 
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l'officina,  andava  a  raccogliersi  nei  contatori 
degli  abbonati  alquanto  discosti. 

Il  Bueb  invece  ebbe  l'idea  di  accoppiare 
nello  stesso  laveur  di  cianuri  la  disposizione 
atta  a  togliere  gli  inconvenienti  prodotti  dalla 
naftalina.  Destina  a  questo  scopo  le  due  pri- 
me camere  del  laveur,  nelle  quali  fa  avve- 
nire il  lavaggio  del  gaz  in  un  olio  di  catrame 
che  bolle  ad  elevata  temperatura. 

Ora,  siccome  è  precisamente  seguendo  que- 
sto sistema  che  nelle  officine  produttrici  del 
coke  metallurgico  si  estrae  il  benzolo  dal 
gaz,  ad  evitare  che  il  gaz  si  spogli  del  ben 
zolo  che  contiene  e  perda  con  ciò  parte  del 
potere  illuminante,  occorre  aggiungere  al  sol- 
vente della  naftalina  una  certa  quantità  (40[0 
circa)  di  benzolo.  L'olio  di  antracene  che  si 
impiega  può  arricchirsi  sino  al  15  0[0  —  20  0[0 
del  suo  peso  in  naftalina  ;  indi  ridistillato  può 
servire  nuovamente  allo  stesso  scopo. 

Si  calcola  che  generalmente  nel  gaz  a  25.° 
di  tempeiatura possa  esservi  sino  ad  un  gram- 
mo di  naftalina  per  ogni  metro  cubo  :  ma  col 
processo  Bueb  non  si  toglie  tutta  la  naftalina 
dal  gaz,  bensì  soltanto  una  parte  che  è  quella 
sufficiente,  secondo  i  risultati  della  pratica, 
ad  evitare  gli  ingombri  nelle  tubazioni.  In 
pratica  il  consumo  può  ritenersi  di    circa    7 


grammi  di  olio  d'antracene  per   ogni    metro 
cubo  di  gaz  prodotto. 

In  quanto  alla  potenzialità  minima  delle 
officine,  nelle  quali  può  ritenersi  conveniente 
r  installazione  dell'apparecchio  Bueb  per  ot- 
tenere i  cianuri,  sebbene  ciò  possa  dipen- 
dere da  condizioni  locali,  dal  prezzo  dei  cia- 
nuri od  altro  io  credo  che  l'impianto  sia  già 
conveniente  per  officine  che  distillano  dieci- 
mila tonnellate  di  carbone  all'  anno,  e  che 
potrebbero  produrre  una  quantità  di  cianuri 
che  cosrisponde  a  circa  20  tonn.  annue  ^di 
cianuro  potassico. 

iBif.  M.  BOlmi 
AAAAA^AA/^AA^A^A^AAAAAAAAA^AAAAAAAA 

Sii  refliimeiito  ecoEoico  M  iM  a  m 

Vota  dftirXnir*  I>ott.  EBNESTO  ASCIONE 


(Cont.  vedi  iV.  9) 

Per  verificare  ancor  meglio  l'esattezza  dei 
risultati,  si  fece  una  terza  prova  al  freno, 
ma  non  più  col  Prony,  ma  con  un  Thiabaud 
fornito  della  Scuola  degl'  Ingegneri  di  Bolo- 
gna. I  risultati  di  tale  prova  vengono  ripor- 
tati nella  Tabella  III. 


TABELLA    IIL 


ORE 

Numero 

di  giri 

a  1' 

Peso 

al  freno 

in  Kg. 

Lunghezza 

del 

braccio 

in  m. 

Scoppi 
a  r 

Tempera- 
tura 
dell'acqua 
di  scarico 

Ossecrazioni 

11.19' 

204 

0 

1.971 

50*^0 

In  detta  prova  il  motore  a 

11.27' 

20 



gaz  aziona    la    trasmissione 

11.41' 

27 

78 

principale  della    fabbrica   a 

11.55' 
12.20' 

28 
30 

82 
89 

cui  sono  collegate  2  pompe. 
Indice  dell'ammissione  del 

12.  .35' 

.30 

90 

gaz  a  8. 

12.50' 

30 

* 

Ammissione  dell'aria  come 

1:5.  9' 
13.  24' 

30 
30 

» 
» 

nella  prova  precedente. 

l.H.  27' 

30 

» 

Vi.  49' 

30 

» 

14.  :y 

31 

96 

14.  19' 

31 

» 

14.30' 

31 

» 

14.41' 

31 

» 

14.  45' 

31 

> 

Prova  (li  vorifìra  ridia  potiMiza  ilei  inotorc  col  froiio  Thiabaud 
«inis.sione  e  le  pompe  cavalli  effettivi   17.1. 


Potenza  sviluppata  azionando  la  tra- 
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Nella  tabella 
qua   di  scarico 


III  la  prova  è  fatta  coll'ac- 
a  50  C.  lùmaneiulo  tutte  le 
altre  condizioni  identiche  alle  prove  prece- 
denti. Il  risultato  è  perfettamente  concor- 
dante colla  prima  prova  giacché  il  valore 
17.4  cavalli  effettivi  invece  di  17.6  è  dovuto 
ai  2  scoppi  in  meno  avvenuti  nel  motore  ogni 
minuto  primo, 

Decisiva  è  poi  la  prova  riportata  nella 
tabella  IV.  Per  ragioni  che  sai-ebbe  ozioso 
riportare,  si  volle  eseguire  tale  prova  ad  un 
numero  di  giri  minore  di  200,  invece  di  204  ri- 
manendo le  stesse  della  prova  precedente 
tutte  le  altre  condizioni,  tranne  la  tempera- 
tura deir  acqua  refrigerante  allo  scarico  che 
invece  di  50  C.  fu  75  C.  Orbene  dai  valori 
riportati  si  vede  che  il  motore  pel  semplice 
fatto  dell'  aumento  di  temperatura,  non  solo 
supplisce  alla  diminuzione  di  potenza  che  a- 
vrebbe  dovuto  presentare  rispetto  della  prova 
precedente  e  pel   numero    di   giri    minore  e 


per  gli  scoppi  in  meno  (94  invece  di  96);  ma 
fornisce  anche  un  aumento  di  2  decimi  di 
cavalli.  La  tabella  V  dà  i  valori  di  una  prova 
fatta  nelle  stesse  condizioni  della  precedente, 
ma  con  un  numero  di  giri  maggiore.  Come 
era  da  aspettarsi  il  motore  sviluppò  una  po- 
tenza di  cavalli  19.44,  mentre  nella  prece- 
dente aveva  dato  17.6.  Prima  di  concludere 
e  tirare  alcune  conseguenze  sulle  esperienze 
citate  per  togliere  ancora  dei  dubbi  che  po- 
trebbero presentarsi  sulla  qualità  del  gaz  po- 
vero adoperato  nelle  diverse  prove,  dirò,  che 
il  generatore  era  ripulito  ogni  volta  piima 
di  esperimentare,  le  cariche  di  antracite  fatte 
sempre  collo  stesso  intervallo  di  tempo,  il 
vapore  d'acqua  mantenuto  sempre  alla  stessa 
pressione. 

Tenuto  conto  della  specialità  del  perso- 
nale adibito  si  può  senza  dubbio  alcuno  rite- 
nere il  gaz  praticamente  identico  in  tutte  le 
prove. 


TABELLA    IV. 


Numero 

Peso 

Lunghezza 

Tempera- 

1 

ORE 

di  giri 
a  1' 

al  freno 
in  Kg. 

del 

braccio 

in  m. 

Scoppi 
a  V 

tura 
dell'acqua 
di  scarico 

1 
Osservazioni 

10.— 

200 

20 

1.971 

70 

75°  C 

1 
In  detta  prova  il  motore  a 

10.  12' 

» 

» 

gaz  aziona    la   trasmissione 

10.  24' 

» 

» 

principale  della    fabbrica    a 

10.  43' 

» 

» 

cui  sono  collegate  2  pompe. 

10.  45' 

28 

82 

Indice  deirammissione  del  ' 

10.  .51' 

31 

88 

gaz  a  8. 

11.— 

31 

> 

11.14' 

31 

» 

11.21' 

31 

» 

11.34' 

31 

» 

11.45' 

32 

94 

11.50' 

32 

94 

12.4' 

» 

» 

12.6' 

» 

» 

12.  15' 

» 

» 

1 

1 

Prova  di  verifica  della  potenza  del  motore  col  freno  Thiabaud  —  Potenza  sviluppata  azionando  la  tra- 
smissione e  le  pompe  cavalli  efl'ettivi  17.6. 


TABELLA 

V.  (') 

Numero 

Peso 

Lunjifhezza 

Scoppi 
a  1' 

Tempera- 

ORE 

di  giri 
a  r 

al  freno 
in  Kg. 

del  braccio 

del  freno 

in  m. 

tura 
dell'acqua 
di  scarico 

Osservazioni 

\ 

16.— 

212 

80 

1.46 

78 

75°  C 

In  detta  prova  il  motore  aziona 

16.17' 

» 

30 

» 

78 

» 

la  trasmissione  principale  della  fab- 

16.22' 

> 

85 

> 

83 

> 

ì)rica  a  cui  sono  collegate  2  pompe. 
Indice  dell'  ammissione  del    <raz 

16.  24' 

» 

40 

> 

94 

> 

a  8. 

,    16.27' 

> 

45 

> 

97 

» 

Ammissione  dell'aria  come  nelle 

'    16.28' 

> 

45 

> 

97 

» 

altre  pompe. 

16.55' 

■1 

> 

45 

» 

97 

> 

Prova  di  verifica  del  motore  col  freno  Prony 
pompe  cavalli  efl'ettivi  19.44. 


Potenza    sviluppata    azionando    la    trasmissione    e    le 


(1)  Verbale  del  17  marzo  1902. 
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CONCLUSIONE 

Gli  esperimenti  riportati  dimostrano  che 
nel  motore  adoperato  V  aumento  di  tempera- 
tura delle  pareti  del  cilindro  apportò  aumento 
di  rendimento  economico.  —  Colla  stessa 
quantità  di  gaz,  si  ottennero  potenze  crescenti 
api)ena  venne  aumentata  tale  temperatura.  A 
dir  il  vero,  avrei  vagheggiato  esperienze  più 
ampie  e  più  esaurienti,  adoperando  contem- 
poi'aneamente  il  calorimetro,  il  freno  e  in- 
dicatore ;  ma  V  indole  della  questione  e  le 
spese  non  indifferenti  che  s' incontrano  in  e- 
sperimenti  consimili  mi  hanno  impedito  dal 
farlo. 

U  indicatore  potette  essere  applicato  pel 
solo  scopo  di  osservare  il  funzionamento  del 
motore,  ed  i  numerosi  diagi*ammi  presi  mostrti- 
rono,  giusto  le  deduzioni  del  Witz,  V  abbas- 
samento della  linea  di  esplosione  dopo  scoppi 
lasciati  dal  motore,  ossia  non  appena  le  pa- 
reti v^enivano  più  intensamente  raffreddate 
dall'  acqua  refrigerante. 

Io  son  convinto  che  migliori  risultati  an- 
cora si  avrebbero  se  la  refrigerazione  ve- 
nisse limitata  alla  sola  camera  di  combustione 
e  fosse  resa  intermittente,  in  modo  che  solo 
alla  4.a  fase  (scarico)  avesse  luogo  il  raf- 
freddamento. 

L'  aumento  di  temperatura  superiore  al- 
l'attuale  non  sarebbe  da  temersi,  visto  l'ec- 
cellente materiale  con  cui  oggi  possono  fab- 
l)ricarsi  cilindri  e  molle.  Se  si  ha  dubbio  che 
tale  aumento  possa  fare  attaccare  le  valvole, 
potrebbe  limitai'si  V  azione  refrigerante  at- 
torno alle  stesse  con  opportune  disposizioni. 
E'  noto  che  i  buoni  lubrificanti  si  ossidano  e 
formano  pattume  soltanto  verso  i  300*^  centi- 
gradi, e  s' inferisce  facilmente  quali  vantaggi 
apporterebbero  tali  modificazioni. 

Limitando  la  refrigerazione  soltanto  alla 
camera  di  combustione,  si  ha  un  primo  van- 
taggio dal  fatto  che  durante  la  base  di  e- 
spansione  non  si  sottrae  calore  al  gaz.  Ren- 
dendo intermittente  il  raffreddamento  del  ci- 
lindro e  limitandolo  soltanto  quando  i  gaz 
combusti  debbono  essere  espulsi,  si  eviterebbe 
l'altro  inconveniente  di  abbassai*e  la  tempera 
tura  e  la  miscela  tonante  nello  scoppio,  che 
porta  lentezza  di  propagazione  dell'  onda  e- 
splosiva  e  combustioni  graduali  (1).  —  Non 
mi  trattengo  neppure  ad  indicare  in  qual 
modo,  senza  diminuire  la  quantità  d'  acqua 
occoi-rente  alla  refrigerazione,  ossia  atta  a  non 
(1    Witz  -  Les  iiioteurs  à  gaz  -  pa<^.  83  e  seguenti. 


fare  aumentare  la  temperatura  del  cilindro 
oltre  un  limite  compatibile,  si  possa  ottenere 
che  essa  agisca  soltanto  nella  4.a  fase.  0- 
gnuno  ricorda  la  esperienza  della  coppa  di 
Cantalo^  che  basata  sul  principio  del  sifone 
è  stata  tanto  applicata  in  pratica. 

Basta  uno  di  questi  apparecchi  semplice- 
mente inserito  nella  tubazione  che  porta  l'ac- 
qua al  motore,  prima  dell'  ari'ivo,  per  rag- 
giungere lo  scopo. 

Queste  mie  deduzioni,  benché  basate  su 
pi'incipii  razionali  che  nessuno  credo  porrà 
in  dubbio,  acquisterebbero  certamente  ben 
altra  importanza  e  farebbero  ricavare  altre 
conseguenze  se  venissero  convalidate  anche 
da  esperimenti  pratici.  Augurandomi  che  al 
più  presto  possa  in  altra  mia  sottoporre  ri- 
sultati di  esperimenti  fatti  su  motori  a  gaz 
messi  in  queste  nuove  condizioni,  ho  esposti 
intanto  quelli  già  ricavati,  credendo  non  del 
tutto  inutile  portarli  a  conoscenza  di  altri. 

InfiT.  Doti.  ERNESTO  ASCZONE 

PARTE  INDUSTRIALE 

Il  gaz  l'acpa  cartarato  col  \mà  in  taanla 

UN  ANNO  D'ESERCIZIO  A  PLAUEN 
Il  rapporto  per  \  anno  I90I,  dell'  Officina  del  Gaz  di  Planen 
Il  rapporto,  per  Tanno  1901,  dell'  Officina 
del  gaz  di  Plauen  (Sassonia)  è  rimarchevole 
nel  senso  che  la  fabbricazione  del  gaz  all'  ac- 
qua carburata  (sistema  Dellvick- Fleischer) 
diede  un  ottavo  della  produzione  totale  del 
gaz.  L'esperienza  acquistata,  anche  da  una 
larga  utilizzazione,  permette  di  giudicare  con 
molta  cei'tezza  il  profitto  risultante  dall'ado- 
zione di  questo  ausiliario  del  gaz  di  carbone. 
La  tabella  riprodotta  più  avanti,  e  che  dà  il 
costo  del  gaz  d'acqua,  contiene  tutte  le  pas- 
sività occorse  per  la  sua  produzione.  Quan- 
tunque queste  passività  sieno  comprese  nelle 
spese  dell'industria,  esse  nondimeno  sono  mol- 
to lorde  per  il  costo  del  gaz  d'  acqua,  per- 
chè questo  costo  è  caricato  da  una  parte 
del  deprezzamento  e  dell'interesse  dell'im- 
pianto del  gaz  airacqua  solo  (titolo  8)  e  dal- 
l'altra parte,  della  sua  partecipazione  nell'im- 
pianto del  gaz  di  carbone.  Se  si  separa  con- 
venientemente l'utile  comune  ai  due  impianti 
si  ottiene  per  un  metro  cubo  di  gaz  d'acqua  : 
43,304  +  7,807  X  100  =  1,02  pf. 

5,000,000 
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in  luogo  di  2,3  pf  ;  e  la  spesa  por  il  gaz  d'ac- 
qua si  trova  ridotta  di  1,28  pf,  cioè  a  8,78  pf. 
(L.  0,  109)  invece  di  10  pf.  (L.  0,  125). 

Bisogna  notare  inoltre   in    questa   tabella 
che  sotto  i  titoli  2  b    e  3  a,    il    consumo   del 
coke  e  dell'acqua  comprende  ciò  che  ò  neces- 
sario per  riscaldare  il  gazonietro    durante    i 
mesi  d' inverno.  La  quantità  di  questo    con- 
sumo non  è  esattamente  determinata,  ma   si 
può    valutarla    approssimativamente    ad    un 
quarto  del  totale  del  combuslibile  per  la  cal- 
daia. Finalmente  bisogna  ancora  notare    che 
le  riparazioni  e  la  manutenzione  (titolo  7)  com- 
prendono molti  lavori  nuovi  che   dovrebbero 
reahnente  figurare  nel  conto  delle  costruzioni. 
Però  resta  sempre  un  leggero  benefìcio    nel- 
l'operazione del  gaz  d'acqua.  Di  più  vi  sono 
certi  vantaggi  pecuniari,  non  espressi  con  le 
cifre.  La  straordinaria  facilità  con  la    quale 
è  possibile  di  variare  l'importanza  della  pro- 
duzione del  gaz  d'acqua,  permette  di    utiliz- 
zare d' una  maniera  assolutamente  eguale  l'of- 
ficina di  distillazione,  mentre  tutte  le  varia- 
zioni della    consumazione    sono    interamente 
pareggiate  dal  gaz  d'acqua.  Lo  stesso    gene- 
ratore che  un  giorno  produce  7,000  metri  cubi 
ne  può  produrre  all'  indomani  soli  2,000  me 
tri  cubi  senza  il  minimo   inconveniente.    Clli 
ingegneri  gazisti  conoscono  tutti  molto  bene 
il  prezzo  che  bisogna  attribuire    all'  utilizza- 
zione uniforme    dell'officina    di    distillazione 
perchè  vi  sia  bisogno  d' insistere.  Da  un  al- 
tro lato,  si  può  trovare  un  miglior  mezzo  di 
utilizzare  il  coke,  specialmente  nei  tempi  di 
forti  riserve,  che  quello    di    trasformarlo    in 
gaz. 

Come  si  è  detto  il  prezzo  di  costo  è  sen- 
sibilmente accresciuto  per  la  partecipazione 
nelle  spese  di  deprezzamento  e  d' interesse  ; 
ma  con  gli  impianti,  costruiti  specialmente 
queste  spese  potranno  essere  grandemente  ri- 
dotte. Per  esempio,  se  l' impianto  del  gaz  d'ac- 
qua è  collocato  in  prossimità  immediata  del- 
l'officina di  distillazione  e  del  laboratorio  delle 
caldaie  proprie  al  gaz  di  carbone,  e  si  pos- 
sono utilizzare  queste,  le  spese  di  utilizzazione 
si  trovano  molto  diminuite. 

Produzione  di  001,450  m.^  di  gaz  d'acqua 
al  benzolo 


1.  Salari 


Marcili 
4.188,56 


Marchi 
0,68 


per  m.  e. 
2,309 


Pfennings 
Marchi  Marchi      per  m.  e. 

ratorc  10,820  Et.  10.820,00 
6)      »      e  polvere 
di    carbone   per 
caldaici 2, 160Et.  6,080,00 
Salari  per  maneg- 
giamento  del  coke  1,655,00  18,535,00     3,08 

3.  Acqua  consumata: 

a)  Caldaie  480  m.'       96,00 

b)  Condensatori 

7,335  m.^  1,547,00    1,643,00       0,27 

4.  Gaz    consumato 
per  l'illuminazio- 
ne dell'impianto 
del  gaz  d'acqua 
e  fabbricato3,330 

m.'  a  10  pf.  >  339,60      0,07 

5.  Benzolo  consu- 
mato 28,260  Kil.  >         6,227,12       1,04 

6.  Olio  per  mac- 
chine(Partecipa- 
zione  proporzio- 
nale) »  75,00  i 

7.  Riparazioni  e  ma-  /     0,27 

nutenzione  >       1.642,07  i 

7.  .Partecipa- 'a)  Depurazione        »  670,00      0,11 

zione  prò-  b)  Servizio  dei  gazo- 
porzionalel  metri  »        4.820,00      0,80 

del  g  a  z)c)  Mannlenzione  degli 
d'  acqua'  apparecchi dell'offici- 
nelle  spese]  uà  del  gaz  di  car- 
d' impianto!  bone  »        1.800,00      0,30 

del  gaz  difd)  Imposte  e  tasse  >  583,00      0,10 

carbone,     e)  Diverse  >       1.890,00      0,31 


2.  Coke  consumato 
a)  Coke  per  gene- 


Totale  »     42.543,55       7,05 

8.  Deprezzamento 
dei  fabbricati 
d'  impianto   del 

gaz  d'acqua,  37^      697,70 

Deprezzamento 
dei  camini,   5  '/,     292,70 

Deprezzamento 
degli  apparec- 
chi, 10  7,  6.817,06 

9.  Deprezzamento  di 

partecipazione 
proporzionale 
nell'impianto  del 
gaz  di  carbone 
1/8  di  43,304  m.^  6.020,00  13.807,46       2,30 

10.  Interesse  per 
r  impianto  del 
gaz  d'acqua,  47^ 

su  100,000  M.  >         4.000,00    0,(57 


Totali  generali        60,261,01  10,02 

Per  conseguenza  il  metro  cubo  di  gaz  d'ac- 
qua carburato  col  benzolo  costa  in  cifra  ro- 
tonda 10  pf.  (0  fr.  125). 
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Ecco  le  principali  eifi'e  per  V  utilizzazione 
del  gaz  d^acqua  : 

1.  Una  resa  di   1.'"^  2r>  di  gaz  d'arqna  per 
chilog:raninia  di  t*oke  per  il  j^^eneratuio  ; 
I        2.  Una  resa  di  0."'^  75  di  gaz  d'acqua  per 
chiloj^i'amma  tU  coke  per  genei^atore    e   cal- 
daia ; 

3.  Un  ronsunio  di  litri  11,9  il'ariiua  pei'  pu- 
rificatore, per  ogni  metro  euVio  di  gaz  d*  aequa; 

4.  Un  eonsinno  di  47  grammi  di  benzolo 
per  metro  cubo  dt  gaz  d'  ar  |ua. 

Le  cifre  esposte  sotto  il  titolo  2.  non  sono 
assolutamente  esatte  per  rimpianto  del  gaz 
d'at*qua,  atteso  che  il  coke,  consuniato  per 
riscatdai"e  il  gazometro  vi  è  com[)reso,  e  che 
il  coke  impiegato  per  il  riscaldamento  della 
caldaia  consiste  in  massima  parti^  di  polvere 
rimasta  del  coke  venduto. 

II  Insultato  di  questi  conti  è  che  la  me- 
scolanza del  gaz  cosi  tabhrìcato  costa  10.63 
pf.  al  metro  cubo  ^0  fr.  Utì)* 


NUOVI  APFAIIECOIII 

per  acoeBBÌoii@  d@lle  lanterne  pubbliche  a  gaz 

Nella  «  Zeits  fùr  Beleuefitiingstvessen  * 
troviamo  descritti  vari  nuovi  apparecchi  jier 
accensione  delle  lanterne  pubbliclie  a  gaz  : 
desc^rizione  che  qui  brevemente  riassumiamo, 
i.  Appareccìuo  dì  llaììs  Rftder,  di  Monaco, 

Questo  apparecchio  è  a  lubinetto  come 
quello  del  Barbillat^  ma  molto  più  complicato. 
È  la  stessa  posizione  del  rubinetto  del  gaz 
che  regola  la  direzione  della  corrente  elettrica, 
facendola  i>assarc  al  momento  opportuno  nel 
filo  di  platino  che  accende  la  corrente  di  gaz 
air  uscita  di  questo  did  tubo  accenditore.  Al- 
lorché il  beccuccio  princ*ipale  è  acceso,  il 
tubo  accenditore  si  spegne  e  nello  stesso 
tempo  la  corrente  cessa  di  passare  nel  tubo 
di  platino. 

In  inni  parola,  la  <;arattcrisliea  di  questo 
apparecchio  è  che  il  rubinetto  del  gaz  serve 
da  manipolatore  automatico, 
2.  Apparecchio  dì  Peiler  Magnas  Werne  di 

StocolmiL 

E  un  apparecchio  a  valvole,  molto  più 
semplice  del  precedente  il  di  cui  tVinziona- 
mento  sembra  essere  più  sicuro.  Dal  mezzo 
di  una  bobina  magnetica  si  diparte  vertical- 
mente una  piccola  sbarra  di  ferro  dolce  che 
porta  a  clascima  estremità  una  valvola  —  il 


tutto  è  racchiuso  entro  una  scatola  posta  fra 
il  tubo  del  gaz  ed  il  brClleur  del  beccuccio. 
Nella  sua  parte  inferiore  la  sbarra  colle  val- 
vole chiude  l'entrata  del  gaz  nella  scatola  ; 
nella  parte  superiore  intercede  il  passaggio 
del  gaz  al  brQleur,  e  nella  posizione  interme- 
dia lascia  passare  il  gaz  attraverso  la  scatola 
sino  al  brùlcnr.  Una  disposizione  speciale  per- 
mette di  tenere  la  sbarra  nella  sua  posizione 
intermedia  tutto  il  tempo  dell'  illuminazione, 
ed  invertendo  la  corrente  si  spegne  il  bec- 
cuccio, e  tutto  il  meccanismo  ritorua  allo 
stato  dì  riposo.  L'accensione  si  fa  i»er  mezzo 
di  un  tilo  di  platino, 

.V;  Apparecchio  di  Borchardi  di  Berlino, 
Questo  appai-ecchio  i-assomiglìa  al  prece- 
dente, ma  è  ancora  più  semplice,  sembra  più 
conveniente,  ed  ha  il  vantaggio  che  la  bobina 
e  hi  sl>arra  di  ferro  dole(*  sono  esterni,  vale 
a  dire  più  accessibili  ;  ed  il  gaz  lo  deteriora 
quindi  meno  taci  Imeni  e.  Vi  è  anche  in  questo 
una  valvola  dop[na,  che  nella  parte  superiore 
non  permette  il  passaggio  del  gaz  al  l)ruleiìr 
del  beccuccio,  e  nella  ìnfeiriore  ha  un  pic- 
colo foro,  fatto  nella  parete  laterale  di  un 
tubo  orizzontale  che  attraversa  quello  delTen- 
trata  del  gaz  e  lo  conduce  air  accenditore. 
Questa  valvola  doppia  é  sollevata  da  una 
piccola  leva  messa  in  movimento  da  un  con- 
tatto la  cui  testa  è  al  basso.  Questa  testa  è 
esterna  airapparecchio  ed  è  sollevata  da  una 
Ilaria  di  terrò  dolce  che  atti^ae  due  elettro- 
calamite. La  corrente  che  le  percorre  passa 
contemporaneamente  pel  filo  di  platino  che 
serve  mi  accendere  la  liamma*  Quamlo  il 
biùleur  e  aperto,  Taccenditore  si  spegne,  ma 
intanto  il  gaz  ha  il  tempo  sufticiente  per  in- 
fianimai*si.  Per  spegnere,  basta  far  passare  di 
nuovo  la  corrente  e  m/Uo  stesso  senso  poiché 
un  imovo  alzarsi  didla  valvola  priverà  mo- 
mentaneamente di  gaz  il  beccuccio,  ma  que- 
sta manovra  è  inutiU%  giacche  questo  appa- 
recchio, ed  è  in  questo  che  sta  il  suo  difetto, 
non  si  chiude:  bisogna  quindi  interrompere 
la  comunicazione  sulla  condotta  stradale. 

7,  Apparecchio  di  G,  Meier  di  Berlino, 

K  un  appai'ecchio  a  diagranuna,  solo  nella 
i,  specie.  Il  diagramnni  [jorta  una  doppia  val- 
vola mercè  la  quale  quando  la  pj'essione 
è  debole,  una  i^eilleuse  resta  accesa;  quando 
poi  la  pressione  aumenta,  è  il  beccuccio  che 
riceve  il  gaz,  che  viene  acceso  dalla  veilleuse, 
la  quale  nello  stesso  tempo  si  spegne. 
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L' inconveniente  sta  che  la  chiusura  di 
questa  valvola  non  può  offrire  una  grande 
sicurezza,  ma  l'apparecchio  è  di  una  sem- 
plicità molto  originale. 

L'autore  descrive  quindi,  ma  con  pochi 
dettagli,  un  apparecchio  nel  quale  la  chiusu 
ra  del  gaz  si  può  ottenere  elettricamente  o 
per  mezzo  di  un  movimento  pneumatico.  Que- 
sto apparecchio  ha  un  tamburo  neir  interno 
dal  quale  arriva  il  gaz.  Ha  delle  aperture 
fatte  in  base  ad  una  generatrice,  ed  a  secon- 
da che  esse  si  trovano  o  meno  davanti  T  u- 
scita  del  gaz,  l'apparecchio  rimane  acceso 
o  spento.  Questo  apparecchio  fu  costruito  per 
conto  della  Unione  dell'  Incandescenza  a  gaz 
di  Cologna. 

5.  Un  apparecchio  più  completo  è  quello 
di  Adolfo  BocJnier,  di  Francoforte  sul  Meno. 
È  un  apparecchio  pneumatico  che  ha  una 
completa  distribuzione  a  cassetto. 

Il  movimento  per  l'accensione  vien  fatto 
per  mezzo  dell'aria  compressa. 

Presenta  però  vari  inconvenienti  :  innanzi 
tutto  quello  che  richiede  una  tubazione  per 
l'aria  compressa  parallela  alla  tubazione  del 
gaz  (mentre  sarebbe  molto  più  semplice  ser- 
virsi del  filo  elettrico)  :  inoltre  necessita  che 
la  pressione  dell'aria  si  mantenga  costante 
durante  tutto  il  tempo  dell'accensione,  giac- 
ché è  la  bassa  pressione  di  quest'  aria  che 
produce  lo  spegnimento:  ed  infine  il  mecca- 
nismo, che  quantunque  in  realtà  sia  molto 
ingegnoso,  pure  sembra  essere  molto  deli- 
cato. 

6.  Il  dispositivo  di  accensione  del  Doti. 
Abrahain  di  Berlino,  che  consiste  in  una 
spugna  di  platino,  che  dopo  l'accensione,  en- 
tra in  un  piccolo  tubo  protettore,  e  si  trova 
cosi  sottrata  all'azione  del  gaz. 

7.  Vi  è  una  descrizione  dettagliata  del  mo- 
vimento di  orologeria  di  John  Gunning  (in- 
glese) per  l'accensione  e  spegnimento  ad  ore 
prestabilite. 

8.  Nel  beccuccio  di  Wlederhold  la  miscela 
gazosa  si  forma  passando  in  due  cilindri  a  fori 
concentrici  e  sortendo  alla  periferia  della  re- 
ticella. 

9.  Apparecchi  della  Ditta  \V.  Stieioerts  di 
Amburgo  —  In  questi  apparecchi  la  miscela 
gazosa  arriva,  secondo  la  teoria  moderna, 
alla  periferia  della  retina  incandescente  e  si 
trova  mista  ad  una  nuova  quantità  d'aria,  già 
riscaldata  entro  una  camera  che  circonda  il 
beccuccio. 


10.  Beccuccio  a  fiamma  libera  di  Gilbert 
Belin  di  Bruxelles  —  Il  principio  è  il  se- 
guente :  la  fiamma  illuminante  è  riscaldata 
dalla  fiamma  non  illuminante  di  un  beccuc- 
cio Bunsen,  il  cui  scopo  è  quello  di  aumen- 
tare r  incandescenza  delle  particelle  di  car- 
bonio contenute  nella  fiamma  illuminante. 
Questo  quesito  può  esser  risolto  in  differenti 
modi,  ma  generalmente  gli  apparecchi  pre- 
sentano come  tre  nastri,  il  Bunsen  essendo  in 
mezzo  di  due  fiamme  brillanti  ed  inversa- 
mente. 


FORMO  GENERATORE  SISTEMA  LaHDMER 

La  rinomata  Casa  «  Vereinigte  Chamotte- 
fabriken  >  vorm.  C.  Kulhmiz  di  Saarau,  con 
filiale  per  l' Italia  a  Markt-Redwitz  (Baviera) 
rappresentata  dalla  Ditta  Simonis  e  C,  Mila- 
no ci  interessa  di  richiamare  l'attenzione  del 
pubblico  sul  forno  a  generatore  sistema  Lend- 
ner,  da  essa  fabbricato  ed  adottato  da  molti 
anni  in  numerose  officine  a  gaz,  e  che  per 
le  continue  migliorie  introdottevi,  oggi  può 
chiamarsi  perfetto.  Esso  presenta  molti  van- 
taggi sui  forni  d'altri  sistemi  e  cioè  : 

—  poca  fondazione  e  nessun  locale  sotter- 

raneo ; 

—  durata  di  900  giorni  di  lavoro  ; 

—  prontissima  messa  in  azione  ; 

—  facile  ricambio  dei  pezzi    esposti    alla 

fiamma,  che  si  logorano  prima    degli 
altri  ; 

—  funzionamento    regolare,    abbruciando 

carbone  vergine,  o  coke,  o    catrame, 
o  i  tre  combustibili  insieme  : 

—  tiraggio  uniforme  dopo  averlo  regolato 

una  sola  volta  ; 

—  storte  protette  da   pezzi    speciali    che 

permettono  di  rattopparle  facilmente 
in  caso  di  bisogno. 
Il  prodotto  di  una  storta  di  2900  mm.  del 
formato  n.  I  o  n.  V  è  di  : 

29  a  30  metri  cubi  per  100  Kg.  di  car- 
bone di  buona  qualità. 

220  a  240  metri  cubi  per  storta  ogni  24 
ore. 

I  beccucci  originali  per  Acetilene  della 
casa  I.  von  Schwarz  di  Norimberga  si  trovano 
solo  dal  signor  G.  Fagenstcher,  Milano 

Via  Vincenzo  Monti,  36, 


I 


Dovendo  r>j*a  parlare  dello  scarico,  hi  deve 
avvertire  ehe  du  una  leKK*'*!*'^  rotaia  che  cor- 
re dt  fronte  alh*  Ivatterie  sono  sobjickì  dei  va- 
gonriui  (brevettati»  ehe  ricevono  il  eoke  delle 
8toi*te  e  lo  portano  ne^ii  .searieatori  ehe  si 
truvnno  ad  ogni  lato  delle  liattivrie.  Il  modo 
di  regohirli  è  seinpliee  ed  è  n  (fiii^sta  sernpli- 
cit^i  che  8Ì  deve  il  8Uo  valoi-e.  Ehso  è  illu- 
strato in  due  delle  fotogratìe  che  pubblichia- 
mo. Si  tenga  presente  inoltre  che  uno  degli 
scaricatori  i>orta  una  nuova  modificazione  su- 
0i  usuali,  I  recipienti  non  nono  H«»spcsi  alle 
impalt  alure,  come  m^Ì  casi  ordinari^  ma  sono 
situati  sul  terreno  sia  per  assicurarn**  V  uni' 
formitàj  essendovi  negli  impianti  inclinati  ]h<v 
cedentemente  installati  i  produttori  all'ester- 
no il  che  rende  difficile  collocarli  in  quahin- 
que  impianto  di  coke  già  installato  ;  sia  per- 


•I 


Oltrr  air  inslallaziuiu'  delle  storie  incli- 
nate nelle  otlicinc  dell'  «  Union  des  (ias  •  di 
Milano  fu,  come  atibiaiiuì  già  indicato,  coiàtruito 
un  impianto  p<d  (*ok(*  di  t*roporzioni  ragguar- 
devoli e  di  grande  capacità:  qualità  entraml>c 
imlisprnsabifi  considerando  che  esso  deve 
l^rc^v vedere  alle  (%'irichc  pc^r  Vi2  battcìie  di 
storte  di  :^0  piedi,  ed  a  Itj  battelli^  di  storte 
di  15  piedi.  Tutto  questo  lavoro^  venne  as- 
sunto dalla  stessa  Ditta  Graham,  Morton  e  C, 
di  Leeds.  Questa  Ditta  ha  la  si)ecialità  in 
questo  genere  di  macchine  oltrt*  agli  eleva- 
tor-i  e  trasportatori  per  ofti^'inc  a  gaz.,  anche 
per  le  officine  di  luce  elettiìca,  per  le  mi- 
niere di  carbon  tossile^  per  le  niiiuere  in  ge- 
nere, ecc.,  V  (*erli  di  far  cosa  uiile,  invitiamo 
i  nostri  lettori  a  far  richiesta  alla  ditta  sud 
detta  dei  suoi  numerosi  eataloglìi  illustrati  che 
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comprendono  ìòO  fotografie  dì  unpìauti  eo- 
struiti dalla  8te8.sa  in  tutte  le  parti  del 
mondo. 

Noi  abbiamo  cen/ato,  faeendo  una    .scelta 
delle  fotografie  presi^  (piando  il  lavoro  si  av- 
vieinava  alln  tiin\  di  dare    ai    ni»slri    lettori 
un'  idea  della  qualiT:*  del  hivoru  i'sot;ijitu»  In 
fatti  noi  crediamo  che,  dando  un'occhiata   a 


re  ed  oltre  1000  i>iedi  di  catena  calcolando 
il  intorno,  Inolti'e  il  contratto  includeva  l'a- 
dattamento della  fabbrica  preesistente  con  un 
trasportatore,  per  modo  che  hi  Ditta  portava 
nella  totalità  delT  interno  delle  tre  fabViricho 
circa  lìiO  scarifdii  ed  impiantava  liVX)  jiiedi  ^ 
di  catena. 

E  ìmv  di  dubiiiu  che  un  impianto  a  storte! 


^.■?^'*%; 


.aff^tf*^  •' 


tali  foto;^i'atìe,  ci  .si  di^hba  i>ej\suaderc  che  lo 
schema  delT  impianto,  sia  ncdhi  disiJosizione, 
che  nelle  linee  generali,  sia  lume  adattato 
per  assìcuraiT  nel  miglior  nojdo  possibile  il 
servizio  nello  spazio  disponibile,  che  i  dise- 
gnatori avevano  preso  generosamente  in  vi- 
sta della  serietà  ed  estensione  del  lavoro  che 
la  Ditta  era  chiamata  ad  eseguire,  e  si  ve- 
drà pure  che  ogid  sezione  contiene  dei  par- 
ticolari d'ingegneria  di  qualche  attratti \^a,  I 
quadri  solamente  portano  prima  la  nostra  ve- 
duta deiresterno  dello  stabilimento:  e  vi  sono 
due  lunghe  file  di  trasportatori  che  corrono 
attraverso  Se  nuove  fabln-iche  per  unn  lun- 
ghezza, come  già  ebbiino  a  dire  di  254  piedi 
e  3  poti.  Dal  suesposto  si  capisce  che  per  i 
due  trasportatori  vi  debbono  essere  nelle  fab- 
briche non  meno  di  TjOO  piedi  da  attraversa- 


I 


ÌHclirn»t(\  oltre  che  poitarc  una  grande  eco- 
nomia neir  industria,  serve  anche  jjcr  il  be- 
ncssi4*e  degli  operai,  che  evitano  nei  rigori 
deir  inverno  e  nelle  eccessive  calde  giornate 
d'estate,  di  maneggiare  e  trasportare  il  coke 
airapeito*  ■ 

Ma  torniamo  ai  particolari  che  dobbiamo 
dare  specialmente  intorno  air  impianto  sud- 
detto pel  coke.  Era  stabilito  che  i  trasporta- 
tori di  cok(^  cnldo  uri  fabbricati,  fossero  shJ 
tuati  a  livello  col  pianoterra,  e  ciò  per  seri 
motivi.  Questa  posiziom?  dc^gli  scarichi  di  coke 
riscaldato  contribuiva  in  parte  ad  un'altra  va*^ 
riantc  dall'  usuale  nei  disegni  della  prima 
parte  éleir  impianto  pel  coke  che  si  vede  e- 
mergere  dai  fabbricati  di  storte.  Noi  di- 
ciamo •  in  parte  »  perchè  un  ulteriore  ele- 
mento che  costringeva  ad  una  tale  variante, 


lovettt*  far  radrrt^  il  t-oke  inaile  srarpe  (k^*;U 
^elevatori,  ed  ioiialzaiio  nìeliaiite  i;:li  stessi, 

Sebberu*  qiir»sm  non  fosse  una  t*osa  molto 
convt*nìt*ntt*,  piirc  colla  buona  volontà  e  colla 
buona  dln^zioiK^  si  riuscì  facilnitnitc  a  vin- 
cere le  dittif*oltà  cIpI  lavoro.  l.!i  cafluta  del 
coke  nella  st^arpir  detrli  rh^vidori,  e  T  iinialza- 
mento  fntto  in  nuesta  iiìaiuera,  fa  si  elie  il 
coke  si  spiazzi  f'jirilniente,  !na  riè  non  deve 
ri/dcnardarsi  coinè  iin  danno,  visto  rie*  in  que- 
sta provint^ia  vi  è  grande  domandi*    di   i*oke 


rovia  virino  alle  estremila  dei  eonii^noli  dei 
tre  fabbri<'ati  delle  storte,  e  seeondariamente 
i  t*arri  trasportatori  del  cfintiere  si  poterono 
(*ollaeai'e  ad  una  distanza  maggiore,  cosa  que- 
sta di  graìuie  utilità  nella  eostruzione  di  e- 
V(*nfnnli  ulteriori  estensioni. 

Questo  e  ]>er  K'''"iiifii  traili  lo  schema  del- 
l'impianto  del  eoke:  ma  noi  lo  esamineremo 
adesso  un  po'  più  detta:j:liatainente.  Come 
abbiatno  già  rinordato  vi  sono  tre  trasporta- 
tori del  eoke  risealdato  ehe  hanno  il  Ijrevetto 
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GrahMiii,  ed  liauiio  i  mentri  di  243  piedi.  Sarà 
interessante  nunlclic  detrìì;^lio  della  eostru* 
xione.  La  traino^'^^ia  è  labliiìcata  di  ferro  fuso: 
le  piastre  di*I  fondo  Iianno  la  grossezza  di  ^,\ 
di  pollice  eon  iritvirrlli  della  grossezza  di  1 
poUiee:  le  piastre  laterali  hanno  la  grossezza 
dì  7m  di  pollice  i-uìì  ti'a\ieelli  grossi  V^  tli 
pollice  Insi  in  lunghezza  di  cirea  4  piedi. 


di  polHee.  Per  ot^ni  trasportatore  vi  sono  due 
eatone  di  aeeiiijo  ehe  sono  eostruite  di  anelli 
uniti  di  aec*iajo:  o^qii  anello  è  di  18  pollici 
disposto  per  modo  da  laseìare  una  larga  su- 
perfieie  di  logorantento  ai  punti  che  più  la^ 
V  ora  no. 

Fra  oi;rii  paio  di  anelli,  vi  nono  dei  cilin- 
dri di  acciaio  del  dianuii'o  di  4  1(2  poli,  so- 


K*H*^MriOf^TOH  VC"L^ 


Tutte  le  supcrtiei  delle  varie  piastre  nei 
punti  dove  s'uniscono  insieme  sono  provve- 
dute di  appositi  smontatori,  e  le  piastre  sono  i 
saldann'iìte  invitate  insieme  a  chiusura  imper-  I 
meahile,  le  coniiessure  essendo  rico[K:rtc  con 
sai  ammoniaco  e  limature  di  fer'ro.  Ai  Iati 
dellt^  piastre  per  tutta  la  lunghezza  del  fab- 
bricato di  storte  sono  invitate  le  laslre  de- 
flettenti per  assicurare  la  catena.  Queste  sono 
assicurate  mediante  viti  drl   diametro  di   ^4 


stenuti  da  perni  pure  di  acciaio.  Invitati  alle 
catene  sia  per  Kmere  i  pezzi  distanti  ed  an- 
che ptM'  funzìoruirr^  da  pulitori,  vi  sono  ihie 
ferri  ad  an^^olo  di  4  poIL  per  4  polh  II  baci- 
no è  coperto  per  tutta  la  sua  lunghezza  ron 
lamiere  istrìate,  a  sezioni  mobili  dove  il  la- 
voro Io  richiede,  e  sudi  esse  corre  una  pic- 
cola ferrovia  niohilc  die  serve  pel  trasporto 
del  coke.  La  catena  di  ritorno  è  sostenuta 
nella  parte  più  bassa  deir  impalcatura  di  sca- 
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rieo  da  cursori  di  tbiTo  ad  auledo,  L'i^stre- 
mità  coiidiit(:ri(*p  si  roiiipoiie  di  dm*  grandi 
puleggia  esMi^Dìiali  att;*r(*ate  ron  trste  d*a(*- 
eiaio  rinnovabili,  rd  inchiavardate  sopr.-i  tam- 
buri del  diametro  di  4  1[4  poli,  tlìsposti  alFo' 
streinità  del  trasportatore  in  modo  da  per- 
mettere air  estremitiY  liljera  di  essere  tìual- 
mente  alzata  per  fai;  u-srire  il  di  più  ehe  vi 
fosse. 

Vi  sono  due  inanulni  ed  a<disrnn  rnami- 


mato  è  fortemente  nnih*  eon  due  traverse 
piatte  di  aeetdaio  di  dut^  [lolL  |ier  .'ì[H  di  poli., 
in  modo  da  fui'mare  due  imi>ortanti  supporti 
ai  tali,  i  quali  supporti  sono  attacrati  ad  un 
altro  mediante  una  lastra  elie  «ostitene  tniilie 
i  pi.stoni  |*ertbrati  quando  questi  ritornano  a 
parte.  I  quattro  eursori  di  tei'ro  ad  angolo 
sono  tuderati  in  legno  e  questa  fodera  è  as- 
sicnirata  mediante  viH  a  tosta  ineastrata  nei 
eursori  ad  angolo.  Il  eas^one    dell'  elevatore 


HOl-L, 


briose  inchiavardato  un  paio  di  tamburi  prov 
visti  di  grandi  nste  i>t*r  tenere  la  catena  in 
lavoro.  I  nìatinhri  sono  poi'tati  da  sostegni 
provvisti  di  molle  di  acciaio  per  mantenere 
un*eguale  tensione  per  tutto  il  suo  lavoro. 
Alla  fine  di  ciascun  ti'asportatore  sì  trova  lo 
scaricatore  per  il  coke. 

I  tre  elevatori  (che  si  vedono  nella  foto- 
grafia) hanno  il  pistone  perforato  ;  ed  i  pi- 
stoni sono  della  larghezza  di  24polliri.  L'al- 
tezza dal  centro  delTelevatore  al  centro  delle 
ruote  è  di  59  piedi  e  5  3i4  pollici.  Questi  e- 
levatori  consistono  di  un  graticcio  f;dd>ricato 
sopra  un  tavolato  contenente  4  cursori  di 
ferro  ad  angolo  dì  3  polLper3  poli,  con  pun- 
telli di  eguale  misura  ;  il  tavolato    cosi    tbr- 


eonsiste  di  due  lastre  di  acciaio  rinforzate 
con  angolari  di  fei-ro,  e  con  tavolato  interno 
ed  a  manovella  nel  fondo  per  modo  die  que- 
sta può  mutarsi.  La  tramoggia  ricevitrice  che 
è  attaccata  direttamente  a  questo  cassone,  6 
provvista  di  una  forma  perfezionata  di  ali- 
mentatore disposto  in  modo  tale  da  riempire 
automaticamente  di  coke  ogni  trasportatore 
al  suo  muoversi.  Il  tavolato  è  completato  al- 
resterno  in  maniera  di  formare  una  fodera, 
ed  è  fornito  di  un  scaricatore  per  mandare 
il  coke  o  dentro  la  parete  o  sopra  la  cinghia 
travei^sale  dei  trasportatori  che  portano  il 
coke  nel  magazzino  dell'ofificina.  Le  i mano- 
velle del  fondo  hanno  ciascuna  un  diametro 
di  ti'c  pollici  e  Ifi*  con  due  ruote  inuhiavar- 
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dnto  su  ri;iscuiia  :  la  manovella  ò  sostoniifa 
da  mi  piedestallo  r  quella  del  fondo  da  mussi 
rogolaViili  f^on  una  vite  jjer  variare  od  aggiu- 
stare la  lunghezza  dell'  elcvaton*  da  un  centro 
air  altix)  in  modo  da  eorri.spondere  roll'a- 
nello  della  t^atena.  SnjuYi  le  rotaie  sono  tese 
dui*  M'iiide  d^aceiaio  di  12  pollici;  ogni  anello 
della  catena  ò  attaccato  in  modo  speciale  per 


cialo  perforate  ;  la  pai'te  superiore  ò  perfo- 
rata con  tori  del  diametro  di  un  pollice,  e  la 
parte  più  bassa  con  fori  di  3  poli,  di  diame- 
tro: le  lastre  sono  rotolate  in  modo  da  formare 
un  cilindro  che  è  rinforzato  mt^diante  ferri 
T  e  cerchi  di  ferro  ad  angolo.  Internamente 
vi  sono  fissi  due  eentiì  che  sostengono  un  ma- 
nubrio del  diametro  di  3  1  [2   polL,    il    quale 


GftAHAM  |v/oftT 


portare  la  catena.  Le  due  secchie  sono  foi* 
mate  di  pezzi  separati  di  12  pollici  e  ricoperte 
con  un  altro  pezzo  per  modo  che  quando  hi 
secchia  riceve  il  coke,  presentiino  una  snper- 
fìce  continua  di  htstra  in  modo  da  impedirti 
che  qualunque  anche  piccola  parte  di  nm- 
teriale  cada  nella  parte  dell'  elevatore  dove 
si  lavora.  Le  secchie  sono  pure  disposte  in 
modo  da  consegnare  perfettamente  il  lìinte- 
riale  quando  lo  si  scali ca, 

L' impianto  dei  crivelli  alla  testa  degli  e- 
levatori,  e  sopra  gli  scetTiitori  per  T  immagaz- 
zinaggio sono  chiarissimamente  illustrati  nella 
fotogratia.  Si  potrà  vedere  che  essi  sono  ba- 
sati sul  principio  rotatorio,  e  sono  lunghi  12 
piedi  con  tre  piedi  di  diametro. 

Le  pareti  sono  fabbricate  di  lastre    d'ac- 


sporge  traversai  mente  sostenuto  e  muoven- 
tesi  in  un  i>asso  inclinato  di  ottone  e  provvi- 
sti al  fondo  di  re|ìulsori  d'acciaio  pel  dete- 
rioramcnto.  La  parte  superiore  della  parete 
è  sostenuta  da  due  supporti  cilindrici  e  con 
ijuesto  mezzo  rcstremita  della  parete  è  te- 
nuta perfettamente  libera,  e  si  può  avere  un 
facile  scarico  dairdevature.  Alla  parte  infe- 
riore della  parete  è  invitato  un  cerchio  di 
ruota  articolata  ed  i!  nmvi mento  è  trasmesso 
mediante  una  manovelia  articolata  del  dia- 
metro di  lì  pollici.  Sotto  é  collocato  lo  sca- 
ricatore per  mandare  i  piccoli  pezzi  di  coke 
nel  rispettivo  raccoglitore  :  il  coke  grande  è 
mandato  sul  trasportatore  per  l' immagazzi- 
naggio, 

(Contimm) 
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Crediamo  opportuno^  neirinleresse  dei 
gasisti  e  per  eri  la  re  le  contìnue  conietiazioni 
nella  verifica  del  misuratori  e  contatori  di 
pubblicare  il 

NUOVO  REGOLAMENTO 

per  la  fabbricazione  dei  Pesi  e  Misure 

8  dflgtì  ìstrameati  per  pesare  e  mimm 

Approvato  eoi  IL  Decreti  12  Giù  tjao  eli  Luglio  1902 

MISURATORI  DEI  GA7. 

Disposizioni  comuni  ai  misaratori    a    secco 

ed  a  liqaido, 

kris  33.  —  Sono  ammessi  i    soli    misiim- 

tori  dei  ^az*  ìe  iiidi(*azìoin  rl(M  quali  sono  con- 

Ibriiii  al  sistriiia  nicn  irò  (U^riinali%  e  v\w  stjd- 

disfano  alle  eondizìoni  t^itahiliu*  (ìaii:li  artirnli 

I  segmenti. 

Ai't.  34.  —  0;;at  nusiu'atorr  portei^à  ini- 
pressì  in  niotlo  indelebile  ed  iiist'paraljilo  da 
esso  : 

1.  Il  nonH\  r  indiiizzu  del  rosrrntton*  e 
,la  sua  marea  di  laUbrica  ; 

2,  il  nimieró    |iroL,Tes8Ìvo    di    tidditlea- 
zione  ; 

3*  Teroga/jone  oraria  massima  espressa 
in  litri  ; 

4.  r  intlieazione  del  tipo. 
Art.  35,  —  I  quadranti  del  eontatore   de- 
vono essere  divisi  eìas^umo  in  dieci  i>arti    e 
rappresentaiv  suetx^ssivamente  !e    unità    e    i 
relativi  multipli  deeimali. 

L*  unità  può  e.ssei  e  il  metj  o  enbo  od  il  li- 
\  tro  ;  e  suUa    plat*ea    dei    quadranti    saranno 
scritte  le  parole  metri  cubi  nel  primo  caso  e 
litri  nel  secondo. 

In  corrispondenza  di  ciascun  quadrante 
sarà  scritto  rispettivamente  :  unità^  decine^ 
^B  cenlinaia,  ecc.,  e  quando  V  muta  sia  il  litro 
^»  potranno  mancare  i  quadranti  dello  unità  e 
[       delle  decine. 

^B        In  ogni  caso  il  misui'atore  dovrà  otìVire  il 
^^  modo  di  ai>pre7^zare  le  frazioni  di  metro  cubo, 

tcome  nella  tabella  seguente. 
Per  i  misuratori  che  erogano  : 
fino  a  litri  1400  all'ora  flO  beecluK  di  li- 
tro in  litro  ; 
da  oltre  1400  fino  a  2800  litri  all'ora,  (20 
becchi),  di  due  in  due  litri  almeno; 

da  oltre  2800  fine  a  7000  litri  alFora  {bO 
becchi),  di  cinque  in  cinque  litri  almeno  ; 

da  olti^e  7000  tino  a  14,000  litri  alPora  (100 
becchi),  di  dieci  in  dieci  litri  almeno  ; 


Art.  36.  —  Quando  un  misuratore  sia  pre- 
sentato i>er  la  prima  volta  alla  verifit^nzione, 
il  suo  contatore,  se  non  sarà  stato  già  pre- 
ventivamente verificato  e  bollato,  dovrà  po- 
tersi separai-e  dal  resto  dell'  a]>pareechio  ed 
essere  costruito  in  modo  che,  appena  esami- 
nato e  bolla tOj  si  possa  fissare  invariabilmente 
al  SUO  posto* 

Il  contatore  sarà  protetto  ria  una  custodia 
con  una  parete  di  vetro  per  la  lettura  dei 
quadranti.  La  custodia  sarà  fissata  invaria- 
bihneute  al  resto  deirappar<*erhio  e  riceverà 
i  bolli  di  verificazione. 

La  cassa,  clic  contiene  l'apparcccliio  mi- 
suratore, sarà  costruita  in  modo  che,  con  lap- 
plicazioue  di  i»ochi  bulli  di  verificazione  nlle 
cDinmettiture,  sieuo  garantilc  It^  parti  interne 
da  qualsiasi  motlificazione. 

Art.  37  —  I  ndsuratori  devono  essere  c^on 
gegnati  in  modo  eln*  sia    imi>edÌto    il   movi- 
mento in  senso  opposto  a  quello  prodott«j  dalla 
erogazione  del  gaz. 

Ali.  38  -  Il  manometro  c(dlocato  all' n- 
scita-  del  gaz  dal  misuratori»  e  \v  fiamme  utm 
dovranno  presentare  vaiìazioni  periodicdie. 

Art.  39  —  Tra  il  volumi^  indicato  dal  mi- 
suratore ed  il  volume  di  g.;:'.  efietlìvamente 
crn,i;ató,  si  tollera  nna  difiercnza  fino  al  due 
per  cento  se  è  in  nn^no,  e  soltinto  fino  nll'uno 
pt*r  cento  se  è  in  più. 

Misuratori  a  liquido 

Art,  40  —  I  misuratori  a  liquido  devono 
essere  provveduti  di  ac<"onei  api>arccchi  per- 
chè s' interrompa  automaticamente  V  efflusso 
del  gaz  ogni  qua!  volta  sì  aggiunga  o  si  tolga 
una  tale  quantità  di  liquido,  che  produca  nel- 
r  irnlicnzione  un  errore  in  più  o  in  memi  u- 
guale  o  maggiore  del  4  per  iHMito  jjer  i  mi- 
suratori che  erogano  non  meno  di  :^40()  litri 
di  gaz  all'ora  (20  becchi),  e  uguale  o  mag- 
gioi'e  del  5  per  cento  per  quelli  di  [lortata 
inferiore  ;  e  ciò  quando  il  misuratore  sia  l'ol- 
locato  su  di  un  piano  orizzonttde. 

1  misuratori  che  erogano  non  meno  di 
12,000  litri  di  gaz  all'ora  (100  becchi)  potran- 
no mancare  di  questa  chiusui-a  automatica, 
ma,  in  sua  vece,  dovranno  avere  un  indica- 
tore di  livello,  che  mostri  chiaramente  V  in- 
nalzamento o  la  depressione  del  liquido  dal 
giusto  livello,  il  quale  deve  essere  segnato 
da  una  linea  di  fiducia. 

Quando  il  liquido  ò  al  suo  giusto  livello, 
il  gaz  non  dove  poter  uscire  dagli  orifici,  che 
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servono  ad  introdurre  od  a  toglioi'e  il  liquido 
dal  mÌ8uratore, 

Apparerrhi  per  la  reri/tca^ione  tìei  ttihura- 
lori  dei  gaz. 

Art.  41  —  Gli  apparorchi  per  la  verifl*;a- 
zione  dei  misuratori  dei  gaz,  elie^  per  rartì- 
eolo  23  del  testo  unico  delle  leg^i  metriche, 
i  tabbi'ieanti,  gli  aicgiustatori  od  i  fornitori 
dev^ono  mettere  a  disposizione  del  vcritìea- 
tore,  dovranno  essere  eollot-ati  stabilmente  in 
apposito  loealt*  derenle,  bene  illuminato  e  tale 
che  i  deKi  afìiiarercMii  possano  sempi'e  con- 
ser'vare  la  voluta  prei*Ìsione. 

Art.  42  —  Gli  apparecchi  prineipali  per 
la  vei'iHcazione  sono  i  se,i;uenti  : 

a)  un  pìzumetro  a  campana  ; 

b)  due  misuj^atori  regolatori  ; 

r)  un  tul)o  munito  di  chiavette  per  dare 
raccesso  al  gaz  nei  misuratori,  e  di  manome- 
tri per  determinare  la  pressiom>  del  gaz  al- 
Tentrala  eri  alF  usrita  <li  ciascun  misuratore; 

iì)  un  seeondo  tulio  elie  guidi  il  gaz  ad 
una  serie  di  beeeueei.  eolìoeali  in  altro  ain- 
bioQte,  per  osservai^*  la  regylai'ità  i\A\v  tiarn- 
me,  senza  alterare  la  temperatura  nel  locale 
ove  triivasi  it  misuratore. 

Art.  4ii  —  La  campana  th*l  gazometro  sarà 
cilindrica  ;  terminerà  a  cu[mla,  e  sarà  formata 
di  un  metallo  rlie  non  possa  alterarsi  al  con- 
tatto del  gaz  da  misurarsi»  ne  pi'odurrc  alte- 
razioni nel  gaz  medesimo.  Inoltre  dovrà  a- 
vere  la  parete  sufficientemente  grossa  e  con- 
Vimientemente  rinforzata  [lei-  guisa  da  non  su- 
bire deformazioni. 

AlTesterno,  la  cam|>ana  porterà  saldata 
una  scala  graduata  in  litri,  la  quale,  dopo 
essere  stata  verificata  dall'  uflfìeiate  metrico 
verrà  munita  di  bolli. 

La  (mpola  della  campana  avrà  nna  tubo- 
latura a  cui  si  i)ossa  applicare  una  canna  di 
vetro  del  diametro  interno  di  \h  min.  almeno. 
Questa  dovrà  pt: tersi  disporre  pai'allelamente 
alla  scala  graduata  per  verificare,  quando  oc- 
corra, Tesattezza  della  scala  medesima.  La 
capacità  utile  della  campana  sarà  non  minore 
di  5O0  litri,  ed  il  suo  diametro  interno  non 
maggioi-e  di  80  centimetri.  Sarà  sospesa  ad 
un  nastro  accavallato  sopra  una  puleggia 
fissa  in  modo  che  l'asse  della  campana  ri- 
manga verticale  e  la  campana  stessa  si  sposti 
sempre  verticalmente. 

La  campana  dovrà  essen?  munita  di  cou- 


trappesi  per  i*egolare  la  pressione  del  gaz,  la 
tjuale  deve  essere  indicata  da  apjHisito  ma- 
nometro. 

Inoltre  vi  saianno  mozzi  automatici  atti 
a  mantenei'e  costanti,  durante  l'opei^azione, 
tanto  il  livello  didl'acqua,  (piaivto  la  pressio- 
ne dei  gaz  ìwW  interno  della  campana. 

Art,  44.  Aera  rito  al  gazometro  deve  tro- 
varsi una  solida  tavola  orizzontale  di  metallo 
o  di  pietra,  col  piano  superioi^e  seanalato  lon- 
gitudinalmente per  lo  scolo  dell'acqua  che  e- 
sce  dai  mÌsin*aton. 

Pai^illelamente  ai  lati  maggiori  della  ta- 
vola medesima  devono  tiT*varsi  il  tubo  con 
le  chiavette  ed  i  manometri  in  eonformità 
deirariirolo  42;  e  la  hice  del  tulio  e  delle 
chiavette  deve  essei'c  commisurata  alia  ero- 
gazione massima  dei  misuratori  sottoposti  alla 
verilìeazione. 

A  riiisi'una  estremità  eoi  hi!io  portante  le 
chiavette  è  applicato  uno  dei  misuratori  re- 
golatori, muniti  di  quadranti  divisi  in  100 
parti  corrispondenti  ciascuna  ad  un  litro  ; 
dopo  il  secondo  di  questi  misuratori  dev'  es- 
sere applicata  una  chiavetta  a  vite. 

Art.  4Ì  -  I  manometri  devono  essere  ad 
aria  libera  e  formati  da  tubi  di  vetro  t*ol  dia- 
metro intera'»  dì  un  (^entimetro  almeno,  e  de- 
vono aver-e  nna  sc'tla  divisa  in  millimetri. 

Art.  46  —  Per  la  veriticazione  dei  misu- 
ratori dovranno  essere  posti  a  disposizione 
del  verificatore  metrieo  un  termometro,  un 
contasecondi,  un  livello  a  bolla  dìiina,  tubi 
di  gomma  elastica  vulcanizzata  muniti  di  rac- 
cordi metallici  pei*  tutte  le  portate  dei  misu- 
ratori, e  gli  altri  attrezzi  occorrenti,  compre- 
sa la  lega  da  saldatore,  per  l'applicazione  dei 
bollL 

Dovrà  anche  esser  messo  a  disposizione 
del  vorificatore  il  personale  necessario  per 
riempire  d'acqua  i  misuratoi'i,  per  disporli 
alla  verificazione  e  j>er  l)ollai'li. 

{Continua) 


Ritenendo  di  tàr  cosa  grata  ai  nostri  let 
tori  pubblichiamo,  man  mano  che  ci  perver- 
ranno, i  vari  Regolamenti  Municipali,  riflet- 
tenti gli  impianti  pei  privati  di  gaz,  e  dei 
quali  ci  fece  ri<'hiesta  l'Egregio  nostro  Ab- 
bonato, del  quale  pubblicammo  la  domanda 
nel  nuni,  10  a  pag,  447. 

Cominciamo  intanto  da  quello  di  Parigi: 
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REGOLAMENTO 

^concernente  la  Conihvttara  e  gli  A|>iiarcci"lìi  d'illuiui- 
nuzione  e  di  RisrakI amento  a  tìaz  air  interno  degli 
edifici  e  delle  atfitazìoni. 


• 


(Eslrttto  dti  dacrflti  dal  11  fibbrain  Mi  i  del  1  apnia  I 


KecesHifù  tV un  autor izzazimie  per  l'impianif^  e  Vìiho 
d'apparecchi  dti  f/fiz.  (Decreto  del  2  aprile  1S*JS,  art.   I  u 

Nessuno  potrà  ìmpmntfire  in  Trtrigi,  nelf  interno 
degli  edifìci  e  delle  iibìtasiìoui,  nno  o  più  apparecchi 
destinati  ali*  illunTinazione  od  al  riscaldamento  a  gaz, 
!iè  far  uso  di  apparecchi  gSA  impiantati,  annientarne  o 
modificarne  cnnsiderev^ilmciito  la  lorina  o  le  dinjcn 
sioni,  senza  averne  preventivamente  chiesta  ed  otir- 
auta  r  autorixzn/Jnne  drl  prefetto  della  Senna.  I^a 
domanda,  lìrniatii  dalla  perHona  intereM^ata,  dovn\,  Me 
n[  tratta  di  lavori  da  eseguire,  indicare  il  nome  ed  il 
(locnìcilio  dell' a[iparrechiati"re  che  ne  ftiarà  inefin^ato. 

Il  p«*rniesso  «ara  conees?iii  al  nomo  del  lìrmatarlo 
della  donmnda;  tjncHti  dovril,  in  caso  di  cessione  dei 
luoghi  dove  il  gaz  «ara  aflf»peralo,  informare  V  Animi- 
nistraaione  del  nome  del  uno  successore. 

Coiulizioui  di  mnt'e^sionf!!  dell' fnitorizzazione.  (Ibid. 
«rt.  2ì. 

NewHuii  apparecchio  potrà  eswer  poHto  in  servizio 
prima  della  com*es?^Ìone  d' un'aiiUiri/zaziorif  scritta, 
del  prìHetto  drlla  Sinuia  o  drl  suo  delegato»  Tuttavia, 
se  la  domnuda  non  h\  rifeitsce  vìa'  all'  uno  del  gaz 
con  aiiparecchi  già  impiantati  e  venlieati,  una  riee- 
vnta  di  questa  domanda  terrà  le  veci  delF  autorizza- 
zione. Negli  altri  casi  V  autorì/.zazlone  non  sarà  ae- 
cordala  elie  dopo  il  ricevimento  detìnitìvo  dei  lavori 
da  parte  degli  agenti  dt'l  nervìzìo  municipi h*,  do[m 
compiute  U'  fonnalilà  sottoindicate. 

Sorvcfffiiìnza  e  cdlaud^  d^t  ìttrart.    Ihid..  art,  3'. 

L'  eHeciizione  d*'Ì  lavori  sarà  sottoposta  alla  sorv<?- 
glìanza  degli  agenti  dell' Amministrazione.  ì  f]uali  da- 
ranno, so  sarà  nece.sj^nrio»  al  ricliìedentc  ed  al  suo  ap- 
parecchiatore, le  indicazioni  necessarie  perchè  le  opt-re 
HÌAUo  poste  in  istatii  dì  collaudo. 

Terminati  1  lavori,  e  tre  giorni  almeno  [>riiaa  che 
se  ne  faccia  uso  [ler  il  gaz,  d  consumatore  od  ti  huo 
apparecehìatore  dovrà  farne  pervenire  T  avviso  ali 'uf- 
ficio d*  illumi  nazione  del  circondario  dove  questi  la- 
vori furono  intrapresi,  perchè  si  possa  procedere  al 
collaudo  degli  apjìjirecchi. 

II  richiedente  ed  il  suo  apparecchiatore  saranno 
avvertiti,  almeno  24  ore  prima,  del  giorno  e  dell'  ora 
della  vìsita  dell'agente  del  servizio  dell' illuminazione^ 
iti  caricato  del  collaudo. 

Questo  agente  visiterà  prima  la  tuhazioni'  e  gli  ap- 
parecchi per  riconoseere  se  sono  impiantati  secondo 
le  disposizioni  ilei  presente  iecreto;  sì  assicurerà  poi 
che  non  eaista  alcuna  fuga  j  quest'ultima  veritìca- 
zionè  sarà  fatta  por  mezzo  del  contatore,  sul  quale 
«ara  stato  adottato  un  manometro;  tutto  ciò  a  spese 
deir  apparecchiatore. 


Nel  caso  in  cui  T agente  avrà  constatato  che  gli  ap- 
parecchi e  la  canalizzazione  soddisfano  alle  condizioni 
regolamentari,  e  che  ti  manometro  non  rivela  alcuna 
fuga,  egli  concederà  immediatamente  un  permesso 
prov^visorio  d' illuminazione,  valevole  per  15  giorni,  e 
senz'  altro  indugio,  si  potrà  far  uso  del  gaz. 

Quamlo  vi  saranno  delle  fughe  pocci  im|*ortantì,  ma 
lo  tubazioni  e  gli  apparecchi,  pur  seuza  soddisfare  a 
tutte  le  condizioni  regolamentari,  non  presenteranno 
pericolo  per  l*  uso  monnmtaneo  del  gaz,  T  ispettore 
principale  dell'  illuminazione  potrà  concedere  un  per- 
messo di  tolleranza,  valevoie  per  il  tempo  necessario 
a  Uietterc  in  stato  d'uso  le  tnhazioni  e  gli  ap[>arei"eln. 
Allo  spirare  del  termine  concesso,  si  farà  una  nuova 
visita,  per  proceder  poi,  se  sarà  il  caso,  al  e<d laudo 
definitivo. 

Finalmente,  se  si  trovano  l>ighe  importanti  e  difetti 
pericolosi  nelle  eondnitnre  o  negli  aiipan-cchi,  non  si 
concederà  pcrinenso  alcuno,  e  l'agente  estendt-rà  pro- 
cesso v<^rhale  della  sua  vìsita. 

11  eonsumatore  e  ra[»parecchiatore  avranno  facoltà 
di  tlnaare  questo  processo  verhale  e  di  aggiungere  le 
osservazioni  vìH'  creileranno  utile  di  presentare. 

LWinministrazione  farà  conoscere  al  richìt'ilcnte 
quali  lavori  dovrà  eseguire  peri'hé  sì  possam»  ritenere 
gli  apparecchi  impiantati. 

Compiuti  i  lavori  richiesti,  si  procederti,  se  sarà 
il  caso,  al  rìeevitnento  nelle  forme  soprajn<Ucate. 

Divieto  ni  le  Compatju'w  di  spitcrì^ìrp  tM  ijuz  il  nti 
um  non  sia  autoviizato,  .  iJei-reto  drl  l>ì  fidibraio  ]8'i:2, 
art.  ^\\ 

Li'  Ciimpagnie  d'  illnmìnazioiu'  \*  di  riscaldamento 
a  gaz  non  fìotramn*  concedere  c^nisumo  di  gaz  si^  non 
alla  presentazione  della  autorizzazione  [prescritta. 

Pi}nn  delie  diramazoni  e.  dei  rubinelfi,  i  Ihid,  art.  4l 

Senza  un'autorizzazione  speciale,  non  pcJtrà  es.sere 
impiantata  alcuna  diramazione  su  una  delle  condut- 
ture che  la  Compagnia  [larigiim  d*  illuminazione  e  di 
riscaldamento  a  gaz  è  autorizzata  a  [josare  sulla  pub- 
blica via.  I  rubin<'ttì  dflle  diraimxzìoni  dovranno  essere 
collocati  nei  sotterranei  delle  casi*  o  delle  botteghe,  o 
nello  spessore  dei  muri. 

I  rubinetti  esist(*iiti  sotto  la  pubblica  via  saranno 
soppressi  a  S[»ese  di  chi  dì  diritto,  di  mano  in  mano 
che  si  rìt'aranno  i  niarcìain'edi  od  il  selciato. 

Rubincflt*  eaft't'ufK     Urfreio  del  2  aitrile  IH(;h,  urt.  4). 

II  rubinetto  esti'rno  di  ogni  diramazione  sarà  col- 
locato air  entrata  deirediliclo,  netto  spessore  del  muro, 
e  rnechiuso  in  cofano  disposto  in  modo  tale  che  il 
gaz  che  vi  sarà  introdotto  non  possa  sfuggire  che 
fuori  dell'  ediik'io.  Questo  cofano  sarà  racchiuso  da 
una  porta  di  metallo,  di  cui  avranno  la  chìuve  solo 
gli  agenti  del  servizio  ilell*  illuminazione  e  le  Cnnipa- 
gnie,  tjuesta  jiorta  sarà  fornita  d'  un'  appendice  di- 
sposta in  modo  che  il  consumatore  non  jiossa  aprire 
il  rubinetto  per  far  circolare  il  gaz  a  volontà,  o  arre- 
starne 1' entrata  dacché  le  Compagnie  ravranno  messo 
a  sua  disposizione  ;  queste  gli  rimetteranno  a  questo 
scopo  una  chiave. 

[Continua) 
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CAPITOLATI   D'APPALTO 

Per  rninminazione  a  Qaz  ed  Elettrica 

della  Città  di  Brive  (Francia) 

La  città  di  Brive,  la  cui  concessione  per 
il  gaz  spira  il  1  settembre  1904,  trattò  or  ora, 
per  il  doppio  servizio  del  gaz  e  dell'  elettri- 
cità, col  sig.  Bordier,  industriale  locale,  per 
una  concessione  di  50  anni,  a  condizioni 
specialissime. 

Il  sig.  Btirdier  prende  la  corrente  all'  of- 
ficina idro-elettrica  del  Salllant,  posta  a  18 
chilometri  da  Brive,  e  la  distribuisce  in  città 
alle  clausole  e  condizioni  del  Capitolato  d'ap- 
palto qui  sotto  indicate. 

Le  proposte  del  sig.  Bordier  si  riepilogano 
cosi  : 

«  L'  illuminazione  gratuita  delle  vie  e 
})iazze  pubbliche  e  del  palazzo  comunale  per 
mezzo  dell'  elettricità. 

A  quest'  illuminazione  si  provvede  : 

«  1.  Mediante  21  lampade  ad  arco,  del 
modello  già  in  servizio,  che  resteranno  come 
campioni  ; 

«  2.  Mediante  400  lampade  ad  incande- 
scenza, da  16  candele,  320  delle  quali  sa- 
ranno collocate  sui  candelabri  o  fanali  del 
gaz  esistenti  attualmente,  e  le  alti^e  80  por 
tate,  internamente  od  esternamente  sui  punti 
che  è  necessario  illuminare.  Bisogna  osser- 
vare che  gli  attuali  beccucci  a  gaz,  del  po- 
tere illuminante  da  10  a  12  candele,  saranno 
sostituiti  da  lampade  da  16  candele,  cioè  si 
avrà  così  un  aumento  di  un  terzo  ^vl  potere 
illuminante. 

«  3.  Mediante  8  beccucci  da  gaz  con  re- 
tina Auer  N.  3,  e  2  beccucci  a  ventaglio  de- 
stinati a  facilitare  il  controllo  giornaliero  dal- 
l' amministrazione  comunale  sul  potere  illu- 
minante del  gaz  fornito  al  pubblico. 

«  Queste  diverse  lampade  ed  i  becccucci 
arderanno  dal  tramonto  alle  11,  e  150  lam- 
pade a  incandescenza  resteranno  accese  fino 
al  levar  del  sole. 

«  L'illuminazione  elettrica  supplementare, 
di  cui  la  città  potrebbe  bisognare  in  seguito, 
le  verrebbe  calcolata  a  L.  0.40  il  kilo watto- 
ra, e  quella  dei  privati  a  L.  0,60. 

«  Il  gaz  fornito,  tanto  alla  città  quanto  ai 
privati,  sarà  calcolato  a  L.  0,18  il  metro  cubo. 
Il  sig.  Bordier  accetta  le  condizioni  del  Ca- 
pitolato d'  appalto  presentato  dalla  Società 
Valette,  per  quanto  concerne  i  miglioramenti 


necessarii  e  possibili  in  seguito,  alla  produ- 
zione del  gaz  illuminante. 

«  Il  sig.  Bordier  si  sostituisce  puramente 
e  semplicemente  ai  luoghi  e  piazze  della  cit- 
tà, per  realizzare  il  riscatto  dell'  officina  del 
gaz  e  per  esercitiirla  durante  cinquant'  anni 
ed  ingrandirla  secondo  i  bisogni.  » 

L' officina  da  gaz  attuale,  della  Società 
Valette,  Meume  e  C.ie,  fu  dunque  riassunta 
dal  sig.  Bordier  a  delle  condizioni  stii)ulate 
tra  le  due  società,  e  sarà  esercitata  cornine 
ciando  dal  1  settembre  1904  a  profitto  della 
Società  che  il  sig.  Bordier  formerà  per  l'eser- 
cizio delle  due  concessioni. 

Ecco  l'analisi  dei  due  Capitolati  d'Appalto 
accettati  dal  sig.  Bordier  : 

Elettricità 

Capitolato  d'  Appalto  relativo  alla  conces- 
sione del  diritto  di  distribuzione  dell'energia 
elettrica  per  illuminazione,  accordata  al  sig. 
Bordier,  officina  di  Bordes. 

Fra  i  sottoscritti  : 

Signor  Sindaco  di  Brive,  da  una  parte,  e 
signor  Paolo  Boi*dier,  conduttore  d'  officina, 
abitante  a  Bordes,  comune  di  Brive,  dall'al- 
tra parte;  fu  convenuto  e  concretato  quanto 
segue  : 

Ai'ticolo  1.  —  Ocjgetto  della  coìicessionr 
—  La  città  di  Bi'ive  concede  al  sig.  Bordier, 
che  ottiene  nello  stesso  tempo  il  monopolio 
del  gaz  illuminante,  alle  clausole,  carichi  e 
condizioni  seguenti,  la  fornitura  dell'energia 
elettrica  per  1'  illuminazione,  secondo  le  leggi 
e  regolamenti  amministrativi  in  vigore. 

Questa  concessione  comporta,  i)er  il  sig. 
Bordier,  l'obbligo  di  disporre  d'una  o  più 
officine  produttrici  d'  energia  elettrica,  e  che, 
dal  principio  della  concessione,  possano  giu- 
stificare una  forza  di  500  cavalli  riservata  alla 
città  di  Brive  ;  di  canalizzare  la  città  nella 
cerchia  del  dazio,  nel  più  breve  tempo  pos- 
sibile, sin  prima  del  1  settembre  1904,  dimo- 
doché, a  questa  data,  l'illuminazione  pubblica 
provvista  all'  articolo  20,  sia  interamente  as- 
sicurata. Fatto  questo  primo  impianto,  egli 
dovrà  inoltre  in  uno  spazio  di  6  mesi,  dopo 
la  domanda,  provvedere  a  tutte  le  vie  e  piaz- 
ze non  comprese  nelle  zone  suindicate,  ed  i 
cui  abitanti,  od  il  comune,  domanderanno 
l'elettricità,  allorché  al  concessionario  sia  ac- 
certato d'  un  impianto  corrispondente  al  con- 
sumo minimo  di  2  1(2  kw-ora  all'anno  e  per 
ogni  metro  della  nuova  tubazione.  Se  la  do- 


—  477  — 


manda  fosse  fatta  entro  ranno  quarantesimo  o 
eiiiqiiantef^iniOj  questo  mìnimo  dovrobl}'essore 
di  10  kw.  allanno  e  por  ogni  metro  di  tubazione. 

Art.  2.  —  Ca}ializz^a:^fone  aeì^ea  —  Sopra 
ai  550  voits,  i  fili  o  cavi  saranno,  dapprima, 
aerei.  Il  concessionario  dovrà  (conformarsi, 
per  la  posa,  alle  condizioni  d'impianto  stabi- 
lite dai  regolamenti  in  vif^ore. 

Il  Sindaco  potici  ari'Qrdare,  dopo  udito  il 
parere  delle  persone  competenti,  i!  diritto  di 
passare  lungo  o  sopra  ^li  immobili  appaile- 
nenti  alla  Città  e  di  stabilirvi  delle  campane 
di  arret  o  dei  sotitegni- 

IVr  ciò  che  riguarda  ^.^li  immobili  appar- 
tenenti ai  privati,  il  concessionario  dovrà  in- 
tendersi coi  proprietari.  Se  questi  ultimi  ri- 
tiutano  di  aecordare  il  passaggio,  il  sindaco 
aecordcrn  T  autorizzazione  di  collocare  dei 
pali-sostegni  sullo  carreggiale.  Questi  pali  sa- 
ranno d'  un  modello  accetto  al  Consiglio  mu- 
nicipale, ma  il  loio  piezzo  ihìiì  jiotià  esseri* 
superiore  a  50  lir(*,  compresa  la  ]H>sa. 

Art.  3,  —  Cfitìaiizzfizhmi^  solterranea  — 
Sepi'a  ai  fìhO  volts,  i  tìH  o  cavi  s:ir^*nuH>,  dap- 
principio, sotterranei. 

L'Amministrazione  miinirì|)ale,  ]>otri»»  non- 
dimeno, dÌt*tr'o  <lomaiìda  drd  r-oimncrcifj,  in 
casi  s[jecia)i  autorizzarlo  a  derogai"e  da  que- 
sta regola. 

Ar-t,  4.  —  ApprorrcJoffe  tìeì  progetli  — 
Il  coUor*amento  delbi  tubazione  sai'à  stabilito 
in  ogni  caso  dall' aiuniiiìistrazione  che  terrà 
corrto,  pi'r  questa  determinazione,  delle  cana- 
lizznzioni  già  stal)ilite. 

I  iili  o  cavi  non  sai*anno  stabiliti  sotto  alle 
earreggiate  che  per  traversare  le  strade.  No- 
nostante, in  certe  vie  o  jjiazze,  dietro  doman- 
da motivata  del  concessionario,  Faunninistra- 
zìone  potrà  autorizzare  il  passaggio  sotto  la 
carreggiata. 

j  Regolarizzazione  della  rete  di  distribu- 
zione già  posta  in  opeia). 

Art,  5,  —  Lavori  di  fognature. 

Art,  6.  —  Tmsfortnaiori  —  Se  si  fa  uso 

dei  trastormatori,  essi  saranno  impiantati  fuori 

•  llella  strada  pubblica,  od  in  chioschi  regolati 

a  questo  scopo  e  dopo    V  approvazione    dcl- 

r  amministr'azione. 

Art.  7,  —  AtxetfuTione  dei  progetti  d^ese- 
cuzione. 


Art.  9.  —  Durata  della  concessione  —  La 
presente  concessione  e  accordata,  in  modo 
esclusivo,  come  quella  del  monopolio  per  il 
gaz  illuminante,  dal  1  setteml>re  1904  al  1 
settembre  1954  ;  essa  rignai'da  solamente  i! 
monopolio  della  fornitura  deirenergia  elettrica 
necessaria  solo  airiUuminaziouei  durante  ciU' 
quant'  anni. 

Per'  tutta  la  durata  della  concessione,  la 
città  s' impegna  a  non  costruire  stazione  cen- 
trale iV  elettricità  uè  canalizzazioni  munici- 
pali destinate  all'ili nmioazione.  Ciò  non  ostante, 
essa  si  risei'va  il  diritto  di  utilizzare  la  ca- 
duta d'ac^pm  (letta  *  du  Cluiteau-d'Eau  »,  tanto 
per  la  distriluiziom:^  di  tbiza  motrice  alla 
scuola  iiuhistriale  quanto  per  rilluminazione 
di  questa  scuola,  del  Collegio,  del  Teatro  e 
tìnalmente  |»cr  ogni  suo  uso  munici]>ale. 

Art.  10.  —  Nuora  ilhim inazione.  Natura 
delta  corrente  —  La  Città  si  riserva  il  diritto 
d*  accogliere  ogni  nuova  domanda  relativa  al- 
r  illumiuazionej  quale  che  questa  sia,  se  tal 
domanda  otfia  un  miglioramento  notevole 
sullo  stato  di  cose  esistente  al  momento  in 
che  la  domanda  sarà  presentata.  In  questo 
caso,  uun  jiotrà  dai'si  autorizzazione  se  non 
in  (pianto  i  mmvi  impianti,  vhv  si  ti^atterrà 
di  staltilirr,  s' H|.j|vlicheranno  a  tutta  l'esten- 
sione della  città,  e  sai-à  stato  riconosciuto 
(*h*  essi  funzionano  da  almeno  5  anni,  t^on 
buoni  risultati  in  una  città  della  Francia  di 
almeno  50(KJ  abitanti. 

A  prezzi  eguali,  il  concessionario  avrà  la 
I)refercnza  per  T  esei'cizio  della  nuova  illu- 
minazione. A  questo  sco|K>,  gli  saranno  co- 
municate le  domande,  e  concesso  uno  spazio 
di  t>  mesi  per  accettaj*c  o  ritiutare. 

Nel  caso  d' invenzione  di  nuove  lampade 
che  procurassero  un'  economia  nella  spesa 
deirenergia  elettricaj  la  Città  avrà  la  facoltà 
di  adottare  questi  nuovi  modelli,  tanto  per 
gli  impianti  alimentati  gratuitamente  die  per 
quelli  paganti;  la  spesa  delle  nuove  lampade 
sarà  a  carico  dei  consuniatori,  mentre  il  con- 
cessionario non  dovrà  che  metterle  in  opci'a 
gratuitamente,  senza  moditicare  le  sue  cana- 
lizzazioni ed  il  suo  matei'iale  d'apparecchio. 

Qu(\ste  lampade  dovranno  pott^r  funzionaj'c 
sotto  una  corrente  alternata  trifase,  della 
frequenzìi  di  50  periodi,  alla  tensione  di  120 
volta, 

È  ben  inteso  che  i  privati  potranno  an- 
che, mediante  acquisto  ed  impianto  a  loro 
spese;  adottare  il  modello  di  lor  scelta,   ina 
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suscettibile  di  funzionare  colla  corrente  suin- 
dicata. 

In  nessun  caso  il  concessionario  potrà  es- 
sere responsabile  del  funzionamento  delle  lam- 
pade che  gli  saranno  imposte  ;  egli  è  obbli- 
gato semplicemente  a  fornire  T  energia  alla 
tensione  costante  di  120  volts,  con  una  fre- 
quenza di  50  periodi  al  secondo,  con  una 
tolleranza  di  3  OiO  in  più  o  in  meno  delle  ci- 
fre sottoindicate,  tanto  nel  voltagio  quanto  nel 
numero  di  periodi.  Un  voltmetro  registratore 
fornito  dal  concessionario  è  collocato  presso 
il  municipio,  permetterà  di  rendersi  conto, 
ad  ogni  momento  del  valore  della  forza  elet- 
tromotrice della  corrente. 

V  economia  di  corrente  risultante  dall'ap- 
plicazione  d'  un  nuovo  modello  sarà  acquisita 
interamente  alla  città  solo  per  le  lampade 
paganti.  Le  spese  di  mantenimento  di  queste 
nuove  lampade  dovranno  essere  fissate  di  co- 
mune accordo  dopo  un  esperimento  sufficiente 
per  poterle  calcolare. 

Questo  art.  10  non  sarà  più  applicabile 
negli  ultimi  cinque  anni  della  concessione, 
cioè,  secondo  i  casi  previsti  dall'art.  2  dell'an- 
nesso contratto  comune  ai  due  capitolati  d'ap- 
palto, tra  il  venticinquesimo  ed  il  ventotte- 
simo anno  e  dopo  il  quarantacinquesimo  della 
concessione. 

Art.  11.  —  Sposlamenlo  degli  apparecchi. 

Art.  12.  —  Tariffe  —  Il  concessionario 
dovrà  fornire  1'  energia  elettrica  per  illumi- 
nazione, in  qualunque  tempo,  di  giorno  e  di 
notte. 

Egli  resterà  padrone  delle  sue  tariffe  sotto 
riserva  di  non  sorpassare  un  massimo  di  ses- 
santa centesimi  al  kw.-ora. 

Egli  potrà  anche  consentire  a  far  degli 
abbonamenti  a  cottimo,  i  cui  prezzi  saranno 
liberamente  discussi  tra  gli  interessati. 

Art.  13.  —  Polizze  d' abbonamento  —  La 
polizza  d'abbonamento  dovrà  essere  d'un  mo- 
dello approvato  dall'  amministrazione. 

Art.  14.  —  Servizi  pubblici  —  Il  conces- 
sionario fornirà,  secondo  che  la  Città  doman- 
derà, per  i  servizi  comunali,  gli  stabilimenti 
ospitalieri  che  ne  dipendono,  ecc.,  1'  energia 
elettrica  per  T  illuminazione  alla  tariffa  mas- 
sima di  L.  0,40  al  kilowatt-ora.  Per  calcolare 
il  consumo,  questo  prezzo  sarà  applicato  con- 
tando le  lampade  ad  incadescenza  del  siste- 
ma attuale  di  16  candele  (10  delle  quali,  ve- 
rificate dal  laboratorio  centrale  d'elettricità 


di  Parigi,  saranno  tenute  in  riserva  al  muni- 
cipio per  servire  agli  esperimenti  di  paragone), 
in  ragione  di  3  li2  volts  ogni  candela-ora, 
ed  alle  lampade  ad  arco  in  ragione  di  L.  0,48 
ogni  ampère-ora,  prendendo  le  lampade  a 
serie  di  3. 

Art.  15.  —  Obbligo  di  fornire  —  Il  con- 
cessionario è  obbligato  a  fornire  la  corrente 
alle  condizioni  delle  sue  polizze,  ad  ogni  per- 
sona solvibile  che  la  domanderà  sull'  esten- 
sione della  rete,  salvo  a  chiedere  una  cau- 
zione ed  un  abbonamento  di  tre  anni  al- 
meno. 

Art.  16  —  /  lavori  interni  saranno  liberi 
—  Il  concessionario  avrà  nondimeno  il  diritto 
di  verificare  le  canalizzazioni  e  di  rifiutare 
la  corrente  a  quelle  giudicate  difettose. 

I  contatori  d'  elettricità  dovranno  essere 
approvati,  di  comune  accordo,  dalla  Città  e 
dal  concessionario. 

Art.  17  —  Verifiche  —  Il  concessionario 
sarà  costantemente  obbligato  ad  avere  tutti 
gli  apparecchi  necessari  a  tutte  le  verifiche 
che  il  Consiglio  municipale  o  V  amministra- 
zione giudicherà  necessarie. 

Le  spese  di  verifica  da  esercitarsi  dalla 
Città  saranno  a  carico  del  concessionario 
fino  alla  concorrenza  di  200  lire  all'  anno. 

Art.  18.  —  Ca^o  di  ritiro  della  conces- 
sione —  La  concessione  sarà  ritirata  per  giu- 
dizio del  Consiglio  municipale  : 

I.  Se  il  concessionario  trasferisca,  aper- 
tamente o  clandestinamente,  a  dei  terzi  tutti 
od  in  parte  i  diritti  e  gli  obblighi  derivatigli 
dal  contratto,  senza  autorizzazione  espressa 
del  Consiglio  municipale,  il  quale  non  potrà 
rifiutarla  se  i  terzi  presentino  garanzie  sufli- 
cienti  ;  se  vi  sarà  disaccordo,  queste  garanzie 
saranno  sottoposte  a  perizia  ;  ben  inteso  che 
la  cessione  dovrà  comprendere  l' insieme  dei 
due  monopoli  ed  un  solo  concessionario  ; 

II.  Se,  a  partire  dal  1  settembre  1904 
egli  non  fosse  in  istato  di  soddisfare  alle  do- 
mande di  elettricità  per  l' illuminazione  ; 

III.  Se,  mentre  dura  la  concessione,  egli 
sospenda  la  distribuzione  dell'  elettricità,  su 
tutta,  0  in  parte  della  rete,  senz'essere  stato 
preventivamente  autorizzato  da  una  delibera- 
zione del  Consiglio  municipale,  eccettuati  i 
casi  di  forza  maggiore.  Tuttavia  non  potranno 
essere  invocati  come  casi  di  forza  maggiore 
la  mancanza  d'  acqua  o  la  deficienza  delle 
cascate  ; 

IV.  Se  il  concessionario  non  si  uniformi 
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alle  obbligazioni  imposte  dal  presente  con- 
tratto e  dopo  esser  stato  diffidato  infnutuo- 
samente. 

Art.  19.  —  Ifesponsabilita  dei  danni  — 
Il  conressionario  sarà  interamente  e  unica* 
mente  responsabile  di  tutte  le  conseguenze 
dannose  che  poti'ebbero  cagionare  1'  esecn- 
xione  od  il  funzionamento  della  canalizzazio- 
ne elettrica. 

Art,  20,  —  Illuminazione  graitufa  — 
A  titolo  di  canone  per  V  occupazione  del  ter- 
ritorio comunale  e  per  il  monopolio  deireser- 
cizio  dell'  elettricità  e  del  gaz  illuminante  il 
concessioimrio  dovrà  fornire  gratuitanien te  a 
partire  dal  1  settembre  1904,  la  corrente  elet- 
trica per  : 

L  Altrettante  lampade  elettriche  ad  in- 
candescenza quanti  sono  gli  attuali  beccucci 
a  gaz  per  l' illuminazione  delle  vie  e  delle 
piazze;  il  potere  illuminante  d'ogni  lampada 
sarà  superiore  di  un  terzo  a  quello  attuale  del 
beccuccio  attuale  da  sostituire.  Queste  lam- 
pade saranno  impiantate  sullo  stesso  cande- 
labro 0  sullo  stesso  sostegno  diu  beccucci  a 
gaz.  Questi  ultimi  saranno  mantenuti  sempre 
in  buono  stato  di  funzionamento,  poiché  il 
concessionario  sarà  obbligato  a  sui»|tlire  im- 
mediatanienle  coli' illuminazione  a  gaz  all'è- 
stinzione  della  luce  elettrica, 

11  concessionario  dovrà  far  approvare  dal 
sindaco  il  potere  ilhnninantc  di  ogni  lampada 
ad  incandescenza  che  sostituisce  un  beccuc- 
cio a  gaz  ;  in  caso  di  disatTordo,  la  lampada 
provata  sarà  inviata,  per  la  verifica,  al  la- 
boratoi'io  d'  clettT'irità  di  Parigi  :  le  spese  di 
questo  esperimento  saranno  pagate  dalla  parte 
che  perderà. 

IL  21  lampade  ad  arco,  da  18  ampère, 
in  serie  di  3,  sotto  120  volts,  o  di  un'  inten- 
sità di  luce  corrispondente  o  almeno  eguale 
a  quella  delle  lampade  ad  arco  attualmente 
a  prova  sulla  piazza  del  Municipio,  accese 
dal  tramonto  alle  11  di  sera.  Il  Consiglio  mu- 
nicipale indicherà  il  posto  di  quelle  lampade 
che  sostituiranno  fino  alle  undici  di  sera  un 
certo  numero  di  beccucci  a  gaz  e,  in  seguito 
alle  lampade  indicate  al  N,  1.  Resta  inteso 
che  il  numero  totale  delle  lampade  ad  incan- 
descenza  che  il  concessionario  dovrà  collocare 
ed  alimentare,  sarà  di  quattrocento»  con  un 
totale  di  G.400  candelai  e  che  solamente  150 
di  queste  lampade,  rappresentanti  2.400  can- 
dele, continueranno  ad  ardere  dopo  le  11,  fino 
al  levar  del  sole. 


L'  accensione  dovrà  esser  fatta  in  uno  spa- 
zio di  20  minuti. 

La  Citt/i  avrà  il  diritto  di  esigere  che  il 
concessionario  collof*hi,  sui  punti  poco  o  punto 
illuminati  che  gli  saranno  indicati,  le  lam- 
pade ad  iiic^andescenza  rese  cosi  disponibili, 
in  modo  da  aumentare  o  da  stabilire  su  quei 
punti  r  intensità  deirilluniinazionej  ma  questi 
punti  non  potranno  esser  scelti  fuori  di  qiudli 
fissati  dairarticolo  primo. 

Il  concessionario  prenderà  a  proprio  ca- 
rico tutte  le  forniture  e  tutte  le  spese  dVim- 
pianto  dì  queste  lampade;  ma  avrà  diritto  di 
utilizzjire  per  ciò  i  candclal>ri  e  le  mensole 
del  gaz, 

T  nuovi  candelabri  e  sostegni,  senzVssere 
appan^crhi  di  lusso,  dovranno  essere  d'  un 
modello  conveniente  simile  al  modello  attual- 
mente in  servizio;  in  ogni  caso,  pi^r hi  scelta 
il  concessionario  s'  intenderà  col  sindaco. 

Per  il  mantenimento  delle  lampade,  la  so- 
stituzione dei  carboni  e  delle  lampade  logore, 
il  sig.  Bordier  avrà  diritto  ad  uiì  canone  del 
oOjO  suir  ammontare  del  valore  della  cor- 
rente elettrica  consumata. 

Per  quanto  riguarda  il  mantenimento  delle 
lampade  alimentate  graluitann^Hc,  il  canone 
(4ic  la  città  dovrà  pagare  e  fissato  al  prezzo 
a  cottimo  di  L.  2h  all'anno  per  ogni  lam[)ada 
ad  arco,  e  di  L.  2  per  ogni  lampada  ad  in- 
candcsccjiza. 

Tutti  i  dctPiior'amentì  di  questo  mfiteriale 
elettrico,  prodotti  dalla  malevolenza  oda  ac- 
cidenti indiijendcnti  dal  conrrssionario  o  dai 
suoi  agenti,  saranno  riparati  a  spese  della 
città.  Per  tutt^  la  durata  della  concessione 
la  città  non  potrà  i*eclamare  dal  conccssio- 
nai'io  alcuna  sjiecie  di  canone,  il  materiale 
elettrico  necessario  air  esercizio  del  mono- 
polio sarà  esente  dai  diritti  di  dazio  allo  stesso 
titolo  che  le  materie  prime  del  gaz. 

La  pittura  dei  candelabri  e  sostegni^  ed 
altri  apparecchi  d' illuminazione,  sarà  ritmo- 
vatn  ogni  tre  anni  dal  concessionario  ed  a 
sue  spese,  confbrnìandosi  per  i  colori,  alle  in- 
dicazioni dell'amministrazione,  È  formalmente 
convenuto  che  i  locali  del  Jlunicipio  saranno 
illuminati  gratuitamente,  in  più  delle  0.400 
candele,  delle  quali  è  detto  sopra,  in  i-agione 
d'  una  lampada  elettrica  per  ogni  beccuccio 
a  gaz  ora  esistente  ;  ma  Y  impiaìito  resta  a 
carico  della  città  di  Bri  ve. 

Oltre  air  illuminazione  elettrica  fornita 
gratuitamente,  il  sig.  Bordier  fornirà   egual- 
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mente il  gaz  di  fossile  necessario  ad  alimen- 
tare i  dieci  beccucci  Auer,  o  simili,  previsti 
all'articolo  30  del  Capitolato  d'appalto  del  gaz. 
Art.  21.  —  operai  stranierL 

Art.  22.  —  Infrazioni^  ammende  —  Ogni 
omissione  delle  clausole  della  presente  con- 
venzione, ogni  infrazione  ai  regolamenti  in 
vigore  ....  darà  luogo  air  applicazione  d'  un 
ammenda  di  10  lire  per  ogni  infrazione .... 
Per  la  sostituzione  delle  lampade  logore,  bru- 
ciate o  che  non  funzionino,  il  concessionario 
avrà  diritto  ad  uno  spazio  di  24  ore  dopo 
che  il  fatto  gli  sarà  stato  notificato. 

Art.  23.  —  Processi  verbali  di  contrav- 
renzioìie. 

Art.  24.  —  Materiale  francese. 

Art.  25.  —  Riscì^'a  dei  diritti  dei  terzi 
L'  amministrazione  userà  della  sua  influenza 
per  la  riuscita  delle  trattative  e  promette  il 
suo  concorso  per  tutte  le  espropriazioni  che 
divenissero  indispensabili,  ma  è  ben  inteso 
che  il  concessionario  dovrà  pagare  solo  le  in^ 
dennità  e  tutte  le  spese  che  possono  risultare. 

Art.  26.  —  elezione  di  domicilio. 

• f 

Art.  27.  —  Sjìcse  di  rose  —  Le  spese  di 
bollo,  di  registro,  di  stampa  ecc.,  a  carico 
del  concessionario. 

Art.  2S.  —  Appì'or azione  prefettizia. 

y 

Art.  29.  —  Perizia  —  In  tutti  i  casi  in 
cui  si  dovranno  nominare  dei  periti,  si  pro- 
cederà come  fu  detto  all'  art.  41  del  Capito- 
lato d'  appalto  dell'  illuminazione  a  gaz. 

Art.  30.  —  Cauzione —  Questa  questione 
della  cauzione  sarà  oggetto  d'un  articolo  spe- 
ciale inserito  in  un  annesso  al  Capitolato 
d'  appalto,  dovendo  il  detto  articolo  formare 
un  tutto  indivisibile  per  tutte  due  le  conces- 
sioni. 

Art.  31.  —  Fallimento^  —  Le  stesse  os- 
servazioni che  per  l'articolo  30. 

Steso  in  doppia  copia  a  Brive  il  22  gen- 
naio 1903. 


//  Sindaco 
J  .  G  I  R  A  K  D 


//  Concessionario 
Paul  Boudier 


Visto  ed  approvato  a  Tulle  il   28    gen- 
naio 1903. 

//  jirefetto  de  la  Corréze 
Elysé  Becq 
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del  Pubblici   Servizi  in   Italia 

[Coni,  vedi  n.  9) 


III. 


ACQUEDOTTI. 

Le  Notizie  statistiche  indicano  come  esi- 
stenti in  Italia  153  acquedotti  municipali. 
Fra  questi,  due  sono  in  corso  di  costru- 
zione —  quelli  di  Carassai  e  di  Lecce  —  e 
quello  di  Livorno  è  indicato  due  volte.  Non 
vi  sono  considerati  gli  acquedotti  comunali  di 
Narni,  Termini  Imerese,  Roma,  Gubbio,  Ce- 
sena, Cento.  Sono  in  corso  di  costruzione  — 
oltre  a  quelli  accennati  —  gli  acquedotti  di 
Arena  e  di  Cosenza  (1). 

Si  ricevettero  informazioni  intorno  a  49 
acquedotti  :  fra  essi  due  soli  —  quelli  di  Tra- 
pani e  di  Padova  —  erano  prima  apparte- 
nenti a  società  private.  Entrambi  vennero  ri- 
scattati prima  del  termine  della  concessione. 
Quello  di  Trapani  venne  costruito  dalla  So- 
cietà italiana  per  condotte  d'acqua  negli  an- 
ni 1888-1890,  e  poi,  poco  appresso,  riscattato 
dal  Municipio  —  il  quale  iniziò  l'esercizio  il 
1°  agosto  1902  —  colla  spesa  di  L.  3.775,000. 
Quello  di  Padova  venne  costrutto  dalla    So- 


(1)  Si  hanno  alcuni  notevoli  esempi  di  senii-niuiii- 
cipalizzazione.  Tale  l'acquedotto  di  Ferrara  inaugura- 
tosi nel  1890  :  fu  dato  in  appalto  per  60  anni  ad  una 
impresa  privata  nell'aprile  1886,  ma  il  Municipio  con- 
tribuì alla  spesa  d'impianto  per  lire  677.000:  il  Muni- 
cipio contribuisce  inoltre  alle  spese  d'esercizio  per  lire 
20.000  annue  e  ha  diritto  a  160.000  m^  di  acqua  all'an- 
no per  le  fontane  pubbliche  e  gli  altri  servizi  comu- 
nali; esso  percepisce  il  50  ^'/o  degli  incassi  lordi  della 
vendita  ai  privati,  mentre  che  tutte  le  spese  di  eser- 
cizio, manutenzione,  ecc.,  sono  a  carico  dell'Impresa; 
la  canalizzazione  sta  per  essere  prolungata  tino  al  Co- 
mune di  Pontelagoscuro  :  ignoro  se  per  l'acqua  che 
siU'à  distribuita  entro  questo  Comune  sarà  mantenuto 
il  diritto  al  Municipio  di  Ferrara  di  percepire  il  r)0";^, 
sugli  incassi.  A  Biella  il  servìzio  dell'  acqua  potabile 
è  disimpegnato  da  una  Società  anonima  avente  un  ca- 
pitale diviso  in  1200  azioni  da  L.  250  :  il  Municipio 
però  possiede  400  azioni,  cosi  che  può  esercitare  una 
forte  ingerenza  nella  gestione  della  Società.  Il  Muni- 
cipio di  Reggio  neir  Emilia  possiede  l'acquedotto  do- 
natogli dal  sen.  Ulderico  Levi  :  ne  ha  però  concesso 
l'esercizio  a  una  Società  privata. 
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cietà  Veneta  per  imprese  e  costruzioni  pub- 
bliche in  seguito  a  un  contratto  stipulato  nel 
1880  che  ne  concedeva  Tesercizio  per  00  an- 
ni, dopo  i  quali  l'acquedotto  doveva  diven- 
tare proprietà  municipale  :  la  Società  si  assu- 
meva di  condurre  in  città  5000  m^  al  giorno, 
con  diritto  di  cedere  T  acqua  ai  privati  a 
cent.  25  al  m'\  11  Municipio  si  assumeva  di 
pagare  un  cannone  di  L.  25.000  per  V  uso  di 
500  m^  al  giorno  pei  servizi  pubblici,  canone 
che  sarebbe  disceso  a  L.  12.500  quando  il 
consumo  fosse  salito  a  2000  m\  e  sarebbe 
cessato  quando  il  consumo  avesse  raggiunto 
3000  m^  :  quando  poi  il  consumo  avesse  su- 
perato 3500  m^,  la  Società  avrebbe  dovuto 
pagare  al  Municipio  cent.  10  per  ogni  m^  in 
più.  In  seguito  a  varie  circostanze  e  tenuto 
conto  anche  del  fatto  che  —  siccome  la  So- 
cietà intendeva  estendere  la  fornitura  ad  al- 
tri comuni  —  alla  scadenza  del  contratto,  il 
Municipio  si  sarebbe  probabilmente  trovato 
in  forzato  consorzio  con  altre  Amministra- 
zioni, nel  1892  si  addivenne  al  riscatto  me- 
diante il  pagamento  di  L.  2.100.000  oltre  a 
L.  51.455,71  per  Tacquisto  del  materiale  di 
magazzino.  Il  Municipio  scemò  le  tariffe,  au- 
mentò poscia  considerevolmente  il  servizio, 
aumentò  il  numero  delle  fontane  e  delle  boc- 
che d' incendio  e  d' innaffio  ed  estese  la  con- 
duttura al  suburbio.  Per  far  fronte  alla  forte 
spesa  annua  per  T  interesse  e  Tammortamento 
del  mutuo  contratto  pel  riscatto,  si  aumentò 
la  sovrimposta  sui  fabbricati  e  teiTcni  e  si 
modificò  la  tariffa  daziaria,  specialmente  per 
i  generi  voluttuari. 

L'  esercizio  municipale  degli  acquedotti 
non  ò  generalmente  —  come  l'esercizio  dei 
gazometri  e  delle  officine  elettriche  —  di  data 
recentissima.  Fra  i  49  acquedotti  considerati 
nelle  tavole  seguenti,  di  42  mi  è  nota  Tepo- 
ca  dell'assunzione,  e  questa  per  11  (26  7o^  ri- 
sale al  quinquennio  1895-1899,  per  9  (21 1/2%) 
al  quinquennio  1890-1894,  per  9  (21  1/2  V,)  al 
quinquennio  1885-1899:  altri  6  (14%)  l'isal^ 
gono  al  trentennio  1850-1879,  2  (5  7J  furono 
costrutti  nella  prima  metà  del  secolo  XIX, 
e  5  (12  7o)  i^ci  secoli  anteriori  o  in  epoca  im- 
memorabile. 

Le  tavole  E  ed  F  espongono  i  dati  rela- 
tivi all'  impianto  e  alla  gestione  finanziaria. 

Fra  i  49  acquedotti  considerati,  mi  sono 
note  per  32  le  tariffe  pel  consumo  privato  : 
per  alcuni  pochi  fra  gli  altri  le  tariffe  mi 
sono  incompletamente  note  ;  taluni  sono    de- 


stinati solo  al  servizio  pubblico  o  ai  servizi 
speciali  (irrigazione,  ecc.)  e  alcuni  distribui- 
scono l'acqua  gratuitamente. 

Nei  32  Comuni  accennati  le  tariffe  sono 
basate  su  ci'iteri  svariati  :  uno  solo  —  quello 
di  Sclicli  —  basa  la  tariffa  sul  reddito  impo 
nibile  ;  6  fissano  un  canone  unico  per  ciascun 
consumatore  ;  gli  altri  basano  il  compenso  per 
l'acqua  fornita  sulla  entità  della  fornitura; 
talora  esigono  dai  consumatori  dei  canoni  di- 
rettamente basati  sulla  quantità  misurata  di 
acqua  consumata,  talora  invece  stipulano  con- 
tratti di  abbonamento  :  sovente  ammettono 
contemporaneamente  le  due  forme  di  contrat- 
tazione ed  anche  talvolta  una  forma  mista  e- 
sigendo  un  compenso  supplettivo,  sulla  base 
della  quantità  effettivamente  consumata,  per 
la  eccedenza  sulla  quantità  fissata  nel  con- 
tratto di  abbonamento;  14  fra  questi  Comuni 
hanno  tariffe  proporzionali  al  consumo  ;  9 
hanno  tariffe  inversamente  progressive,  cioè 
esigono  canoni  che  unitariamente  decrescono 
col  crescere  del  consumo  ;  2  hanno  tariffe 
miste  proporzionali  e  inversalmente  progres- 
sive (1).  Quasi  tutti  i  Comuni,  con  retto  cri- 
terio, fissano  un  canone  minimo  da  pagarsi 
anche  se  la  quantità  d'acqu:i  corrispondente 
non  viene  consumata  : 

Indico  in  modo  riassuntivo  le  tariffe  dei 
varii  Comuni  : 

Moltrasio.  —  Fornitura  a  deflusso  conti- 
nuo (quantità  minima  500  litri  al  giorno)  ;  ta- 
riffa progressivamente  decrescente  :  per  500 
litri  al  giorno  L.  30  annue,  per  5000  litri 
L.  130,  per  20,000  L.  350. 

Lonato.  =  Tariffa  proporzionale  :  L.  30 
annue  per  me.  di  consumo  giornaliero. 

Bellaciio.  —  Tariffa  proporzionale  (?)  :  lire 

20  annue  per  200  litri    di    consumo    gioi-na- 

liero.  {Vedi  a  pagina   18'^) 

* 

Ka  miinieipaliKXiiKiono  iloi  Nor%'lKi  eiiiBì- 
liliei  —  In  seguito  al  ritorno  del  comiii.  Srlianzer 
che  si  era  recato  in  Inghilterra  e  nel  Belgio  per  stu- 
diare come  funzioni  la  municipalizzazione  dei  servìzi 
in  quei  paesi,  lunedi  25  mag-gio  p.  p.  la  Commissione 
reale  composta  di  Senatori,  Deputati  ed  alcuni  funzio- 
nari dello  Stato,  si  radunò  al  Ministero  delT  Interno 
sotto  la  presidenza  del  Senatore  Finali  per  iniziare  i 
suoi  lavori  diretti  a  compilare  il  Regolamento. 

Appena  (piesto  sarà  ultimato  lo  pubblicheremo  sul 
nostro  giornale. 


(Il  Intorno  all'  indole  economica  di  queste  varie 
foruMi  di  tariffe,  V.  <  Alcuni  appunti  sulla  municipaliz- 
zazione dei  s<'rvìzi  »  in  Jùisscgna  tonituinb'  itulhuKi^ 
11K}'2, 


Tavola  K, 


Aequoflolti  Municipali  —  Impianto. 


o 
e 

o 

Comune 

Popola- 
zione 

Data 
dell'assun- 
zione 

Capitale 

impiegato 

originariamente  (o 

e 
successivamente  i.s i 

Periodo 

per  l'anunor- 

ta  mento 

del 
prestito 

()  s  s  e  r  V  a  zi  o  n  i 

1 

Moltrasio 

1328 

1888 

0  27.000 
s  15.000 

8 

L.  8000  date  a  prestito  da  un  ] 
senza  int.,  resti tuz.  L.  HX)(J  ; 
L.  4000  date  a  fondo  perduto  ( 
vati  ;  il  rimanente  provvist<ì  coi 
ordinari  del  bilancio. 

2 

Lonato 

1711 

1893 

circa  67.000 

30 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  \ 

3 

Bcllagio 

3635 

1895 

136.000 

— 

L.  1.000.000  mutuo;  L.  ofi.OiX) 
ordinari  del  bilancio. 

4 

Canierano 

3964 

1888 

0  75.000 

35 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  ] 

5 

S.  Casciano  dei  Ba- 
gni 

3994 

1894 

circa  96.000 

10 
protraibile 

Mutuo  di  L.  40.000  colla  Cass 
sparmio  di  Milano  —  Vernini 
ziate  fra  breve  nuove  oj)ere  d 
duttura. 

6 

Rio  Marina 

4121 

1868 

20.000 

L'  acquedotto  venne  pagato 
mente  all'  epoca  della   costruzi( 
parte  coi  mezzi  del  bilancio  e  i 
parte  con  offerte  di  privati. 

7 

Grottamniare 

4149 

40.000 

Mezzi  ord.  bil.  e  mutui  -  La  foi 
è  ora  limitata  alle  fontane  pubi 
si  sta  trattando  per  aumentare  la 
tità  d'  acqua  onde  oi)erare  la  di 
zione  alle  case  private. 

8 

Porto  S.  Giorgio 

4598 

1895 

113.000 

35 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  p 

9 

Bussoleno 

4805 

-~" 

circa  16.000 

Mutuo  —  Fornitura  per  il  so 
vizio  pubblico  e  per  uno  stabili 
industriale. 

10 

Montemarciano 

4937 

1899 

75.614 

35 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  r 
di  L.  60.000. 

11 

Courgnè 

5097 

1843-44 

Nel  1899-900  si  spesero  L.  4O.0 
sostituire  i  tubi  di  piombo  ai  ti 
ghisa,  prolungare  la  conduttura 
struire  un  nuovo  serbatoio  — 
progettati  altri  lavori. 

12 

Albino 

5135 

1886 

10.000 

10 

Mutuo  colla  Cassa  di  ri  spari; 
Milano. 

13 

Portoferraio 

5987 

1890 

130.000 

25 

Due  mutui  colla  Cassa  depositi 
stiti,  in  seguito  unificati  con  alt 
stiti. 

14 

Offida 

6305 

1887 

0  260.000 
8    18.000 

25 

Mutuo  di  L.  27.000  colla  Cas: 
positi  e  prestiti  e-  vendita  di  be 
trimonia  i. 

15 

Cornuda 

6493 

1895 

1883 

0  25.000 

s  15.000 

15.000 

Mezzi  ordinari  del  bilancio. 
Altr©  acquedotto  pure  munici 

16 

Tirano 

6573 

— 

50.000 

— 

Vendita  di  beni  patrimoniali  e 
ord.  del  bil.  -  Gran  parte  delle 
vennero  costrutte  nel  periodo  \l 

17 

Oneglia 

9200 

1897 

300.000 

25 

Si  emisero  obbligazioni  per  L.  5ì 
rimaste  proprietà  della  Ditta  ci 
strui  r  acquedotto. 

18 

Isernia 

9201 

1892 

oltre  100.000 

— 

Prestito  cambiario  estinto  a  r 

19 

S.  Dain.  D'Asti 

9600 

— 

130.000 

35 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  p 

20 

Treja 

ioni 

1886 

110.000 

35 

Mutuo  colla  Cassa  depoi^ti  e  pi 

21 

Castiglione    Fioren- 
tino 

13318 

1897 

(1897)  40.000 

— 

Alienazione  di  consolidato  -  Nel 
fu  rinnovato  completamente  V 
acquedotto  conservando  solo  1» 
genti. 

S^fffte  Tavola  il 

Conmnt» 

Popoiii- 

i 

Data 
deiraBsim- 

CapìtJile 

impiegato 

orì^i!  ari  ri  mente  (o) 

sLicL-essivatrionto  \H\ 

Pi'riiHJo 

[ier  rarnnior- 

taaifiito 

del 
prestito 

(1  s  e  e  r  V  a  z  i  0  n  i 

: 

Bastano 

15097 

1897 

75.000 

: 

40 

Prestito  eon  oi>bl inazioni  ai  4  e  mezzo 
p.  100  e  mezzi  del  bilnneio. 

' 

PotenKd  (Ba«tlii-ataì 

1G163 

— 

T20.6(J8 

25 

Prestito  eon  obbligazioni  al  6  p.  100 
netto  da  R,  M, 

Scali 

l^>:a20 

1899 

202.0115 

45 

Mutilo  L^oii  l'O.  P.  BuHanu  ni  3  p.  l(K} 
lordo  da  R.  M. 

. 

Tortona 

17419 

— 

— 

— 

Ser vìzio  di  irrigazioni»  assunto  da 
ci  re  a  40  anni. 

Orvieto 

wm^   ' 

1866 

iJOO.OOO 

40 

Emissione  di  obblìpizionì  fruttanti 
il  5  e  tre  quarti  p.  100«  —  Sono  allo 
studio  nanvi  lavori  per  mutare  il  trac- 
ciato onde  evitare  tran  e,  aiswic  tirare  la 
continnitii  del  servbio,  scenjare  le  per- 
dite, ecc. 

' 

Belluno 

19050 

IHyU 

170,000 

30 

Mutuo  al  4  p.  100.  —  V.^ìm^  ni'lla 
città  nitro  acfjuedotto  municipale  che 
risale  ad  epoca  antichissima- 

1 

Cento 

Termini  Imeres© 

120633 

1867 

imi 

1Wj9 

ù  5.000 
s  ILtkOO 

20 

Causa  la  basica  pressione  non  hi  distri- 
buisce r  aequa  ucIIm  case  privfit<\ 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  prestiti 
ai  6  p,  100;  il  periodai  di  rimborso  fu 
poi  prolungato;  sì  lecero  poi  altre  sjtese 
mediante  niutuo  lolla  Cassa  di  soccorso 
al  3  p.  lOO, 

ì 

Noto 

222B4 

1H71-78 

1 

120.000 

Mezzi  órdin.  del  bih  —  Progètto  per 
iiiCJinalannsnto  di  altrn  acqua  per  prov- 
vedere al  crescente  consumo:  spesa 
presunta  L.  5[*0.000. 

1 

Benevento 

94137 

Tmnpo  lai- 
memorabije 

1  nooì  0  tio.ooo 

B  140.00 

Il  capitale  originario  fu  elarpto  dal- 
r  arcivescovo  Orsini  {poi  pnpa  Bene- 
detto Xni),  —  11  riiiianeute  yioi  si  ot- 
tenne coi  mezzi  ordinari  del  bilancio. 

2 

Spoleto 

24648 

1894 

0  450,000 
g    20,000 

25 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  prestili. 

B 

Massa 

26118 

1887 

400.000 

25 

Mutuo. 

1 

Gubbio 

2GT18 

Medioevo 

— 

— 

Progf'tto  dì  nuova  conduttura  per 
aumentare  la  fornitura;  st>esa  presunta 
L.  150.000. 

& 

Cuneo 

2IJtì79 

1843 

0  318,657 
g  515.59& 

La  spesa  originaria  fu  sostenuta  me- 
diante stKuziameuti  ordinari  nel  lulan- 
ciò  iin  dal  1834;  l.i  succi 'ssi va  con 
mutuo. 

1 

CìttA  di  CasteUo 

26BH5 

1        1889 

105.0CN) 

25 

1 

Mutuo  colla  Cassa  depositi  e  prestiti 
—  E*  prf>gettato  un  accresci  mento  delia 
fornitura. 

n 

Sieim 

2730G 

Mi^dioevo 

— 

— 

Gallerie  filtranti  scavate  nel  sec  Xlll 
forniscono  l'acqua  alte  fonti  pnbblìcbe 
e  ai  pozzi   privati. 

^ 

Mantova 

30127 

1893 

165.895 

— 

X.  16  pozzi  artesiani  e  n.  12  fon  tane  Ile 
di  derivazione.  —  Mezzi  onl,  ilei  bll. 

e 

0 

Vittoria 
Ragusa 

32219 
32453 

(?j  1892 

373,320 
rirra  400.000 

20-50 

Yen  nero  contratti  prestiti  colla  Cassa 
di  Palermo  i'?3  per  L.  20i),0lX)  {20  anni, 
e  e  olla  Can&sa  de  ]i  osi  ti  e  prestiti  per 
L.  4D0.000  (50  annii  per  F acquedotti»  e 
lavori  edilizi. 

Seyue  Tavola  E. 


■^ 

Capitale 

cÉc.§ 

^ 

k  '^ 

Data 

impie«;ato 

p 

Comune 

^  o 

dell'assun- 

originariamente (p) 

e  B  r  't 

'ti    et   X    — 

Osservazioni 

^ 

j^    s 

zione 

e 

^  '     ~  r-. 

"^^ 

successivamente  \s  i 

) 

41 

Cesena 

42509 

Tempo  im- 
memorabile 

? 

— 

Mutui  e  mezzi  di  bilancio  —  Si  intro- 
ducono continue  migliorìe  tecniclie  e 
si  fanno  s])ese  per  l'estensione  del  ser- 
vizio. 

42 

Vicenza 

43703 

1896 

0  483.541 
s     54.803 

30 

Prestito  di  L.  480.800  —  Dopol'assun- 
zione  si  fecero  spese  per  L.  54.803 
per  aumentare  la  rete  in  ghisa  e  il  nu- 
mero delle  fontanelle. 

43 

Caltagirone 

44527 

1886 

1.380.000 

50 

In  parte  mezzi  ordinari  del  bilancio, 
in    parte   mutui    con   la    Cassa   di    ri-    1 
S])armio  di  Torino   e   con  la   Cassa  di 
credito  comunale  —  La  portata  dell'ac- 
quedotto  è   variabile   secondo    le    sta- 
gioni e  soddisfa  scarsamente  ai  bisog^ni 
privati  e  publ)lici:  sono  in  corso  studi 
e  trattative  per  Tincremento  della  ]»or- 
tata  i)er  aumentarla  da  L.  3.12  a  10  al 
min.  secondo.  L'acquedotto  constadi 
3  Km.  di  collettore  in  muratura  e   di 
7  Km.  di  tubulatura  in  g:hisa. 

44 

Trapani 

61437 

1892 

3.775.000 

50 

Emissione  di  obblitrazioni  al  5  per  100 
oltre  la  II.  M.  ammortizzabili  a  partire 
dal  1897  —  Riscatto. 

45 

Spezia 

66265 

1888 

0  750.000 



Mutuo  di  L.  1.000.000  colla  Cassa  de- 

attuale 800.000 

positi  e  prestiti  al  5  p.   100   riml)orsa-  ] 

bile  in  25  anni,  destinato  anche    ad   o- 

)ere  di  risanamento;  nel  1897,  quando 

l'importo  era  già  ridotto  a  L.  702.332.85, 

fu  unificato  con   altri  mutui   contratti 

per  lavori  portuali  formando  un  mutuo 

di  L.  1.129.249  rimbors<abile  in  35  anni. 

46 

Brescia 

69210 

Medioevo 

— 

— 

L'acquedotto  risale  all'epoca  longo- 
barda (1) 

47 

Padova 

81242 

1892 

0  2.100.000 

— 

48 

Firenze 

198408 

1877 

8.500.000 

— 

Emissione  di  obbligazioni. 

49 

Milano 

49008^1 

1889 

Non  è  tenuta  una  contabilità  spe- 
ciale. Alle  spese  per  l' impianto  e  per 
le  considerevoli  estensioni  successive 
si  fece  fronte  coi  mezzi  del  bilancio  e 
con  mutui  contratti  pure  per  altre  oj)ere 
pubbliche,  unificati  in  un  prestito  che 
verrà  estinto  entro  1'  anno  1960. 

(Il  Prima  delle  opere  di  ricostruzione  —  ora  quasi 
ultimate  —  l'acquedotto  di  Brescia  constava  di  un  ca- 
nale lungo  4  Km.  le  cui  acjjue,  per  mezzo  di  un'  in- 
tricatissima rete  di  tubi,  venivano  ripartite  fra  nume- 
rosi utenti,  i  (inali  attraverso  i  secoli,  avevano  acqui- 
stato per  compra-vendita,  o  altrimenti,  le  proprie  quote 
di  utiMiza.  Il  Comune  aveva  indiscussa  la  proprietà 
della  sorg'ente  e  aveva  s(»mpre  eseguito  direttamente, 
a  proprie  spese,  le  ri])arazioni  annuali  al  condotto  prin- 
cipale ;  i  tubi  distributori  furono  costruiti  in  origine  e 
successivanu'ute  mantenuti  da  singoli  aventi  interesse, 
ma  poiché  la  manutenzione  non  era  regolata  da  nor- 
me coattive,  uè  diretta  da  un  unico  ente,  fu  sempre 
trascurata,  disordinata,  insulliciente  ;  ne  risultò  infine 
uno  stato  di  cose  incomportabile,  cui  occorreva  porre 
rimedio  nidicaU".  La  riforma  si  operò  stabilendo,  sulla 
base  di  misure  dirette,  le  quote  di  spese  di  utenza  e 
in  correlazione  si  determinò  il  riparto  fra  i  varii  utenti 
della  spesa  da  incontrarsi  j)er  la  ricostruzione  dell'ac- 
(pUMlotto  «'st«'rno  e  della  rete  int<'rna  <li  distril>uzìone. 
La  spesa  [mm-  la  copertura,  V  isolamento  della  tonte  e 
sistemazione  delle  adiacenze  —  i>ai*i  a  L.  100. OOO  —  è 
a  carico  esclnsivo  del  Mnnicipio.  Le  spese  jjer  la  con- 
duttura, esterna,  le  es[>ropriazioni,  il  s<M'l>atoio,  la  reti' 
interna  di  distribuzione  annnontano  complessivamente 


a  L.   1.090.000,  però  (piella  per  la  rete  interna  —  lire 
565. ()00  —   fu  già  ])agata  integralmente  eoi  versamenti 
fatti  dagli  utenti  e  dal  Munici[)io  nel  sessennio    1896- 
1902  in  seg'uìto  all'accennato  riparto  ;   le  altre  veng-ono 
pag:ate  alla  Ditta  assuntrice  dei  lavori  in  rate  annuali 
per  un  trentennio,  tasso  5  ^/o-  In  questa  maniera  si  è 
meglio  reg-olato  il  servizio  dell'acqua  ])Otabile  e  gli  al- 
tri servizi  pubblici  dipendenti,  si  è  svincolato  il  suolo 
pubblico  da  un  intrico  di  servitù,  e  il  Municipio  ha  a 
pro])ria  dis])osizione  per  la  vendita  ai  privati    l'acqua 
prima  dis])ersa  per  le  innunu'revoli  fughe   dai    gnasti 
condotti  e  quella  cui  rinunziarono molti  utenti,  che  non 
credettero  sobbarcarsi  all'onere  del  concorso  alle  spese 
di  ricostruzione.  Ogni  anno    si    compila    uno    speciale 
bilancio  delle  spese  di  ordinaria    e    straordinaria    ma- 
nutenzione, comprendendovi  una  somma  per  le  spese 
di  annninistrazione  e  di  servizio  ;  V  importo    coinpl(»s- 
sivo  viene  ripartito  fra  gli  utenti  ;  se  le  spese  risulta- 
no poi  superiori  o  inferiori  alla  previsione  la  differen- 
za va  posta  a  carico  o  a  beneficio  del  bilancio  dell'anno 
successivo.   Il   bilancio  generale  del  Coniuiu^  sop[ìorta 
(piindi   Tonere  della   proporzione  di   sp<'se  che     n(d     ri- 
parto risulta  a  carico  del   Muiìicipio  e  delle   annualità 
da  pagarsi  alla   Pitta  costruttrice  ed  è   avvantag-giato 
dal   ricavo  della  veiulita  di  acqua  ai  privati. 

{Continua 
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L'ANTiMUNlCIPALISMO  IN  INGHILTERRA 
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N 
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Sydney  Brooks^  mA  Ilarpt'r's  ÌVeelil}/  dì 
New  York,  così  descrive  ki  rivolta  degli  in- 
glesi contro  gli  eccessi  del  tiuini<M palliamo. 

*  Per  tutto  il  Regno  Unito  i  Inghilterra ì  si 
moltiplicano  le  fissoi'iayJoni  di  resistenza 
fra  i  contribuenti,  i  proprietari,  i  cittadini, 
gli  industriali,  e  cosi  via,  per  far  compren- 
dere a  tutti  i  cittadini  rispettabili,  ma  apa- 
tici, i  pericoli  inerenti  alle  industrie  numi- 
cipali. 

«  L'esemiuo  di  Gla?^go\v  6  convìncente*  Gla- 
sgow si  vanta  di  essere  il  Miinit-ipio  mo- 
dello della  Gran  Brettagna.  Ad  ogni  modo 
è  il  pÌLi  attivo.  Esso  forjusco  agli  abitanti 
della  città  acqua,  gaz,  luce  elettrica,  tram- 
way  elettrici  e  telefoni  ;  possiede  numerosi 
giardini,  Imgui,  gallerie,  lavatoi,  macelli, 
mercati  di  ogni  genere,  os]>edali,  e  un  ci- 
mitero; poiiì?iede  ant-he  2488  case  d'abita- 
zione privata,  78  locande,  una  pensione  per 
famiglie,  372  botteghe,  49  magazzini,  12  sale 
pul>bliche,  due  chiese,  un  teatro,  uno  stu- 
dio di  pittura,  un  banco  di  pegni,  insomma 
più  0  meno  un  poco  di  liifto  ;  ha  una  pos- 
sidenza di  oltre  4U0  ettari  di  terra  coltivata 
o  fruttifera,  vende  generi  alimentari  e  per- 
tino  contami  animali,  ha  delle  cave  di  pie- 
tra, ed  esercita  tutte  le  industrie,  m^ssuna 
esclusa. 

<  Glasgow  è  giunta  aireccesso,  ma  non  è 
r  unico  esempio  dì  ciò  che  avviene  per  tutto 
il  Regno  Unito.  Insietne  a  questa  prodigiosa 
esiiansione  del  Muni(*ipnlisnio  si  è  a¥UtO 
un  fortissimo  aumento  nel  debiti 
municipali  cba  già  superano  i  ^€»tto 

c^lxi.  Iia  proprietà  e  le  industrie  pri- 
vate vengono  saccheggiate  senza  ri- 
tegno dalie  Autorità  Municlpaii,  de- 
siderose di  lanciarsi  in  nuove  im- 
prese. La  cinesiioiic  delle  tasse  conmnali 
diventa  per  T  industria  inglese,  altrettanto 
formidabile  quanto  f|uella  delle  associazioni 
operaie.  Infatti  il  recente  municipalismo  è 
un»  diretta  derivazione  di  una  coalixzazionc 
fra  socialisti  e  leghe  operaie  per  impadro- 
nirsi delle  annninistrazioni  inunìciiiali.  Gli 
effetti  di  questa  irruzione  socialista 
nel  munioipìl  è  disastrosa  :  gli  uomini 
migliori  si  disinteicssano  dei  pubblici  alfa- 
ri  ;  l'industriti  comunale  quanto  più  si  e- 
stende  tanto  più  s' infiacchisce  ;  V  industria 


A  proposito  dcirantimunìcipalismo  in  In- 
glìiltei'i'a,  di  i'ui  trattìiuno  in  a! Ira  pnrtc  del 
iriornale,  ci  piace  qui  rÌpro(birre  un  sunto 
della  bi'illantissima  eurris|)ondcnza  da  Vienna 
pubblicata  nel  Cantiere  tìeììa  Sera  del  17 
I^Ifiggio  p,  p.  n.  ÌM,  sotto  il  titolo  :  Stras- 
senkàmpfe  "^  iìiffi/fu/lfi'  per  le  vìe).  In  detta 
corrisi Hindr'iiza  vitine  a] >] unito  dcsci'itta  la  lotta 
ora  esistente  tra  il  Muiuidpio  di  Vienna  e  le 
Società  iMT  hi  produzione  v  distiilMrzione  <lel- 
fenergia  elettrica.  Queste  Società,  sempre  in 
buona  armonia  tra  loro,  facevano  attari  d'oro 
tali  che  invogliarono  il  Comune  viennese  a 
mettersi  in  concorrenza  con  le  Società  stesse, 
cominciando  col  municipalizzare  il  servizio 
dei  tram  elettrici  sotto  il  pretesto  del  pub- 
bli(/o  interesse  ma  in  l'ealtà  nella  sp^vranza 
di  sollevare  il  tesoro  comunale  alquanto  in- 
debitato. E  le  Società  non  solo  vennero  espro- 
priate di  quel  pubi  dico  servizio,  ma  ebbtTO 
a  sostenere  la  forte  concorrenza  del  Jluiiici- 
pio  che  creò  un  nuovo  impianto  elettrico  [ler 
!'  illuminazione  delle  case  e  fabbriche  abbas- 
sando i  prezzi  deirenergia  elettrica  a  cifre 
infcrioii  al  eosto  di  produzione.  Le  Società 
sebbene  si  vedessero  con  ciò  minacciate  di 
rovina,  tennero  duro,  ben  sapendo  che  il  Co- 
mune sarebbe  stato  costretto  a  rialzare  i  prezzi 
se  non  voleva  anche  la  propria  rovina*  Ma  il 
Jlunicipio  a  questo  smacco  non  volle  adattarsi 
ed  interpretando  a  suo  modo  un  articolo  dei 
contratti  clic  aveva  coile  Società,  iriguardantc 
il  scmpMce  prearriso  al  Municipio  per  poter 
smuovere  il  pubblico  selciato  onde  gettar 
cavi  di  trasmissione  e  fare  impianti  nelle  case) 
jjreteiidev^a  che  le  Società  oitennessero  i^rima 
in  questi  casi,  1'  atdvrissazioìie  comunale. 
Vennero  perciò  iniziati  processi  dinanzi  aUe 
cumpetenti  Autorità  nei  quali  il  Municipio  ri- 
mase sempre  soccombente  ;  ciò  non  ostante 
tino  a  controversia  dettili  la,  esso  vorrebbe  ciie 
intanto  le  Società  si  sottomettessero  alla  drti- 
coniana  misura  municipale.  Ma  anche  su  ciò 
le  Società^  e  ben  a  ragione  tennero  duro.  Ed 
ecco  intanto  cosa  succede»  Dovunque  ci  sono 
lavori  da  farsi  dalle  Società,  il  Municipio 
mette  una  vedetta  la  quale  appena  scorge  gli 
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operai  a  dar  colpi  di  piccone  per  smuovere 
il  selciato,  corre  a  chiamare  i  pompieri  !  Ed 
ecco  che  dinanzi  ai  carrozzoni  tirati  dai  ca- 
valli, gli  operai  delle  Società  devono  per  for- 
za tralasciare  il  lavoro  mentre  i  pompieri  ri- 
mettono a  posto  il  selciato  e  strappano  i  cavi 
impiantati  per  le  case.  Gli  ingegneri  delle  So- 
cietà protestano  per  V  avvenuta  violazione  di 
possesso,  viene  presentata  relativa  querela,  e 
si  ritirano  còn  gli  op(.'ral  per  cominciare  dac- 
capo altrove  col  medesimo  successo.  In  tali 
circostanze  non  mancano  gli  episodi  anche 
seri,  sebbene  incruenti,  a  cui  prende  parte 
anche  la  popolazione  la  quale  dà  ragione  alle 
Società. 

E  tale  stato  anormale  di  cose  non  accen- 
na a  cessare  per  oì'a,  con  evidtmte  danno  non 
solo  deir  interesse  delle  Socielà  private  ma 
anche  di  quello  del  pubblico. 


RIVISTA  COMMERCIALE 

Il  naio  iei  Moprolotll  i  Iigiillterra 


Il  giornale  <  The  Gas  World  »  riepilogò 
in  un  articolo  speciale  le  fluttuazioni  avve- 
nute nel  corso  nel  1902  nella  vendita  dei 
carboni  da  gaz  e  dei  loro  sottoprodotti  ;  ne 
togliamo  questi  dati  relativi  ai  sottoprodotti. 

Coke.  —  La  rapida  introduzione  del  gaz 
d'acqua  carburato,  principalmente  nelle  grandi 
città,  par  che  abbia  esercitato  un'  efficacia 
sempre  maggiore  sul  valore  futuro  del  coke. 
Si  notò  che  la  vendita  del  coke  per  la  ftib- 
bricazione  della  birra —  interrotto  repentina- 
mente in  seguito  alla  crisi  dell' arsenico,  — 
riprenderà  tosto  il  suo  corso  ordinai'io  ;  si 
ti'ovò  un  metodo  pratico  che  permette  di  ado- 
perare il  coke  per  produrre  il  malto,  evi- 
tando i  pericoli  dell'  arsenico.  Giacché  il  coke 
è  il  più  economico  dei  combustibili,  è  molto 
pi'obabile  che  V  uso  ne  sia  ripi'eso  e  svilup- 
pato rapidamente.  L' annata  corrente  si  an- 
nunciava favorevole  alla  vendita  del  coke. 

Solfalo  cV  (unnioìùaccL  —  11  1902  fu  favo- 
revolissimo ai  fabbricanti  di  solfato  d' am- 
moniaca, benché  le  fluttuazioni  dei  prezzi  di 
vendita  danneggino  il  mercante  ed  il  consu- 
matore ad  un  tempo. 


Nel  1901  il  prezzo  del  solfato  greggio, 
reso  a  bordo,  a  Londra,  variava  tra  10  ster- 
line, 5  scellini  ed  11  sterline  la  tonnellata 
(da  L.  256.25  a  275),  mentre  nel  1902  si  co- 
minciò con  11  steri.  (L.  275)  la  tonn.  per 
raggiungere  13  steri.  (L.  325)  alla  fine  di 
maggio  e  terminare  con  12  steri.  (L.  300).  Il 
punto  caratteristico  del  mercato  del  1902  fu 
una  diminuzione  continua  delle  provviste  del 
Regno  Unito.  I  fabbricanti  non  avevano  mai 
incontrato  si  grande  difficoltà  a  sbarazzarsi 
dei  loro  stoks,  senza  dover  subii-e  dei  prezzi 
troppo  ridotti. 

Quando  si  vuol  fare  una  previsione  sul- 
r  avvenire,  bisogna  tener  conto  che  V  estin- 
zione degli  stoks  avviene  in  Inghilterra  in 
febbraio,  marzo  e  aprile,  mesi  durante  i  quali 
si  adopera  il  solfato  invece  del  nitrato  di 
soda  ;  ciò  spiega  V  altissimo  prezzo  del  ni- 
trato alla  fine  del  1901,  epoca  nella  quale  si 
stipulano  i  contratti  per  le  richieste  della 
primavera  seguente.  Si  vendette  molto  sol- 
fato d'  ammoniaca  per  richiesta  della  scorsa 
primavera,  mercato  migliore,  per  grado  di 
azoto  che  il  nitrato  di  soda.  Lo  stesso  stato 
di  cose  non  si  presenterà  probabilmente  nella 
primavera  prossima  ;  non  si  avrà  dunque, 
come  r  anno  scorso,  un  eccesso  di  esporta- 
zione di  11.000  tonnellate,  cosa  che  eserci- 
terà certamente  il  suo  effetto  sul  mercato. 

Cominciamo  la  nuova  annata  con  degli 
stoks  limitatissimi  e  prezzi  fermi,  molto  su- 
periori alla  media  degli  anni  scorsi  ;  sarebbe 
quindi  temerario  predire  un  rialzo  od  un  ri- 
basso in  un  prossimo  avvenire.  Ciò  dipenderà 
in  gran  parte  dalla  temperatura  ;  una  sta- 
gione precoce  non  lascierebbe  il  tempo  di 
accumulai'e  degli  stoks,  ed  il  contrario  ef- 
fetto produrrebbe  una  stagione  ritardata. 

CalraniC,  —  La  sistemazione  dei  sottopro- 
dotti del  catrame  nel  1902  fu  soddisfacente, 
tranne  una  o  due  eccezioni,  per  i  distillatori 
e  particolarmente  per  coloro  che  ebbero  il 
vantaggio  di  poter  trarre  dal  catrame  prezzi 
elevati.  Questo  prodotto  ha  raggiunto  un  va- 
lore fino  allora  sconosciuto,  grazie  alla  ven- 
dita straordinaria  in  tutti  i  paesi  per  la  posa 
dei  tram  elettrici.  Questa  circostanza  con- 
giunta alla  vendita  regolare  per  la  fabbrica- 
zione delle  mattonelle,  e  la  diminuita  produ- 
zione di  catrame  di  fossile,  poi  che  le  Com- 
pagnie di  gaz  adottarono  gli  apparecchi  da 
gaz  d'  acqua  e  d'  arricchimento  del  gaz,  pro- 
dusse una  scarsezza  generale  di  questo  prò- 


—  487  — 


dotto,  a  tal  punto  che  i  consumatori  attuali 
possono  difficilmente  stipulai-e  dei  nuovi  con- 
tratti. 

Furono  già  firmati  dei  gi'ossi  contratti  per 
il  1904  e  per  dei  periodi  più  brevi,  a  prezzi 
alti  che  probabilmente  si  manterranno  in  av- 
venire. 

Il  benzolo  rimase  stazionario  durante  il 
1902  e  non  ci  furono  considerevoli  differenze 
nei  prezzi  delle  varie  qualità.  Questi  prezzi 
migliorarono  alla  fine  deir  anno,  per  la  do- 
manda continuamente  crescente  di  benzolo  a 
90  %  per  r  arricchimento  del  gaz,  influenza 
favorevole  che  si  fece  risentire  anche  sul- 
r  altra  qualità  a  50  %•  La  situazione  del  ben- 
zolo sarà  certamente  quest'  anno  migliore 
dell'  anno  scorso. 

Il  nafta  solubile  (sylols)  soff'erse  notev^ol- 
niente  del  cattivo  stato  del  commercio  del 
caoutchouc;  la  produzione  superò  la  domanda, 
ed  i  prezzi  che  i  produttori  accettarono  que- 
st'  anno,  non  sarebbero  stati  accettati  altra 
volta  :  pare  che  in  avvenire  non  ci  saranno 
miglioramenti. 

La  vendita  del  nafta  pesante  fu  scarsa 
per  tutto  r  anno  e  non  dà  segni  di  migliorare. 

U  acido  carbonico  non  lavorato  non  variò 
durante  gli  ultimi  mesi.  Si  pagarono,  in  certi 
momenti,  dei  prezzi  più  alti  di  quelli  giusti- 
ficati dalla  vendita  dei  cristalli,  per  lo  spi- 
lito  di  concorrenza  dimostrato  dai  fabbricanti 
di  cristalli.  Si  vede,  considerando  Tanno  pros- 
simo, che  i  consumatori  non  hanno  da  temere 
che  manchi  loro  possibilità  di  trattare  a  prezzi 
vantaggiosi,  per  causa  dell'  incertezza  della 
vendita  dei  cristalli. 

I  prezzi  ottenuti  al  piùncipio  del  1902  per 
il  o-eosoto  erano  cosi  poco  rimunerativi  che 
molti  fabbricanti  preferivano  utilizzare  una 
parte  considerevole  dei  loro  stoks  per  il  ri- 
scaldamento ;  alcuni  mesi  dopo,  la  vendita 
migliorò  tanto  per  il  consumo  interno  che 
per  r  esportazione,  cosa  che  permise  ai  fab- 
bricanti di  liquidare  il  resto  dei  loro  stoks  a 
prezzi  migliori  :  il  mercato  di  questo  prodotto 
si  mantiene  in  buona  posizione,  con  una  ten- 
denza a  migliorare  ancora  in  un  prossimo 
avvenire. 

La  naftalina  greggia  non  si  alzò  più  dopo 
il  ribasso  dell'anno  scorso,  in  seguito  al  cat- 
tivo stato  del  commercio  delle  materie  colo- 
ranti che  non  è  ancora  migliorato. 

II  valore  dell'  antracene  greggio  ha  subito 
pochi  mutamenti  nel  1902  ;  i  consumatori  non 


s' interessarono  che  alle  prime  marche  della 
qualità  A,  negligendo  del  tutto  la  qualità  B. 
Pare  che  i  fabbricanti  non  si  preoccupino  di 
quest'  ultima,  giacché  i  loro  stoks,  che  da- 
tano già  da  molto  tempo,  non  sono  ancora 
smerciati. 


IL  SOLFATO  D'AMMONIACA 

ED  IL  NITRATO  DI  SODA  NEL  1902 

Secondo  una  circolare  pubblicata  dai  sigg. 
Peter  M.  Quie  e  figlio,  di  Liverpool,  il  mer- 
cato del  nitrato  di  soda  fu  calmo  al  principio 
del  1902  ;  migliorò  rapidamente  conservando 
il  suo  vantaggio  per  qualche  tempo,  poi  calò 
alla  fine  d'aprile;  migliorò  di  nuovo  in  otto- 
bre, per  restar  fermo  alla  fine  dell'anno.  Il 
solfato  d'ammoniaca  si  sostenne  pare  a  lungo. 
Si  fece  un  po'  di  speculazione  neir  autunno  ; 
ma  il  mercato  riprese  il  suo  cammino  abi- 
tuale in  novembre.  Alla  fine  dell'anno  non  c'e- 
rano stocks  accumulati  ;  c'erano  domande  at- 
tive, e  la  situazione  si  annunciava  migliorata. 

I  sigg.  W.  Montgomery  e  C,  di  Londra, 
dicono  in  uno  dei  loro  rapporti,  che  1'  anno 
1902  è  il  pi*imo,  da  10  anni,  durante  il  quale 
il  nitrato  di  soda  abbia  subito  una  seria  di- 
minuzione. 

II  consumo  dell'Europa  aveva  progredito 
regolarmente  da  15  anni,  per  raggiungere 
1.154.000  tonnellate  nel  1901;  scese  a  1.028.000 
tonnellate  nel  1902,  cioè  ad  una  ditterenza 
di  126.000  tonnellate.  La  diminuzione  aveva 
raggiunto  146.000  tonnellate  alla  fine  del  1. 
semestre  ;  ma  vendite  più  attive  nell'  estate 
e  nell'autunno,  l'hanno  ricondotta  a  126.000. 
Bisogna  attribuire  alla  speculazione  questo 
movimento  di  retrocessione  ;  ed  i  sigg.  Mon- 
gomery  e  C.  credono  che  sia  stato  causato  da 
una  profonda  depressione  dell'industria  dello 
zucchero,  in  seguito  all'abolizione  dei  premi 
e  delle  convenzioni. 

Il  nitrato  raffinato  fu  domandato  attiva- 
mente dappertutto  durante  l'anno,  ed  i  prezzi 
si  mantennero  con  un  aumento  da  3  a  4  pence 
(L.  0,30  a  0,40)  al  quintale,  sul  valore  ordi- 
nario. 

Continua  1'  accordo  dei  produttori  per  ri- 
stringere e  regolale  la  vendita  del  nitrato. 
Il  comitato  direttivo  fissò  la  quantità  totale 
da  fornire  nell'anno  che  terminerà  al  31  marzo 
prossimo,  a  1.375.000  tonnellate;  i  produttori 
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faticheranno  molto  a  ra;;'^i ungere  questa  ci- 
fra dì  1.375.000  tonnellate.  Il  consumo  totale 
del  mondo  intero  durante  1  tre  ultimi  anni 
scorsi,  fu  il  seguente  : 

nel  1900:  1.324.000  tonnellate 
»     1901  :  1.3G4.000 
»     1902:  1.2()5.000 
Le  esportazioni   durante  lo  stesso  periodo 
furono  : 

nel  1900:  1,249.000  tonnellate 

>  1901  :  1.328.000 
»     1902:  1.351.000 

Il  sig.  Thomson  Aikman  disse,  nel  suo  rap- 
porto annuo    sul    commeivio  del  nitrato,  che 
gli  arrivi  diretti  raggiunsero  nel  1902: 
105.000  T  provenienti  dai  porti  dell'Inghilterra 
927.000  T  >  »        »     del  Continente 

215.000  T  >  »        »     degli  Stati  Uniti 

17.000  T  per  importazioni   dirette    da    altri 
paesi,  cioè  un  totale  di  1.274.000  tonnellate. 
Ecco  le  cifre  comparative   degli   esercizi 
precedenti  : 

1894  :  990.000  tonnellate 
1895:  1.015.000 
189(3:  1.060.000 
1897:  1.105.000 
1898:  1.190.000 
1899:  1.335.000 
1900:  1.334.000 
1901  :  1.375.000 
I  prezzi  dei  9  ultimi  anni  furono  i  seguenti 
(per  circa  50  chili  :) 

nel  1894  :  10  sh.  L.  12.50 

»     1895:     8  sh.  3.  p       »    10.30 

»     1890:     ^     ,     ,^ 

,  ,,,^       i  sh.  10  p.     »     9. io 
»     189<  :   )  ^ 

>  1898:  7  sh.  4  '/;  p.»  9.20 
»  1H99  :  7  sh  10  p.  »  9.75 
»  1900:  8  sh.  0  p.  >  10.60 
»  1901:  8  sh.  8  '/,  p.»  10.85 
»  1902:  8  sh.  11  p.     >  11.10 

Durante  questi  nove  anni  il  prezzo  mas- 
simo fu  di  11  sh.  (L.  13.75)  ed  il  minimo  di  7 
sh.  (L.  8.75)  ogni  100  libbre  (circa  50  kili). 

Lo  stesso  rapporto  a  proposito  del  solfato 
d'ammoniaca  dice  che  :  il  prezzo  di  vendita 
era,  il  principio  dell'anno,  da  10  sterline,  17 
sh.  6  p.  ad  11  sterline  la  tonnellata  (da  L.  271,85 
a  275);  ora  ò  da  12  sterline  2  sh.  6  p.  a  12 
sterline  5  sh.  (da  L.  303.10  a  306,25).  Furono 
quotate  da  gennaio  ad  aprile  da  11  stei'line 
a  11  sterline  10  sh.  la  tonnellata  (da  L.  275 
a  287,50)  ma  lesaurimento  degli  stocks  e  la 
ripresa  deiresportazionc  permisero  di  raggiun- 


gere in  maggio  12  stei'line  17  sh.  (>  p.  (L. 321, 85) 
la  tonnellata.  Il  ribasso  ad  11  sterline  10  sh. 
(L.  287,50)  in  ottobre,  fu  seguito  da  un  mi- 
glioramento il  quale  permise  di  terminar  l'anno 
tra  12  sterline  2  sh.  6  p.  e  12  sterline  5  sh. 
la  tonnellata  (L.  303,10  e  L.  306,25). 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 

La  Sentenza  nella  Causa  del  Comune  di  A- 
rezzo  contro  la  Ditta  Reinach  ^  Ott. 

IN  NOME  DI  S.  M.  VITTORIO  EMNUELE  III. 

per  grazia  di  Dio  e  voIoDtà  della  Nazione  Re  d' Italia 
La  B,  Corte  d'Appello  di  Lucca  (Sezione  Civile) 

ha  pronunziato  la  seguente 

jS  ^  in.  t:e  Ila  ^  OL 

Nella  causa  civile  a  rito  sommario,  inscritta  a  ruolo 
ai  n.  128,  145  e  205  del  1902,  in  grado  di  appello  ed 
in  sede  di  rinvio  vertente 

Fra 

La  Società  Aìwnuna  di  Elettricità  già  Schnclcevt  e 
C.  di  Norimberga,  rnp[)resentata  dal  suo  direttore  f 
gerente  sig.  Carlo  Stakmann  residente  a   Norinibcr;::.! 

e 

La  Società  Toscana  per  impr^^ae  elettrich<'  con  sede 
in  Firenze  in  persona  del  suo  Direttore  sin-.  Franz 
Fieseler,  appellanti^  rappresentate  ambo  le  due  Società 
dall'avv.  cav.  Lelio  Chicca  loro  procuratore  per  man- 
dato 22  luglio  1902  rogato  Costa  K.  Notaio  in  Nova- 
ra ;  e  difese  dagli  avv.  on.  Luigi  Rossi,  Oliiìto  Bar- 
santi  e  Carlo  Cerruti 

e 

Bianchi- Canossa  Eugenio,  Capaccioli  Augusto,  Ca- 
boni  niuseppp,  Fanfani  Leopoldo^  Cissi  niusoj>pe  e  ^ fa- 
netti  f^uigij  i  primi  quattro  esercenti  l'azione  popolare 
per  il  Comune  di  Firenze,  dì  cui  all'art.  129  della  le;j:- 
ge  comunale  e  provinciale  ;  gli  altri  due  esercenti  la 
mera  azione  loro  spettante  come  cittadini  e  come  pri- 
vati, appeliantl  anch'essi,  ma  rontumaci  in  (questo  giu- 
dizio 

Contro 

Cìianiard  Antonio  Adolfo  nella  sua  qualità  di  di- 
rettore della  Società  per  V  illuminazione  a  gaz  in  Fi- 
renze dor.iicilìato  elettivamente  in  Lucca  presso  e  nello 
studio  dell'avvocato  cav.  (Tiov.  Enrico  Anzilotli,  dal 
(piale  è  rappresentato  [)er  procura  2(ì  luglio  1902  au- 
tenticata dal  R.  Notaio  Carlo  Querci  di  Firenze,  aj)- 
pellato  ed  appellante,  difeso  dagli  avv.  on.  Tommaso 
Villa,  Pasquale  Orij)po,  Francesco  Giovannìni  e  (ìiuscp- 
pe  Malenchini 

E  contro 

II  Comune  di  Firenze  e  per  esso  il  suo  Sindaco  av- 
vocato cav.  Si/rio  lierti^  del)itamente  autorizzati^  alla 
lite  con  deliberazione  22  luglio  19U2,  domiciliato  in  Fi- 
renze ed  elettivamente  in  Lucca  presso  e  nello  studio 
dell'  avv.  cav.  Umberto  Teghini  dal  quale  è    rappre- 
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lentato  per  procura  9  sf^ttptnhre  1902  autcntìoata  dal 
R,  Notnio  EMiftnvn4i>  TAfnivi  di  Firrnz<%  tìpiteìlttfn,  dì- 
few  dagli  nvv,  mu  Tivodork-o  Buiiftfci  v  Gavinna 
Rocehf. 

ITdìti  nvWii  udìejjzn  di-l  20  tVIdirnio  VM)2  ì  pmeiira- 
tori  dfllc»  parti,  i  quali  hauti u  rL^pt^ttìvatrieutt?  con- 
chiuso  cornt*  seguo: 

D  procuratore  avv.  Clik-fa  twW  ìiiUmv^.so  lUdli 
cietft  ftp  poi  lauti  : 

In  ridorma  della  scnti.^iiza  17  aprili'  5  jj::ìu^^no  did 
Tribunale  dì  Firriize  ; 

1,"  Ui*rett«rHi  le  doinnnde  proponte  dalla  SoeietA 
lione.fee  contro  le  due  convenute; 

2.*  Condannarsi    la  SocietA  liouese  a    pa^irare    le 
ipe»o  di  primo  e  di  Heconilo  giudizio. 

Il  proeuratore  avv,  An^ìlutti  nelT  interesse  della  So- 
cietà per  r  illuminazione  a  *^az  in  Firenze; 

Il  comparente  N.  N*  conclude  facendo  istanza  alla 
Corte  KceeLma  p«*rehè  reietta  ogni  diversa  ist^inzai  ec- 
cezione e  deiluzione  voglia  H^'^ettare  l'appello  interpo- 
sto dar  si;:'nori  Bìancl»i-Canoj^«a  e  LL.  CO.  con  atto 
dtd  H>  «t^osto   IIHK),  nonclu'-  l'appello  ìnterponto    d?dla 

iet^  anonima  di  elettririti\  ^\h  Schtickert  cor»  atto 
del  7  agosto  detto,  e*  cjuello  delia  Società  Toscana  per 
imprese  elettrìehe  l-oti  atto  11  detto  contro  la  sentenza 
del  Tribunale  civile  di  Firenze  drl  17  nprile  piildili- 
cAta  il  5  gìujrno  UH)Ó,  registrata  come  sopra,  e  la  sen- 
nza  stessa  con  te  min  re  nelle  parti  da  tali  appelli  in- 
vestito» con  la  condanna  degli  appellanti  nelle  npeso 
ftncbf?  de!  secondo  gi udii? io  ; 

E  per  converso  voglia  accogliere  l'appello  interpo- 
sto dal  comparente  N.  N.  contro  ì]  Comune  di  Firenze 
con  atto  del  18  ago^^f^  1I>;KJ  dalla  sentenza  precitata 
e  questa  revocare  e  riformare  nella  parte  da  tale  ap- 
pello inve«tita  ed  in  riparazione  condannare  il  Comu- 
ne suddetto,  insieme^  ed  in  solido  con  le  prenominate 
Società  Schuckert  e  ToHcana  a  favore  dfl  Comparrnte 
N.  N.  al  pieno  risarcimento  di  tutti  i  danni  risentiti 
dalla  Società  del  gaz  al  'Seguito  dei  fatti  che  sopra 
e  finché  questi  non  cessino  ;  datinl  da  lii]nidarsl  in 
congimo  e  ^separato  giudizio  e  condannarle  altresì  nelle 
spese  del  primo  «*  necondo  gimlizio. 

Il  procuratore  avv.  TtVi^hini  uelF  interes?ie  del  Co- 
lonne di  Fi  renai/  ; 

Facendo  istanza  perebe  all'  ECecjna  Corte  di  Lucca 
piaccia  : 

in  ieJii  dichiarare  inammissibile  <iualuni|ue  ÌHtanzr* 
o  domanda  della  Societi'i  Lionese  per  la  illuminazione 
a  gaz  dei  Comune  dì  Firenze,  eontro  lo  stesso  Comune 
in  questa  sede,  sia  perchè  non  essendo  slata  cassata 
in  parte  qua  la  sentenza  della  Corte  d'  Appello  dì  Fi- 
renze  17-28  dicembre  VM)Ì^  la  Ecc. ma  Corte  di  Lucca 
non  è  ne  può  essere  investita  della  cognizione  della 
relativa  controversia  in  sede  tiì  rinvio,  sia  perebe  non 
essendo  stata  cassata  in  ptìri*'  qtm  la  detta  sentenza 
della  Corte  dì  Appello  di  Firenze,  la  sentenza  stessa 
nel  rapo  relativo  alla  controversia  tra  la  Società  del 
gax  e  il  Connine  di  Firenze  ha  acquistata  T autorità 
della  cosa  gi ambrata  ; 

in  ipoteM^  respinta  ogni  contraria  istanza,  eccezio- 
ne e  deduzione,  rigettare  l'appello  interposto  dalla 
Società  Lìonese  per  la  illuminazione  della  ritta  di  t^'i- 
renze  contro  la  sentenza  *lel  Tribunale  dì  Firenze  Ut 
aprile  5  giugno  IIHHJ,  e  la  sentenza  stessa  confermare 
riguardo  al  cai^*  ndativo  alla  controversia  tra  la  detta 


Società  e  il  Comnnr>  di  Firenze»  noncbr  a  quello  delle 
spese  ; 

ia  tuffi  i  Cftfii,  eonlannare  la  Società  d<*l  ^'Aa  nelle 
Hpesi\  ani'be  ilì  questo  giudìzio  di  rinvio,  compreso  l'o- 
norario della  difesa,  a  favore  del  Conmne  di  Fì* 
renze  : 

con  espresso  amplissimo  riservo  di  f»gni  altro  di- 
ritto, ragione  ed  azìoi*c. 

La  Corte  rileva  in 


Che  nel  21  luglio  l.Slliì  T  iug.    Carlo     [*H|»iriì, 
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manilatario  della  Società  Anonima  di  elettricità  Schuc- 
kert e  C.  di  Noriuiberga,  presentava  una  dunniufia  al 
Prefetto  di  Firenze  per  ottenere  la  concessione  rlella 
occupazione  del  soprasuolo  e  sottosuolo  pubblico  en- 
tro la  città  di  Firenze  pur  V  impianto  di  trasmissione 
a  dist?»uza  e  distribuzione  di  energia  elettrica  in  van- 
taggio dei  privati  che  ne  facessero  istanza  |>er  iihì  ili- 
versi ^  tra  i  quali  quello  della  illuuùnazione. 

Il  Prefetto  di  Fìretize»  nel  l^J  dìeemi»re  stesso  anno, 
trasmetteva  al  Comum*  ìl  jirogetto  tectiico  di  detto 
in*  pi  auto  pel  suo  avviso,  manifestando  dì  essere  già 
esamìtiato  e  trovato  regolare  dall  Utìicìo  del  Gi*nio  Ci- 
vile e  dallo  Ispettorato  dei  Telegrafi  ;  e  quella  GìuntA 
Comunale  nel  HI  dì  quel  mese,  avvisando  non  essere 
di  sua  eompetenza  il  concedere  un  permesso  di  oci-n- 
pazlnne  di  suolo  e  di-lTarea  pubblica,  ma  unieameute 
dì  dare  il  suo  parer<^  per  Ja  esecuzione  dell'  impianto 
delle,  condutture  nello  iutere8se  della  edilizia,  polisfiia 
ed  igìen<%  dichiarò  che  nulla  ostava  in  massima  a  che 
ìl  Prefetto  accordasse  alla  Società  il  suo  consenso,  E 
fa  allora  che  il  Prefetto  con  tb^crelo  2H  gennaio  lHir7 
autorizzò  la  Società  anzid*'tta  aii  attuare  il  doman- 
dato impianto. 

Successi vanien te  la  Società  concessionaria  l'edevi» 
il  diritto  e  lo  esercizio  della  ottenuta  concessione  alla 
Soeiéti\  Toscana  per  imprese  elettriche  costituita  con 
atto  17  dicembre  IH1>7  rogato  Padovatn  ;  e  questa  ul- 
tima Società  dava  opei*a  alla  esecuzione  dei  lavori» 

Frattanto  la  Società  cìvlk-  Lìonese  per  la  illuniìna- 
«ione  a  gaz  della  città  di  Firenze»  dopo  di  aver  noti- 
ficato al  Prefetto  della  l'rovincìa  ed  al  Sindaco  locale 
atto  dì  useìere  in  data  15  aprile  lHil7,  col  (piale  di- 
chiarava di  mantener  salvi  i  suoi  diritti  contro  il  de- 
creto Prefettizio,  e  dopo  dì  avere  pei  lavori  già  in- 
trapresi uotiHcato  nel  Vi  agosto  18ÌIH  una  protesta  alle 
anzidette  autorità  ed  alle  SocìetA  Schuckert  e  Toscana 
per  tutti  ì  danni  che  fosse  per  rÌKenlfre,  esordi  col 
giudìzio  attuale. 

Con  atti  di  citazione  del  2li  8ettemi)re  e  Pi  leb- 
braio  IHUi)  convenne  avanti  il  Tribunale  locale  il  Co- 
mune di  Firenze  e  le  due  Società  Schuckert  e  Tosca- 
na, e  facendo  valere  i  diritti  nascenti  dai  contratti 
conclusi  col  Comune  stesso  nel  23  settemtire  IKC*!,  2H 
maggio  18»)3  e  19  febbraio  IHHl,  rìconoseiuti  con  sen- 
tenza del  Tribunale  dì  Firenze  del  2  agrjsto  181K)  cou- 
fenaata  ìn  appello  con  decisione  del  U>  novembre  llRJl, 
che  aveva  drcbìaralo  competore  ad  essa  Società  istante 
il  diritto  esclusivo  di  ctillocare  sul  suolo  ed  area  del 
Comune  le  condutture  e  gli  apparecchi  jier  qualunque 
HÌsteina  di  illuminazioue  comi>resa  t| nella  elettrica,  chie- 
se che  fosse  ordinata  la  cessazione  del  |iro>egui mento 
dei  Invori  e  fossero  le  due  Societ!\  convenute  condan- 
nate al  jiieno  risarcimento  di'ì  danni.  In  ogni  caso  [tu 
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vpiiisse  il  Coiiuiui*  eouflautmtn  a  rifonfU^rli*  il  enrri^npiH- 
tivr>  dello  e  inokiiiu'Jito  clu'  Li  SoeiotA  pt'rdcijjie  por 
eftVtto  ddla  li'ic^o  ìM   18i»4. 

La  Sofìetà  Toscaim  e  la  Socie tf\  Solmtfkt^rt  spiova- 
roiìo  k*.  Iriro  dìtV*sej  e  l'unehitiHrro  \ìvr  esserti  assolta 
dalle  driinaiidr  enntra  di  i*sse  [»ropoHte. 

Il  Coriiiiiie  dì  Fin'iize  si  dì>ise  t-straueo  nlle  que- 
Btioni  proposte  «  eoueliiiise  [ler  esser  pnsti»    fuori    dì 

Si  resero  iiiterventori  iti  giudiicio  eertì  Hianrlii-Ca- 
noHsa  Ca]iaeeinH  ctl  altri,  i  ^[uali  in  un  preeetlente  giu- 
dìzio cnine  atlurì  poprilari  avevano  ìiapug'iiaM»  l*'»-  vali- 
dità dei  eoiitrattì  Htipulati  tra  il  Comune  di  Firenze  e 
e  la  SoeietA  Lioncse,  e  si  oppost'ro  aneiresKÌ  airacco- 
gli  mei  Ito  delle  flornatide  della  Soci**t!'i  attrice. 

Il  Tribunale  di  Firenze  con  sentenza  did  IT  aprik*- 
b  lii^liri   11HKJ  pronunzi ù  eoHÌ  : 

Respìn;^©  la  domanda  d' intervento  volontario  in 
cansa  di  Bìanehì-Caiiossa  e  litis  eousortì  i 

Pose  fuori  eaiisa  il  Ciunune  dì  Firenze  verso  del 
quale  rondannò  la  Sru-ietà  attrice  alle  Hpese  : 

Previa  dìebiarazione  die  alla  eweenzione  e  prose- 
cnxione  dei  lavori  iV  ini  pi  noto  delle  eondotte  «Iella  e- 
ner*rì?i  elettrìea  per  le  vie  di  Firenae  a  scopo  d'illii- 
minazìontì  al  servìzio  dei  privati,  ostava  il  disposto 
didbi  eennata  seiiti'nza  dì  i| nello  stesso  Tribunale  del 
*2  aj4:iKSto  1.S1H),  e<uifenaata  dalla  Corte  di  Appello  di 
umilia  eìtlà  vou  muo  pronunziato  del  dì  21  novembre 
iyyi|  e  elle  pereìò  le  Società  convenute  erano  lanute 
a  cesJ^are  o  tar  cei»8aro  dal  prose  lenimento  del  lavori 
stessi  sotto  pena  dei  danni  ; 

Condannava  dette  Soeletil  convenute,  la  Società  A- 
nonììiia  dì  eli'ttrieitii  gìk  Stbuekert  di  Xoriinber^Ti  t^ 
la  Società  Toscana  per  imprese  elettriche,  in  solido, 
a  favore  della  SoeietÀ  di  Illuminazione  a  g;ass  di  Fi- 
renze^ al  pieno  rtsarcìnienri*  di  Lutti  ì  danni  rii*entìti 
e  da  rÌHenlìrsi  da  detta  Società  del  {^'«z,  al  seguito  dei 
ricordati  lavori  e  Hno  al  e<»Hsar  di  cpiesti,  da  liquidarsi 
in  si'parato  giudìzio  : 

Condannava  in  lini*  dette  Società  convenute  alle 
Hpese  del  |::iupìzìn. 

Avverso  codi-sta  senti'oza  appellarono  le  ihif  So- 
cietà con  venule,  comi'  a[*pello  la  Società  attrice  nei 
rapporti  cJe!  Comune  tii   Firenze, 

Appigliarono  pure  il  Biancbì-Caimssa  e  ^ìì  altri  con- 
Hortì  di  lite,  cbe  si  eratio  resi  interveniori  in  frìudtzìo  da- 
vanti il  Tribunale, 

L)t  Corto  iti  Af^iolto  tli  Firenze  con  sentenza  dei 
1T-2H  dieendire  liHil  decis*"  cosi  : 

Rospi iijje  gii  appelli  intt^rfionti  dai  si^g.  Biancbì- 
Canossa  e  litis  consorti  e  dfdla  Società  Anonima  pà 
Schuckcrt  e  Società  Toscana  per  imprese  elettrich<s  e 
comferan'i  in  loro  eonlVonto  la  st'OU^nza  del  Tribunale 
di   Firenze  : 

Condanno  g-li  appellanti  nelb*  spt»sc  ed  onorari  an- 
che dì  tjuestó  giudizio  e  dichiarò  le  due  Società  anzi- 
dette, per  la  quota  a  loro  spettati  te»  tenute  in  so- 
lida m . 

Accolse  poi  per  nuanto  di  ra;^ìone  l'appello  dalla 
Società  Lìonese  proposto  contro  la  detta  sentenza  e 
compensò  fra  le  due  partii  cioè  fra  essa  Società  Lio- 
nese  ed  il  Comune  dì  Firenze  le  spene  del  giudizio  di 
primo  e  secondo  jrnido,  confermando  nel  di  più  tra  le 

stesse  parti  T appellata  sentenza. 

I  Continua} 
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Inforlumn  sai  ìartfro  —    Panie  di  servizio 
HoUnra    —    litìprenditdrc    —    Re^ponsa 
hilUà  —  Ingegneri''  diretlore  dei  iarori  — 
frresponmòiitlà. 

L'impi'euditore  dei  lavot'i  è  responsabile 
\ìvr  iinì>riidenza,  degli  infortuni  (ierivanti  dalla 
tHdtiint  di  un  pontt*  di  servizio  qii.'itulo  que- 
sto sia  «tato  eo8triiito  con  inateriaìi  vetusti 
e  ron  sezioni  nott  proporzionate  al  rarico  da 
soi^portarc. 

La  (^ostruzione  dei  (lonti  di  servizio  è  una 
delle  modalità  affidate  alla  vigilanza  del 
capomastro  appaltatore,  e  non  può  quindi  ri- 
tenersi responsabile  degli  inferi  unì  derivati  dal- 
la sua  rottura  anche  l'ingegnere  dii^ettore  del  ■ 
lavori»  perehè  a  eostiii  sono  iniputabili  gli  er- 
rori di  lUTjgetto,  di  statiea  e  di  oniiiiissioni 
nella  valutazione  delle  diflìeoltà  tecniche, 
durante  la  costruzione. 

(Trìb.   Pen.  dì  Palermo,  Sez.  IV  —  14  maggio  1&02 
—  Calatabìano  V.   Pres.,  ]\laraf!a  Kst.  ) 
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NECROLOGIE 

M.  PAVI^  DUBA.ND  —  UT.  GUEGITEir 

Doliltinniti  pur  h«»ini<i  n'>,'istrar<'  la  perdita 
dì  due  iioiuiiu  vìw  per  la  loro  attività  e  pel 


I 


loro  ingef^no  r*rano  notoriamente  .stimati  nel 
mondo  dei  gazisti,  degli  ingegneri,  redattori, 
traduttori,  ecc. 

L'  uno  M,  Paul  Diirand  decesso  a  soli 
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46  anni,  a  Pailgi    nello  scorso   mese,  e    del 
quale  diamo  la  fotografia. 

Era  amministratore  rtt*l  giornale  *  !*e  Gaz  ► 

pdel  «  CijmtnjcU'ttr  (V  tmnei^  a  gaz  »  nonché 

proprietario  editore  del  rinomato   «  Amiìmive 

Gùnhuxl  de  V  Ittdktstvie  de  F  Edairage  et  de 

iliitnffaffe  par  le  (htz  •   la  luii^lior  guida  qne 

sta  che  si  conosca  per  avere  tutte   le    intbr- 

liiMzioni  desiderabili  suìF  industiia  del  gaz.  E- 

^li  era  molto  stimato  (jer  la  sua  attività    ed 

intelligenza  e  per  la  lealtà  e    la    scrupolosa 

onestà  negli  aifari, 

L'altrn  M.  Gueguan  morto  lo  scorso  mese 
pure  a  Parigi,  era  redattore  del  «  Jonrìml  VE- 
cluirage  auGaz*  e  seppe  coi  suoi  scritti  chiari 
e  concisi  aceapai'rarsi  la  simpatia  dei  leN 
torij  e  per  la  sua  i'omiJ(*tcnza  tecnica  e  iera- 
tica era  nmlto  apprezzato  dai  gazisti.  Era  uo- 
mo dotto  ma  modesto,  lavoi*atore  intaticaliìle, 
buono  ed  onesto. 

Le  nostre  condoglianze  alle  rispettive  fa- 
mi glie  e  col  leghi  l'cdattorì. 


^^: 
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sempre  uttli  nella  vita  pralieM.  Direttore  lu-  è  il  ben 
noto  piihljiieistn  lCn;2renio  Bofcaleone  al  (|iiale  ìnviaìao 
k  noHtre  cojij^ratulanioni. 


(l)  La    Scienza    in    P'amiti'lia  —  (4iornrtle   prr  Lutti 
—  Genova,  Via  S.   Lnea  12. 


I 
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Sulle  lampade  elettriche  —    Un    di 

stinto  elcttriristìi  iHi.tcheres(^  dicdt^  di  rerente 
in  una  apposita  conferenza  a  Bndapest»  aitami 
consigli  pratici  e  senipliii  sul  modo  di  dimi- 
iiuir-e  le  spese  rhqjcrtuttn  rilevanti  ilelT  illu- 
mifiazJone  elettrica 

Occorre  intanto  iioji  servirsi  delle  lampa- 
de sino  air  intero  esaurimento,  pei*ehè  più 
dura  il  servizio  e  piii  aunienta  il  consumo 
della  corrente.  Esse  vanno  cambiate  appena 


r  intensità  accenni  a  diminuire,  cìt»6  dopo 
circa  150  ore  di  accensione.  Poi^  con  la  l'ur- 
rente  di  110  volts,  che  è  quella  ordinaria- 
mente fornita  dalle  socieUV  non  bisogna  ado- 
perare lain[>ade  che  oltrepassino  i  108  volts. 
Cosi  facendo  una  lampada  da  10  candele  darà 
la  stessa  luce  di  una  da  1*>  jvrcsentando  una 
economia  non  indittcrcnte,  Intìnc  è  consiglia- 
bile adottare  le  nuove  lampade  ad  osmio  già 
dittusissime  in  (termania  e  che  danno  una 
liu^e  assai  più  somigliante  alla  luce  del  sole 
oltre  ad  un  risparmio  del  50  7o  sulle  attuali 
lampade  elettriche. 

♦  * 
l^ure  Hllletiiiia  —  Il  Comune  di  Pavia  nella  se- 
duta eon«ig]inro  del  18  aprile  u.  s.  deliberava  dì  illu- 
nnnare  PinzKa  Castello,  la  Pawsegpata  pubblica^  le 
due  vie  parallele  di  Santa  Maria  in  Pertira  ed  il  Ba- 
Btiont>  Bro^Hto  a  *  Lnee  Millennio  •  —  con  47  lieeehi 
di  torte  potenzialità  ida  200  a  1000  candele)  adattan- 
doli ili  ve.eehi  fanali  esistenti.  Il  lavoro  sarà  terminato 
per  il  20  eorr.  ed  inaug-urato  in  oeeasione  delle  fiere 
annuali,  nn  erunplessivo  cioè  di  eìrea  30000  randele. 

K'  questo  il  ptirno  impianto  puld>lii"0  a  *  Lure  MiU 
lennìn  *  che  virm*  eHe^iiìtr*  in  Italia,  ed  t'^  nn  nuovo 
pa$8o  in  avanti  per  1'  industria  del  givi., 

Berlino  fu  la  prima  cittj\  in  Germ^niìa  ad  adottare 
il  t  Millennio  n  |M'r  illuminazione  |*ulddiea,  con  due 
impiantì,  uno  di  fJ0,OUO  candele  in  Alexanderplat/*, 
1'  altrii  di  600.000  candele  in  Waiscdstrasf^e,  e  sul  loro 
buon  esito  riferì  il  dott.  Drehesclniiit  al  Cong'rèsHo  di 
DiiBs«eldorf-  Ci  rallegriamo  ora  enl  Municìpio  di 
Pavìn  per  la  sua  geniale  iniziativa  e  con  4urIlo  ili 
Udine  che  volle  che  V  ICspasizione  Regionale    vruisse 

I  illuminata  onn  «jut-nto  nuovo    8Ìì?tenia.    Al    barone    di 

I  Stadlcr  r  infatiealdle  direttore  per    V  Italia    della    So- 
cietà Millennio  \v  nostre  più  vivt?  coni^ratulazioni, 

I 

I  '* 

^nw.  ili  <*nrli(itie  <*  jifiix  il*ai«*iiiiA  —  Nella 
ZeitH*^hrift  filr  iM<'iwhiìiffstt*e,ssf^n,  troviamo  coti  fermate 
le  teoria  del  Lewe**,  e  clic  cioè  T  avvenire  appnrierà 
certamente  ad  un  piz  jioro  illuminante,  ma  dì  un  potere 
calorlfìco  mnltn  elevato.  Il  nimvo  f^rocessn  couMi-te,  conie 
già  ehbitno  a  pubblicare  nei  numeri  antecedenli,  nelle 
rn lare 3 e  di  ^nz  d'  aerina  con  gnz  lii  carbone.  Si  tratta 
ora  di  trovare  il  nmmentn,  i)  più  favorevole  dt-lla  falì- 
bricft/Jone  del  gaz  dì  carbone,  per  f*jrmare  la  tiumìm-Iju 
Le  esperienze  dimostrano  che  ciò  si  avvera  ipiando  sì 
immette  il  gnz  povero  nel  gaz  di  carbone  appena  fab- 
bricato, ma  non  ancora  depurato.  K*  però  più  vantag- 
gioso ancora  imoìettendo  il  gaz  povero  entro  la  *«tnrta. 
Si  evita  cowì  la  dÌHSoci,izìone,  al  contatto  drlh"  pnreti  in- 
candeHcent!  della  sttnia,  degli  idrocarburi  pesami,  e  le 
reas;ìoni  secondarie  cbe  conducono  alla  formazione  del 
catrauie.  U^altro  canto  sacrilicandosi  in  tal  guisa  il  ca- 
tratne,  .si  ottìent^  però  una  maggior  quantità  di  gaz 
iUutninante.  ìa^  esjierienze  dimostrarono  pure  che  in- 
troducendo il  giVA  povero  freddo  ni' Ile  storte  ad  alla 
temperatura,  l'  acido  carbonico  che  esso  contiene  non 
bì  decompone  in  ossido  dì  carbonio.  IVr  il  che  fu  pos- 
Hibìle  di  fare  ainmltaneamente  la  depurazione  del  gaz 
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d'  acqua  e  dì  ([uello  di  carbone  fossile  facendo  attra- 
versare le  due  miscele  ])er  g-li  stessi  api)arecchi.  I  ri- 
sultati furono  migliori  ancora  introducendo  nelle  storte 
il  <^az  povero  i)rima  riscaldato.  Ma  ciò  in  pratica  riesce 
alquanto  difficile.  In  ogni  caso  non  è  utile  di  far  pas- 
sare il  gaz  povero  nelle  storte  che  durante  la  prima 
metà  della  distillazione,  giacche  nella  seconda  metà  gli 
idrocarburi  non  si  svilu])pano  più  in  così  grande  quan- 
tità. 

Nelle  piccole  officine  nelle  quali  non  si  può  avere 
dei  generatori  a  gaz  povero  continuamente  funzio- 
nanti, si  può  servirsi  di  un  altro  processo,  che  con- 
siste neir  iniettare  del  carbone  in  un  generatore  a  gaz 
povero.  Il  catrame  si  dissoccia  sviluppando  del  metano 
che  arricchisce  il  gaz  e  del  carbonio  che  può  essere 
utilizzato  come  combustibile  o  servire  per  la  stessa 
fabbricazione  di  gaz  povero. 


Motore  a  nnaWé  eompouiifl  —  Neir  Engineer 
troviamo  descritto  un  motore  a  gaz  da  tre  cilindri,  di 
100  cavalli,  costruito  da  Clark  Chapman  &  C,  col 
brevetto  Butler.  I  due  piccoli  cilindri  (cilindri  di  esplo- 
sione) agiscono  su  due  manovelle  che  hanno  lo  stesso 
calage,  ma  le  esplosioni  sono  distanziate  di  360  gradi. 
Il  cilindro  di  ritenuta  agisce  su  una  manovella  a  180 
gradì  circa  degli  altri  due  ;  un  distributore  rotativo 
vi  invia,  j)er  ogni  giro,  i  gaz  dell'  uno  o  dell'altro  ci- 
lindro dell'  esplosione.  Il  lavoro  utile  di  questo  ci- 
lindro è  limitato,  ma  contribuisce  però  per  1'  equili- 
brio, e  siccome  a  partire  da  tre  quarti  della  corsa,  la 
pressione  è  eguale  alla  pressione  atmosferica,  il  vuoto 
prodotto  durante  il  resto  della  corsa  contribuisce  ad 
aspirare  i  gaz  che  rimangono  nei  cilindri  di  esplosione. 
Questa  aspirazione  non  si  produce  quando  il  motore 
funziona  per  mezzo  della  benzina,  in  luogo  del  gaz 
ed  allora  il  cilindro  di  ritenuta  non  funziona.  Il  ci- 
lindro grande  non  ha  la  camicia  d'acqua.  Nell'arti- 
colo in  questione  vi  sono  dei  diagrammi  rilevati  in 
tutte  e  due  le  combinazioni. 


liiewploMiltilità  elei  n^aKonietri  —  In  que- 
sti giorni  si  sviluppò  un  potente  incendio  nell'  offi- 
cina a  gaz  della  ferrovia  di  Sheffield.  Si  ignora  an- 
cora come  il  gaz  contenuto  nel  gazometro  abbia  po- 
tuto accendersi  ;  ma  sta  intanto  il  fatto  che  esso 
bruciò  con  tale  violenza  da  rendere  nulli  tutti  gli 
sforzi  dei  pompieri,  che  dovettero  accontentarsi  di 
impedire  che  le  fiamme  danneggiassoro  i  vicini  fab- 
bricati. 

Il  gazometro  conteneva  34000  metri  cubi  di  gaz 
d'  olio,  e  venne  completamente  consumato. 

Il  fuoco  s' estinse  da  per  sé,  e  la  sola  sala  del 
forni  ebbe  a  subire  dei  forti  danni,  senza  che  però 
si  abbia  avuta  la  benché  minima  esplosione  di  gaz. 

* 
*  * 

Manutenzione   dei    fornelli    a   krx  —  La 

Gas  Lufhi  Association  di  New-York  applica  il  seguente 
processo  per  la  pulitura  e  manutenzione  dei  fornelli 
e  cucine  a  gaz. 

Tutto  il  fornello  viene  sjìalmato  di  gazolina,  e  stro- 
finato quindi  con  una  spazzola  di  filo  di  ferro,  men- 
tre la  «gazolina  é  ancora  umida;  in  tal  modo  vi  si  leva 


la  sporcìzia.  Lo  sì  passa  ])oì  con  della  carta  vetrata, 
quindi  tutte  le  parti  mobili  (escluse  le  portelle;  si  im- 
mergono in  un  bagno  caldo  a  70*\  composta  di  i>o- 
tassa  caustica  a  74^  sciolta  in  circa  180  litri  d'  acqua. 

Questo  bagno  è  preparato  in  apposito  bacino  «!i 
ghisa,  (le  di  cui  dimensioni  sono  1.20  X  ^-^^^  X  ^'^^^ 
e  riscaldato  col  gaz,  durante  il  lavoro.  Le  sopracitate 
quantità  sono  sufficienti  per  la  pulitura  di  100  fornelli, 
che  si  lasciano  nel  bagno  per  3  a  4  ore,  poi  l'operaio 
li  estrae  con  degli  uncini  in  ferro,  fregandoli  con  della 
gramigna,  risciaquandoli  con  acqua  calda,  e  lascian- 
doli asciugare  all'  aria.  Asciutti  si  spalmano  di  nero 
brillante.  Per  turare  i  fori  della  fiamma  si  adoi)era 
una  pasta  formata  di  metà  cera  e  metà  grafite  in  10 
parti  di  mastice  ordinario,  nu\scolato  con  molto  nero 
fumo  per  incolorire  la  pasta  in  nero. 

Per  riscontrare  la  eguale  ripartizione  di  colore,  si 
pone  un  foglio  di  carta  bianco  sulla  parte  superiore 
del  forno,  e  si  osserva  se  la  carta  si  annerisce  rego- 
larmente. La  Gas  Lujht  Ass.  ha  in  noleggio  attual- 
mente più  di  1()000  fornelli,  la  di  cui  manutenzione 
vien  fatta  in  tal  modo. 

* 
*  * 

titiliKzaKlone  dei  «olloproiiotli  —  Ini- 
pien^odel  Moifalo  di  ammoniaca  eome  con 
cime  —  Il  sig.  Gerlach  riconobbe,  in  seguito  ad 
esperimenti  durati  per  tre  anni,  che  il  nitrato  di  soda 
era  superiore  al  solfato  d'  ammoniaca,  come  concime 
steso  sulla  superficie,  ma  questo  solo  per  i  cereali 
d' inverno. 

Se  invece  si  usa  il  solfato  qualche  settiniana  prima 
della  semina  esso  agisce  molto  di  più  del  nitrato. 
Le  esperienze  fatte  dal  Kloper,  sulle  patate  e  sulle 
barbabietole  dimostrano  che  il  solfato,  applicato  in 
grandi  quantità,  dà  ottimi  risultati,  allorché  il  terreno 
sia  ben  preparato  e  la  seminagione  sia  ben  fatta  : 
non  vi  é  quindi  motivo  di  prescegliere  il  nitrato. 

Nuove  esperienze  dimostrarono  che  le  avene  col- 
tivate r  anno  susseguente,  avevano  approfittato  dello 
azoto  rimasto  nel  terreno,  che  era  stato  I'  anno  prima 
concimato  col  solfato  d'  ammoniaca. 

L'  azoto  ammoniacale,  come  quello  del  letame,  non 
si  perde  come  quello  del  nitrato  allorché  il  raccolto 
non  ha  completamente  consumato  il  concime  arti- 
ficiale. 

*  * 

E<»  fotometria  dei  Iteceli i  ad  inrandc- 
AcenKR  —  Il  programma  della  Commissione  interna- 
zionale di  fotometria  dei  becchi  ad  incandescenza, 
scrive  John  T.  Sheard  nel  Gas  Wold,  promette  di  dare 
dei  risultati  realmente  interessanti  per  il  progresso 
dell'  illuminazione  a  gaz.  Tuttavia  però  vi  sono  due 
punti  dimenticati  che  meritano  di  esser  osservati. 

Si  tratta,  innanzi  tutto,  della  forma  della  reticella 
e    della     sua     influenza    sulla     luce     prodotta.     Alle 
volte  si  vede  che,  in  certi  casi,  una  retina    di    furnux 
cilindrica  dà  migliori  risultati  di  altra  di  forma  conica,, 
mentre  questa  altre  volte  dette  risultati    migliori.  CUi^ 
dipende  evidentemente  dalla  forma  e  dalla  dimensioni-=^ 
della  fiamma  :  il  che  ci  conduce  ad   esaminare    il    se — 
condo  punto,  e  cioè  : 

Quale  é  1'  intìuenza  della  forma  della  testa  del  bru — 
leur  sulla  fiamma  bunsen  ? 

11  progrannna  fa  inoltre  cenno  del  potere  calorifica*- 
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o  del  valore  calorifico  del  ^az  e  del  suo  rapporto  colla 
luce  prodotta:  ma  non  parla  mai  della  temperatura 
di'lla  fiamma.  Se,  come  ciò  sembra  essere,  lo  sviluppo 
<l<»lla  luminositA  del  becco  ad  incandescenza  non  è  in 
corrispondenza  esatta  col  potere  calorifico  del  gaz,  è 
utile  ricercare  se  questo  sviluppo  dipende  molto  dalla 
temperatura  della  fiamma  o  solamente  dalla  media 
della  temperatura  totale,  o  dal  g-rado  massimo  rag- 
<riiinto. 

Infine  vi  è  la  questione  del  calore  della  luce  modi- 
ficata dalla  composizione  della  reticella.  Venne  dimo- 
strato in  una  comunicazione  gìd  fatta  qualche  anno 
fa  alla  SocietA  dell'  Industria  Chimica  da  Mac  Kean, 
chimico  della  Auer,  che  si  poteva  modificare  conside- 
revolmente lo  spettro  della  luce  ad  incandescenza, 
scegliendo  con  cura  le  terre  rare  che  servono  per  la 
retina,  o  facendo  differenti  miscele. 

Non  ò  forse  possibile,  in  queste  condizioni,  otte- 
nere a  volontà  o  una  luce  ricca  in  raggi  rifrangibili 
ed  atti  per  la  fotografia,  il  teatro,  le  Accademie  di 
pittura,  0  una  luce  che  abbia  le  tinte  più  calde  dello 
spettro  e  destinate  per  illuminazione  di  saloni  o  di 
biblioteche? 

*  * 
K^porimeiili  d'inafflamoiito  ilelle  «tracie 
ooii  futi  oli  tlcl  cnlrame  —  Il  Municipio  di  To- 
rino ha  ricominciato  le  esperienze  per  l' inathamento 
delle  strade  mediante  l'olio  pesante  di  catrame,  allo 
scopo  di  evitare  il  polverio  ed  il  fango.  Gli  esperi- 
menti si  fecero  sul  corso  Regina  Margherita,  oltre  la 
linea  ferroviaria  di  Milano,  in  presenza  dell'assessore 
comunale  Usseglio,  del  sig.  Marini,  direttore  del  ser- 
vizio nettezze  delle  strade,  e  dell'  ingegner  Demezzi. 
L'olio  adoperato,  analogo  a  quello  che  si  adopera 
per  r  impregnazione  del  legname,  viene  depurato  in 
modo  da  privarlo  delle  sostanze  solide  che  contiene, 
specialmente  antracene  e  naftalina,  che  darebbero  in- 
convenienti nello  spandimento. 

Presenta  sul  catrame  il  vantaggio  di  una  maggior 
fiuidità,  per  modo  che  impregnando  il  terreno  non  lo 
impasta,  e  pur  raggiungendo  lo  scopo  rende  facile  Io 
scorrimento  dei  carri  ed  evita  che  il  terreno  diventi  per- 
meabile all'acqua  piovana. 

Dalle  prove  finora  fatte,  i  risultati  sembrano  sod- 
disfacenti. Il  polverio  è  soppresso,  e  riposa  la  vista  il 
colore  giallo  scuro  che  assume  il  terreno. 

L'olio  depurato,  contenendo  il  40  per  cento  circa 
di  fenoli,  è  ottimo  per  la  distruzione  dell'erba  e  come 

disinfettante. 

* 

*  * 

Coni^;i*eN»o  iiileriuiKiosinle  ili  Cliiniica  a 
Berlino  —  Domani  si  radunenV  a  Berlino  il  Con- 
gresso Internazionale  di  Chimica  applicata.  L'  Italia 
sarà  rappresentata  dal  Senatore  Cannizzaro  per  il  Mi- 
nistero di  Agricoltura  ;  dal  Senatore  Paterno  per  il  Mi- 
nistero, dell'  Interno  -,  dal  Prof.  Piutti  deil'  Università 
di  Napoli  per  il  Ministero  dell'  Istruzione  pubblica. 

*  * 

.\uovo  s^ax  fi*  illiiininaxioiie  —  Il  sig.  l'ic- 
tet,  uno  dei  richiedenti  una  concessione  di  gaz  che  la 
commissione  municipale  di  Parigi  aveva  respinta  qual- 
che settimana  fa,  ha  fatto  in  questi  giorni  all'  Hotel 
de  Ville,  in  presenza  dei  consiglieri  municipali  e  dei 
funzionari  dell' Amministrazione,  una  serie  di  esperien- 


ze tendeiìti  a  dimostrare  1'  eccellenza  del  suo  si- 
stema. 

Questo  è  basato  sull'  impiego  dell'ossigeno  fabbri- 
cato industrialmente  a  buon  prezzo  e  che  mescolato  al 
gaz  d'acqua,  permett^^  d'ottenere  del  gaz  avente  la 
medesima  quantità  di  carbonio  ed  un'  illuminazione 
più  intensa  e  delle  temperature  molto  elevate.  Il  sig. 
Pictet  ha  fatto  conoscere  con  quali  mezzi  meccanici 
egli  pensa  realizzare  questa  fabbricazione,  ed  insistette 
sull'  innocuità  del  miscuglio  dell'  ossigeno  col  gaz 
d'acqua. 

Il  sig.  Pictet  ha  modificato  la  sua  domanda  primi- 
tiva che  tendeva  ad  una  concessione  pura  e  semplice  ; 
egli  domanda  ora  al  Consiglio  municipale  l'autorizza- 
zione di  stabilire  a  Parigi  una  Officina  di  dimostra- 
zione ove  si  applicherebbero  in  grande  i  procedimenti 
che  espose  ai  consiglieri  municipali.  Questa  officiiìa 
funzionerebbe  a  partire  dal  I  Gennaio  190L  Dopo  un 
anno,  si  esaminerebbero  i  risultati  di  questa  utilizza- 
zione parziale  e  si  potrebbe,  se  favorevoli,  jìrocedere 
entro  il  1905  alla  costruzione  delle  officine  necessarie 
per  l'illuminazione  dell'intera  città. 

*  * 

Pronioxloiie  —  Apprendiamo  con  vivo  piacere 
che  il  sig.  Giuseppe  Trevimn  (figlio  al  ben  noto  Ispet- 
tore della  Pubblica  Illuminazione  di  Venezia)  venne 
promosso  da  contabile  a  Direttore  Tecnico  delle  Offi- 
cine a  Gaz  ed  Elettricità  di  S.  Giovanni  a  Teduccio 
della  Compagnia  ^'esuviana  del  Gaz. 

E  una  nomina  che  onora  la  Società  che  seppe  ap- 
prezzare al  vero  le  non  comuni  doti  del  Trevisan. 

Congratulazioni  sincere. 

*  * 

Operai  feriti  dallo  Mcoppio  eli  aeeli led- 
ile a  Rovisto  —  Due  operai,  certi  Bragante  e 
Previato,  andarono  per  accendere  nel  palazzo  di  Con- 
caio Francesco,  sito  fuori  porta  S.  Francesco,  1'  ace- 
tilene. 

Improvvisamente  il  gaz  scoppiò  ferendo  al  viso  ed 
in  altre  parti  del  corpo  i  suddetti  operai. 

Il  Previato  venne  posto  in  un  letto  presso  il  Con- 
cato,  l'altro,  il  Bragante,  venne  raccolto  in  una  casa 
vicina  e  furono  poi  visitati  dal  dott.  Ancona. 

* 

*  * 

IL  GAZ  D'  ACQUA  A  COSENZA 

Il  Municipio  di  Cosenza  è  proi)rietario  sin  dal  1892 
di  nn'  officina  gaz-petrolio,  il  cui  esercizio  non  è  più 
rimunerativo  per  1'  enorme  dazio  doganale  che  grava 
sugli  olii  minerali  che  necessitano  per  produrlo.  La 
qualità  del  gaz  è  scadente  e  di  deficiente  intensità 
luminosa. 

Nulla  il  Comune  ha  fatto  fino  ad  oggi  per  adottare 
un  sistema  d'  illuminazione  più  economico,  l)enchè 
anni  sono  tentasse  cedere  all'industria  privata  l'illu- 
minazione elettrica  con  un  capitolato  nìesso  all'  asta 
due  volte.  Oggi  ha  allo  studio  un  progetto  per  la  co- 
struzione di  un'  officina  idro-elettrica  che  dovila  com- 
pletare r  on.  Ing.  De  Andreis.  Ma  per  le  difficoltà 
che  presenta  la  costruzione  del  canale  derivatore,  in 
uno  alle  esprojìriazioni  che  occorrono,  alla  natura  tor- 
rentizia dei  fiumi  ecc.,  ed  alle  cause  d'  indole  finan- 
ziaria ed  economica,  che  non  garantiscono  un  pro- 
porzionato reddito  annuo,  per  vendita  di  luce  ed  ener- 


pa  AÌ  prìrati,  tale  pr^jjetto  per  necesHÌtà  di  cose^ 
dovrà  trasformarsi  o  a  h bau  il nn arsi  p<*r  altro  più  eco- 
nomico. 

Ad  flifgravare  poi  T  e»ercizio  fiuauziarìo  dell' offi- 
cina del  gaz  convinris  [n  stato  non  buono  delle  con- 
dutture —  quelle  dì  pifCfdo  diametro.  —  Qm^ste  pc^r 
distrilmiri^  al  couhuiuo  un  ^iir.  costoi^o  come  è  quello 
di  ('oseuxa,  che  per  noia  materia  prima  viene  a  en- 
stare  0,72  il  m.*,  dovrebbero  jivere  una  perdita  oni- 
ebilotnetrn  infima,  mi^ntrr  nv^  durino  una  dt  circa  li- 
tri 200.  Per  cui  enn  una  viMniìta  di  [loeld  metri  ai 
pn%'AtÌf  la  spesa  annua  da  lire  *Ì900U  è  t>nlita  a  olire 
50  mila. 

A  riniediure  a  <iuesto  stato  diHawtroso  dell'  offitimi^ 
occorreva  un  prov vedi rnc^ rito  uri^ente  e  radicale,  e  a 
questo  npportuiu'imentc  provvide  II  Direttore  dell'  offi- 
cina Bojlettì  Arnaldo,  concertando  un  proj4**tto  con 
la  Società  Infernaviìonale  del  f»ai5  ai  qua  —  l*iUente 
Slr/ìcbe  —  per  V  ìmpiimto  air  cjffirina  tli  thi  j;'enera- 
t(n*e  completo  di  ;raz  acqua,  della  poteu/ialità  di  *)0  né' 
all'ora,  siufticiente  per  provvedere  birbamente  ai  bi- 
Bogtìl  iìvìV  ili  ami  11  azione  pubblica  e  privata.  Questo 
pro^retto  fu  prcHcutJilo  al  Kei^o  Commissario  Avv. 
Oiiiccìardi,  appena  |*rese  1*  Animini?^trazione  del  Co- 
mune, 

Qiiet^to  egregio  fnnzìonario,  rìconoficinta  l'urgenza 
e  la  necessità  del  provvedimento,  dopo  assunte  tutte 
le  referenze  atte  a  d«re  assicurazione  sul  regolare 
fuuzionninento  del  nuovo  sìsfema  d' illuminazione,  e 
dojm  avi*rlo  puri'  sottoposto  n\V  esame  dell'  Ing,  De 
Andreis,  con  didiberMzione  d'  urgenza  slìpuló  il  rela- 
tivo contratto  con  la  Società  Strncbe,  che  per  esHere 
messo  in  esecuzione  dovrà  otti^nere  hi  ridati  va  appro- 
vazione dalla  Giunta  Provinciale  Amministrativa. 

L'  avv.  Guicciurdi  ^nttaecnio  per  la  sua  delibera,  da 
un  giornale  locale,  lui  dovuto  dare  alle  i^tampe  una 
lettera  esplicativa  della  qnestione,  che  è  bene,  per 
V  interesse  cbe  raccbimle,  riprodurla  ìutegrHlmente. 

<\KSt'nz(ì^  Si  Marzo  t9(Vì 
On.  Sig.  r>ì rettore 

del  Uiornnie   -  Ur  pn«ca  di  Calabria  * 

CiJSENZA 

Pnicbè  di  «jnUiltr  ■^ioinale  cittadino  vengono  espo- 
sti, intiH'uo  alla  natura  del  mio  delibi  rato  21  marzo 
correnti',  relativo  alla  tranformazione  <leiraltuide  gaz 
derivato  dal  petrolio  in  gaz-aequa  (brevetto  Stracbe), 
apprezzamenti  che  evidentemente  rivelano  ehc  gli  au- 
tori di  esMi  non  sono  a  cognizione  esatta  didlo  stato 
delle  cose,  reputo  conveuuuite  di  remlere  edotto  il 
pubblico  a  mezzo  delln  rompian-nza  del  giornale  da 
Lei  diretto,  siti  vero  sia  lo  della  questiotie. 

Premetto  che  la  suddetta  doUbe razione  fii  regolar- 
mente publdicata  all'  albo  couHinale  nel  giorno  22 
marzo  u.  s.,  cbe  <pnilnuqut'  cittadino  avrebbe  |)Otuto 
prenderne  cognizione  e  chieder*'  a  me  qualunque  even- 
tuale schiarimento  ni  riguardo  e  che  «ttiialmeute  la 
madesinm  con  tutti  ^li  atti,  rbe  vi  si  riferiscono,  tii 
trova  sottoposta  alT  approvazione  della  Un*  Giunta 
Provinciale  Amniìnislrativa. 

lira  in  dettn  deliberazione  è  espressamente  dichia- 
rato che  In  irasformazione  del  gaz  è  provvedimento 
del  tutto  trn  usi  torlo   fino    air  impianto    dell'  ilkirohm- 


sBÌone  elettrica  e  non  prej^indìca  punto  tale  impianto, 
né  vincola  P  azione  della  successiva  ordinaria  Riip pre- 
se ntauza  (^onninale,  tanto  che  V  attuazione  della  illu- 
minazione elettrica  avrà  da  uie  ogni  nniggìore  impulso 
e  Bollccìtuilìne. 

Ma  fioichè,  non  ostante  qualunque  sollecitudine  al 
riguardo,  le  pratiche  per  ottenere  la  concessione  dcUa 
derivazione  tV  acqua  dal  Cardone  e  della  dichiarazione 
di  pubblk-a  utilità  delle  opere  relative,  per  V  appalto 
e  per  V  esecuzione,  a  yiuttaio  dei  campetenti^  non  po- 
tranno nella  migliore  ipotesi  espletarsi  prima  di  tre 
anni,  diveniva  necessario  dt  provvedere  ad  assicunire 
la  continuazione  dell*  illuniiuazione  pubblica  e  a  di- 
minuirne la  siiesa,  dovetti  occuparmi  dello  stato  a^ 
tuale  del  servizio. 

Nei  ìdO'2  la  illutninazioue  a  gaz  ha  costato  al  Co- 
mune la  somma  di  lire  50579,83,  per  1'  anno  in  eorao 
dato  il  costante  aumento  di  spese  veriticatesi  negli 
ultimi  anìiì,  tale  somma  si  (u-evede  che  raggiungerà 
le  L.  Li:ì(MKJ  eirca,  in  causa  dell'  ebn%ato  prezzo  de 
materia  prima  onde  è  prodotto  e  della  perdita  cbe 
verifica  nelle  condutture,  che  rag-giunge  quasi  il  qaartc 
delia  produzione  e  che  ha  \m  valore  di  L*  11708,37. 

Secondo  la  mia  proposta  in  base  alle  garanzie  di 
ferte  flalla  Società  contraente  V  illuminazione  pubblict 
a  gniz-acqua  costerà  annualmente  sole  lire  24.5UG,(W 
ed  anche  meno  se  ì  proventi  della  vendita  ai  priviai 
annienteranno  in  confronto  del  mìnimo  di  L.  JiyOO 
avuto  nel  1902,  ciò  chW^  s|ierabile  avuto  riguardo  che 
il  gaz-acr|ua  si  potrà  eeih^re  a  L.  0,25  al  metro  cuho 
invece  che  al  i^rezzo  da  L.  1,40  a  L,  1,<J0  al  aa^tro 
cubo  come  si  vende  ora  il  gaz- petrolio. 

Quindi  in  un  triennio  la  spesa  col  gaz-p4^trolÌ(»t' 
sulla  base  del  minimo  del  11102,  sarebbe  di  L.  IM^T 
e  col  gaz-acqua  non  ]n'ù  di  L,  7:i50<J,  ma  poiLhc  p<'l 
primo  semestre  in  corso  r  necessario  contiMuare  rollA 
produzione  del  gaz-petrolio  e  p«iiehè  occorre  la  8|kssi 
di  L,  .'lilróOO  (ora  ridotta  a  L.  :i;UX)0i  per  la  trasforma- 
zione deir  officina,  la  spesa  pel  triennio  in  cor«o  non 
salirà  ad  olire  L.  107tK_KJ,  tutto  coni]»reso  e  cio^  nd 
triennio  ni  avrebtie  ri  risparmio  di  oltre  L,  44000,  cbe 
pel  bilancio  e  pei  conrribu<'nti  di  Cosenza  mi  pttr« chf. 
non  sia  cosa  disprezzabile. 

Ciò  per  la  parte  ti  n  anzi  a  ria  detP  operazione  :  in- 
qiianlo  ni  le  qualità  ili  unti  natrici,  riscaldatrici  ed  ij?Ì«^ 
ntche  del  gaz*acqua  i  giudizi  degli  scienziati  e  ilrJ 
tecnici,  r  esperiiuiza  fatta  da  altre  Città,  contralUl 
con  tutti  i  modi  possibili,  mi  hanno  dato  suflicieaW 
garanzia  che  anche  per  Cosenza  P  introduzione  di  tile 
gaz  possa  essi're  convenient*»,  molto  pJù  se  coi  fondi 
già  y»  re  vi  sii  e  con  uno  aumento  di  esso  preh'Vitn 
dath"  economìe  drlla  gestione  potrà  darsi  alle  rijMini' 
ztoni  della  condottiira  una  maggiore  estensione. 

Rispetto  flir  impianto  futuro  della  illuminittÌon< 
elettrica  V  ingegnere  ou.  De  Andrei»  ha  dichiAftUJ 
che  la  trasformazione  del  sistema  attuale  ed  anch«^  '• 
continuazione  dell'  esercizio  della  offit-ina  del  gnM^ 
qua  potrà  essere  non  solo  utile,  ma  iieceasaria;  arnto 
riguardo  cbe  la  for/.a  dt  produzione  delia  elettricità  è 
derivala  da  acque  torrentìzie  e  che  non  saranno  Mt* 
rpienti  le  interruzioni  della  luce,  per  cui  Ih  possibilit» 
di  avere  anche  un'  illuntinazione  sussidiaria  sarebbo 
preziosa, 

li  mio  provvedi tuento  era  di  tanto  di  natura  trw- 
Hitoria  che  eonconlaì  perfino  colla  Società  la  clait»oU 
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^ìAìfì  ffiL-nltà  noi  CouiiuiP  di    fare    la    restituzione^    del 
imovt    nppfinn'chi    entro    duo  anni   di    funxìonanionto 
ntro  un  determinato  roiTlspettiv^Oj  tdie  avrebbe  quindi 
nniiientato  I*  eenuoinìa  ji'iù  ]n*evistn> 

E  sicconn»  dn!lo  f^tndio  ili  altre  jiropoHte  dì  provvi- 
siono ìnitdjinto  della  luee  elettrica  ^  ri^nUnto  per  t^ìn- 
dììLÌo  d<dr  inn;'ecrT»ere  l>e  Androìf^,  l' IniposHibilitA  di 
provvcdPTP  inteji^ralmeute  al  servizio  dell*  il  Inni  in  azione 
per  iiìHuffirienzn  dì  forza,  non  rinnint^viv  elie  di  adot- 
t«re  iiuello  che  lio  ileliliernto. 

Da  tutto  ciò  il  pnldjlìro  intelligente  e  1  onesto  avrA 
^li  elementi  obbiettivi  |ht  fnpprezKare  la  ivrnvenìensia 
del  mio  deliberato,  riiufri^endo  t>er  la  mia  dig^uità  ili 
ìmpplatfarmi  in  altro  siHtenia  di  discussi nue, 

I  La  rin^^raxio  e  la  riverisco» 

^^^  lì  ìi,  Commìasftrio 

^^  Gli  iorienìsti  Iranno  mosso  la  loro  o]iposizionp,  pel 
cniiteiiuto  di  ossido  di  carbonio  del  ^az  acqua,  quasi 
la  città  fosse  minacciata,  IVr  cui  ìl  II.  Conjinissario 
ha  stanziato  L.  HixHJ  ìii  lii lancio  per  rifare  ì  RKK)  me- 
tri di  conduttura  di  pìccolo  diametro,  che  sono  in 
catti  ITO  stato. 

I  Cosi   modificata^    la   delibera    earA    rimandata  alla 

Giunta  Provinciale    Ainminitìtrativa.    Essa    tra    giorni 

deciderà. 

To<2^Hamo  dal  Hesfo  iìA  fu  vi  ino  del  *27  Aprile: 

l^a  Iji^fifii  %ì%wAntl  III  il f)l «Italia  in  adunanza  ge- 
nerale tenuta  V  altra  sera  deliberava  : 

Considerato  ebe  il  Consìglio  il' Ainunnistrazic»ne 
deir  Azienda  del  Gaz  non  vuole  a  qiialaiiqne  costo 
addivenire  ad  una  diseussionc  in  merito  ai  suoi  desi- 
derati contenuti  nel  memoriale  presenta tofi^li  : 

considerato  cbc  tutto  ciò  che  è  stato  domandato 
dalla  Lega  Gazisti  non  può  essere  di  spettanza  della 
Giunta  Couuinale  per  la  diacussione,  essendo  ebe  la 
Giunta  non  può  conoscere  a  fondo  i  bìso<=^ui  det;;lì 
operai  ;  tanto  meno  dicasi,  pel  reifolainento  interno 
deir  Azienda  che  deve  per  forza  della  logica  essere 
preparato^  prìnìa  dal  Direttore  insieme  ai  capi  reparti 
indi  presentato  a^li  operai ^  poscia  alla  Giunta  per  la 

^ conferma  ; 
considerato  che  per  quanto  la  leg:g"e  sulla  Munici- 
palizzazione dei  pubblici  servìzi  aia  ancora  incouipleta, 
dovendosi  ancora  formare  un  regolamento  in  propo- 
sito, e  cbe  detta  legge  non  può  essera  cosi  restrittiva 
da  non  lasciare  facoltà  ni  singoli  Consigli  d'  Ammini- 
•trazìone  di  trasformare  certe  cose  di  piccola  impor- 
tanza delibera  : 

Cbe  senza  essere  tacciati  esigenti  In  ciò  che  ha 
domandato,  e  che  da  quattro  mesi  dì  aspettativa  sem- 
bra ancora  di  là  da  venire  la  soluzione  dì  questi  iniseri 
quesiti,  domanda  al  Consiglio  d'amministrazione  cosa 
crede  fare  in  proposito  ai  desiderati  esposti  dalla  Lega 
gazisti  esìgendo  una  risposta  al  più  breve  tempo  pos- 
tiìbile. 

La  Commissione  della  Lega  Gazìsti  comunica  che 
esjcngitati  tutti  i  mezzi  possibili,  ed  impossibili  onde 
calmare  T  agitazione,  o  fermento  fra  gli  operai  dipen- 
denti da  questa  azienda  eomunole,  declina  qualunque 
responsabilità   ala    vergo   il    Consiglio   d'  Amministra- 


zione, sia  verso  la  cittadinanza  se  a!  caso  dovesse  in- 
sorgere uno  sciopero  fra  i  gazisti  di  Bologna. 

Colla  preghiera  di  volere  pubblicare  per  intero 
questa  nostra  deliberazione  con  ossequio  per  la  Com- 
missione 

Il  Segretario  Malaoi:ti  Tommaso 

Lii  motivazione  del  deliberato  dei  gazisti  è  in  qual- 
che punto  vaga. 

Si  accenna  ]ieraltro  ì\  una  minaccia  dì  seiojiero, 
cbe  in  un  servizio  piiliblieo  della  importanza  del  gaz 
non  sareblie  eertameute  vi^to  ili  buon  occhio  dalla 
cittadinanza. 

Sappiamo  del  resto  che  il  Consiglio  d*  amministra- 
zione si  è  occu[>ato  e  si  occupa  del  personale  con  in- 
tendimento di  ginstizia  e  per  sodilisfanie  i  desiderati 
nei  limiti  del  possibile. 


Queste  brevi  osservazioni  facemmo  seguire  ieri  alla 
comunicazione  dei  gazisti  pubblicata  nella  seconda 
edizione  soltanto,  perchè  mandataci  ad  ora  tarda» 

E  contavamo  di  assumere  informazioni  precise  in- 
torno alla  causa  che  ha  pr^idntto  V  agitazione  dei  ga- 
zisti ;  ciò  che  abbiamo  fatto  ricevendone  l' impreiisione 
che  non  vi  sia  motivo  che  giustitìchì  per  ora  V  agita- 
zione stessa  e  la  minaccia  dì  uno  sciopero  che  sa- 
rebbe veduto  con  dispiacere  dalla  cittadinanza. 

Ecco  come  stanno  le  cose  secondo  ci  risulta  dallo 
notìzie  assunte. 

Appena  fu  insediato  il  nuovo  Consìglio  di  ammini- 
strazione, e  trovatosi  innanzi  ìl  Memoriale  nel  quale 
i  gazisti  esprimevano  i  loro  desiderati,  il  presidente 
convocata  la  Commissione  della  Lega  le  comunicò 
che  ti  Consiglio  di  amministrazione  prendeva  impegno 
di  esaminare  con  le  più  benevoli  intenzioni  il  Memo- 
riale stesso,  ma  doveva  subordinare  V  esame  alla  non 
lontana  approvazione  della  legge  sulla  municipalizza- 
zione dei  pubblici  servizii,  cbe  avrebbe  date  norme 
precise  per  imo  stabile  assetto  dello  Aziende  anche 
nel  maggiore  interesse  degli  impiegati  e  degli  oi»erui. 
La  identica  dichiarazione  ebbe  a  rì[»etere  1*  on.  Mare- 
scalchi ipiando  approvata  e  promulgata  la  legge  sulla 
mnnicìpalizzazi<nie  si  faceva  chiaro  ed  evidente  che» 
il  Consiglio  d'  am  ministra  zi  Olle  nulla  ora  può  inno- 
vare di  propria  iniziativa,  giacche  tutte  le  riforme  vo- 
lute dalla  legge  dovranno  essere  fatte  per  {hliòe ra- 
zione del  Conni if Ho  comuntle.  Ciò  il  presidente  fece 
noto  con  sua  dichiarazione  scritta,  comunicata  dal  di- 
rettore, alla  Lega  dei  gazisti,  la  quale  non  volle 
ac(|UetarHÌ  a  qiU'ste  giuste  nigioni  e  pretese  invece  che 
11  Consiglio  di  amministrazione  intanto  provvedesse  a 
riformare  1'  urgan amento  interno  delle  ofliclne  special- 
mente per  quello  che  riguarda  la  disripiina. 

Ora  non  è  chi  non  veda  die  anche  rpiesta  materia 
è  di  tale  inr|iortsinza  da  non  [Mìlere  essere  sottnitta 
per  la  soft  regola  alla  superiore  iniziativa  della  Am- 
ministrazione e  del  Consiglio  Comunale,  in  questo 
primo  ordinamento  dell'  azienda  I\lunicìpalizzata,  tanto 
più  cbe  il  G<>V(n'no  non  ha  peranco  |*nldìli("ato  ìl  Re- 
golaineiito  per  V  apidicazione  della  legge,  regolamento 
generale  al  quale  debbono  sa  per  giù  uniformarsi  i 
regolamenti  esercitati  dolile  Aziemle  municipalizzate. 

Dunque  ì  gazisti  si  lamentano  perchè  il  Consiglio 
di  Amministrazione  larda  a  provvedere   ai   loro   deai- 
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derati  :  ma  questo  ritardo  è  imposto  al  Consiglio  dalla 
condizione  delle  cose  non  dalla  propria  volontà,  e  tanto 
meno  da  poco  interesse  che  egli  abbia  per  gli  impie- 
gati e  gli  operai  dell'  azienda. 

Dalle  poche  deliberazioni  prese  dal  Consiglio  in 
ordine  a  impiegati  e  operai  nel  breve  tempo  che  regge 
r  azienda,  questi  debbono  essere  ben  persuasi  che  sa 
prendere  a  cuore  le  condizioni  loro  ed  ha  il  proposito 
di  provvedere  nel  limite  delle  suo  facoltà  nel  modo 
più  conforme  a  giustizia. 

Sappiamo  che  la  Giunta  comunale,  giovandosi  del- 
l' art.  30  della  legge  sulla  municipalizzazione,  che  dà 
facoltà  ai  Comuni  di  mettersi  in  regola  con  la  Legge 
entro  un  anno^  ha  invitato  1'  attuale  Consiglio  a  re- 
stare in  carica  e  a  preparare  tutte  le  proposte  di  ri- 
forme volute  dalla  Legge  e  che  saranno  poi  sottopo- 
ste all'approvazione  del  Consiglio  comunale.  Il  Consi- 
glio d'amministrazione  si  metterà  tosto  all'opera  o 
certamente  terrà  conto  del  Memoriale  della  Lega  dei 
gazisti,  né  in  (juesti  suoi  lavori  rifiuterà  i  suggeri- 
menti cIk^  troverà  giusti  e  pratici  e  fra  non  molto 
crediamo  potrà  presentare  alla  Giunta  le  sue  proposte. 


Nello  stesso  giorni?le  troviamo,  in  data  29  Aprile, 
che  :  la  «  Lega  Gazisti  »  riunitasi  d'urgenza  la  sera  del 
27  Maggio  oltre  alla  pubblicazione  apparsa  in  diversi 
giornali  locali  fa  noto  quanto  segue  : 

«  Che  mai  in  nessuna  adunanza  gli  operai  hanno 
dichiarato  di  voler  minacciare  lo  sciopero,  ma  che  in 
seguito  alle  risposte  evasive  del  Consiglio  d'Ammini- 
strazione desideravano  di  aver  un  abboccamento  dal 
medesimo,  onde  spiegare  le  loro  ragioni  alle  domande 
urgenti  ai  quali  alludono,  e  che  credono  siano  di  spet- 
tanza sua  per  concedere. 

«  Questo  noi  sostiMiiamo,  perchè  se  un  Consiglio  di 
Amministrazione  non  ha  nessuna  facoltà  da  esercitare 
nelle  aziende  a  cui  fa  parte,  non  vi  sarebbe  alcuna  ra- 
gione che  questo  rimanesse  al  posto  che  occupa. 

«  Per  queste  ragioni  l'Assemblea  insiste  a  che  la 
Commissione  della  Lega  sia  accolta  in  presenza  del 
Consìglio,  per  esporre  in  merito  ai  detti  quesiti  espo- 
sti nel  memoriale,  essendo  questi  provvedimenti  che 
non  vincolano  il  bilancio  oltre  l'anno  ». 

Osserviamo  soltanto  che  allo  sciopero  accennava 
la  prima  comunicazione  della  Lega  in  cui  si  parlava 
di  mezzi  possibili  ed  impossibili  per  calmare  l'agita- 
zione 0  fermento  fra  gli  operai  <•  e  si  declinava  ogni 
responsabilità  se,  al  caso  dovesse  sorgere  uno  scio- 
pero ».  Ecco  perchè  anche  i  giornali  hanno  parlato  di 
sciopero. 


liO  N€*i€»poro  €l4'^i  KAKiwti  a  FoKg^ÉA  —  Pro- 
prietaria delle  officine  a  gaz  e  Luce  Elettrica  di  Fog- 
gia è  la  ben  nota  Soriefn  dell'  Industria  del  Gaz  di 
Angshurfj,  conosciuta  ovunque  per  una  non  comune 
correntezza  nel  trattare  non  solo  gli  nttari  ma  ben 
anco  il  personale  :  e  ne  possono  far  fede  le  officine 
di  Mantova,  Ancona,  Brescia  ecc. 

Gli  operai  gazisti  sobillati  non  si  sa  ancora  bene 
da  chi,  scioperarono  nei  primi  del  corrente  mese.  Riu- 
scite vane  tutte  le  pratiche  fatte  da  quell'egregio  di- 
rettore, 8ig.  Weidenhaus,  egli  si  rivolse   alle   compe- 


tenti autorità,  che  naturalmente,  trovato  che  la  cau- 
sale dello  sciopero  non  era  da  attribuirsi  alla  Dire- 
zione dell'  officina,  accordava  senz'  altro  che  questa 
venisse  piantonata  dalla  truppa. 

Nel  frattempo  da  Barletta,  in  ispecie,  si  j)resenta- 
rono  vari  operai  gazisti  domandando  di  esser  occupati 
al  posto  degli  scioperanti  ;  domanda  che  fu  accolta 
al  punto  che  vi  è  già  ormai  esuberanza  di  personale. 

Alla  Camera  del  Lavoro  i  Lavoro  ?  )  gli  avvocati 
Majolo,  Deciampis,  e  Cavallucci  si  sbizzarirono  a  dirne 
di  grosse  a  più  non  posso. 

In  ogni  modo  tutto  ormai  in  officina  progrediva 
regolarmente  quando  il  27  corr.  la  Stefani  comunica- 
va il  seguente  telegramma  : 

Foggia^  27  inaggio  sera 

Ieri  al  Gazometro,  mentre  gli  operai  erano  intenti 
ai  lavori  nei  forni  fu  notato  che  dalle  stanze  in  co- 
municazione con  le  caldaie  veniva  fuori  un  eerto  rom- 
bo come  di  gaz  concentrato.  Messi  in  allarme  gli  ope- 
rai si  sono  dati  a  ricercarne  le  cause,  finché  si  è  con- 
statato che  una  valvola  esterna  era  stata  chiusa.  Im- 
mediatamente riaperta,  si  è  riusciti  cosi  a  scongiurare 
un  immane  disastro,  cui  un  evidente  attentato  avrebbe 
dato  luogo.  Dalle  indagini  compiute  pare  che  qual- 
cuno, del  quale  si  è  rinvenuto  presso  il  forno  il  cap- 
pello di  paglia,  abbia  dato  la  scalata  al  muricciolo  di 
cinta  che  divide  il  forno  da  un  orto,  per  cui  sarebbe 
acceduto,  deludendo  la  vigilanza  della  sentinella,  nello 
stabilimento  ed  avrebbe  compiuto  il  triste  disegno. 
La  grave  notizia  subito  si  sparse  in  città  e  destò  la 
più  viva  indignazione;  mentre  lo  stato  miserevole  dei 
disoccupati  inspirava  in  questi  giorni  un  sentimento 
di  simpatia  in  loro  favore,  due  gazisti  scioperanti  so- 
spetti autori  del  vigliacco  attentato  —  fortunatamente 
fallito  —  sono  latitanti. 

Abbiamo  incaricato  un  nostro  Amico  di  informarsi 
esattamente  del  come  stanno  le  cose,  e  nel  prossimo 
numero  di  Luglio  pubblicheremo  la  interessante  re- 
lazione. 

Del  resto  a  noi  non  fanno  più  alcuna  nu'raviglia 
certi  atti,  giustamente  dalla  prudente  Stefani,  chia- 
mati vigliacchi. 

In  una  delle  officine  della  Società  Civile  Veneta, 
esercente  gli  impianti  a  gaz  di  Cento,  Finale,  Pieve 
di  Cento,  e  Mirandola  ebbero  in  poco  volger  di  tenq)o 

a  ripetersi  due  curiosi  sistemi  di  vendetta  contro 

il  Sindaco  di  Mirandola  —  persona  che  milita  nei  par- 
titi popolari,  che  per  la  sua  bontà  e  lealtà  è  amato 
anche  dai  partiti  dell'  ordine.  Per  certe  questioni  lo- 
cali, mano  vigliacca,  levava  notte  tempo,  con  apposita 
chiave  fabl)ricatasi,  i  turaccioli  dei  sifoni  stradali  ed 
appiccava  fuoco  al  gaz. 

Il  personale  di  guardia  dell'  officina  accortosi  che 
la  campana  gazometrica  calava  rapidamente,  correva  in 
cerca  della  fuga,    e   scopriva    1'  atto    coraggioso  ! 

Almeno  che  quei  signori  avvocati  che  tanto  par- 
lano nelle  Camere  di  Lavoro  potessero  capire  a  quali 
pericoli  vanno  incontro,  non  solo  loro,  ma  anche  i 
loro  concittadini  ! 


Demin  Pietro,  gerente  responsabile, 
Venezia  —  Stab.  Tip.  F.  Garzia  &  C. 


Anko  1" 


Venezia,   1   Li*;li(>  1903 
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Direttore  Gap.  VITTORIO  CALZAVABA 
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COLLABORATORI 

Piuir.  nipir.  Vtviw  V'.  Li:u^:s  —  Cliiinìfo  —  Sofinihi- 
ti"inl<Niti'  i'n\in  (lcll;i  iUtr\tor:iyÀ(nu*  di*^'ll  Esuniiun- 
t«ii*ì  dv\  ;^';iy,  di^lln  ritta  (H   Londra. 

Dori',  l'uii  StuaciH';  —  l'roiVssorr  ili  ihìmìcri  ik*I  Pn- 
ltl<M'iiko  *li  ViiMma. 

PaTICRNÒ    1>KI    MAKl'lUJSt    lil    Si:Ms A    —    Sl'lNltorf    (li'l    Rl'- 
pio  —  (iniiid*'    rrMri;ili^   —    Pr>>fVsr40i*e  di  rliiuiira 
nlln  IL   nnfvcrsitn  ili   lloiiin* 
Kam:<i  n?<»F.  ro>iM.  Uam'Ai^t-lu      -   lintnrr  Mainnlicn 

tlvWii  ÌL  UiiivrrsilJi  iì\   ì*t\i[f\\'n. 
Pftor.  S'iKj.\N(j  Paguasi    —   Pnil'rsson*  dì  Fisìra  Tee- 

nWn  n\[iì  H.  Scuola  iU*^^U  lii»i:(^;ru('n  eli  i*ak'i'tiio. 
Da'ti'.  Vt.  Muimi AA  e  VniH\   E.  Coi.dnna  —  drl  Lnha- 

ratorìo  di  rliiiiiira  dr>rìsjMntìi.*n  iìvìhi  U.  Sruoìai  di 

ìiiqilicjizioiir  |)i»r  ;:li  Iniii»>r(i('n  in  'IVirina. 
Ino.   Piiiun    I^ANiNo    —    lirdjut<ìn"    cfi|io    drlUt    UivìstJi 

TcM'ulra   KiuiliaiiM  di   lt(iU»;rnfi- 
IktTT.  Ainuiiu  Midi, Ari  —  J*rolV'ssorp  di  cljimìrn  iitdhi 

U.   niiiviTsità  di  Tiiriiif), 
Doi^r.    OnniiiNn    LrxAUhii  —  Protossorr   dì  fìiiitncn 

I'   Presidi*  did  li.  lstindi>   I^nolo  Snr|d  'ìi  Vnir/Ja. 
Dcyrr.  Puin-\   MicfiBUANcnci-t»  Si  avi  a,  did  l.dHinitnrin  dì 

tdiiiinra  Trrnolopua  del  il.  Musco  ludusiriaìi»  Ita- 

liautt  ili  Turino. 
DoTi\  (iirsKi'pK  Piiii'i ANiNf    -  Profi'sscìri'  <ltd  U.  Isti- 
tuti!  pMfdo  Sarjd  dì   Whu^zìh. 
ISQ*  Di  so  UiuAiEVViisiJo  —  lu^jf^o^t'urn!   iudiistrìak', 
DuTl'.    I^no  !tc»ssi   —  ProlV-ssorc  dì  rhiauL'Ji^  Vart*si^. 
CaV-  Ixu,  Fi'Mii'^Kitn    CJbmili    —    Umu?i    —    Direttone 

ilflla  Sori(*l:\  Au*t  uì   Italia, 
I>OTT.   ÌAUii  ioMMESitxiouF,   (^AHUA  —  PndV»ssor**  dì 
ChiiFìicn  e  DiretU>n^  did  Giddiitdto  uri    R.  Istituto 
Tecnico  SupiTÌort'  dì  Milano, 


PARTE  TECNICA 


NirOTI    COI.I.ABOBATOBI 

Quando  un  anno  la  inromiiiciamnio  la  pulì- 
blicaziont*  di  questa  nostra  Rivista,  nnn  a- 
vioiiinio  OHalospcrui'e  di  poter  annoverai'e  cosi 
preslo  tra  i  nostri  CoUalioratorì  i  più  grandi 
Maestri  della  Chimica  moderna. 

An(*h43  oici;*i  nno  fra  i  più  Illustri  Cultori 
di  que.sta  Srieiiza,  della  ijuale  la  nostra  In- 
dustria pnò  ehiamarsi  una  figlia  i>i'i'dìlenM, 
non  isdognò  di  a|>pui'je  la  8na  tirnui  nelle 
nostre  eolonjn\ 

Il  Prof.  Conno.  Utf.  Luigi  Gabba  naeque  a 
Milano  il  2  AgOiìto  1841  e  percorse  tutti  i 
primi  «ludi  a  ^lilanu  rreipientaodo  TI.  R.  Gin- 


nasio di  Brera  e  VI.  IL  Limi  Ijinzone  era 
Li  ero  i'arhn. 

Passo  P'jì  a  studiare  Cliìmiea  presso  hi 
Seutda  di  ('liifiiiea  della  Società  di  Ineorag- 
gianieato,  in  pari  ten)po  iii.serivendosi  anche 
al]'  Univcri5Ìtà  ottenendo  con  esito  splendido 
In  laurea  di  Dottore  in  Fisica  e  Chiniiea  nella 
R.  Uiiivrrsità  di  Pisa. 

Afjp(Mta  lanreafo  ottiMiiit*  un  posto  di  in- 
segnamento dì  Clumiea  e  Fisica  nclF Istituto 
agrario  di  Corte  di  Palagio^  presso  Lodi,  rima- 
nendovi per  quattro  anni,  e  facendosi  subito 
apprezzare  quale  uomo  di  non  comune  in- 
gegno e  di  esemplare  liuon  volere  tanto  che 
ottenne  senza  i*ontrasto  no  posto  di  perfezio- 
namento air  estero  del  ijualo  usutVuì  per  re- 
carsi per  due  anni  a  Berlino  presso  il  Labo- 
ratorio del  eelebre  Hofmann  e  per  otto  anni 
a  Londra  nel  Royal  College  presso  il  Profes- 
sore Frankland. 

Ritornalo  in  Italia  nel  lSLi9  vinse,  pcrcon- 
coi-so,  il  [josto  di  inscgtiante  di  Chimica  nel 
R.  Istituto  Teenieo  di  Trevisn,  dove  rimase 
un  solo  anno  per  passare,  dietro  coneorso, 
nel  1870  a  coprire  la  carica  di  Professore  e 
Direttore  della  Seuola  Professionale  di  Biella. 
Nel  IS72  fu  chiamata»  a  copiure  la  carica  di 
insegnante  di  TciMìolugie  Chimiehe  lud  R.  Isti- 
tuto Teein<'o  Superìnrp  di  Milano,  dove  si 
trova  tuttora  (piale  Professore  ordinario  e 
Direttore  del  (_TahimHto, 

Nel  suo  lungo  e  fortunoso  periodo  di  vita 
pi'ofessionale  a  iMilano  si  fece  sempre  ai»- 
prezzare  per  le  sue  elevate  doti,  ed  il  suo 
parere  fu  sempre  richiesto  in  ogni  importante 
questione  ehe  etdla  CliinnVa  avesse  qualche 
attinenza. 

Dal  1872  al  1878  tenne  anche  un  corso 
regolare  di  Chimica  Tintoria  presso  la  Società 
di  Incoraggiamento  e  più  tardi  insegnò  Chi- 
miea  Teenicologica  nel  K,  Istituto  Tecnica 
C.  Cattaneo. 
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Dal  Ministero  fu  sempre  tenuto  in  molto 
conto  ottenendo  ambiti  incarichi  di  ispezioni 
air  estero,  specialmente  per  studi  in  merito 
alle  Scuole  Professionali  ed  essendo  per  largo 
periodo  di  anni  Commissario  per  gli  esami 
di  licenza  degli  Istituti  Tecnici  del  Regno  e 
per  molte  altre  Commissioni  di  esami. 

Molto  diede  alle  stampe  e  sempre  la- 
vori molto  apprezzati  ;  un  suo  libro  di  Chi- 
mica Generale,  ebbe  già  tre  edizioni,  come 
le  ebbe  il  suo  libro  suir  Industria  della  Seta. 
I  suoi  lavori  vennero  sempre  pubblicati  nei 
Rendiconti  dell' Istituto  Lombardo  di  Scienze 
e  Lettere,  nella  Gazzetta  Chimica  Italiana 
e  neir  annuario  della  Società  Chimica  della 
quale  fu  tondatore,  e  spesse  volte  Presidente 
e  Vice-Presidente. 

E  non  solo  nel  campo  scientifico  lasciò 
traccie  indelebili  ed  indiscutibili  del  suo  sa- 
pere, ma  anche  nella  vita  pubblica  diede 
prova  di  operosità  ed  ingegno,  essendo  per 
10  anni  dal  1873  air  83  Consigliere  Sanitario 
Provinciale,  per  11  anni  Consigliere  Comu- 
nale tenendo  dal  92  al  99  1'  assessorato  del 
Riparto  IV  Sanità.  —  Corrispondente  delle 
principali  riviste  scientifiche  italiane  ed  e- 
stere,  rappresentante  dell'  Italia  in  molti  Con- 
gressi deir  estero,  tenne  sempre  alta  la  Sua 
fama  onorando  V  Italia  che  lo  vanta  uno  dei 
suoi  migliori  Chimici. 

Appartiene  a  famiglia  che  ha  dato  alla 
Patria  altri  insigni  cittadini,  contando  il  Pro- 
fessore Gabba  come  suoi  fratelli  :  il  celebre 
Professore  della  Università  di  Pisa,  Senatore 
Gabba,  il  Generale  Gabba  che  copri  le  mas- 
sime cariche  militari  e  l'Avv.  Gabba  onore 
e  vanto  del  foro  Milanese. 

Air  Illustre  Maestro,  del  quale  fra  breve 
pubblicheremo  un  interessantissimo  Suo  ar- 
ticolo sul  Congresso  Internazionale  di  Chimica 
tenutosi  testò  a  Berlino,  i  nostri  più  vivi  e  sinceri 
ringraziamenti  per  l'onore  che  collaborandone 
fa  al  nostro  modesto  giornale.  <  C.  » 


PERIZIA  NEL  GIUDIZIO  ARBITRALE 

tra  il  Municipio  di  Palermo  e  T  Impresa  Favier 

Prof.  Nasini-Kòrner-Pa terno 

{('ont.  e.  A.  Il) 

Gaz  del  24  Agosto  1890 

Ottenuto  adoperando  un  solo  carbone  detto 
Markham  che  si  presumeva  dovesse  dare  un 
gaz  di  0.500. 


Ne  furono  impiegati  Kg.  10575  in  70  storte 
e  si  ebbero  2518  metri  cubi  di  gaz  :  la  di- 
stillazione durò  sei  ore. 

Peso  specifico  0.473. 

Idrocarburi  pesanti  7.2  Vo- 

Ossido  di  carbonio  3.3  'Vo- 

Potere  luminoso  :  68.500  litri  di  gaz  al 
becco  Bengel  per  avere  V  effetto  della  Car- 
cel  ;  le  misui*e  non  si  facevano  benissimo 
perchè  il  gaz  era  molto  rosso. 

Becco  Argand  n.  3:  16.17  unità  Ilefner 
pel  consumo  etfettivo  di  117  litri  all'ora; 
per  150  litri  20.73  Hefner. 

Becco  Bray  n.  4:  19.10  unità  Hefner  pel 
consumo  etlettivo  di  159  litri,  per  150  litri 
18.10  Hefner. 

Gaz  del  21  Ottobre  1896 

Ottenuto  adoperando  un  solo  carbone  detto 
Silkstone  che  si  presumeva  dovesse  dare  un 
gaz  di  0.500.  Ne  furono  impiegati  Kg.  8177 
in  83  storte  e  si  ebbero  1961  metri  cubi 
di  gaz. 

Peso  specifico  0,438. 

Idrocarburi  pesanti  4.9. 

Ossido  di  carbonio  6.1. 

Non  fu  determinato  il  potere  luminoso. 

Gaz  del  22  Ottobre  1895 

Carbone  Cilkstone  Kg.  5494  in  58  storte. 

Cannel  coal  Kg.  2750  in  17  storte. 

Gaz  ottenuto  1856   metri  cubi. 

Peso  specifico  0,492. 

Idrocarburi  pesanti  6.1  "Z^. 

Ossido  di  carbonio  7.7  'Vo- 

Potere  luminoso  :  62  litri  di  gaz  al  becco 
Bengel  per  avere  V  effetto  luminoso  della 
Carcel. 

Be(.*co  Argand  n.  4 :  18.83  unità  Hefner 
per  un  cououmo  etfettivo  di  litri  106.200  ai- 
Torà;  per  150  litri  26.59  Hefner. 

Becco  Bray  n.  4:  21.57  unità  Hefuer  per 
un  consumo  effettivo  di  litri  136.800  ;  per 
150  litri  23.64  Hefner. 

Gaz  del  24  Ottobre  1896 

Carbone  Rothweld  Kg.  5800  in  54  storte. 
Perei  vai  Boghead  Cannel  Kg.  3500  in  21 
storte. 

Gaz  ottenuto  2069  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.534. 

Idrocarburi  pesanti  9.0  7o* 

Ossido   di  carbonio  6.8  7o- 

Potere    luminoso:   era    quasi    impossibile 


—  499  — 


stabilire  rug'iiaglianza  del  Ben^'el  colla  Car- 
cel;  una  deterniinazione  a])pros8Ìmativa  dette 
il  numero  di  53  litri. 

Becco  Argand  n.  3  :  per  un  consumo  ef- 
fettivo di  96  litri  air  ora  si  ebbero  15.97 
unità  Hefner;  per  150  litri  24.9()  Ilefner. 

Becco  Bray  n.  4:  18.82  unità  Hefner  pel 
consumo  effettivo  di  litri  104.400  all'  ora  :  per 
150  litri  27.04  Hefner. 

(?a:j  del  26  Ottobre  1896 

Cixrbone  Potweld  Kg.  5800  in  54  storte. 

Percival  Boghead  Cannel  Kg.  3500  in  20 
storte. 

Gaz  ottenuto  1970  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.514. 

Idrocarburi  pesanti  11  ^^/^^. 

Ossido  di  carbonio  4.1  7o- 

Potere  luminoso  :  03.600  litri  di  gaz  al- 
l' ora  al  becco  Bengel  per  avere  lo  effetto 
della  Carcel;  le  misure  sono  discrete. 

Becco  Argand  n.  3 :  19.86  unità  Hefner 
per  un  consumo  effettivo  di  litri  110.400  al- 
l'ora  ;  per  150  litri  31.48  unità  Hefner;  ma 
spingendo  il  consumo  fino  a  150  non  si  hanno 
in  pratica  che  27.39  Hefner. 

Da  questo  gaz  furono  eseguite  altre  de- 
terminazioni fotometricthe  dopo  c!ie  era  stato 
per  due  giorni  nel  gazometro  e  che  il  suo 
peso  specifico  era  disceso  a  0.500  :  insultati 
furono  quasi  identici. 

Gaa  del  W  Ottobre  1896 

Carbone  Markham  Kg.  5800  in  54  storte. 

Cannel  Kirkwood  Kg.  3500  in  21  storte. 

Gaz  ottenuto  2241  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.515. 

Idrocarburi  pesanti  10.3  '\ /,,. 

Ossido  di  carbonio  4.0  '•/„. 

Ossigeno  0.4 ''^. 

Potere  luminoso  :  55  litri  di  gaz  all'  ora 
nel  becco  Bengel  per  avere  l' effetto  della 
Carcel.  Questo  gaz,  che  è  assai  luminoso, 
brucia  molto  bene  nel  becco  Bengel,  senza 
fumare. 

Becco  Argand  n.  3 :  19.51  unità  Hefner 
per  un  consumo  effettivo  di  105  litri  all'ora; 
per  150  litri  27.58  Hefner. 

Becco  Bray  n.  4:  25.74  unità  Hefner  per  un 
consumo  etfettivo  di  litri  129.600  all'  ora;  per 
150  litri  29.79  Hefner. 

Guj  del  31  Ottobre  1896, 

Gaz  preparato  con  solo  Percival  Boghead 


Cannel:  Kg.  8500  in  54  storte  che  dettero 
1881  metri  cubi  di  gaz. 

Peso  specifico  0.646  —  AH'  apparecchio 
Lux  0.650. 

Idrocarburi  pesanti  18.6  Vo- 

Ossido  di  carbonio  4.4  7o- 

L'  analisi  completa  fu  fatta  sul  gaz  con- 
servato nel  piccolo  gazometro  per  un  giorno  : 
il  peso  specifico  era  sceso  a  0.616  :  1'  analisi 
dette  i  Beguenti  risultati  : 


Idrocarburi  pesanti 

16.7 

Ossigeno 

0.5 

Ossido  di  carbonio 

4.76 

Metano 

45.8 

Idrogeno 

30.0 

Azoto 

2.2 

99.98 

Potere  luminoso  : 

Questo  gaz  di  Cannel  malgrado  le  previ- 
sioni in  contrario,  arde  abbastanza  bene  nel 
Bengel  :  il  consumo  non  si  può  spingere  al 
di  là  di  47  litri  perchè  dopo  comincia  a  fu- 
mare ;  ma  già  al  consumo  di  39  si  raggiunge 
il  valore  della  Carcel. 

Becco  Argand  n.  3:  16.99  unità  Hefner 
col  consumo  effettivo  di  75  litri  all'ora;  per 
150  litri  33.97  Hefner. 

Il  consumo  non  si  può  spingere  molto  al 
di  là  di  litri  75  all'  ora  senza  che  la  lam- 
pada cominci  a  fumare. 

Gaz  del  21  Dicembre  1896 

Carbone  Rotweld  Kg.  8400. 

Percival  Boghead  Canne)  Kg.  2550. 

Gaz  ottenuto  2500  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.453.  All'apparecchio  Lux 
0.470. 

Potere  luminoso  : 

72  litri  di  gaz  all'ora  nel  becco  Bengel 
per  avere  l'etti^tto  della  Carcel. 

Becco  Argand  n.  3:  16-17  unità  Hefner 
per  un  consumo  effettivo  di  136  litri;  per  150 
litri  17.83  Hefner. 

Gaz  del  22  Diceudjre  1896. 

Carbone  Rothweld  Kg.  6860  in  65  storte. 
Percival  Boghead  Cannel  Kg.  4380  in  25 
storte. 

(Jaz  ottenuto  2525  metri  cubi. 
Peso  specifico  0.515. 
All'apparecchio  Lux  0.520. 
Idrocarburi  pesanti  10.27o' 
Ossido  di  carbonio  5.5. 
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Potare  luminoso  : 

6(3  litri  di  gaz  all'  ora  nel  becco  Bcìigel 
per  avere  reifetto  della  Carcel  :  spingendo  ap- 
pena il  consumo  la  fiamma  comincia  a  fu- 
mare. 

Beerò  Argand  n.  3  :  KM  7  unità  Hefner  per 
un  consumo  effettivo  di  10:5  litri  alToi'a  ;  i)er 
150  litri  2'ÒSyj  Ilefìier. 

Ga<;;  del  20  Dicembre  ISVO, 

Carbone  Rothvveld  Kg.  6900  in  63   storte. 

Percival  Boghead  Cannel  Kg.  4210  in  25 
storte. 

Gaz  ottenuto  2400  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.532. 

Idrocarburi  pesanti  10.8  ^1^, 

Ossido  di  carbonio  6.4*^/^. 

Un'analisi  completa  fatta  sul  gaz  conser- 
vato nel  piccolo  gazometro  e  il  cui  peso  spe- 
cifico era  sceso  a  0,515,  dette: 

Idrocarburi  pesanti     10.2 
Ossigeno  0.2 

Metano  47.5 

Idrogeno  39.0 

Ossido  di  carbonio        6.0 


102.9 
Potere  luminoso  : 

63  litri  di  gaz  all'  ora  nel  becco  Bengel 
per  avere  l'effetto  della  Carcel. 

Becco  Sugg  pel  gaz  di  16  candele  :  15,59 
unità  Hefner  pel  consumo  elettivo  di  105  li- 
tri all'ora  ;  per  150  litri  22.27  Hefner. 

Becco  tìugg  a  steatite  pel  cannel-gaz:  24,80 
unità  Hefner  per  150  litri  di  consumo  ai- 
Torà. 

Gaz  dell'  li  Febbraio  1897. 

Carbone  Markham  Kg.  6800  in  60  storte. 
Percival  Boghead  Cannel  4100  in  23  storte 
Uaz  ottenuto  2400  metri  cubi  : 
Peso  specifico  0,519. 
Idrocarburi  pesanti  10.75  7o- 
Potere  luminoso  : 

64  litri  di  gaz  all'ora  nel  becco  Bengel 
per  avere  l'effetto  della  Carcel.  Gli  stessi  ri- 
sultati si  ebbero  al  fotometro  Bunsen. 

11  consumo  non  si  può  spingere  che  tino 
a  69  litri. 

Becco  Argand  Elster  :  14.55  unità  Hefner 
pel  consumo  efìettivo  di  90  litri  all'ora  ;  per 
150  litri  24.25  Hefner. 

Becco  Elster  a  1  foro  :  l'altezza  di  65  mm. 
della  fiamma  si  raggiunge  con  16  litri  di  gaz 
ali  ora. 


B(M-co  wSu,«j;\ì;*  j)el  gaz  da  16  candele:  15.40 
unità  Hefner  pel  consumo  en'eltivo  di  104  li- 
tri all'ora;  p(»r   150  litri  22.21   Hefner. 

Becco  Sugg  a  sti^atite  i)el  gaz  ricco  :  24.70 
unità  Hefner  pel  consumo  effettivo  di  146  li- 
tri all'ora;  per  150  litri  25.38  Hefner. 

(tu^  del  10  Febbraio  1807. 


Carbone  Robin  Kg.  6800  in  57  storte. 

Percival  Boghead  Cannel  Kg.  4100  in  23 
storte. 

Gaz  prodotto  1750  metri  cubi. 

Peso  specifico  0.515. 

Idrocarburi  j)esanti  10.5. 

Ossido  di  carbonio  6.8. 

Potere  luminoso  : 

64  litri  di  gaz  all'ora  nel  becco  Bengel 
per  avere  l'effetto  della  Carcel.  Il  confronto 
si  fece  anche  al  fotometro  Bunsen. 

Becco  Argand  Elster  :  15.05  unità  Hefner 
pel  consumo  effettivo  di  97  litri  alTora  ;  per 
150  litri  23.27  Hefner. 

Becco  Elster  a  1  foro  :  per  avere  l'altezza 
di  65  mm.  nella  fiamma  è  necessario  il  con- 
sumo di  16  litri  all'ora. 

Becco  Sugg  pel  gaz  di  16  candele  :  15.30 
unità  Hefner  pel  consumo  efìettivo  di  102  li- 
tri all'ora  ;  per  150  litri  22.50  Hefner. 

Becco  Argand  n.  3:  17.00  unità  Hefner 
pel  consumo  effettivo  di  108  litri  all'ora  ;  per 
150  litri  23.61  Hefner. 

Gaz  del  23  Febbraio  1807. 

Si  cercò  di  avere  un  gaz  più  pesante  non 
prò  traendo  molto  la  distillazione  del  carbone. 
Si  usò  carbone  llolmside  di  cui  si  presero  Kg. 
6000  e  si  ottennero  1530  metri  cubi  di  gaz. 

Peso  specifico  0.438. 

Idrocarburi  pesanti  6.  3  "/o. 

Potere  luminoso  : 

72.600  litri  di  gaz  all'ora  nel  becco  Bengel 
per  avere  l'effetto  della  Carcel. 

Becco  Argand  Elster:  17.40  unità  Hefner 
pel  consumo  efì'ettivo  di  124  litri  all'ora  ;  per 
150  litri  21  Hefner. 

Gaz  del  3  Marzo  1807. 

Carbone  Robin  Kg.  6800  in  53  storte. 
Percival  Boghead  Cannel  3900  in  22  storte. 
Gaz  ottenuto  1700  metri  cubi. 
Peso  specifico  0.497. 
Idrocarburi  pesanti  11,  2**/^^. 
Potere  luminoso  : 

iSon  furono  fatte  esperienze  col  becco 
Bengel. 
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Becco  Argaiul  Elster:  ir),98  unità  Iletìicr 
])el  consumo  effettivo  di  110  litri  di  ^ht,  ai- 
Torà;  per  150  lìti-i  21.80  Hefner. 

Ga^  del  i  Marzo  JS97. 

Questo  gaz  fu  preparato  distillando  una 
sola  qualità  di  carbone  elie  ci  fu  detto  chia- 
mai'si  —  Newcastle  —  la  quale  secondo  le  in- 
dicazioni dell'analisi  avr(^l)he  dovuto  dare    il  : 

I 

t^^az  a  0,500. 

Peso  s[)ecifìco  0.455, 

Idrocarburi  pesanti  5.2;P  ,,. 

Ossido  di  carbonio  9.8(5  *\  „. 

Potere  luminoso  : 

80  litri  di  gaz  alT  ora  nel  bt'cco  Bengel 
per  avere  Teffetto  della  Carcel. 

,  Becco  Argand  Elster:  16.50  unità  Ilefner 
pel  consumo  effettivo  di  124  litri  alTora  :  per 
150  litri  19.96  Hefner. 

Becco  Elster  a  1  foro  :  per  avere  l'altezza 
di  65  mm.  nella  fiamma  occorrono  litri  19.200 
di  gaz  all'ora. 

Be(M*o  Sugg  pel  gaz  di  16  candele: 

18.70  unità  Hefner  pel  consumo  effettivo 
di  140  litri  allora;  per  150  litri  20.03  Hef- 
ner. 

Esperienze  sopra  il  gaz  che  serve  at- 
tualmente per  r  illuminazione  della 
Città  di  Palermo. 

Questo  gaz  ha  un  peso  specifico  intorno 
ai  0.400. 

Riportiamo  alcune  determinazioni  fatte  su 
di  esso. 

^2  Agosto  1S9(). 

Peso  speci  fieo  0,408. 

Potere  luminoso  : 

78  litri  di  gaz  all'  ora  nel  becco  Bengel 
per  avere  l'effetto  della  Oarcel. 

Becco  Argand  n.  3:  16.99  unità  Hefner 
per  un  consumo  ett'(^ttivo  di  146  litri  all'ora; 
IXM-  150  litri  17.46  Hefner. 

:^/  Afjosfo  ISfffl. 

Peso  specifico  0.410. 

Potere  luminoso  : 

80  litri  di  gaz  all'ora  nel  ì)ecco  Bengel 
p(M*  avere  l'effe^ tto  della  Car(*el. 

Ik'cco  Argand  n.  :\  :  16.57  unità  Hefner 
])('r  un  consumo  effettivo  di  lo."»  litri  all'ora  ; 
per  150  litri   18.67  Hefner. 

?  Grìììiaio    iStn, 

Peso  sj):'cilì((>  0.422. 


Potere  luminoso  : 

74.400  litri  di  gaz  all'ora  nel  becco  Ben- 
gel i)er  avere  lo  effetto  della  Carcel. 

()  Geuìuno  1807. 

i^eso  spiM-ifìco  0.385. 

85  litri  di  gaz  all'  ora  nel  becco  Bengel 
l)er  avere  l'effetto  della  Carcel. 

7  M(V-o  1H07 

Peso  specifico  0.400. 

All'analisi  dette: 

Idrocarburi  pesanti  5.6 

Ossigeno  0.2 

Ossido  di  carbonio  5.8 

Metano  41.6 

Idrogeno  46.5 

Azoto  0.8 

100.5 

Potere  luminoso  : 

Becco  Argand  Elster  :  15.98  unità  Hefner 
pel  consumo  effettivo  di  134  litri  :  per  150  li- 
tri 17.89  Hefner. 

7  Ma7*zo  1807 

Peso  specifico  0.402. 

Potere  luminoso: 

Becco  Argand  Elster:  15.98  unità  Hefner 
pel  consumo  effettivo  :li  138  litri  :  per  150  li- 
tri 17.37. 

Senza  occu])arci  per  ora  del  potere  lumi- 
noso dei  gaz  il  cui  peso  specifico  si  allonta- 
na troppo  dai  cinquecento  millesimi,  ò  evi- 
dente che  per  quelli  che  vi  si  avvicinano 
esso  è  tale  che  occorrono  tra  i  60  e  i  6ij  li- 
tri di  gaz  all'ora  col  becco  Bengel  per  avere 
l'effetto  della  Carcel  e  questo  numero,  noi 
crediamo  appunto  che  possa  adottarsi  pel  gaz 
a  0.500  :  cosi  facendo  adottiamo  è  vero  il  nu- 
mero massimo  dei  litri  occorsi,  ossia  il  mini- 
mo potere  luminoso  tra  quelli  dei  diversi  gaz 
esaminati  ;  ma  reputiamo  che  sia  necessario 
di  far  ciò  dal  mouKMito  che  in  realtà  abbiamo 
esperimentalmente  ris(*ontrato  un  tale  ì)otere 
luminoso  pei  gaz  preparati  normalmente  con 
carboni  fossili  grassi  con  l'aggiunta  di  ([ucdla 
quantit'i  di  altro  carbone^  cln*  dà  il  gaz  più 
ricco,  necessaria  per  ottenere  il  gaz  della  ([ua- 
lità  voluta.  Noi  abbiamo  ritenuto  per  le  ra- 
gioni che  svilupperemo  a  suo  tcMupo  che  que- 
sto fosse  il  miglior  metodo  per  i)reparare  il 
gaz  a  0.500  e  il  i)iù  conforme  al  mandato  im- 
postoci dalla  sentenza  arbitram(Mital(*  e  a 
tutii  i  preccdcnli  di  ((uesta  questione  :  diremo 
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qui  intanto  di  passaggio  come  secondo  i  dati 
che  trovansi  nella  letteratura,  la  maggior 
parte  dei  gaz  a  0.500  preparati  con  carboni 
fossili  grassi  di  I.  qualità  danno  potere  lumi- 
noso maggiore.  (Conlintta) 


L'AVVENIRE  DELL'INDUSTRIA  DEL  GAZ 

E  DEGLI  ALTRI  ILLUMINANTI 

(Cont.  vedi  N.  li) 

In  un*  esperienza  eseguita  i-ecenteraente 
sotto  la  mia  direzione,  un  carbone  povero 
fu  distillato  alla  temperatura  ordinaria,  e 
dopo  che  furono  determinati  il  potere  calo- 
rifico e  il  potere  luminoso,  si  presero  dei 
campioni  che  furono  analizzati  :  poi  la  tem- 
peratura delle  storte  fu  elevata  al  più  alto 
grado  possibile,  e  si  fecero  altre  determina- 
zioni coi  risultati  seguenti  : 


I. 

Temperat. 
ordinaria 

II. 

Temperat. 
più  alta 

Idrogeno     

51.11 

5-1.68 

Idrocarburi  saturi 

8IÌ.39 

a2.;32 

»         non  saturi 

4.50 

4.00 

Ossido  di  carbonio  C  O 

7.00 

7.00 

Acido  carbonico  C  Oo  . 

— 

— 

Ossigeno 

— 

— 

Azoto 

1.00 

2.00 

100.00 

100.(JO 

Potere  laminoso 

I  15.2 

II  14.6 


Potere  calorifìco  lordo 
612 
596 


DoitA  B.T.  netto 
556 
532 


Ciò  dimostra  che  il  risultato  fu  un  au- 
mento di  volume  dell'  idrogeno  a  spese  degli 
idrocarburi  ;  e  quando  fu  possibile  elevare 
ulteriormente  la  temperatura,  tale  risultato 
fu  ancora  più  sensil)ile. 

Se,  invece  di  pi'cndere  un  carbone  po- 
vero, come  tu  fatto  in  questo  caso,  e  di  usare 
la  temperatura  ordinaria  delle  storte  la  quale 
nel  primo  caso  dà  un'  alta  percentuale  di 
idrogeno  nel  gaz,  si  prende  un  ricco  carbone 
di  Newcastle  e  lo  si  distilla  prima  ad  una 
temperatura  bassa  (rosso  cupo)  e  poi  alla 
temperatura  più  alta  che  si  possa  raggi  un 
gere    (arancio  chiaro)    il    risultato    è    ancora 


più  evidente.  Fin  dal  1S84  U.v  Lcvis  T. 
Wright  tece  un'esperienza  di  questo  genere 
coi  seguenti  risultati  : 


TEMPERATIJKA 

I. 
rosso  cupo 

II. 

arane i o 
cbiaro 

Idrogeno   

38.09 

4^.02 

Idrocarburi  saturi 

42.72 

30.70 

*         non  saturi 

7.55 

4.51 

Ossido  di  carbonio 

8.72 

13.96 

Azoto 

2.92 

2.81 

100.00 

100.00 

Anche  qui  è  evidente  che  la  scissione  de- 
gli idrocarburi  in  idrogeno  e  carbonio  ha 
prodotto  r  aumento  di  volume,  e  mentre  vi 
fu  un  aumento  nel  numero  di  candele  [)er 
tonnellata  di  carbone  distillato  pari  al  10.3  "\,, 
r  aumento  del  potere  calorifico    fu    solo    del 

5.6 '^^  . 

Un  notevole  aumento  di  temperatura  so- 
pi*a  quella  attualmente  adoperata  ctigione- 
rebbe  inoltre  tali  inconvenienti  derivanti  dal- 
l'ostruzione dei  tubi  ascendenti  per  opera 
del  catrame  e  dal  depositarsi  di  naftalcMio 
nelle  tubolature  di  servizio,  per  tacere  del- 
l'accresciuta  quantità  di  composti  di  solfo  e 
la  dimiiìuzione  dell' ammoniaca  e  del  catrame, 
che,  a  prescindere  dalla  questione  del  dete- 
rioramento negli  apparecchi  e  del  combusti- 
bile, tale  metodo  per  aumentare  il  rendi- 
mento non  potrebbe  mai  incontrare  successo. 

V  è  però  un  altro  aspetto  della  (luestioiie 
vale  a  dire  impiegando  un  carbone  compe- 
rato a  più  buon  mercato,  e  calcinandolo  alle 
temperature  più  alte  che  siano  compatibili 
con  una  lavorazione  economica  ;  si  potrelìbe 
ottenere  direttamente  un  gaz  di  basso  grado 
e  di  buon  potere  calorifico,  ma  però  1'  eco- 
nomia realizzabile  sai'ebbe  assai  piccola. 

Però  il  processo  per  ottenere  un  gaz  di 
basso  grado  che  sarebbe  più  accetto  al  pro- 
duttore e  s'  adatterel)be  alle  necessità  del- 
l' avvenire,  sarel)be  quello  in  cui  non  fosse 
in  alcun  modo  alterato  il  fimzionamento  e  la 
disposizione  degli  impianti  attuali,  e  [)rodu- 
cesse  lo  stesso  gaz  di  prinia  e  questo  fosse 
diluito  al  punto  desiderato  con  un  diluente 
combustiì)ile  che  deve  essere  abbastanza  a 
buon  mercato  da  otfrire  seri  vantaggi  eco- 
nomici ed  aveie   un    potere    calorifico    sufti- 
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dente  per  mantenere  il  potere  calorifico  della 
miscela  al  punto  desiderato. 

Le  sole  miscele  gazose  che  possono  ser- 
vire per  questo  scopo  sono  o  il  gaz  d'  acqua 
puro  e  semplice,  o  le  miscele  aventi  per 
base  il  gaz  d'  acqua  :  ciò  apparisce  evidente 
quando  si  dia  un'  occhiata  ai  poteri  calori- 
fici dei  gaz  cosi  detti  combustibili. 


Gaz  d'acqua 

328 

Gaz  del  produttore 

79 

Gaz  Dowson 

150 

Gaz  Mond 

155 

In  realtà,  eccettuato  il  gaz  d'  acqua,  i 
cosi  detti  gaz  combustibili,  contenenti  circa 
2i3  del  loro  volume  di  azoto  inerte  ed  aventi 
un  alto  peso  specifico  in  confronto  al  gaz  di 
carbone,  non  si  prestano  alla  distribuzione. 

Il  gaz  d'acqua  azzurro,  come  viene  ge- 
neralmente detto  il  miscuglio  non  luminoso 
d' idrogeno  e  d'  ossido  di  carbonio  generato 
dair  azione  del  vapore  sul  carbone  incande- 
scente, apparve  per  la  prima  volta  nel  campo 
industriale  in  Inghilterra  nel  1887-88  come 
un  combustibile  adatto  a  produrre  alte  tem- 
perature locali,  e  poco  dopo  il  gaz  d'  acqua 
carburato,  miscuglio  di  gaz  d' acqua  e  di 
gaz  d' olio,  veniva  introdotto  come  arric- 
chimento del  gaz  di  carbone  in  luogo  del 
carbone. 

Ma  in  quell'epoca  era  salito  a  prezzi  impos- 
sibili. La  facilità  e  la  rapidità  della  produ- 
zione gli  assicurarono  subito  un  completo 
successo,  ed  attualmente  poche  officine  sono 
prive  del  suo  valido  ausilio. 

Il  pubblico  da  principio  si  mostrò  indif- 
ferente di  fronte  a  tale  innovazione;  ma  at- 
tualmente per  opera  di  alcuni  individui  che 
si  dilettano  scrivere  ai  giornali  ed  a  vedere 
il  loro  nome  stampato,  il  pubblico  fu  infor- 
mato di  essere  minacciato  dalla  morte  e  da 
ogni  sorta  di  sciagure.  Le  esagerazioni  e  le 
atfermazioni  per  gran  parte  false  dei  primi 
agitatori  furono  in  certa  misura  lasciate  cor- 
rere da  parecchi  medici  di  valore  e  di  fama 
ricchi  di  dottrina,  ma  privi  di  esperienza  in 
materia,  e  cosi  contro  il  gaz  d'  acqua  si  sca- 
tenò una  vera  crociata,  tanto  che  nel  1898 
fu  nominata  una  Commissione  uftìciale  per 
lo  studio  deir  argomento.  Le  conclusioni  di 
tale  Commissione  furono  pubblicate  nel  1899, 
ed  e  probabile  che  i)resto  ne  verrà  fuori 
qualche  legge. 


qua,  prodotto  facendo  passare  del  vapore  sul 
coke  0  suir  antracite  incandescente,  ha  la 
seguente  composizione  media  : 

Idrogeno  52 

Ossido  di  carbonio  38 

Anidride  carbonica  5 

Ossigeno  1 

Azoto  4 


100 


Ecco  come  stanno  le  cose 


II    gaz    d'  ac- 


e  sono  i  38  7o  di  ossido  di  carbonio  quelli 
che  hanno  suscitato  la  tempesta  delle  criti- 
che e  delle  opposizioni. 

L' ossido  di  carbonio  C  0  è  un  veleno 
potente,  e  inalato  anche  in  piccola  quantità 
cagiona  la  morte,  combinandosi  coli' emo- 
globina del  sangue  da  cui  caccia  V  ossigeno 
che  quindi  non  può  più  essere  distribuito  al- 
l' organismo. 

L'  aria  che  contenga  0.4  7o  di  questo  gaz 
produce  la  morte  se  è  respirata  continua- 
mente per  un'  ora,  mentre  se  ne  contiene 
0.05  7o  ii<^i^  produce  che  mal  di  testa  e  nau- 
see per  quanto  tempo  vi  si  respiri.  Dunque 
l'aria  contenente  su  1000  parti,  4  di  ossido 
di  carbonio  è  mortalmente  velenosa,  mentre 
se  ne  contiene  5  parti  per  10.000  è  pratica- 
mente innocua. 

Ora  tutto  ciò  ha  un'  apparenza  realmente 
minacciosa,  e.  serve  di  fondamento  agli  sforzi 
degli  oppositori  del  gaz  d'  acqua.  Questi  però 
dimenticano  che  in  una  stanza  di  dimensioni 
normali  ò  assai  diffìcile  che  anche  a  bella 
posta  si  possa  formare  un  miscuglio  forte- 
mente velenoso  di  aria  e  di  gaz,  e,  in  se- 
condo luogo,  che  il  gaz  di  acqua  coi  suoi 
38  7o  di  ossido  di  carbonio  non  è  sommini- 
strato per  r  uso  domestico. 

Per  dare  luminosità  al  gaz  d'  acqua  che 
per  so  stesso  non  è  luminoso  lo  sì  fa  passare 
attraverso  a  camere  in  muratura  riscaldate 
in  cui  s' inietta  un  sottile  getto  di  petrolio. 
Questo  per  il  calore  si  volatilizza  e  il  gaz  di 
olio  cosi  formato  si  mescola  col  gaz  d'acqua 
riscaldato.  La  miscela  si  fa  passare  in  un'al- 
tra camei'a  riscaldata  dove  1'  olio  ancora  ri- 
masto allo  stato  di  vapore  viene  convertito 
in  gaz  p(M-manente,  e  così  si  ottiene  quel  mi 
scuglio  illuminante  che»  è  conosciuto  sotto  il 
noiiK»  di    «  gaz  d'accana  carburato  ». 

La  composizione  d(^l  miscuglio  natural- 
mente varia  secondo  la  propoi'zione  di  gaz 
d'olio    mescolalo    col    gaz   d'acqua,    però  la 
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qualità  più  spesso  usata  per  arricchire  il  gaz 
di  carbone  ha  un  potere  luminoso  di  20-22 
candele  ed  approssimativamente  la  seguente 
composizione  : 

Idrogeno  37.20 

Idrocarburi  saturi  18.88 

»  non  saturi     12.82 

Ossido  di  carbonio  28.26 

Anidride  carbonica  0.14 

Ossigeno  0.06 

Azoto  2.64 


100.00 
Cosi  che  la  diluizione  del  gaz  d' acqua  per 
mezzo  del  gaz  d'olio  riduce  a  28.26  la  per- 
centuale deir  ossido  di  carbonio  :  però,  fatta 
eccezione  per  uno  dei  quartieri  di  Liverpool 
durante  un  breve  periodo,  il  gaz  d'acqua  car- 
burato non  fu  mai  distribuito  da  solo  in  In- 
ghilterra, sebbene  in  America  296  delle  mag- 
giori Società  lo  somministrino  per  il  consumo 
domestico. 

In  Inghilterra  quasi  sempre  esso  è  usato 
per  impoverire  ed  aumentare  la  produzione 
del  gaz  di  carbone,  e  la  quantità  aggiunta 
dipende  in  buona  pai^te  da  circostanze  locali. 
La  tavola  che  segue  mostra  le  percentuali 
massima  e  media  aggiunte  al  gaz  nelle  città 
più  importanti  dell'  Inghilterra  : 


Città 

Mas- 

Media 

Città 

Mas-    ;g 

simo 

1 

Simo 

«y 
S 

Bath      .     .     . 

40 

10 

Liverpool 
Londra  (nord 

50 

Belfast  .     .     . 

50 

30 

del  Tamigi) 
M  i  d  d  1  e  s  b  0- 

20-25 

Bìrkenhead    . 

G4 

3G 

rou<rli  .     . 

33 

Birmingham  . 

24 

Norwich    .     . 

36 

Blackburn 

33 

Presto r      .     . 

50 

30 

Bridlington    . 

25 

Soutaend .     . 

45 

Brì|>:hton    .     . 

42-79 

22-25 

South  port 

26 

Colchoster 

20 

Swansea  .     . 

25 

Co  veni)  ry  .     . 

44 

28 

Taunton    .     . 

40 

Hastings   .     * 

33 

Totenham      . 

50 

Hornse^    .     . 

3(> 

Winchester   . 

30 

Dunque  si  può  dire  che  nelle  condizioni 
normali  della  i)roduzione  si  aggiunge  da  20 
a  50  "/o  di  gaz  d'  acqua  carburato  al  gaz  di 
carbone.  La  questiono  della  quantità  da  per- 
mettersi dipende  dalla  percentuale  di  ossido 
di  carbonio  presente  nella  miscela,  e  questa 
percentuale  deve  essere  tenuta  cosi  bassa  da 
prevenire  i  piccoli  inconvenienti  che  potreb- 
bero manifestarsi  nei  locali  abitati  in  conse- 
guenza delle  proprietà  tossiche  dell'  ossido 
di  carbonio. 

Non    bisogna    dimenticare    che    lo    stesso 


gaz  di  carbone  contiene  una  certa  propor- 
zione di  ossido  di  carbonio,  proporzione  che 
dipende  dalla  composizione  del  carbone  e 
dalle  condizioni  di  temperatura  e  di  estra- 
zione nelle  storte.  Si  trovò  che  la  presenza 
di  combinazioni  dell'  ossigeno  nel  carbone  fa 
aumentare  nel  corso  della  distillazione  la 
quantità  di  ossido  di  carbonio,  e  il  Sainte 
Claire-Deville  in  base  ad  una  lunga  serie  di 
esperimenti  sopra  59  differenti  qualità  di  car- 
bone, stabili  i  seguenti  rapporti: 


Nel  carbone 

Nel 

gaz 

Percentuale 

Anidride 

Ossido 

di    ossigeno 

carbonica 

d 

i  carbonio 

per  cento 

per  cento 

5  a  6.5 

1.47 

6.68 

6.5  a  7.5 

1.58 

7.19 

7.5  a  9 

1.72 

8.21 

9  a  11 

2.79 

9.86 

11  a  12 

2.13 

11.93 

Potere  laminoso  —  Piedi  cubici  per  lonneil.  —  Potere  calorifico  calcolato 

in  Dnità  B.T. 

I  20.5  82.50  811.0 

II  15.6  12.006  588.8 

Dunque  la  presenza  di  un'  alta  percen- 
tuale di  ossigeno  nel  carbone  significa  gene- 
ralmente abbondante  produzione  di  idrocar- 
buri volatili,  e  quindi  un  gaz  di  alto  jìotere 
illuminante,  ma  tali  gaz  sono  piuttosto  evi- 
tati dal  produttore  di  gaz,  poiché  essi  sono 
cari  e  rovinano  il  suo  coke.  (conf,) 


Il  grande  impianto  idro-elettrico  del  Cellina 

pel  trasporto  deir  energia  elettrica  a  Venezia 

Un  gentile  invito  del  Cav.  Tito  Braida, 

il  Consigliere  Delegalo  della  Socielà  Ilaliann 
pei'  r  aiilizzazione  delle  forze  idrauliche 
del  Veneto^  ci  chiamava  a  visitare  questo  ci- 
clopico lavoro, 

Prima  però  di  darne  conto,  dobbiamo  vcu- 
dere  sincero  tributo  di  lode  alT  ideatore  del 
progetto,  all'egregio  amico  ing.  Aristide  Zeiìari 
(nipote  del  compianto  ed  illustre  Aristide  (Ga- 
belli), il  quale,  seguendo  il  progresso  in  o^nii 
sua  ultima  e  più  perfetta  manifestazione,  ha 
saputo  dare  alla  regione  veneta  una  tonto 
grandissima  di  vita  industriale.  Egli  eblx»  i 
suoi  natali  in  un  paese  della  Lombai'dia,  stu- 
diò a  Venezia,  e  si   laureò  a  Padova. 
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Alla  Hìin  forfè  iiitelliijjf^nza  tniisro  lìioltii 
modestia,  così  da  im/T'i tarsi  hi  stima  v  la  siiii- 
paria  gemerai i. 

Per  il  suo  iiijLcegno  e  por  la  sua  tonafia, 
riusci,  coti'  aiuto  dt^i  più  potanti  capitatisti 
veneti,  condurre  a  tcMìniiie  l'oiìera  inaj^riifica, 
ìUiiniiraKsHiiua  lauto  dai  ttn-iiici,  (pianto  dai 
pi*(dauì. 

Por  l'eseeuzioiit*  di  e(jdosto  f^naiidioso  ini- 
pianto,  si  è  costituita  la  Società  suddetta^  con 
sede  a  Venezia.  Presidente  della  Società  è  il 
co,  Nicolò  Papadopolij  senatore  de!  Regno, 
consi^liere-dedrpitn  il  sullodafo  (*av.  Tito  Pi*ai- 
da,  direttore  dei  lavori  i-av,  iug.  Pa'do  ]Mì- 
tanì,  inp^i«'utvre-i'aiJO  dei  hiviui  ìii*^.  Aristide 
Zenari»  ingt^^mM*e-capo  i'let:tricista  ing.  Auto» 
nio  PitttM'. 

I  darì  ilie  aìidianio  esponendo  ci  vennero 
foj'niti  da  rpiesti  ei;Te^i  Tec*nit*i  e  quiu<li  sulla 
loro  esattezza  nulla  abbiamo  a  temere. 

La  concessione  governativa  dava  : 

Portata  costante  di  derivazione  nietri  cubi 
12  al  secondo  —  Cadirta  dal  I  salto  mr.  57.ÓO; 
—  caduta  dai  II  me.  r>7.r»() 

Questi  elementi  iq>pli(*ati  r-on  ìa  ipotesi 
della  continuità,  e  cioè  niantmcruhj  la  ero- 
gazione (^ostante  iriurno  e  notte»  dared^bero, 
per  ogni  salto  la  forza  teorica  di  (^avalli  920t», 
pari  a  B900  eftcttlvi. 

Lo  studio  delle  apt*li«*^^ spioni  a  cui  era  de- 
stinato rinii>ianto  ti  a  suggerito  T  idea  di  atìi- 
plinre  la  jiotenza  dt^U'impianto  stesso,  in  minio 
d' aviere,  durante  il  giorno,  una  <lisponibilità 
niaggiure  di  forza,  dinnniM'ndo  ipiella  non 
occorrente^  duranti*  la  notle. 

Col  mezzo  di  ri\rrn\U'  <U  iniqua,  dn  farsi 
a  monte  della  diga  dì  presa,  ed  iu  più  vasta 
propoi^ione  nell'ansa  amplissima  che  pre- 
senta il  torrente  Celliiia  presso  Barcìs,  è  fa- 
cile immagazzinare  durante  la  nntte  rac(|un, 
per  fornirla  in  mnggior  misui'a  al  canale  dc^ 
rivatore  durante  il  giortio.  Con  tale  artitìrio^ 
supponendo  cln*  mvik  della  portata  di  con- 
eessione  nottui'iia  venga  raccolta»  si  ottiene 
durante  il  giorno  un  aumento  nella  portata 
di  sei  metri  cubi,  e  cioò  sì  aumenterà  del 
50  7<»  1*1  potenzialità  diurna  dt^ll"  impianto* 

Per  tale  disposizione,  si  comprende  come 
la  disponibilità  di  forza  praticamente  salga 
ad  oltre  10.rx)U  cavalli  efiettivi,  misurati  sulle 
turbine. 

Ma  non  si  arrestò  a  questo  punto  lo  studio  dei 


tecni(*ì  della  SocietA,  perchè  —  consi<lerando 
la  durata  del  consumo  dello  applicazioni  che  si 
veriftchet^anno  a  Venezia  —  si  dedusse  che 
alcuni  assorbì nu:^n ti  di  energia  avverranno 
r(*almente,  quando  altri  non  agiranno  che  in 
piccola  misura;  })er  cui,  quando  si  jiotesse 
raccoglìr*re  rapiibimcnte  P  actpia  in  alcune 
ore,  questa  avrei) !n*  potuto  essei'e  utilmente 
impiegata  e  produrre  un  nuovo  aumento  di 
potenza  nelle  CcntiYili  di  generazione. 

A  tale  scopo  si  dispose  perchè  il  canale 
potesse  con  spe^'iale  variazione  nel  |)elo  d'ac- 
qua —  rigurgitabile  nelle  ore  di  minoi'  con- 
sumo —  e  con  allargauicuti  appositi  di  sezione 
«*  bar-ini  d' cspansi*rnc,  costituire  una  raccolta 
deir  acqua  n%spinta  dalh^  turbine,  che,  lavo- 
ramio  [jarzialmente,  assorbono  minor  volume 
quando  producono  nìinor  energia. 

Questa  raccolta,  che  si  può  dire  automa- 
tica, permette  un  immediato  aci-unudamen 
to  d'  acqua  a  monte  delle  turbiiie  di  circa 
HO.OCX*  nìc.  con  che  si  può  far  agire  un  gruppo 
di  macchine  che  assorbe  n)c.  4.00  d'acqua, 
per  la  durata  continua  di  circa  due  ore. 

Sìccoiiie  le  ore  di  massimo  consumo,  sj>e- 
cialmcntc  nelT  inverno,  soim  quelle  che  pre- 
c(Hlono  la  chiusura  degli  stabilimenti  indu- 
strialij  perchè  è  riecessario,  dui*ante  queste 
l>rovvedeie  anclie  al  servìzio  di  illumina- 
zione, ne  consegue  che,  tolto  qm^sto  periodo 
che  rappresenta  appunto  una  durata  di  due 
ore  eirt*a,  nelle  altre  ore  non  si  hanno  più 
concomitanze  considenn^oli  di  consumo  per  i 
due  distinti  servizi  dclT illuminazione  ^  che 
funziona  specialmentt*  duraute  la  nottr.  e  de- 
gli stabilimenti  industiiati  (*he  agiscono  ge- 
neralmente di  giorno. 

Ea!-co  che  tale  ingegnosa  ri(*crca  ha  talto 
nasc(n^(*  V  idea  di  far  servire  V  acqua  a  sod- 
disfare tjut*sta  specie  di  comj sensazione  dei 
(^onsmni  d'energia  elcltri(*a,  ampliando  ancora 
r  impianto  di  altri  l^OOO  cavalli  etlettivi  ;  co- 
si(*chè  la  totale  potenzialità  prati(*a  d'ogni 
Centrale  t>olè  esscrt*  portata  a  doiìicifuìla  rth 
rftìlJ  effeUirl  uustf/^ff/i  hi  tHjiìmut  (bile  dne 
Ct'ìifraU  (lì  prfìdicJone, 

La  Direzione  della  Società,  ha  creduto 
poi  di  allargai*e  ancora  la  potenza  delle  mac- 
chine oltre  il  lìmite  ora  etmneiato,  iu  consi- 
derazione che  sarà  possibile  aumentale  in  se 
guito  la  portata  costante  di  dei  ivazione , 
giacché  il  tori^ente  Cellina  ha  una  disponibi- 
lità iiiolto  maggiore  dei  12  me,  al  minuto  se- 
condo concessi  in  tutte  le  stagioni  dell'anno^ 
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ed  è  solo  nelle  magre  eccezionalissime  e  per  po- 
chi giorni,  che  tocca  questo  bassissimo  limite. 

Così,  in  definitiva,  fu  fissata  la  potenza 
di  ogni  salto  o  Ceìitrale  a  quelhi  sviluppa- 
bile con  numero  5  gruppi  di  macchine  ognuna 
capace  di  almeno  2600  cavalli  ettettivi  e  cioè 
a  13000  cavalli  complessivi. 

E  siccome  le  perdite  totali  elettriche  del 
macchinario,  lineii,  doppia  trasformazione  e 
distribuzione,  si  aggireranno  intorno  al  25  7o> 
cosi  si  potrà  colla  prima  Centrale  elet- 
ti'ica  di  Montereale  contare  su  una  disponi- 
bilità  piratica  a  Venezia  di  diecimila  cavalli 
elettrici. 

Per  ora  la  Società  colloca  nella  prima 
Centrale  quattro  gruppi  di  macchine,  dei  quali 
solo  tre  agiranno,  mentre  uno  sarà  tenuto  in 
riposo  come  scorta,  e  quando  la  richiesta 
permetterà  il  completamento  delle  macchine 
fino  ai  sei  gruppi  progettati,  per  averne  sem- 
pre uno  di  scorta,  in  riposo,  sarà  obbligata 
a  collocare  nella  sua  stazione  d'arrivo  a  Ve- 
nezia, una  motrice  sussidiaria  a  vapoi'e,  che 
dovrà  corrispondere  alla  potenza  di  un  gruppo 
di  macchine  della  Centrale,  ma  solo  di  circa 
2000  cavalli  effettivi,  giacché  le  perdite  di 
generazione  alla  Centrale,  di  trasformazione 
e  di  trasijorto  di  questa  parte  di  energia,  sa- 
ranno eliminate. 

*  * 

Per  dare  un'  idea  della  grandiosità  del  la- 
voro compiuto  in  questi  tre  anni,  basti  dire 
che  furono  scavati  600.000  me.  di  materiali, 
di  cui  350.000  di  roccia  ;  che,  in  soli  esplo- 
denti, furono  spese,  fra  dinamite  e  polvere, 
circa  200.000  lire,  che  lurono  adoperati,  per 
la  costruzione  della  diga  e  del  canale  80.000 
quintali  di  cemento  e  calci,  e  che  —  fino  a 
questi  giorni  —  erano  stati  fatti  70.000  me.  di 
muratura,  che  sono  stati  costruiti  dormitori 
per  circa  1000  operai  ed  un  impianto  elettri- 
co provvisorio  con  speciale  canale  per  gene- 
rare la  forza,  che  servì  per  le  perforatrici 
e  la  ventilazione  delle  gallerie,  pei  motori  di 
prosciugamento,  pei  montacarichi,  per  T  il- 
luminazione, per  tutta  quella  congerie  di  im- 
prese sussidiarie  che  sono  necessarie  a  cosi 
grande  lavoro,  e  servirà  prossimamente  al 
montaggio  delle  macchine  pel  quale  sono  già 
arrivati  da  Oerlikon  i  pezzi  principali  di  una 
yru  da  25  tonnellate. 

* 

Le  origini  del  Cellina  sono  quasi   imme- 


diate por  abbondanti  sorgive,  nc^lla  stretta 
die  scende^  fino  a  Claut,  chiusa  fra  i  monti 
Prega  jore,  1  )ozans  e  (ìiol ina.  Posto  sotto  il  Clan t, 
raccolto  h^  acquo  dallo  importanti  valli  del 
Settimana  e  del  Cimoliana,  alimentate»  dal 
Premaggioro,  dal  Monfalcono  e  dal  Duranno, 
volgo  a  Levante  formando  il  bacino  collet- 
tore dei  monti  Fratta,  Riccitume,  Raut  al  Nord, 
e  del  Crep  Nudo,  Messer  e  Cavallo  al  Sud, 
con  una  superficie  di  circa  500  chilometii  qua- 
drati. 

Ad  est  di  Barcis,  dove  il  torrente  ha  letto 
ampio  ed  incerto,  il  Cellina,  a  un  tratto, 
presso  il  ponte  d'Antoi,  si  serra  in  una  gola 
angusta,  con  salti  quasi  verticali,  che  assume 
r  aspetto  di  una  vera  spaccatura,  percorrendo 
per  essa  fino  a  Montereale  una  strada  di  circa 
dieci  chilometri. 

La  derivazione  d' acqua,  dal  Cellina  viene 
effettuata  poco  a  valle  della  confluenza  del 
torrente  Melassa,  nella  stretta  gola  che  il  corso 
d' acqua  percorre  prima  di  sboccare  nella 
pianura. 

Il  Cellina  in  quel  punto  è  già  ingrossato 
di  tutta  l'acqua  convogliata  dai  suoi  tributari. 

Per  effettuare  la  presa  si  sta  ora  costruendo 
un'  opera  speciale  di  chiusa,  costituita  da  una 
diga  di  sbarramento  di  calcestruzzo  rivestita 
da  grossi  blocchi  di  pietra  da  taglio,  impostata 
sulla  roccia  viva  del  fondo  e  delle  pareti 
dell'  alveo. 

La  sua  larghezza  in  base  fra  le  pareti 
incassanti  è  di  m.  18  circa  con  uno  spessore 
di  m.  25.  Alla  quota  del  pelo  d'  acqua  nor- 
male, invece,  la  sua  estensione  sarà  di  circa 
37  metri  ad  una  altezza  di  ch^ca  18  metri  sopra 
il  piano  di  posa. 

Dalla  sommità  della  diga  passerà  la  quan- 
tità d'acqua  esuberante,  ma  a  provvedere  al 
più  facile  smaltimento  delle  piene,  saranno 
predisposte  nella  diga  stessa  quattro  grandi 
paratoie  metalliche,  manovrate  mediante  mo- 
tori elettrici  da  una  passerella  di  servizio, 
che  sarà  costruita  sopra  tutta  la  chiusa  ad 
una  altezza  di  m.  8  sopra  il  pelo  d'  acqua 
ordinario. 

Per  impedu'e  l' ingresso  delle  ghiaie  nel 
canale  furono  studiati  speciali  provvedimenti, 
che  costituiranno  un  perfezionamento  rispetto 
ad  altri  impianti  simili. 

Oltre  a  queste  disposizioni  esterne,  il  ca- 
nale di  derivazione  sarà  munito  di  due  po- 
tenti scaricatori  ribassati,  destinati  a  smaltire 
le  sabbie  e  le  ghiaie   minute   che  potessero 
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essere  trascinate  nel  canale  stesso  dalle  grandi 
turbine. 

Lateralmente  alla  chiusa  sorgerà  Tedifìcio 
di  presa  con  paratoie  ni(*talliclie  che  servirà 
a  regolare  r  introduzione  dell'acqua  nel  ca- 
nale derivatore. 

Nel  suo  primo  tronco  il  canale  si  sviluppa 
per  una  lunghezza  di  m.  4364  sulla  falda  roc- 
ciosa della  montagna  alla  destra  del  corso 
d' acqua,  intagliato  quasi  sempre  a  mezza- 
costa,  con  muraglione  dalla  parte  del  fiume. 

La  sezione  del  canale  è  quasi  sempre  a 
pareti  verticali,  la  sua  larghezza  è  di  m.  4, 
r  altezza  minima  d'acqua  di  ni.  2.10  e  la  pen- 
denza di  m.  0.60  per  chilometro. 

Per  a^ssicurare  questo  tratto  di  canale  con- 
ti-o  il  pericolo  di  frane  e  di  interrimenti  per 
cadute  di  sassi,  fu  stabilito  la  copertura  del 
canale  stesso  mediante  volta  di  cemento  ar- 
mato, la  quale  verrà  utilizzata  per  costituire 
la  sede  della  strada  che  dovrà  unire  Monte- 
reale  con  Barcis. 

Successivamente  il  canale  abbandona  la 
gola  del  Celi  ina,  passando  in  galleria,  per  sboc- 
care sulla  falda  del  monte  rivolta  a  mezzo- 
giorno, in  faccia  alla  pianura  che  si  estende 
fra  Montereale  e  Pordenone  e  da  qui  fino  al 
mare. 

11  tronco  di  canale  nella  grande  galleria 
è  lungo  m.  1076  e  la  sua  larghezza  è  sempre 
di  ni.  4  con  m.  2.10  di  altezza  di  acqua;  la 
galleria  però  è  di  altezza  maggiore  e  preci- 
samente di  m.  4.50  alla  sommità  della  volta. 

Finalmente  il  terzo  tronco  del  canale  e- 
sterno  ò  lungo  m.  979  e  si  svolge  a  mezza 
costa  sulle  colline  che  sovrastano  sugli  abi- 
tati di  Alzetta  e  di  Malnisio,  frazioni  del  co- 
mune di  Montereale  Cellina. 

In  questo  tratto  si  trova  l'ampio  bacino 
di  decantazione  con  scaricatore  di  fondo  ed 
il  grande  sfioratore  a  gradini  di  metri  100  di 
soglia  stramazzante. 

Dopo  lo  sfioratore  il  canale  procede  in  se- 
zione allargata  con  m.  6  di  larghezza  sul  fondo 
collocato  a  pari  profondità,  e  conseguentemente 
con  minore  pendenza  e  minore  velocità  del- 
l' acqua,  fino  al  bacino  di  carica,  dal  quale 
partono  4  grandi  tubazioni  di  m.  1.50  di  dia- 
metro per  le  4  turbine  da  2600  cavalli  e  due 
tubazioni  minori  del  diametro  di  cni.  70  per 
le  turbine  delle  eccitatrici. 

Il  canale  esterno  è  pure  fiancheggiato  da 
muraglioni  che  si  innestano  con  le  murature 
del  bacino  di  carico.  Le  sommità  di  tali  muri 


però  sono  assai  più  elevate  di  quanto  esige- 
rebbe l'altezza  normale  dell'acqua  sul  fondo 
del  canale,  perchè  —  come  fu  scritto  sopra 
—  venne  previsto  di  accumulare  nelle  ore  di 
minor  consumo  di  energia  Tacqua  esuberante 
ai  bisogni  per  utilizzarla  nelle  ore  del  mas- 
simo lavoro. 

Il  canale  di  scarico  della  I.  officina  gene- 
ratrice non  subisce  sensibile  variazione  di  livel- 
lo perchè  non  viene  per  nulla  infiuenzato  da 
piene  o  da  rigurgiti. 

Questo  canale  servirà  in  seguito  da  canale 
aduttore  al  secondo  salto  anch'esso  di  m.  57.50 
a  pelo  normale,  del  quale  è  pure  investita  la 
Società  del  Cellina;  e  che  dovrà  sorgere  alle 
falde  delle  colline  di  Giais. 

Si  tratta  di  una  seconda  centrale  perfetta- 
mente eguale  alla  prima,  che  speriamo,  per  l'av- 
venire industriale  di  questa  regione,  possa 
sorgere  in  breve. 

Il  canale  di  futuro  allacciamento  fra  le  due 
centrali  elettriche  sarà  ora  costruito  soltanto 
per  un  breve  tratto  fino  a  valle  dell'  abitato 
di  Malnisio  e  poi  l'acqua  sarà  immessa  nel- 
l'alveo del  torrente  Caprezza. 

Pertanto  il  canale  funzionerà  per  ora  ve- 
ramente da  scarico,  ma  esso  non  costituisce 
l'eff'ettivo  canale  di  scarico  di  tutto  l'impianto 
complessivo,  perchè  questo  partirebbe  dalla 
seconda  centrale  per  ricondurre  l'acqua  deri- 
vata nell'alveo  del  Cellina. 

Ora  quest'  ultimo  canale  di  scarico  è  già 
nella  massima  parte  eseguito  ed  attraversa 
tutta  la  pianura  peissando  a  monte  dell'  abi- 
tato di  S.  Leonardo. 

Esso  comincia  attualmente  dal  letto  del 
Caprezza  d'  onde  ripi'ende  con  opere  oppor- 
tune, queir  acqua  che  sarà  abbandonata 
circa  a  tre  chilometri  più  a  monte  dallo  sca- 
rico provvisorio  della  prima  centrale. 

In  tal  modo  viene  soddisfiitta  la  condizione 
di  restituire  l'acqua  nel  letto  del  Cellina,  fa 
cendo  un'  opera  che  servirà  anche  quando  si 
dovrà  eseguire  la  seconda  officina  genera- 
trice. 

Il  canale  di  scarico  è  lungo  oltre  sei  chi- 
lometri ed  è  costruito  in  terra  con  larghezza 
in  fondo  di  m.  4,  altezza  d'acqua  di  ni.  1,45 
e  pendenza  delle  scarpate  di  1  :  1,50. 

*  * 

Neir  edificio  della  Centrale,  che  sarà  fra 
poco  compiuto,  troveranno  posto  per  ora  quat- 
tro grandi  turbine  atte  a  sviluppare  normal- 
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mente  2600  cavalli  e  suscettibili  di  essere 
spinte  fino  quasi  a  3000.  L'energia  prodotta 
da  queste  gi*andi  turbine  sarà  trasformata 
in  corrente  elettrica  trifiisc,  a  42  pei-iodi  e 
4000  volt  da  corrispondenti  alternatori. 

Questa  corrente,  prima  di  essere  lanciata 
sulla  linea  verrà  portata  alla  tensione  normale 
di  80,000  volt  da  ai)positi  trasformatoli  che 
saranno  disposti  in  una  sala  speciale  della 
stazione  generatrice. 

E  tale  tensione  potrà  essere  spinta  fino  a 
36,000  volt. 

In  grazia  dell'  elevato  potenziale  è  possi- 
bile trasmettere  fino  a  Venezia,  tutta  Te- 
norme  forza  generata  a  Montereale  mediante 
corde  di  rame,  relativamente  molto  sottili, 
perchè  non  hanno  che  circa  9  millimetri  di 
diametro  essendo  costituite  da   7  fili  da  ^^/^^ 

UA       /in» 

È  dair  officina  di  Cau-Malnisio  —  frazione 
di  Montereale  —  che  parte  la  linea  di  condut- 
tura elettrica  per  Venezia. 

La  linea  in  terra  ferma  è  eseguita  con  pali 
di  legno  abbinati,  disposti  per  sopportare  12 
conduttori,  dei  quali  ne  vengono  montati  per 
ora  6  e  2  fili  telefonici. 

Lungo  la  linea  vi  saranno  4  cabine  sepa- 
ratrici  che  eventualmente  potranno  divenire 
sotto-stazioni  di  trasformazione  per  la  distribu- 
zione dell'energia  nella  zona  percorsa. 

Saranno  da  notarsi  lungo  la  linea  le  pas- 
serelle metalliche  per  l' attraversamento  delle 
ferrovie  Mestre-Udine  presso  Porcia,  Treviso- 
Motta  presso  Fcigarò,  Mestre-Portogruaro  pres- 
so Gaggio. 

11  fiume  Piave  viene  sorpassato  con  una 
sola  campata  di  metri  26b  ed  i  conduttori 
sanmno  sostenuti  da  due  torri  metalliche  di 
oltre  30  metri. 

La  laguna  ha  56  pali,  doppi  abbinati  e 
due  torri  per  1'  attraversamento  del  Canale 
di  S.  {Secondo. 

L'arrivo  a  Venezia  viene  fatto  dalla  parte 
del  Canale  della  Crea  sopra  il  quale  i  conduttori 
saranno  sostenuti  da  grandi  cavalietti  metallici. 

In  tal  modo  la  corrente  giungerà  cilla  sta- 
zione di  trasformazione  o  ricevitrice  di  San 
Giobbe  che  si  sta  costruendo  nei  locali  del- 
l' ex  Silurificio. 

In  quest'  edificio  la  corrente  sarà  trasfor- 
mata a  tensione  meno  elevata  e  precisamente 
a  6200  volt,  mediante  trasformatori  analoghi 
a  quelli  di  partenza,  ed  a  questa  tensione  ver- 
rà distribuita  a  Venezia. 


* 


11  servizio  di  disti-il)uzione  deir  cncMgla 
viene  distinto  in  due  parti  nettamente  sepa- 
rate, cioè  il  servizio  delle  grandi  applicazioni 
industriali  ed  il  servizio  della  luce  e  delle 
piccole  applicazioni  industriali. 

Per  il  servizio  di  forza  vi  saranno  3  linee 
di  distribuzione  distinte,  una  nella  direzione 
del  sestiere  di  Castello,  una  seconda  in  di- 
rezione del  Campo  di  Marte  e  finalmente  una 
terza  destinata  alla  Giudecca. 

Quest'  ultima  sarà  la  più  importante  di 
tutte,  non  solo  perchè  la  Giudecca  è  il  quartiere^ 
industriale  di  Venezia,  ed  avrà  un  grande  avve- 
nire, ma  anche  perchè  è  più  importante  delle 
altre  dal  lato  costruttivo,  dovendosi  sviluppare 
per  lunghissimo  tratto  in  laguna,  al  largo  della 
Marittima,  attraversando  il  canale  di  Fusina, 
con  una  campata  di  285  metri,  sostenuta  da 
due  grandi  torri  metalliche  di  circa  34  metri 
di  altezza. 

Per  r  altro  servizio  —  quello  della  luce 
—  partiranno  dalla  ricevitrice  tre  linee  delle 
quali  la  centrale  metterà  capo  all'attuale  Of- 
ficina di  S.  Luca  e  le  altre  due  abbraccie- 
nmno  la  città  in  una  specie  di  anello  ed  ali- 
menteranno le  varie  sotto-stazioni  di  trastor- 
mazione  che  saranno  distribuite  nei  diversi 
quartieri. 


Dalla  breve  descrizione  che  abbiamo  data 
di  questo  imponente  lavoro,  i  nostri  lettori 
avranno  potuto  formarsi  un'idea,  sebbene  pal- 
lida, dell'  importanza  dello  stesso. 

Ma  siccome  l'argomento  è  molto  interes- 
sante sia  dal  lato  tecnico  che  dal  lato  dei 
vanta-ggi  che  andrà  a  risentirne  la  nostra  re- 
gione, ci  riserviamo  di  trattarlo  più  diffusa- 
mente in  un  prossimo  numero  del  nostro  gior- 
nale. 

Intanto  all'  eg.  cav.  Braida  ed  a  tutti  i 
Tecnici  che  lo  coadiuvarono  affine  tale  lavo- 
ro avesse  a  riescire,  il  modesto  ma  sincero 
nostro  plauso.  «  C.  > 

/vv^A/v\/v\/^AA^A^\A^\/vv^A/v\/vvv\/v^/^^^ 

DOSAGGIO  DEL  CIANOGENO 

nella  massa  Lazning  satura 

Dal  sig.  Francesco Kuggeri,  Direttore  dell'of- 
ficina del  Gaz  di  Messina,  ricevemmo  la  se- 
guente lettera  che  ben  volentieri  pubblichiamo  : 
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Messina,  9  Giugno  1903. 

Ill.mo  Siy.  Cap.   Vittorio  Calza i-ara 
Direttore  della  Rivista  Tecnica  «  Il  Gaz  » 

Venezia 

Avendo  imparato  a  conoscerla  con  la  let- 
tura del  di  Lei  pregevole  Manuale  sul  gaz, 
mi  permetto  di  dirigerle  la  presente,  della 
quale  potrà  fare  queir  uso  che  crede,  repu- 
tandomi fin  d' adesso  fortunato  se  essa  varrà, 
in  qualsiasi  modo,  a  promuovere  la  pubblica- 
zione di  qualche  studio  sull'  argomento  che 
vado  ad  accennare. 

La  estrazione  del  cianogeno,  allo  stato  di 
ferrocianuro  di  calcio,  dalla  massa  Laming, 
che  ha  già  servito  alT  epurazione  del  gaz,  è 
oi'mai  in  uso  in  tutte  le  officino  del  gaz  di 
una  certa  importanza,  essendo  rimuneratrice 
anche  coi  prezzi  eccezionalmente  bassi  che  si 
[)raticano  attualmente  in  commercio  pei  fer- 
rocianuri  alcalini.  È  quindi  da  lamentare  che 
ninna  pubblicazione  si  sia  ancora  fatta,  al- 
meno a  mia  conoscenza,  sul  processo  più  pra- 
tico ed  economico  di  tale  estrazione,  che,  in 
taluni  casi,  come  p.  es.  quello  in  cui  la  massa 
satui'a  contenga  dei  sali  annnoniacali,  pre- 
senta delle  serie  difficoltà. 

Il  punto  di  partenza  di  tale  processo  mi 
sembra  che  dovrebbe  essere  la  titolazione 
preventiva  della  massa  satura  che  si  vuol 
mettere  in  lavorazione.  Di  ciò  hanno  scritto 
il  «  MoniteurScientifique  »,  «  Zulokoscky  »  ed 
aUi*i  ;  ma  le  analisi  da  loro  indicate  o  sono 
di  risultati  dubbi  o  sono  possibili  soltanto  ai 
])rc>vetti  chimici  che  dispongono  di  ricchi 
laboi-atori,  e  non  mai  agli  industi'iali  nei  quali, 
in  generale,  tali  mezzi  sono  limitati. 

È  per  questo  che  suppongo  utile  d'indi- 
care il  seguente  metodo,  i-elativamente  facile, 
per  dosare  la  massa  Laming  satura  prima 
di  porla  in  lavorazione,  onde  mettere  l'indu- 
sti'iale  in  grado  di  poter  stabilire  se  la  quan- 
tità di  ferrociaiìuro  di  calcio  che  si  l'icava  sia 
in  rapporto  alla  ricchezza  in  cianogeno  defila 
massa  lavorata. 

Dosaggio  del  cianogiMio  nella  massa  La- 
ming satura  : 

^Crr.  óOdi  vecchia  materia,  finamente  poi  ve- 
riz^^ata,  in  un  matraccio  graduato  da  ce.  l.  500 
rivsistcntc  al  fuoc;^  ;  vi  si  aggiunga  ce.  120  a 
LX)  di  soluzione  15  7o  ^^'  idrato  potassio,  e  si 
riscaldi  per  due  ore  circa  (non  far  bollire) 
al  bagno  di  sabl>ià.  ' 

«  Sì  (lihiisca  tali»  soluzione  lino  a  ce.  Wi)\ 


vi  si  aggiunga  gr.  10  di  carbonato  di  piombo 
e  si  faccia  bollire  per  10  minuti  circa. 

«  La  detta  soluzione  fredda  si  porti  a 
ce.  1.035  —  poiché  35  ce.  rappresentano  il 
volume  della  vecchia  materia  e  del  carbonato 
di  piombo  —  si  agiti  fortemente  e  si  filtri 
parecchie  volte  attraverso  lo  stesso  filtro. 

«  Il  liquido  cosi  ottenuto  si  riscaldi,  si 
acidifichi  fortemente,  facendovi  gocciolare  del- 
l'acido  solforico  diluito,  a  30.*";  dopo  un  ri- 
poso di  qualche  ora  si  filtri  ripetutamente 
finché  non  si  ottenga  limpido. 

«  Una  parte  aliquota  di  detta  soluzione  si 
può  dosare  col  metodo  Bolhig,  descritto  dal 
«  Fresenius  >  a  pag.  422  ediz.''  1900,  però  non 
bisogna  ritenere  avvenuta  la  neutralizzazione 
se  prima  due  goccie  di  percloruro  di  ferro 
fatte  cadere,  con  V  intervallo  di  un  minuto, 
sullo  stesso  punto  della  cartina,  non  persi- 
stano a  dimostrare  che  ogni  traccia  di  ferro- 
cianogeno  libero  sia  scomparsa  dal  liquido  > . 

Voglia  gradire.  Egregio  Capitano,  gli  at- 
testati della  mia  alta  stima. 

fba.ncj:sco  suaajsBi 

Dirsltore  dell'  Officina  di!  Gaz  di  Messina 


PARTE  INDUSTRIALE 


DEI    TECNICI   GAZISTI   ED   IDRAULICI 

L' invito  al  43.'^  Congresso  annuale  di  co- 
desta importantissima  associazione  si  chiudeva 
colle  parole  : 

«  Saranno  accolti  con  piacere,  anche  se 
forestieri,  tutti  i  specialisti  in  gaz  ed  acqua  >. 

Al  nostro  Direttore  poi  l' invito  veniva 
diretto  dall'  illustre  prof.  Bunte  di  Carlsruhe, 
nonché  verbalmente  ripetuto  anche  in  una 
sua  recente  visita  a  Padova  (dove  aveva 
assistito  agli  espei'imenti  del  «  Sepaiatore 
Mazza  »),  dalT  ing.  Weiss,  il  noto  Direttore 
e  costi-uttore  delT  officina  di  Zurigo,  e  vice- 
jn"esident(^  d(^l  Congresso. 

Ed  infatti  là  dove  T  autocratismo  non  re- 
gna, là  dove  gli  studi,  i  perfezionamenti,  le 
nuove  scoperte,  vengono  annualmente  spie- 
gate e  dimostrate  ai  direttori  delle  officine, 
là  dov(*  l'cgna  la  vera  infi^lligènzà,  Te  cama- 
rille di  c(Mti  superuomini  mui  i)ossono  sussi- 
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stere,  come  sussistono  in  certe  altre  associa- 
zioni di  nostra  conoscenza. 

Era  la  prima  volta  che  in  43  anni  V  As- 
sociazione Germanica  dei  tecnici  gazisti  ed 
idraulici  si  radunava  fuori  dell'Impero,  e  tale 
fatto  di  doverosa  deferenza  lo  si  fece  per  aver 
campo  di  visitare  minutamente  la  importante 
officina  a  gaz  di  Zurigo  che  costò  la  bella 
somma  di  7  milioni  di  lire. 

Al  Congresso  intervennero  621  congres- 
sisti, e  166  signore  ;  gli  aderenti  complessi- 
vamente erano  1200. 

Inghilterra,  Francia,  Belgio,  Austria-Un- 
gheria e  Svizzera  avevano  in  forte  numero 
accettato  il  cortese  invito  della  Associazione 
Germanica;  di  Italia  ben  pochi  erano  i  pre- 
senti, e  fra  questi  notiamo  V  ing.  M.  Bòhm, 
il  Direttore  Tecnico  della  Società  Italiana  del 
gaz  di  Torino,  Ting.  Giulio  Geyer  (Direttore 
dell'  officina  del  gaz  di  Ancona),  V  ing.  Ro- 
berto Hartmann  (Direttore  dell'  officina  del 
gaz  di  Venezia),  sig.  Hauer  Eugenio  di  Milano, 
r  ing.  Carlo  Ncef  (Direttore  dell'  officina  di 
Rivarolo),  V  industriale  Carlo  Porta  di  Milano, 
r  ing.  B.  Sanmartini  (Direttore  dell'  officina 
di  Chiavari),  V  ing.  C.  Schmidle  (della  Società 
Nazionale  per  gazometri  ed  acquedotti  di  Bo- 
logna), r  ing.  I.  Tarckc  di  Genova,  il  cav. 
Tzìkos  di  Padova,  e  Ting.  Urbini  di  Venezia, 
oltre  naturalmente  il  nostro  Direttore.  Diamo 
intanto  gli  argomenti  svolti  nel  Congresso, 
riservandoci  in  altro  numero  del  giornale,  par- 
larne più  diffusamente  di  quelli  più  importanti  : 

1.  Apertura  del  Congresso  fatta  dal  Presi- 
dente Consigliere  Beer  di  Berlino. 

2.  Brevi  comunicazioni  sull'  officina  a  gaz, 
l'acquedotto  e  l'officina  elettrica  della  città 
di  Zurigo ,  Sigg.  A.  Weiss,  II.  Peter  e  H. 
Vagrei-,  Direttori  delle  dette  officine. 

i^.  Il  valoie  industriale  dei  carboni  da  gaz , 
relatoi'c  il  Sig.  Wander,  Consigliere  Muni- 
nicipale  di  Lipsia  e  il  Dott.  Prof.  H.  Bunte. 

4.  La  nuova  officina  a  gaz  di  Mariendorf 
(Berlino)  ;  Sigg.  Ed.  Bi'ory,  Direttore  e 
Ing.  E.  Korting  di  Berlino. 

5.  Il  ristauro  dell  officina  del  gaz  di  Crefeld; 
Sig.  E.  Salremberg,  Crefeld. 

().  Sul  gaz  d'  acqua,  specialmente  secondo  il 
processo  dei  Dott.  Kramers  e  Aarts,  dott. 
Alf.  Steger  di  Amsterdam. 

7.  Sistema  semplificato  di  depurazione  del 
gaz,  con  riguardo  all'  estrazione  integrale 
del  catrame  e  dell' ammoniaca ,  Sig.  Bur- 
gernicister,  Direttore  a  Celle. 


8.  L' illuminazione  a  gaz  dal  punto  di  vista 
dell'  igiene  ;  Prof.  Dott.  Rent,  Dresda. 

9.  L'  officina  del  gaz  di  St.  Margrethen  e  la 
somministrazione  del  gaz  sotto  pressione 
alle  località  circostanti,  Sig.  Ing.  A.  Ro- 
thenbach  (figlio),  Berna. 

10.  Sui  contatori  automatici  del  gaz ,  Prof. 
Dott.  H.  Aron,  Berlino. 

11.  L'utilizzazione  delle  forze  idrauliche  della 
Svizzera,  Prof.  C.  Ischokke,  Aaran. 

12.  Sterilizzazione  dell'  acqua  potabile  per 
mezzo  dell'  ozono,  e  le  officine  di  acqua 
ozonata,  Dott.  Erlwein,  Berlino. 

13.  Comunicazioni  sulle  condutture  ad  alta 
pressione  per  mezzo  di  tubi  a  manicotto 
in  ghisa,  e  gli  apparecchi  relativi;  sig. 
R.  Mejer,  Gerlafingen. 

14.  Rapporto  della  Commissione  fotometrica, 
Sig.  Thomas  Zittau. 

15.  Rapporto  della  Commissione  per  i  conta- 
tori del  gaz,  Sig.  H.  Lòhren,  Bonn. 

16.  Rapporto  della  Commissione  per  il  riscal- 
damento, Sig.  L.  Kórting,  Hannover. 

17.  Rapporto  della  Commissione  pei*  le  nor- 
mali dei  gazometri,  Ing.  M.  Niemann, 
Dessau. 

18.  Rai)porto  della  Commissione  per  la  stati- 
stica dell'  acqua,  Sig.  Joly,  Colonia. 

19.  Rapporto  della  Commissione  per  le  nor- 
mali, Sig.  W  H.  Lindley,  Francoforte,  S./M. 

20.  Rapporto  della  Commissione  per  1'  eser- 
cizio degli  acquedotti,  sig.  Keumann,  Chai- 
lottenburg. 

21.  Rapporto  della  Commissione  per  la  det(4-- 
minazione  di  regole  per  riparare  le  con- 
dutture del  gaz  e  dell'  acqua  contro  le 
correnti  elettriche  vagabonde,  Sig.  W.  H. 
Lindley,  Fi*ancoforte  S./M. 

22.  Rapporto  della  Commissione  per  V  istru- 
zione, Sig.  W.  von  Dechelhoeuser,  Dessau. 

23.  Relazione  della  Presidenza  per  1'  anno 
1902-903. 

24.  Rapporto  dei  revisori  dei  conti. 

25.  Rapporti  della  Commissione  per  la  fonda- 
zione Schiel(\ 

26.  Rapporto  del  Comitato  di  Mutuo  Soccorso. 

27.  Modificazione  dello  Statuto  Sociale  per 
quanto  riguarda  1'  ammissione  dei  Soci. 

Il  nostro  Direttore  presentava  una  sua  nie- 
moria  sul  «  Separatore  Mazza  »,  e  l'Egregio 
Prof.  Bunte,  dopo  una  chiara  disamina  sul 
ìùroluzionario  principiOy  si  riservava  par- 
larne nella  prossima  adunanza,  dopo  che  avrà 
fatto  di  persona  alcuni  espei-inienti. 
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Il  Professore  di  Lipsia  Wunder  ed  il  Pro- 
fessore Bunte  parlarono  sul  valore  economico 
del  gaz  di  carbone  :  il  primo  sotto  il  punto 
di  vista  della  praticità,  il  secondo  dal  lato 
chimico. 

Alla  seconda  seduta  emersero  per  interesse 
le  relazioni  sulle  officine  di  Crefeld  e  di  Ma- 
riendorf;  nonché  il  discorso  sulla  sterilizza- 
zione deir  acqua  potabile  per  mezzo  dell'  o- 
zono.  L' Ing.  Koerting  che  seppe  trattenere 
per  più  tempo  V  uditorio  molto  attentamenta- 
nieute,  chiudeva  la  conferenza  col  citare  il 
tatto  che  la  città  di  Crefeld  non  accetta  nelle 
sue  officine  municipalizzate  operai  ascritti  a 
leghe,  giacché  egli  disse  :  Noi  roglianio  es- 
sere pachvni  in  casa  nostra  ! 

Una  brillantissima  discussione  si  apri  dopo 
il  discorso  molto  applaudito  deir  Ing.  Koer- 
ting. 

Il  Dott.  Erlnwei  che  trattò  sulla  steriliz- 
zazione dell'acqua  potabile,  illustrò  gli  im- 
pianti delle  due  città  di  Padeborn  e  Wile- 
sbaden.  Dimostrò  come  l'ozono  distrugga  com- 
pletamente i  bacilli  patogeni  :  e  sia  oltremodo 
utile  quando  si  devano  nelT  acqua  neutraliz- 
zare il  gusto  e  l'odore.  Il  costo  dell'ozoniz- 
zazione varia  da  pfenning  0.05  a  pf.  1.5  per 
m.  e.  di  acqua  sterilizzata. 

L' Ing.  Rotthenbach  seppe  con  parola  con- 
vincente e  con  dati  positivi  dimostrare  l'  u- 
tilità  della  nuova  applicazione  del  trasporto 
del  gaz  lungo  tubazioni  ad  alta  pressione. 
(Questo  importante  studio  lo  pubblicheremo 
in  un  prossimo  numero,  avendoci  1'  Egregio 
Ingegnere  promesso  rimettercelo  con  alcune 
aggiunte). 

Interessante  la  discussione  fra  il  Dottor 
Steger  di  AmstcM'dam  ed  il  Dott.  8trache  di 
Vienna  sul  gaz  d'  acqua. 

E  così  pure  piacquero  le  dimostrazioni  e 
dilucidazioni  date  dal  Prof.  Aron  di  Berlino, 
sui  contatori  automatici  e  sul  nuovo  sistema 
di  depurazione  del  gaz  fatta  dal  Dott.  Bui*- 
gcM'meistei*,  Direttoi'e  dell'  officina  a  gaz  di 
Celle. 

Le  conferenze  cominciavano  alU^  9  pre- 
cise e  terminavano  alle  14. 

Nelle  ore  pom.  del  primo  giorno,  con  treno 
speciale,  tutti  i  congressisti  si  j)ortai*ono  a 
visitai'e  l'officina  del  gaz  di  Zurigo,  a  Schlie- 
ren,  accolti  da  quel  cortese^  Direttore,  Inge- 
gnere Weiss,  che  regalò  a  ciascuno  una  sua 
impoi'tantissima  e  dettagliata  memoria,  con 
annessivi  tipi,  disegni,  calcoli,  ecc.    di    tutto 


r  impianto  ftitto.  Non  si  può  fare  a  meno  di 
l'imanere  meravigliati  nel  vedere  un  impianto 
simile.  I  gazisti  stessi  si  domandavano  se  si 
era  in  una  officina  da  gaz  od  in  altra  offi- 
cina, tanto  è  differente  questo  impianto  dagli 
altri  usuali.  Abbiamo  ottenuto  il  permesso  di 
pubblicare  la  traduzione  di  questa  memoria, 
il  che  faremo  nei  prossimi  numeri,  convinti 
che  i  lettoli  ci  sai'anno  oltremodo  grati  di  tale 
lavoro. 

Nel  secondo  giorno,  l' invito  era  per  le 
sette  antimeridiane,  i  congressisti  tutti  si  por- 
tarono a  visitare  gli  impianti  delle  officine 
elettriche  e  dell'  acquedotto  di  Zurigo  —  im 
pianti  di  grandissima  importanza  e  costrutti 
con  criteri  del  tutto  modei-ni.  Rimarcato  che 
le  caldaie  per  la  macchina  di  1000  IP  azionante 
le  dinamo  ed  i  compressori  dell'  acquedotto, 
sono  tutte  e  sempre  riscaldate  a  carbone  coke, 
riscontrandosi  con  tale  combustibile  un  for- 
tissimo utile  neir  azienda. 

Una  gita  sul  Lago  —  con  approdo  ad  Au 
dove  doi)o  un  lunch,  vi  fu  ballo  campestre, 
occupò  la  serata  del  secondo  giorno. 

Alla  sera  del  terzo  giorno  un  grande  banchet- 
to di  1200  persone  fu  offerto  nella  Tohnhalle. 

Il  Congresso  si  radunerà  V  anno  venturo 
a  Losanna,  dietro  invito  dell'  Ing.  Chavannes, 
Direttore  di  quell'officina,  persona  ben  nota  fra 
noi,  avendo  gestita  la  direzione  tecnica  del- 
l' officina  a  gaz  di  Venezia. 

Noi  siamo  grati  ed  all'Egregio  Prof.  Bunte 
ed  all'  Egregio  Ing.  Weiss  che  cosi  cortese- 
mente ci  invitarono  ad  assistere  ad  una  delle 
più  importanti  adunanze  che  ebbero  luogo  in 
questi  ultimi  tempi  per  la  nostra  industria  ; 
nella  lusinga  che  pur  da  noi  si  abbia  al  più 
presto  possibile  riescire  a  poter  fare  altret- 
tanto. 

È  ora,  in  ispecie  oggi,  che  la  scienza  va 
popolarizzandosi  sempre  più  e  che  nuovi  stu- 
diosi entrarono  a  formar  parte  della  famiglia 
gazista,  si  abbiano  anche  qui  in  Italia,  delle 
Conferenze  annuali,  dalle  quali  la  nostra  in- 
dustria, in  un'  epoca  df  cosi  gran  lotta,  iSossri 
sempre  più  emergere  e  tenére  alta  la  sita 
bandiera. 

Siamo  in  tempi  nei  (|ualì  solo  coll'inch»- 
fesso  studio,  e  non  con  vane  ciancie,  o  pèrchò 
grandi  azionisti,  ci  si  deve  imporre,  e  certe 
associazioni  che  puzzano  le  mille  miglia  da 
lontano  di  campanilismo  devono  lasciar  il 
campo  lib(Mo  a  chi  solo  ixm'  (luesta  iiidustria, 
veramente*,  sciiamente  e   serenamente    vi    si 


512 


applica.    Gli  altri  si  accontentino  di    godere 
i  più  o  meno  meritati  ozt  di  Capua. 

<  C.  » 


L'MMrla  ilil  Serlvatl  lai  catraie  ''^ 

Cenni  stòrici  e  considerazioni 


1. 

Fra  le  industrie  chimiche  che  si  sono  mag- 
giormente sviluppate  in  questi  ultimi  cinquan- 
ta anni,  quella  dèi  derivati  del  catrame  tiene 
uno  dei  primi  posti  comprendendo  essa,  oltre 
a  molti  prodotti  intermediari,  la  fabbricazione 
di  numerosissime  materie  coloranti,  prodotti 
farmaceutici,  profumi,  esplosivi,  ecc. 

Data  la  vastità  del  tema,  mi  limiterò  a 
dare  un  cenno  tetorico  di  quest'  industria  fa- 
cendo seguire  alcuni  dati,  sulla  sua  impor- 
tanza attuale,  ed  infine  alcune  considerazioni 
sulla  possibilità  di  fabbricare  anche  in  Italia 
tali  derivati. 

Come  è  noto  il  catrame  è  un  prodotto  della 
distillazione  secca  di  materie  organiche.  Quello 
che  si  produce  in  maggior  copia  è  ottenuto 
dal  litantrace  ed  ò  di  questo  che  ci  occupe- 
remo, lasciando  in  disparte  i  catrami  otte- 
nuti da  altre  sostanze  d'origine  vegetale  od 
animale  che  pure  sono  oggetto  di  applica- 
zioni. 

La  distillazione  secca  del  litantrace  è  stata 
iniziata  verso  la  fine  del  secolo  diciottesimo 
allo  scopo  di  produrre  il  gaz  illuminante. 

Nel  corso  di  poche  diecine  d'  anni,  V  uso 
del  gaz  divenne  generale  e  si  arrivò  a  pro- 
durre quantità  ingenti  di  catrame,  tanto  che  ora 
si  calcola  in  urla  produzione  annuale  europea 
di  due  milioni  di  tonnellate. 

Questa  materia  cominciò  tosto  ad  ingom- 
brare le  officine  a  gaz,  non  sapendo  quale 
partito  trarne,  nò  potendo  gettarla  via  perchè 
inquinava  il  suolo  e  le  acque.  Per  queste  ra 
gioni  ed  anche  in  vista  di  abbassare  il  prezzo 
di  produzione  del  gaz,  si  imponeva  di  tro- 
vare ad  esso  delle  applicazioni. 

La  i)rima  applicazione,  probabilmente,  fu 
quella  di  bruciarlo  nei  forni  a  gaz  invece  od 


[\)  Quest'  argomento  fu  trattato  dall'autore  in  una 
conferenza  tenuta  il  17  febbraio,  all'  Associazione 
Chimica  industriale  di  Torino  e  pubblicata  dal  gior- 
nale di  quellA  Associazione,  e  che  noi  riproduciamo  col 
consenso  delFAutore. 


in  sostituzione  parziale  del  combustibile,  ma 
la  cosa  non  ò  cosi  semplice  come  può  sem- 
brare. Un  altro  impiego  fu  quello  di  rico- 
prire il  legno  per  evitarne  la  putrefazione  e  gli 
oggetti  di  ferro  per  impedirne  la  corrosione 
per  ossidazione.  Ma  era  poca  la  quantità  oc- 
corrente per  tali  usi. 

Si  constatò  intanto  che  scaldando  il  ca- 
trame in  caldaie  aperte,  dapprima,  e  chiusi^ 
più  tardi,  si  eliminavano  materie  volatili,  ed 
il  residuo  (pece)  si  prestava  a  preparare  car- 
toni e  tessuti  impermeabili. 

Condensando  i  prodotti  volatili  si  rico 
nobbe  che  questi  servivano  a  sciogliere  le 
materie  grasse  ed  il  caoutchouc.  Più  tardi 
distillando  più  accuratamente  il  catrame  si 
ottenne,  oltre  ad  olì  leggeri,  olt  pesanti  i  quali 
si  dimostrarono  particolarmente  atti  a  con- 
servare il  legno  ed  in  ispecie  le  traversine 
dalle  ferrovie. 

Gli  olt  leggeri  si  adoperarono  per  lam- 
pade senza  stoppino,  che  resistono  al  vento 
senza  spegnersi,  e  per  carburare  il  gaz  onde 
renderlo  più  illuminante.  La  pece  si  adoperò 
per  fabbricare  Tasfalto  artificiale,  perfabbric;«- 
re  del  nero  fumo  e  per  la  fabbricazione  degli 
agglomerati,  ecc. 

Ma  r  impiego  più  interessante  del    catia- 
me  è  quello  di  separare  le  singole  specie  chi- 
miche in  esso  contenute  e  la  loro  successiva 
trasformazione  in  altre  specie  aventi    molte 
plici  applicazioni. 

Ricerche  chimiche  sui  prodotti  contenuti 
nel  catrame  non  tardarono  ad  iniziarsi  e* 
queste  comprendono  due  periodi,  cioè  le  ri- 
cerche anteriori  al    1865  e  quelle  posteriori. 

Il  pi-imo  ad  isolare  una  specie  chimica 
del  catrame  fu  l'inglese  Garden  (nel  1819), 
il  quale  mediante  la  distillazione  constatò 
che  si  sublimava  una  materia  bianca  cri- 
stallina, di  odore  cai-atteristico.  Questa  ma- 
teria fu  studiata  da  Thomson  e  da  Kidd  il 
quale  la  chiamò  naftalina. 

Pochi  anni  dopo,  nel  1825,  essendosi  fatti 
dei  tentativi  per  comprimere  il  gaz  luce  onde 
renderlo  trasportabile,  si  riconobbe  che  in 
tale  operazione  si  condensava  un  liquido 
molto  volatile,  d'  odore  particolare,  il  quale 
bruciava  con  fiamma  fuligginosa,  e  non  si  tardò 
a  riconoscere  che  il  sottrarre  tale  sostanza 
al  gaz  lo  rendeva  meno  illuminante.  Tale 
liquido  fu  studiato  accuratamente  da  Faraday. 
Egli  riusci  a  sei)arare  da  esso  il  benzene 
che   egli    chiamò    bicarburo    d' idrogeno,    ne 


descrisse  le  proprietà  fisirhe  e  chimiche  e  ne 
dek'rinijiò  la  i*om]iosiyjoiM'  cciitcHirnaU^.  E>;'li 
isolò  pure  ti  a  ì[ììA  Iì^jiiììIu  ìhi  iìUvo  ìdrovtir- 
bui*o  moire  volatile,  cioè  il  biailcrie  che  eliia 
mò  ceirburo  didrico,  del  quale  diede  pure 
le  proprietà  fisiche  e  chimiche  e  la  com[)osi- 
zione  de<nmale.  Ottenne  infine  un'altra  so- 
stanza che  doveva  essere  costituita  da  una 
mt*s(*(>laiiza  anzic*hè  da  una  speric  chimica 
come  e^li  credette. 

Faraday  fece  pure  delle  intei'esKanti  ri- 
cerche sulla  naftalina  e  riusci  a  i>re|)arare 
due  derivati  solfoincl  cioè  V  acido  a  —  mo- 
no8olfoni(^o  ed  il  p  —  monosolfonico  descri- 
vcmlone  le  |)!'o[U"ictà, 

Questi  t'urnuo  i  primi  derivati  solfbnici 
ottenuti  della  serie*  aromatica,  ho  eccettuiamo 
gli  acidi  soltoindij^otici  *;ià  conosciuti  molto 
tempo  prima  tnl  adopej'ati  nella  tititura* 

Nel  1822  Dumas  e  Laurent,  negli  ultinn 
prodotti  della  distillazione  del  catranu%  tro- 
varono una  sostanza  cln^  chiamarono  para- 
nan.alina  e  che  Laurent  più  tardi  (1H40)  chia- 
mò au  tra  cene. 

Nel  1h;U  ^litscherlirh  r'iuscìva  a  prepa- 
rare sinteticamente  il  b**uzene  scaldando  del- 
r  acido  benzoico  con  l'alcc  idratata,  descri- 
vendo esattamente  il  meccanismo  di  questa 
reazione.  Il  prodotto  lo  chiamò  benzina  e  fu 
più  tardi  da  Liebig  chiamato  lienznle  cederà 
benzene.  Egli  poi,  con  esperienze  jiniaste 
clas8Ì4*he,  pn*ijarava  pel  [U'imo  il  nìtrolìenzent* 
fact^ndo  agire  V  aciilo  nìtrico  con(*entrato  sul 
benzene.  Preparava  il  primo  derivato  solfo- 
nìco  del  benzene  mediantt^  azione  dell*  acido 
solforico  fumante  sul  benzene  e  ne  preparò 
il  sale  bariticoy  cu[jrico  e  molti  altin.  l^Ie- 
diante  l'azione  delT  anidride  soltoriea  sul 
benzene  ottennt*  il  difcnit  sultone  da  lui  chia- 
mato sulfo-benzi(L  Ottenne  inolfi'e  razobeii- 
zene  (da  lui  chiamato  azotobeuzide)  riduceudo 
il  nitrobenzene  in  soluzitmo  alcoolieat*on  po- 
tassa caustica,  preparando  coBl  il  primo  ter- 
mine dei  composti  azoici  che  tanta  impor- 
tanza acquistarono  per  le  nuineix»se  materie 
coloranti  che  possono  genei-aro.  fiitine  utt*'nne 
il  primo  derivato  alogcnico  <lcl  benzene  cioò 
r  esaclorobenzeney  mediante  il  cloro  sul  ben- 
zene sotto  r  azione  dei  raggi  solari. 

Peligot  quasi  contemporaueaniente  distib 
lamio  a  serico  il  benzoato  di  calcio  preparò 
ilbenzofenoue  cioè  il  piimo  chetoue  aromatico. 

Nello  stesso  anno  Runge^  distillando  il  ca- 
trame^ separò  da  estìo  una  sostanza  di  natura 


basica,  oleosa  <*he  chiamò  cianol,  identica  colla 
cristallina  ottt:nuta  nel  lH2i>  da  Unvcrdorbcn 
distillando  a  srrco  1'  iiidat-o*  Kgli  trovò  vho 
i  suoi  sali  fornivano  coli'  ipoclurito  di  calcio 
un  liquido  colorato  iu  Idea  vìolaeeu.  Tale 
sostanza  era  1*  anilina  e  la  reazione  coloi*ata 
anzidetta  fu  la  prinui  constatazione  della  pro- 
prietà delP  anilina  di  generare  nmterit*  ctdo- 
ranti.  Ruiige  separò  [)urc  dal  catrame  Faeidn 
fenieo  che  chiatìiò  carlH>licoe  che  tu  [liù  tardi 
chiamato  fetiole  da  Gerhardt. 

Ottenne  dal  catrame  Tacido  rosolico^  nm- 
teria  colorante  che  riconobbe  essere  ca|)acc 
di  generare  delle  lacche  colorale  ed  atttt  a 
tingere  le  fibre  fessili.  Ed  ititine  oticnne  di 
isohu^e  la  ehinolina  da  lui  i-hiainata  leueoL 

Laurent  nel  XH'A'ì  preparava  la  iiitrnuatfn- 
lina,  nel  iS'M  l'acido  ftalÌ(*o  e  md  1842  pre- 
p?irava  l'acido  picrico  mediante  l'azione  del- 
r  acido  intrico  sul  fcnole.  Questo  prodotto  già 
ottenuto  per  iizìone  delT  acido  nitrico  sidl'in- 
daco  (I77r)  e  per  razione  dell'acido  nitrico 
sulla  seta  <  1 799)  Laurent  consfatò  giustatnente 
essere  un  (rinitro  derivato  dal  fendile. 

Pure  nel  1842  Zinin  riusrì  a  [)rep;u\ire 
l'anilina  (da  lui  chiamata  bctiziJanr»  ridu- 
ceudo il  nitrobenzene  con  solfuro  d'am mordilo 
in  soluzione  alcoolica. 

In  r|uel  frattempo  Hofmann,  allora  allievo 
di  Liehig  a  Oiessen,  su  eonsiglio  del  suo 
maestro,  si  pose  a  studiare  h^  basi  xolMtili 
del  catrame  e  nel  1H43  puhidicava  negli  ,1//- 
Uffìf'n  di  Liehig  le  sue  prinn*  ricerche  sul- 
r  anilina  e  sulla  chinolimi  e  loro  derivali  Jc 
quali  si  estesero  negli  amu  seguenti  itila  to- 
luidina  fparatoluidinaf  da  lui  ì>rcparata  in 
<vollaborazione  coti  Jluspratt,  riduemdo  il  iii- 
troluene  con  solfidrato  ammom'co,  I  la\  t>ri  di 
Ilofmaim  svelarono  la  costi tuzionc  chimic^a 
deir  ainliìia.  dei  suoi  omologhi  e  dei  h*ro  nu- 
merosi derivati  e  si  deve  alla  lu<*e  da  essi 
portata  il  i^apido  svilu[Jt)o,  preso  d*  allora  in 
poi,  da  questo  ratim  dcll.'i  chinnca  org*tiiif*'i. 

Nel  lH4r>  Zinin  iireparava  ridrazubenzene 
e  la  benzidiuii  idrogenando  razobeuzenc  coti 
aeiilo  solfidrico. 

Nel  1H49  Manstield  estrass(»  industrial- 
mente per  la  |)rima  volta  il  tolut^m*  ed  i  xi- 
leni dal  catrame  ed  impiantava  in  Inghilb^rra 
la  prima  rettificazione  degli  oli  diO  entrarne, 
ed  il  Betdiamp  nel  18ri4  indicava  un  nutodo 
veramente  industriale  per  preparare  ranilina 
riducendo  il  nitrobenzene  con  limatura  di 
ferro  ed  acido  acetico. 
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Fino  allora  le  ricerche  sulle  specie  chi- 
miche contenute  nel  catrame  non  presenta- 
rono che  un  puro  interesse  scientifico  se  si 
eccettua  la  preparazione  industriale  deiracido 
picrico  partendo  dal  fenole  che  il  Guinon 
iniziò  in  Francia  nel  1849  (1).  Abbiamo  già 
ricordato  che  il  Runge  avea  trovato  che  i 
sali  d'  anilina  nell'  ipoclorito  di  calcio  produ- 
cevano una  colorazione  bleu  violacea. 

Fritzsche  avea  reso  noto  che  l'acido  cro- 
mico forniva  coir  anilina  un  precipitato  verde^ 
bleu  0  nero  secondo  la  concentrazione,  Hof- 
mann constatava  che  V  acido  nitrico  fumante 
forniva  una  colorazione  bleu  cupo,  la  mono- 
cloroanilina  scaldata  con  cloruro  ferrico  un 
prodotto  nero  violaceo  solubile  neiralcool,  la 
monocloronitranilina  sciogliendosi  nell'acqua 
colorava  in  violetto.  La  monocloroanilina  con 
clorato  potassico  e  acido  cloridrico  forniva 
un  liquido  colorato  in  violetto,  ed  il  clori- 
drato  d'  anilina  con  cloro  forniva  un  liquido 
colorato  in  violetto,  e  così  1'  anilina  clorata 
e  bicromata  con  acido  solforico  forniva  una 
soluzione  violetta. 

11  Perkin,  allievo  di  Hofmann  al  Reale 
Collegio  di  chimica  di  Londra,  coli'  intento 
di  preparare  sinteticamente  la  chinina,  nel 
1856  constatava  che  V  anilina  ed  i  suoi  sali 
trattati  con  bicromato  potassico  fornivano  un 
precipitato  nero  che  cedeva  all'  alcool  una 
materia  colorante  violetta. 

Egli  constatò  inoltre  che  tale  materia  tin- 
geva la  lana  e  la  seta  in  un  bellissimo  violetto. 

Lasciate  da  parte  le  ricerche  iniziate  si 
occupò  di  preparare  industrialmente  la  ma- 
teria colorante  trovata,  della  cui  esclusiva 
fabbricazione  si  protesse  mediante  brevetto 
(26  Agosto  1856)  e  nel  1858  pose  in  com- 
mercio il  prodotto,  il  quale  destò  tosto  l'am- 
mirazione del  pubblico  e  diede  una  vigorosa 
spinta  ai  chimici  a  studiare  meglio  i  prodotti 
ricavati  da  catrame. 

Nello  stesso  anno  1856  Greville  otteneva 
da  una  mescolanza  di  chinolina  e  lepidina 
un  bleu  bellissimo  il  quale  oggidì,  per  la  sua 
poca  stabilità,  non  riceve  più  applicazioni 
che  in  fotografia. 

Nathanson  contemporaneamente  scaldando 
r  anilina  del  commercio  con  cloruro  d'etilene 
otteneva  una  materia  colorante  rossa,  ed  una 
simile  sostanza  otteneva  nel    1858    Hofmann 


1)  L'  acido  picrico  valeva  circa  lire  mille  al  chilo* 
gramma  in  quel  tempo. 


scaldando  V  anilina  commerciale  con  tetra- 
cloruro  di  «carbonio,  ma  nò  l'uno  né  l'altro 
si  occuparono  di  trarre  partito  del  risultato 
conseguito. 

Non  fu  che  nel  1859  che  Verguin  di  Lione 
preparò  la  stessa  sostanza  colorante  mediante 
il  cloruro  stannico  fumante,  ed  alla  quale 
diede  il  nome  di  fucsina.  Egli  cedette  il  pro- 
cesso alla  Ditta  Renard,  la  quale  tosto  la  fab- 
bricò su  larga  scala. 

Nel  1861  Girard  e  De  Laire  trovarono  che 
scaldando  la  fucsina  con  anilina  sì  generava 
una  magnifica  materia  colorante  bleu  solu- 
bile nell'alcool  che  Nicholson  rese  solubile 
neir  acqua  solfonandola. 

Nel  1863  Hofmann  trovava  che  etilando  o 
metilando  la  fucsina  si  otteneva  un  bellissimo 
violetto.  Lightfoot  trovava  il  nero  d'  anilina 
e  nello  stesso  anno  si  preparò  la  saftranina 
ossidando  il  violetto  Perkin  e  nel  1864  si 
preparò  il  primo  colore  azoico  cioè  il  bruno 
Manchester. 

Siamo  al  1865.  Il  numero  delle  specie  chi- 
miche estratte  dal  catrame  e  più  ancora  i 
derivati  ottenuti  da  esso  erano  già  numero- 
sissimi. Essi  furono  classificati  per  funzione 
chimica  tenendo  conto  dei  radicali  che  in  essi 
si  trovavano,  ma  molta  oscurità  ancor  re- 
gnava in  questo  campo.  Non  si  sapevano 
spiegare  certe  isomerie  e  più  ancora  certi 
fatti  che  si  notavano  nella  preparazione  delle 
materie  coloranti.  Hofmann  avea  già  portato 
molta  luce  sulla  costituzione  della  fucsina  e 
suoi  derivati,  tuttavia  questo  rami)  della  chi- 
mica non  avrebbe  preso  un  così  rapido  svi- 
luppo senza  la  geniale  concezione  di  Kekulè 
che  cioè  in  queste  sostanze  vi  era  almeno  un 
nucleo  di  atomi  di  carbonio  legati  assieme  a 
catena  chiusa.  Questa  catena  spiegava  la 
grande  stabilità  che  hanno  i  composti  aro- 
matici. Kekulè  ammettendo  la  tetravalenza 
del  carbonio  stabiliva  la  formola  strutturale 
del  più  semplice  carburo  aromatico  del  ben- 
zene, C*^  H*^,  coi  sei  atomi  di  carbonio  legati 
in  forma  di  esagono. 

Data  questa  struttura  il  toluene  risultava 
come  il  prodotto  di  sostituzione  di  un  atomo 
d' idrogeno  col  radicale  metile,  e  che  la  cosa 
fosse  realmente  da  ritenersi  tale  lo  dimo- 
strava la  sintesi  del  toluene  effettuata  nel 
1864  da  Filtig  e  ToUens  mediante  il  bromo- 
benzene  ed  il  joduro  di  metile  sciolti  nell'  e- 
tere  e  trattati  con  sodio.  Nel  qual  caso  si 
generava  bromuro  e  joduro  di  sodio  e  toluene. 
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Non  si  tarrló  a  constatare,  in  ispei'ie  per 
inorilo  del  Kurnei",  rhe  mentre  i  derivati  nio- 
nustituiti  dv\  l>enzt*ne  non  hnuno  isomi^ri  »1Ì 
poì^iizione,  i  drrhnli  di  sostituiti  possono  avere 
tre  isomei'i,  chv  vUh*  non  è  hidiffeiente  la  po- 
sizione elle  i  due  nulieali  ]dgÌiano  nella  ca- 
tena, e  si  stabilirono  eosi  1  derivati  orto,  meta 
e  para.  Si  dedussi^ro  i  derivati  ]>ossil>ili  nei 
prodotti  tiisostituiti  e  eosi  via  per  (pianto 
i-uncerue  la  catena  beuzenica,  e  ciò  sempre 
coir  appoggio  dei  fatti  sperimentali. 

8i  determinarono  con  eguali  criteri  i  de- 
rivati di  t>osizione  iHissihilt  del  naftalene.  In 
questo  caso  ai  notarono  duo  monoderivati 
possibili  cioè  i  derivati  alfa  e  beta;  per  jl^Iì 
altri  derivati  si  diede  un  numero  ai  siugnli 
4it<»nii  di  eaihouio  nella  do}*pia  catena  ehe  li 
unisce  per  fissare  la  retativ^a  posi/jom»  dei 
radicali  saldali.  Si  i)oté  assodare  iiioUre  <'lje 
mentre  esistono  idrocarburi  a  l'atene  chiuse 
saldate  assieme,  eoiiie  nel  naftalene  e  nel- 
r  antracene»  esistono  dei^li  idrocarburi  in  cui 
havvi  due  o  più  (^atene  ehinso  stìieeate  come 
ad  (esempio  nel  ilifenìle,  nel  difeuiìnu^^tano  e 
trifenilini^auo,  vrr„  e  ehe  <|uesta  struttura 
onservario  in  molti  loro  derivati.  Si  potò 
rocedere  ad  una  miiiflioi'e  elassitì<'azione  delle 
spci'ie  ehiììiiclie  cnnosciut*\  e  prcMÌire  l'esi- 
stenza dì  specie  non  an(*nra  [n'cparate. 

La  chimica  organica  si  divise  intanto  in 
uè  rami  ben  distinti,  cioè  questo  comiiren- 
dentc  i  composti  or^Lirrinici  a  catena  aperta  o 
serie  grassa  od  alirìitica»  e  rpu'llo  com|>ren- 
dente  ì  t*onìposti  a  catena  cliiusa  o  serie  ar"o- 
niatica  o  tìc-IicM. 

Le  ri(*crche  (diimi(die  fatlt^  su  basi  seien- 
tiflclie  più  sicure  furono  straordinaiiamcntc 
feconde  di  risultati.  La  fabbricazione  drlle 
aterie  coloranti  sintetiche  da  poco  iniziata 
on  metodi  non  privi  di  empirismo,  con  nonne 
scienti fìcdie  più  precise,  miirlìorò  i  r(*ndi nienti 
la  quantità  dei  prodolli  v  nuovi  nirtodi  vt*n- 
Tiero  trovati  per  ra*^giungere  le  scopo.  La 
fabbricazione  della  fucsina  potrebbe  essere 
esempio  dei  progressi  che  si  poterono 
compiere  in  tpiesto  nuovo  periodo.  Ed  in  que 
gti  ultinìi  quarant'anni  non  solo  aumentò  la 
roduzione  dei  predetti  già  noti,  ma  moltis- 
simi nuovi  prodotii  vennero  trovati  ed  ado- 
perati nella  fabbricazione  non  solo  di  ma- 
terie coloranti,  nui  ancora  profumi,  prodotti 
farmaceutici  e  prodotti  usati  da  fotografia  ed 
esplosivi  come  già  dicemmo  in  principio.  Ci- 
teremo solo  alcuni  escmpT  riflettenti    le  ma 
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ferie  coloi7xnti,  perchè  sarebbe  tropjìo  lungo 
a  dire  di  tutti. 

Nel  181)8  fira<'be  e  Liberinann  avendo  ot- 
tenuto dell"  antracene  distillando  a  seci'o  Fa- 
lizarina  della  robbia  con  polvert*  di  zinco, 
dedussero  che  V  antracene  ottenuto  dal  ca- 
trame  per  via  inversa  avrebbe  potuto  gene- 
rare r  alizai'ina.  —  La  loro  supposizione  fu 
confci*mata  dall' cs[)crienza»  Essi  cominciarono 
a  tradurre  V  antracene  in  autraeliiiiunc  nìe- 
diante  ossidazione.  Non  rimaneva  che  intro- 
durre nella  molecola  due  ossidriti  e  vi  giun- 
sero tìi'epai'ando  dapiuima  il  dilnomo  antra- 
cliiuom*  e  fondendolo  successivamente  con 
soda  caustica  (1).  Poco  dopo  si  riuscì  a  ren- 
(lerc  più  economico  il  metodo  di  pn^parazione 
producendo  invece  un  dei'ivato  solfonieo  del- 
r  antrachinone  e  fondendolo  con  soda  cau- 
stica. 

Questa  si  illesi  dell'  atizariJia  ebbe  un  suc- 
cesso industriale  straordinario.  Infatti  in  poco 
tempo  r  alizarina  artificiale  si  sostituì  com- 
pletamente alla  robbia  e  la  coltivaziom*  di 
questa  pianta  dovette  essere  (piasi  comi>le- 
tamente  abbandonata.  La  jn'ima  materia  co- 
lorante rossa  derivata  dall'  aidraeene  era  tro- 
vata ;  a  questa,  che  è  hi  più  importante,  si 
aggiunsero  man  mano  altr-i  derivati  gialli, 
ranciati,  bleu  e  neri  i  quali  tutti  danno  tinte, 
so  non  molto  vivaci,  per  contro  solidissime. 

Nel  1874  Baeyer  preparava  una  nuova 
classe  di  composti,  le  ftaleine,  mediante  ri- 
scaldanu-nlo  di  anidride  ftalica  con   fenoli. 

Ijaddove  la  fenolflaleina  non  serve  nella 
tintura,  fa  resoreinftaleina  (loteva  trasformarsi 
in  una  materia  colorante  interessantissima,  la 
tluorestuMJiat  per  la  sua  proprietà  di  essere 
tluorescente,  e  che  tinge  la  lana  e  la  seta  in 
giallo.  Questa  scoperta  preludiò  qnella  di 
Cai'o  md  1S74  tdie  ottrnm^  hromando  la  tluo- 
resceina,  una  bella  maltMÌa  eoloiante  ros.sa, 
cioè  l'eosina.  Fe<:ero  seguito  altri  derivati 
alogeniei  e  lutroderivati  della  rtuores(*cina 
che  costituirono  una  fdass(*  di  matejie  colo- 
ranti ch*^  si  cara  tir  rizza  per  umi,  grande  vi- 
vacità di  tinto,  sebbene  in  generale  non  molto 
solidt%  e  nel  1877  Ceresole  prepaniva  la  prima 
rodami  na. 

Verso  il  187«),  per  opera  di  Oriess,  WiU, 
Roussiii  e  Caro  si  riused  a  preparare  diretta- 


(i)  Dei    pftreeclu    Isomeri    quello   che  si  genera  in 
questo  trattiuneuto  è  precisameiUe  qiicUo  rì^poiideiitu 
^  air  allznniia  della  robUiu. 
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mente  i  primi  colori  azoici  mediante  diazo- 
tazione  di  animine  od  acidi  amido  soltbnici 
o  successiva  copulazione  con  animine  o  fe- 
noli 0  loro  d(M'ivati  soltbnici.  Si  cominciò  ad 
ottenere  dei  gialli,  poi  dei  ranciati,  poi  dei 
rossi  e  finalmente  tutte  le  tinte  dell'  iride  e 
perfino  dei  neri.  Questa  classe  è  la  più  nu- 
meiosa  fra  le  materie  coloranti  sintetiche. 

Dapprima  le  materie  ottenute  servivano 
solo  a  tingere  la  lana  e  la  seta,  quando  poi 
Bòttiger  nel  1884  ottenne  il  primo  colorante 
azoico,  il  rosso  Congo,  che  tinge  direttamente 
il  cotone  in  bagno  salato  o  alcalino,  diazo- 
tando  la  benzidina,  aperse  la  via  alla  pre- 
parazione d'  un  grandissimo  numero  di  colori 
diretti. 

Nel  1887  Green  riusci  colla  primulina  a 
produrre  i  colori  azoici  direttamente  su  fibra, 
e  due  anni  dopo  Ulrich  e  Gallois,  a  produrre 
su  fibra  il  bellissimo  rosso  di  paranitranilina 
oggidì  largamente  usato.  Il  pregio  di  questi 
colori  prodotti  su  fibra  è  che  sono  più  stabili 
alla  lavatura  degli  azoici  diretti  ordinari. 

Nel  1893  Vidal  col  suo  nero  al  zolfo,  che 
ottenne  mediante  un  processo  indicato  fin  dal 
1873  da  Croissant  e  Bi-etonnière  per  il  loro 
cattù  di  Lavai,  apriva  la  via  alla  prepai'a- 
zione  di  moltissimi  colori  al  zolfo  che  tingono 
direttamente  il  cotone  in  bagno  di  solfuro  di 
sodio  in  tinte  solidissime  sebbene  poco  vivaci. 

(Ili  studi  di  Otto  e  Emilio  Fischer  che  (nel 
1877)  dimostriirono  essere  la  fucsina,  i  bleu  ed 
i  violetti  d'anilina  derivati  dnl  trifenilme- 
tano,  guidai'ono  alla  preparazione  di  altre  niìv 
terie  coloranti  di  questa  classe,  quale  il  verde 
mala(*hite,  bleu  vittoria  e  simili,  di  grande 
bellezza  e  relativa  .-stabilità  in  confronto  con 
altre  materie  coloranti  già  conosciute. 

Sono  da  citarsi  ancora  le  numerose  ma- 
terie coloranti  appartenenti  alla  classe  delle 
tiazzine  ed  ossiazine  ed  azine  propriamente 
dette  (^he  comprendono  molte  materie  colo- 
ranti bleu,  verdi,  rosse,  violette,  che  in  ge- 
nerale tingono  il  cotone  mordenzato  in  tan- 
nino, o  la  lana  e  la  seta  in  bagno  acido,  per 
tacere  di  altre  classi  meno  impoi-tanti. 

Chiuderemo  questa  breve  rivista  storica 
coir  accenno  alla  produzione  sintetica  del- 
l' indigotina.  Già  Baeyer  fin  dal  1880  aveva 
con  classici  lavori  sull'  indigotina  e  suoi  de- 
rivati dimostrato  la  possibilità  di  preparare 
r  indigotina  artificialmente.  Molti  chimici  si 
occuparono  a  risolvere  questo  problema  di 
alta  importanza  industriale.  —  Vennero  tro- 


vati molti  i)rocessi  pei*  questa  ])rei)arazione, 
i  quali  sono  fondati  sulT  impiego  o  del  ben- 
zene o  del  toluene  ed  infine  del  iiaftalenc  come 
materia  pi'ima. 

In  ispecie  per  merito  di  Heumann  e  per 
successivi  studi  fatti  dalla  «  Badische  Auilin 
und  Soda  Fabrik  »  di  Ludwigshafen  si  riuscì 
nel  1898  a  porre  in  (commercio  l'indigotina 
pura  e  ad  un  prezzo  da  tare  seria  concor- 
renza air  indaco  d'  origine  vegetale,  e  forse 
non  è  lontano  il  giorno  che  la  coltivazione 
doUe  indigofere  subirà  la  sorte  della  coltiva- 
zione della  robbia. 

Prof.  V.  PINO 

(Continua) 


NUOVO  REGOLAMENTO 

per  la  fabbricazione  dei  Pesi  e  Misure 

e  degli  istrumenti  per  pesare  e  misurare 
Ap/irorato  coi  li.  Decreti  12  Giugno  e  li  Luglio  190 J 

{('utiti/iita^.  vedi  /«.  il) 


Diversi  tipi  di  misuratori 

Art.  18  —  I  tipi  di  inisuratori  a  liquido 
più  comunemente  usati  sono  caratterizzati 
principalmente  da  organi  speciali  atti  a  man- 
tenere esatte  le  indicazioni  del  contatore,  sia 
conservando  inalterato  il  livello  normale  del 
liquido,  sia  compensando  opportunemente  la 
variabilità  dei  compartimenti  interni  del  vo- 
lante quando  il  livello  del  liquido  varia;  essi 
sono  i  seguenti  : 

1.  oì'dinario  (senza  alcun  organo  coni 
pensatore  ; 

2.  a  serbatoio  automatico  (per  mante- 
nere costante  il  livello  del  liquido); 

3.  a  tinozza  saturatrice  dei  gaz  (per 
serbare  costante  il  livello  del  liquido)  ; 

4.  a  t)iisu)'a  inrariabilc  (con  cucchiai 
0  volante  rovesciato  i)er  compensare  la  ca- 
pacità del  volante  quando  il  livello  del  li- 
quido varia). 

Se  all'asse  del  volante  di  qualsiasi  tipo  di 
misuratore  a  liquido,  si  collega  un  argano 
esterno  automatico  per  accelerarne  la  rota- 
zione, aumentando  cosi  la  pressione  del  gaz 
in  erogiizione,  si  ha  un  tìiisuratore  aspi- 
)'ant(\ 

Tutti  questi  ti[)i  di  misuratori  a  liquido  pos 
sono  avere  gii  orifìzi  di  efflusso  dell'  acqua 
muniti  di  guardia  idraulica  ed  avere   comu- 
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iiicazioiii  tubolari  interne  speciali  atte»  ad  im- 
pedire r  uscita  del  gaz  i)riiìia  di  essere  indi- 
cato dal  contatore,  o  ad  evitare  la  forniazio- 
n(^  di  dislivelli  nocivi  durante  il  loro  riempi- 
mento col  liquido. 

Il  tipo  più  comune  di  mhnrdtore  a  i^ecco 
è  quello  a  due  mantici. 

A  tutti  i  tipi  di  misuratori  può  anche  es- 
sere applicato  un  meccanismo  esterno,  colle- 
gato con  la  trasmissione  d(^l  cont!itoi*(*,  il  ([uale 
serva  ad  impedire  Terogazione  del  gaz  che 
non  sia  stato  j)agato  in  precedenza,  ponendo 
nel  meccanismo  esterno  detcrminate  monete. 
In  tal  caso  il  misuratore  è  ancln^  detto  a  ^^a- 
gameìito  anticipato, 

VeìnficaZ'ione  della  caìììpnna 

Art.  19  —  La  verificazioni*  della  campana 
d(d  gazometro  si  fa  quando  V  appannu-hio  è 
nuovo  0  quando  vi  siano  dubbi  sulla  sua  e- 
satrezza,  e  si  procede  nel  modo  segutmte  : 

Si  innesta  la  canna  di  vetro  alla  tubatura 
di  cui  la  cupola  della  cami)ana  deve  essere 
provvista  (art.  4*5  del  regolam(Mito)  disponen- 
dola in  prosssimità  e  parallelamente  alla  scala 
graduata  :  si  capovolge  la  campana  appog- 
giandola stabilmente  in  modo  che  la  scala 
sia  vcM'ticale,  quindi  si  versa  acqua  finché  il 
livello  collimi  con  la  i)iù  bassa  divisione  della 
scala  medesima.  Col  decalitro  campione  si  ag- 
giungono successivamente  tanti  decaliti'i  di 
ac(iua  (pianti  sono  necessari  per  raggiungere 
la  divisione  più  alta,  osservando,  ad  ogni  de- 
caliti-o  versato,  se  il  livello  dc^H'acqua  (bolli- 
mi con  la  divisione  corrispondente. 

Queste  divisioni  devono  essere  equidistanti 
e  tale  condizione  si  verifica  con  un  compasso. 

(ili  intervalli  di  scala,  corrisj)ondenti  ad 
un  decalitro,  devono  essere  suddivisi  in  dieci 
parti  uguali. 

La  campana  si  h^galizza  impi'imendo  i  bolli 
di  V(M-ificazione  prima  soj)ra  gocce  di  stagno 
aderenti  alle  teste  delle  viti  che*  fissano  la 
scala  graduatalo  dircttamcnti*  sulla  saldatui-a 
di  congiunzioni»  di  essa  con  la  campana  in 
modo  che  non  possa  essere  separata  senza 
disti'uggere  i  bolli. 

Se  oltre  la  scala  saldata  direttamente  alla 
campana  ve  n'  è  un'altra  che  possa  scorrere 
esternamente  alla  vasca  ed  essere  letta  con 
lo  stesso  indice  d(^l.manom(qro  di  (picsta,  essa 
deve  essere  identica  alla  prima  e  le. suddivi- 
sioni corrispondenti  dclh»  du(*  scale  devono 
trovaisi  nello  stesso  piano  orizzontale. 


Verificazione  dell  'apparecchio 

Art.  20  —  Il  regolare  funzionamento  dei 
mezzi  automatici  per  mantenere  costanti  il 
livello  dell'acqua  nella  vasca  e  la  pressione 
del  gaz  nella  campana  si  verifica  come 
segue  : 

Si  riempie  totalmente  la  campana  di  gaz 
e  si  stabilisce  una  conveniente  pressione  che 
si  legge  sul  manometro  osservando  per  qual- 
che tem])o  la  scala  pei*  accertarsi  che  la  cam- 
pana non  discenda  e  che  quindi  sia  a  tenuta  ; 
si  apre  poscia  la  chiave  d'  uscita  del  gaz 
della  campana  e  mentre  questa  discende  si 
osserva  se  si  mantengano  invariate  le  indi- 
cazioni del  manomeiro  durante  tutta  la 
corsa. 

Verificazione  del  conlatore 

Art.  21  —  La  verificazione  del  contatore 
viene  fatta  o  preventivamente  prima  di  ap- 
plicarlo al  misui'atore,  oppure  quando  un  mi- 
suratore è  presentato  per  la  prima  volta  alla 
verificazione  completamente  montato  ;  in  (jue- 
st'ultimo  caso  il  contatoi-e  dovrà  potersi  se- 
parare dal  resto  dell'apparecchio  per  essere 
poscia  bollato  e  fissato  invariabilmente  al  suo 
posto  quando  sia  stato  riconosciuto  rego- 
lare. 

Ai't.  22  —  Quando  l'  unità  indicata  sulla 
placca  dei  quadranti  è  il  metro  cubo  e  l'or- 
gano che  serve  ad  apprezzare  le  frazioni  di 
metro  cubo  è  una  tambui*ella  (disco  graduato) 
avvitata  alla  sommità  dell'albero  che  tra- 
smette il  movimento  del  volante  al  contatore, 
si  procede  nel  seguente  modo  : 

1.  si  portano  a  zero  tutte  le  lancette  dei 
quadi-anti  e  si  osserva  la  posizione  dell'  in- 
dice sulla  tamburella  ;  e  mediante  l'albero  di 
trasmissione,  si  fa  ruotai*e  la  tamburella  av- 
vitatavi, 1,  2,  5  o  10  volte  secondo  che  un 
giro  completo  di  essa  corrisponde  a  1000,  500 
o  100  litri.  La  lancetta  delle  unità  deve  al- 
lora trovarsi  sulla  divisione  1.; 

2.  se  questa  condizione  ò  soddisfatta  si 
,svita  la  tanxbuji,-eUa,  si  sfila  l'albero  di  tras- 
missione e  si  fa  compiere  alla  lancetta  delle 
unità  il  giro  completo  già  iniziato.  La  lan- 
cetta delle  decine  dev<^  allora  trovai-si  sulla 
divisione  1.  ; 

3.  se  anche  questa  condizione  è  soddi- 
sfatta si  fa  compiere  alla  lancetta  dejle  de- 
cine(il'  giro  conipleto  a  sua  volta  iniziato.  La 
lancetta  delle  ci^ntlnaia  deve  allora  trovaii^i 
suUa  divisione  1.  ;  ,  ^  :    » 
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4.  si  procede  quindi  in  modo  analogo 
per  la  verificazione  dei  quadranti  successivi, 
osservando,  per  ogni  caso,  se  quando  la  lan- 
cetta deir  ultimo  quadrante  ha  raggiunto  lo 
zero,  quella  che  precede  immediatamente  in- 
dichi pure  zero. 

Se  Tergano  che  serve  ad  apprezzare  le 
frazioni  di  metro  cubo  è  un  quadrante,  si  fa 
ruotare  la  lancetta  di  questo  di  tanti  giri 
completi  quanti  corrispondono  al  metro  cubo 
ed  allora  la  lancetta  di  questo  delle  unità 
deve  trovarsi  sulla  divisione  1.  ;  e  si  proce- 
de nel  modo  indicato  precedentemente  per  la 
verificazione  dei  quadranti  successivi. 

Art.  23  —  Quando  1'  unità  indicata  sulla 
placca  dei  quadranti  è  il  litro,  nella  verifi- 
cazione del  contatore  si  deve  ottenere  che 
un  giro  completo  della  lancetta  del  primo 
quadrante  porti  la  lancetta  del  quadrante  se- 
guente sulla  divisione  1*^  e  cosi  di  seguito 
come  nei  casi  precedenti. 

Bollatura  del  contatore 

Art.  24  —  Se  il  contatore  risulta  regolare 
si  imprime  il  bollo  a  stemma  reale  n.  4  di 
serie  su  una  goccia  di  stagno  che  fissa  al 
proprio  asse  la  lancetta  delle  unità,  o  quella 
delle  decine,  o  quella  delle  centinaia,  o  quella 
delle  migliaia  secondo  che  un  giro  della  tam- 
burella o  del  quadrante,  che  serve  ad  ap- 
prezzare le  frazioni  di  metro  cubo,  rappre- 
senta 100,  500  o  1000  litri. 

Due  altri  bolli,  di  cui  uno  a  stemma  Reale 
e  r  altro  personale,  si  imprimono  su  due 
gocce  di  stagno  colate,  parte  sulle  traverse 
che  connettono  le  due  lamine  fra  le  quali 
trovansi  le  ruote  dentate  del  contatore  e 
parte  sulla  lamina  posteriore. 

Questi  bolli  dovranno  essere  possibilmente 
visibili  quando  il  contatore  è  annesso  al  mi- 
suratore e  coperto  dalla  custodia. 

Verificazione  dei  misuratori  a  liquido 

Art.  25  —  La  verificazione  dei  misuratori 
a  liquido  si  può  fare  separatamente  per  cia- 
scun misuratore  ovvero  contemporaneamente 
per  tanti  misuratori,  quanti  possono  essere 
collegati  air  apparecchio.  In  questo  caso  i 
misuratori  devono  avere  la  stessa  erogazione 
oraria, 

I  misuratori  da  verificare,  riempiti  prece- 
dentemente d'  acqua,  si  dispongono  sul  piano 
dell'  apparecchio  coiigiungondoli  al  tubo  mu- 


nito di  chiavette  e  di  manometri  e  dopo  aver 
accertato  che  i  contatori  sono  bollati,  si  pro- 
cede alla  verificazione  nel  modo  che  segue  : 

1.  Si  legge  la  tempei-atura  dell'acqua 
della  vasca,  quella  delT  acqua  contenuta  nei 
misuratori  e  quella  dell'  ambiente. 

La  differenza  fra  le  temperature  dell'  ac- 
qua della  vasca  e  dei  misuratori  non  deve 
essere  maggiore  di  un  grado  del  termometro 
centigrado  e  la  differenza  fra  la  temperatura 
dell'  acqua  della  vasca  e  quella  deirauibiente 
non  deve  essere  maggiore  di  tre  gradi. 

2.  Si  osserva  se  V  acqua  dei  misuratori 
sia  al  livello  normale  mentre  essi  sono  an- 
cora in  comunicazione  con  T  atmosfera. 

3.  Si  prova  se  nell'  apparecchio  e  nei 
misuratori  vi  siano  fughe  ;  a  tale  scopo  si 
stabilisce  nella  campana  una  pressione  non 
minore  di  30  mm.  ; 

si  riempiono  i  misuratori  di  gaz  facendo 
compiere  un  giro  al  loro  volante  ; 

si  chiude  la  chiavetta  d'  erogazione  posta 
dopo  il  secondo  misuratore  regolatore  ; 

si  chiude  la  chiavetta  di  comunicazione 
fra  la  campana  e  il  primo  misuratore  rego- 
latore ; 

si  osservano  i  manometri  per  un  minuto 
almeno. 

Se  r  indicazione  dei  manometri  rimane 
costante  vuol  dire  che  non  vi  sono  fughe, 
se  varia,  esse  esistono  e  si  ricercano  per  eli- 
minarle. 

4.  Si  provano  le  coincidenze  delle  in- 
dicazioni della  campana  con  quelle  dei  mi- 
suratori regolatori  e  si  stabilisce  contempo- 
raneamente r  erogazione  normale  oraria  cor- 
rispondente ai  misuratori  che  si  devono  ve- 
rificare, i  quali,  in  questa  prova  devono  es- 
sere tutti  attraversati  dal  gaz. 

A  tale  scopo  si  mettono  a  zero  i  due  mi- 
suratori regolatori  : 

si  legge  la  scala  della  campana  : 

si  regola  approssimativamente  la  chia- 
vetta a  vite  dell'  erogazione  : 

si  apre  la  chiave  d'  uscita  del  gaz  dalla 
campana  mettendo  contemporaneamente  in 
azione  il  contasecondi  e  accendendo  le  fiamme 
in  numero  corrispondente  all'  erogazione  ora- 
ria dei  misuratori  in  prova. 

Trascorso  un  minuto  si  osserva,  leggendo 
la  scala  della  campana,  se  il  gaz  indicato 
corrisponda  alla  erogazione  normale  oraria 
stabilita  dalla  tabella  che  segue  : 


Portata 

dei 

misuratori 

in  becchi 


Erog:azioiie 
oraria  massi- 
ma inscritta 

sul 
misuratore 


Erogazione 

in  un 

minuto  primo 


Portata 

dei 

misuratori 

in  becchi 


Erogazione 
oraria  massi- 
ma inscritta 

sul 
misuratore 


Erogazione 

in  un 

minuto  primo 


3 


10 


20 


30 


40 


50 


60 


Litri 

\  240 

I  280 

(  360 

I  420 

[  600 

I  700 

j  1.200 

I  1.400 

(  2.400 

I  2.800 

\  3.600 

I  4.200 

\  4.800 

I  5.600 

\  6.000 
7.000 


80 


7.200 
8.400 

9.600 
11.200 


Litri 

4.0 

4.7 

6.0 
7.0 

10.0 
11.7 

20.0 
23.3 

40.0 
46.7 

60.0 
70.0 

80.0 
93.3 

100.0 
116.7 

120.0 
140.0 

160.0 
186.7 


Se  l'erogazione  è  regolare  si  lasciano  pas- 
sare cento  litri  di  gaz  e  si  osserva  se  le  in- 
dicazioni dei  misuratori  regolatori  concor- 
dino con  quelle  della  campana  :  se  questa 
concordanza  non  esiste  si  regola  opportuna- 
mente il  loro  livello  e  si  ripete  la  prova  fino 
ad  ottenerla. 

Se  la  erogazione  non  è  regolare  si  cor- 
regge, per  tentativi,  con  la  chiavetta  a  vite 
ripetendo  1'  osservazione  di  minuto  in  minuto 
fino  ad  ottenere  V  erogazione  normale. 

Questa  ottenuta,  si  stabilisce  la  concor- 
danza fra  le  indicazioni  della  campana  e 
quelle  dei  misuratori  regolatori  nel  modo  in- 
dicato. 

Durante  questa  prova  si  osseivano  i  ma- 
nometi-i  e  le  fiamme  per  assicurarsi  che  non 
abbiano  variazioni  periodiche  ;  se  queste  va- 
riazioni avvengono  si  leva  il  misui-atore  che 
ne  è  la  causa. 

5.  Si  prova  l'esattezza  delle  indicazioni 
dei  misuratori  facendoli  attraversare  da  una 


100 


150 


200 


250 


300 


400 


500 


600 


800 


1000 


Litri 

l  12.000 

j  14.000 

\  18.000 

I  21.000 

j  24.000 

I  28.000 

[  30.000 

I  35.000 

j  36.000 

j  42.000 

j  48.000 

l  56.000 

I  60.000 

I  70.000 

l  72.000 

)  84.000 

1  96.000 

I  112.000 

\  120.000 
140.000 


Litri 

200.0 
233.3 

300.0 
350.0 

400.0 
466.7 

500.0 
583.3 

600.0 
700.0 

800.0 
933.3 

1.000.0 
1.166.7 

1.200.0 
1.400.0 

1.600  0 
1.866.7 

2.000.0 
2.333.3 


quantità  di  gaz  corrispondente  ad  un  giro 
completo  della  tamburella  o  della  lancetta 
del  quadrante  che  indicano  le  frazioni  di 
metro  cubo,  se  1'  unità  è  il  metro  cubo,  e  ad 
un  giro  della  lancetta  del  primo  quadrante, 
se  r  unità  è  il  litro. 

A  tal  uopo  si  registrano  le  letture  fatte 
sulla  scala  della  campana  e  sulla  tamburella 
o  sul  quadrante  sopi^a  indicati  e,  dopo  d'  aver 
fatto  passare  per  i  misuratori  la  quantità  di 
gaz  prescritta  e  chiusa  la  chiavetta  della 
campana,  si  ripetono  le  stesse  letture. 

La  differenza  fra  la  prima  e  la  seconda 
lettura,  fatte  in  ciascun  misui*atore,  dev'  es- 
sere nei  limiti  voluti  dall'  art.  39  del  regola- 
mento {V  1  ^/\^  in  pili  ed  il  28  %  in  meno),  nel 
senso  cioè  che  il  misuratore  sarà  bollato 
quando  essendo  attiaversato  da  100  litri  di  gaz, 
indicati  dalla  campana,  il  suo  contatole  indi- 
chi non  meno  di  98  o  non  più  101  litri. 

6.  Si  pi'ova  la  regolarità  delle  chiusure 
automatiche  come  segue: 
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(liiella  del  sifone,  aggiungendo  acqua  nei 
misuratori  posti  in  comunicazione  con  Tatmo- 
sfcra  finché  essa  esca  dall'  orifizio  inferiore 
del  sifone  dal  (Juale  sarà  stata  tolta  la  vite. 
Quando  V  acqua  ha  finito  di  sgorgare  si  ri- 
mette la  vite  e  si  ripete  la  prova  di  cui  so- 
pra al  numero  5.  —  La  differenza  in  più 
fra  le  due  letture  iniziale  e  finale  in  ciascun 
misuratore  non  deve  essere  maggiore  del  48  7o 
pei  misuratori  che  erogano  non  meno  di  2400 
litri  di  gaz  all'ora  (20  becchi)  e  del  58 7o  P^^ 
quiMli  che  hanilo  una  erogazione  oraria  mi- 
nore ; 

la  regolarità  della  chiusura  automatica 
della  valvola  si  prova  togliendo  acqua  dai 
misuratori  messi  in  comunicazione  con  T  at- 
mosfera, in(;linandoli  quanto  occorre  ed  a- 
prendo  la  vite  inferiore  del  sifone  fino  a 
che  la  valvola  impedisca  V  affiusso  del  gaz 
nei  nìisuratori  stessi  ricollocati  nella  loro  po- 
sizione di  regolare  funzionamento.  Constatato 
ciò  si  aggiunge  lentamente  acqua  finché  la 
valvola  lascia  passare  il  gaz.  Si  ripete  allora 
la  prova  descritta  sopra,  al  numero  5.  La 
dittercnza  in  m^no,  notata  fra  le  due  letture 
iniziale  e  finale  di  ciascun  misuratore  deve 
essere  nei  limiti  indicati  per  la  prova  del 
sifone. 

Per  togliei*e  V  acqua  occorrente  ad  otte- 
ncn*  la  chiusura  della  valvola,  i  misuratori 
potranno  avei*e  un  foi'o  nella  cassa  custodia, 
che,  a  verificazione  compiuta,  sarà  chiuso  e 
(*oi)erto  con  un  bollo. 

Nei  misuratori  a  misura  invariabile  si 
potrà  omettere  la  sola  prova  della  chiusura 
della  valvola.  {Continua), 


V INAFFIAMENTO  DELLE  STRADE  COL  CATRAME 


Dato  il  grande  interesse  che  vi  é,  sia  dal 
lato  dell'igiene,  sia  da  quello  della  soddisfa- 
zione che  piovano  i  viandanti  nel  trovare 
sojipiessa  n(»lle  strade  la  polvere,  crediamo 
intcMcssante  riassumere  dalle  »  Invenzioni  Il- 
lustrate »  il  seguente  articolo,  tanto  più  che 
riesce^  evid(Mite  il  nuovo  sbocco  che  va  ad 
av(M'(»  il  catrame*  del  gaz.  Il  petrolio  costa 
tropjx)  caro  percalle  l'applicazione  in  grande 
(li  ([U(^sto  metodo  sia  cosa  possibile;  vi  si  ha 
duiKiue  sostituito  il  catrame. 

Si  sono  fatte  in  Francia,  in  differenti  luo- 
ghi, delh»  (vsptM'ienze    in    grande  ;  esperienze 


che  sono  interamente  riuscite,  come  lo  con- 
ferma il  «  Bullctin  de  TAssociation  generale 
automobile  ». 

Una  prima  prova  è  stata  fatta  a  Nizza  nel 
mese  di  ottobre  dello  scorso  anno  col  sistema 
del  sig.  Rimini  ;  sistema  che  consiste  ncll'ag 
giungere  al  catrame  un  essicativo  (della  te- 
rebentina per  esempio)  perchè  si  asciughi  più 
rapidamente.  Ma  questo  metodo  non  ha  dato 
che  mediocri  risultati.  Infatti  dopo  cinque 
giorni  che  si  era  spalmata  la  strada  c^ol  ca- 
trame, non  si  aveva  la  libera  circolazione, 
probabilmente  perché  il  tempo  incerto  del 
mese  di  ottobre  rendeva  Y  asciugamento  dif- 
ficile. 

Un  inglese,  il  sig.  Hooley,  ha  fatto  recen- 
temente brevettare  un  miscuglio  di  catrame 
e  di  scorie,  sistema  che  Audouin  aveva  già  da 
più  di  venti  anni  adottato  per  la  formazione 
dei  marciapiedi  e  delle  strade  che  adducevano 
ai  vari  depositi  di  vetture. 

Ma  lasciamo  da  parte  tutte  qu(^ste  cose 
per  arrivare  .a  delle  prove  molto  più  conclu- 
denti eseguite  a  Champigny  neir  ultimo  au- 
tunno ;  queste  prove  sono  state  condotte  con 
un  metodo  realmente  scientifico  da  un  inge- 
gnere di  ponti  e  strade,  il  sig.  Dreyfus.  Chi 
da  Parigi  va  a  Champigny  può  de  risu  con- 
statare gli  splendidi  risultati  ottenuti. 

La  stagione  d'  estate,  molto  piovosa,  non 
ha  favoi'ito  queste  esperienze  ed  i  risultati 
quindi  ottenuti  sono  tanto  più  significanti. 

Un  troncone  di  strada  vicinale,  d'una  lun- 
ghezza di  200  metri  su  5  o  6  metri  di  lar 
ghezza,  è  stato  completamente  spalmato  di 
catrame  per  una  certa  lunghezza,  fra  il  5  od 
il  9  agosto,  e  precnsamente  nel  tratto  di  Cour 
tilles,  lungo  le  rotaie  del  tramway,  fra  Nogent- 
sur-Marne  e  Champigny. 

Dopo  diversi  mesi,  lo  sti'ato  di  catrame 
resistette  vittoriosamente  non  solamente  alla 
circolazione  dei  carri  e  vetture,  ma  anchi^ 
alla  pioggia,  al  gelo  di  quest'ultimo  inverno 
ed  anche  al  disgelo. 

La  resistenza  di  questa  crost<a  diminuisce 
necessariamente  di  molto  la  spesa  di  manu- 
tenzione del  lastricato  eh'  essa  protegge  con- 
tro la  pioggia  ed  il  sole,  ed  impedisce  di  con- 
seguenza la  formazione  della  polvere. 

Si  esperimentarono  pure  gli  oli  di  peti'o- 
lio,  di  schisto,  ecc.  per  la  spalmatura  delle 
strade,  ma  non  diedero  come  durata  gli  stessi 
effetti  della  spalmatura  col  catrame  che  lascia 
una  crosta  solida  sulla  superficie  della  strada. 
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e  noi  abbiamo  ogni  ragiono  di  (*rodrre  che 
dipciulc  da  i|aesta  crosta  la  hinga  iluratH 
dello  Htrèulò  o  le  renderà  sempre  i>!u  appro- 
priate alle  esigenze  della  eireolaziono  delTav- 
venire. 

Ma,  eoiiie  in  tutte  le  eose»  vi  è  un  tiroei 
nio  da  fai^e,  ed  i  tentennamenti,  le  esitazioni 
e  le  inesattezze  stesse,   sono   inseparabili   ad 
o^i  debutto. 

Egli  è  egualmente  diftirile  di  fissare,  in 
nna  manit^ra  precisa,  la  durata  delT  induri- 
mento dello  strato  che  sembi'a  variare  se(*ondo 
la  natura  niietre  o  materie  elastielie)  degli 
elemt^nti  della  strada  ehe  il  catrame  rieo|>re. 
In  t'a[>n  a  porhi  giorni,  j^erò,  la  dnrezza  dello 
strato  è  già  molto  grande. 

Quanto  al  prezzo,  esso  ]hiò  variare  dai  7 
ai  10  centesimi  per  metro  quadrato  ;  [)er-  una 
strada  larga  6  metri  si  spendono  da  4CMJ  a  t>(X) 
franchi  ]»er  ehilometio,  valutando  il  catrame 
a  bO  tVaindit  la  tonnellata  ;  il  (die  pi^rnn^tte 
al  catrame  di  tenere  il  primato  amdie  pel 
prezzo  sui  resiti ui  di  petrolio  o  sugli  *di 
pesanti. 

Nel  calcolo  delle  economie  si  terrà  conto 
di  quelle  realizzate  per  V  inaffìamento,  per  la 
spazzatura,  rinzaccheramento  e  soj)ralutto  la 
diminuzione  di  spesa  pel  mantenimento  della 
strada,  cose  tutte  che  mui  si  veriticano  cer- 
tamente (li  pilmo  acchito. 

Per  quanto  rìtlftte  Todore,  esso  non  ha 
niente  di  disaggradevole. 

I  risultati  ottenuti  sino  ad  oggi  sono  molto 
confortanti  ;  il  catj^amt*  disteso  sul  suolo  vi 
torma  una  specie  di  intonaco  clie  indurisce 
molto  rapidamente  e  che  protegge  in  seguito 
la  strada  contro  i  guasti  della  pioggia  e  del 
passaggio  delle  vetture.  8i  può  daltronde  ren- 
ilersi  conto  facilmente  tli  questa  azione;  se  si 
versa  per  negligenza  alcune  goccio  di  catrame 
liquido  su  una  strada,  questo  catramo  ft^nna 
una  mai^chia;  in  questo  punto  la  strada  si 
indurisce  cosi  bene  che,  mentre  dopo  parec- 
c*hi  giorni,  il  lesto  della  sti'ada  si  è  logorato^ 
là  nella  macchia  si  torma  una  prominenza 
che  resiste  parecchi  mesi. 

Come  già  dissimo,  la  spalmatura  di  catra- 
me soppi'imi*  dnncpu'  la  polvere  e  rende  la 
strada  più  stdida,  dimimn-iido  le  spese  di  ma- 
nutenzione. Una  pioggia,  anche  i>rolungata, 
non  forma  più  tango.  Se  ^srelasse,  la  strada  re- 
sta liscia  prima,  durante  e  doj>o  il  disgelo. 

FtT  otti^nerr^  dei  buoni  risultuti,  vi  sono 
alcune  regoh'  da  ossc^'Varc:  *- 


1."  Risogna  prinra  di  tutto  che  T  inaffia- 
mento  col  (*ati"anìe  si  fa<'cia  con  tem}>o  bello, 
se{*co  e  caldo  ;  rumidità  penetrata  nel  suolo 
della  strada,  è  il  più  grande  nemicu  del  ra- 
tramc. 

Ciò  ò  talmente  essenziale  che  in  etìViti 
delle  prove  faiic  a  (Mnevra  in  luglio  ed  ago- 
sto, dallo  stesso  ingegnei'e  Charbonnier,  eoi 
medesimi  operai,  hanno  dah>  dei  r'isuhati  ec- 
(udlf^nti,  mentri*  rinafiìamcnto  fallo  versti  la 
tìne  dì  settembre,  mese  iit-l  quale  te  n<*bbi(^ 
del  lago  cominciano  ad  elevarsi,  ed  in  cui  la 
temperatura  non  è  più  cosi  calda,  non  è 
l'iuscito. 

Lo  stesso  si  ebbe  a  Kr/z/ti.  Il  h-nq^o  non 
era  stato  favorevoh*  per  le  ultime  piovt*  d  au- 
lunnn,  eome  da  nna  letKMa  deirìngegnen'  in 
cajio  del  Jtunicipiu,  ed  i  r'isultati  Jion  hanno 
dato  r  esito  atteso. 

2."  Lina  seronda  condizione  è  che  la  strada 
sia  ij*  buon  stato  di  mamitenzion(v,  In^no  ci- 
lindrala, in  maniera  da  prc*simtrìre  una  grande 
durt^zza  ed  un  assieme  mcdtn  t^onqìaflo. 

Se  la  strada  ò  in  (*altivu  stato,  il  eatrame 
l  ha  una  tendenza  ad  accumularsi  nelle  pozzan- 
gher'c  ed  è  diffìcile  otteniM*t\  in  queste  condi- 
zioni, un  intonaco  di  uno   spessore  unifor'inc. 

Inaftiata  col  catranu'  una  istrada  in^-atlivo 
sUito,  si  ha  un  alti'o  ineonvcaienie,  seeondo 
il  sìg.  LavigiKv,  eìoò  la  dìftieoltà  di  premiere 
i  materiali  per  le  i-appt*zzature  che*  sì  dorran- 
no fare  più  tardi.  Uìfheilìnente  sulle  parli 
incatramate,  che  diventano  dure  come  Tasfal- 
to,  si  possono  poi  stat*care  dei  pezzi. 

Si  capisce  quindi  come  T  applicazione  del 
catrame  richieda  una  certa  ]}ratica. 

Se  si  scalila  il  catrame  a  ò(y\  si  airiva  a 
renderlo,  se  non  tluido  quanto  Facqua,  almeno 
più  tluido  delTolio  di  Texas.  Ma  questo  liscab 
damento  può  presentare  dei  perictdì,  ed  a 
Lucerna  ed  a  flinevra,  intatti  il  cati'anir  jire- 
se  tuoco,  Fortunalann^nte  si  era  airapei'to, 
non  vi  fu  alcun  pciieolo,  e  con  sabbia  gli 
o|H"i'ai  tdjher'o  l>en  presto  estinlo  «piesto  prin- 
cipio d"in(*endio.  * 

Si  fece  anclie  una  pi:ova  inaffiando  prima 
la  strada  atHnchò  la  sjKvhnaturii  avesse  a  rie- 
scine mingilo,  ma  i  risultati    furono   negativi. 

M.  Audouin  si  serve  di  vastdie  di  M  litri 
di  capacità^  munite  di  un  attacco  per  il  ti*a- 
vai^o  del  lic^uido. 

Il  coi»erchio  impedisce  il  t*nntatto  del  futìco, 
giacché  il  catrame  si  schiuma  éome  il  latte. 
Di  più,  queste  vasche  sono  nuniìti^  ili  aiq»rn- 
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dici  laterali  che  permettono  di  levarle  rapi- 
damente dai  focolari,  con  un  coperchio  special- 
mente studiato  per  impedire  il  contratto  del 
catramo  e  del  fuoco  sul  quale  queste  vasche 
riposano. 

Per  la  stenditura  del  catrame  sopra  una 
superfìcie  di  una  ventina  di  metri  quadrati, 
si  impiega  un  inaffiatoio  contenente  da  15  a 
20  litri.  Vi  si  rimarca  un  becco  a  collo  d'a- 
nitra con  getto  a  ventaglio,  ideato  dal  signor 
Audouin. 

Gli  apparecchi  poi  adoperati  per  la  sten- 
ditura in  grande  (muniti  di  termometri,  per 
indicare  la  temperatura)  consistono  in  una 
botte  in  ferro  di  200  litri  di  capacità,  montata 
sopra  un  carro  a  due  ruote  e  munita  di  un 
distributore  forato  che  ha  1  m.  50  di  lun- 
ghezza e  che  funziona  come  quello  delle  botti 
d' inaffiamento  ad  acqua  delle  strade. 

Il  catrame  ò  riscaldato  da  un  fornello 
montato  su  ruote  collocato  sotto  V  apparec- 
chio e  che  può  essere  ritirato  molto  rapida- 
mente appena  cioè  che  il  termometro  della 
botte  segna  60.'^  circa. 

Fatta  la  spalmatura  può  necessitare  di  ri- 
passare la  parte  incatramata  per  mezzo  di 
un  raschiatoio  molto  flessibile,  atto  a  solle- 
vare le  eccedenze  di  materia  che  si  formano 
nelle  cavità. 

Tutto  ciò  è  certamente  molto  semplice,  ma 
costituisce  un  insieme  che  non  si  può  realiz- 
zare di  primo  acchito;  e  se  si  ottennero  bril- 
lanti risultati  lo  dobbiamo  al  lavoro  perseve- 
rante^ della  Compagnia  Parigina  del  Gaz  ed 
in  specie  al  suo  ingegnere  in  capo  dei  lavori 
chimici,  sig.  Audouin. 

Dagli  studi  molto  completi  fatti  da  questo  in- 
gegnere noi  possiamo  dedurre  questo  fritto  : 
cioè  che  la  questione  della  soppressione  del- 
la polvere  è  al  giorno  d'  oggi  risolta. 

Noi  speriamo  che  Tinafflamento  a  catrame 
debile*  strade  non  tai'dei'à  ad  espandersi  seinijre 
più,  ciò  che  sarà  un  grande  vantaggio  e  per 
il  pubblico  e  per  il  servizio  dei  lavori  pub- 
blici che  potrà  diminuire  della  metà  il  bihmcio 
d(*stinato  alia  manutenzione  debile  strade. 


I  beccucci  originali  pei*  Acetilene  della 
casa  I.  von  Schwarzdi  Norimbei-ga  si  ti'ovano 
solo  dal  signor  G.  Fagenstcher,  Milano 
Via  Vincenzo  Monti,  ;>(). 


d' Illnminazione  e  di  Biscaldamento  a  gaz 

Società  Anonima  aotoriuaU  con  Decreto  Imperiale  del  25  Dicembre  1855 


Condizioni  d'abbonamento  per  la  fornitura 
del  gaz  col  contatoì^e. 

Art.  1. 

La  Compagnia  fornisce  il  gaz,  a  Parigi  e 
nelle  località  ove  ci  sono  tubazioni,  ad  ogni 
consumatore  che  avrà  contratto  un  abbona- 
mento di  almeno  tre  mesi  e  che,  d'  altronde, 
si  sarà  conformato  alle  disposizioni  del  rego- 
lamento concernenti  la  posa  degli  apparecchi, 
ed  inoltre  alla  stipulazione  del  presente  con- 
tratto. 

In  ogni  modo  la  Compagnia  non  concederà  il 
gaz  che  quando  V  abbonato  le  avrà  presen- 
tata r  autorizzazione  della  Prefettura  della 
Senna  per  usare  le  tubazioni  e  gli  apparecchi 
interni. 

Art  2, 

La  Compagnia  conduce  il  gaz  davanti  alla 
casa  del  consumatore,  che  lo  prende  per  mezzo 
d'una  diramazione  dal  tubo  principale.  Questa 
presa,  i  lavori  e  le  forniture  relative  all'ap- 
parecchio interno  ed  esterno  sono  a  carico 
deir  abbonato. 

Gli  apparecchi  interni  saranno  costruiti  da 
imprenditori  scelti  dall'abbonato;  in  nessun 
caso  la  Compagnia  sarà  responsabile  di  questi 
apparecchi,  la  cui  conservazione  e  manteni- 
mento sono  a  carico  dell'  abbonato. 

Il  tubo  di  presa  sarà  i)Osto  e  num tenuto 
dalla  Compagnia  a  spese  dell'abbonato. 

L'abbonato,  al  momento  di  firmare  il  con 
tratto,  dovrà  vei'sare  1'  im])orto  di  stima  della 
presa  diramazione.  Egli  potrà  farne  liquidale 
la  spesa  dall'ingegnere,  nella  forma  ordinaria 
ed  in  uno  spazio  di  tre  mesi  dal  compimento 
dei  lavori.  Dopo  questo  tempo  la  somma  re- 
sterà ac(juisita  alla  Compagnia. 

Il  mantenimento  della  diramazione  coni- 
I)rende,  oltre  a  tutti  i  lavori  necessari  per 
riparar(*  alle  fughe  e  alle  avarie,  la  sostitu- 
zione, in  caso  di  bisogno,  e  le  modificazioni 
d'ogni  g(Miere  derivanti  dai  lavori  delhi  strada 
che  richiedano  cambiamenti  o  riparazioni  ai 
tubi  ed  alle  diramazioni.  La  compagnia  saia 
incaricata  di  questo  mantenimento,  mediant(* 
una  tassa  di  L.  0.10  al  mese  (1). 

(1)  Fi' fibboiiato  (^  avvertito  c-lu»,    per  ottenore    una 
buona  illinnhiazioiu',  »i  deve  (laro  ai  tubi  distributori 
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Quando  si  eseguiscono  nelle  strade  dei  la- 
vori di  fognatura,  di  pavimentazione,  di  mar- 
ciapiedi, 0  di  posa  di  condutture  d'acqua,  i 
consumatori  davanti  ai  quali  si  eseguiscono 
questi  lavori,  faranno  bene  ad  assicurarsi 
clu»  le  diramazioni  che  loro  forniscono  il  gaz 
non  siano  punto  danneggiate  né  spostate  da 
questi  lavori,  e  nel  caso  che  lo  fossero,  ne 
avvertiranno  la  Compagnia  d' illuminazione  o 
r  Amministrazione. 

Il  rubinetto  esterno,  destinato  a  mettere 
il  gaz  in  comunicazione  cogli  apparecchi  in- 
terni, sarà  pure  fornito  e  collocato  dalla  Com- 
pagnia a  spese  dell'  abbonato.  La  Compagnia 
resterà  incaricata  del  mantenimento  e  della 
sostituzione,  in  caso  di  bisogno,  del  detto  ru- 
binetto e  della  sua  porta,  mediante  il  paga- 
mento di  L.  0.50  al  mese. 

Si  ungerà  il  rubinetto  almeno  una  volta 
al  mese. 

La  Compagnia  sola  avrà  la  chiave  della 
porta  che  chiude  questo  rubinetto. 

Allo    spirare    dell'abbonamento,    il    tubo 

esterno  di  diramazione  sai'à  tagliato  a  spese 

della  Compagnia. 

Art,  3. 

Il  gaz  sarà  mandato  al  contatore. 

Per  conseguenza,  l' abbonato    farà    collo- 


(lol    gaz,    nelle    condizioni    ordinarie,    i   diametri    se- 
guenti : 

Diramazione  e  tubo  interno  fino  al  soffitto 
Per  no  contatore  da 


3   a    10 

bacchi  iiclns. 

m.  0.027 

10   a    20 

>        » 

0.034 

20   a   30 

T                  > 

0.040 

30   a    50 

»                 » 

0.054 

Tabe  dì  distribuzione 

da 

31 

a    50 

21 

a    30 

11 

a     20 

(5 

a     10 

2 

a      5 

1 

Distribuzione  interna 
a  partire  dal  tubo  del  soffitto 

becchi  m.  0.054 
0.040 
0.034 
0.027 
0.0203 
0.0135 

Il  consumo  del  becco,  preso  per  misura  della  capa- 
cità del  contatore  è  di  1*20  litri  all'ora. 

Le  dimensioni  suesposte  dovranno  essere  propor- 
zionalmente aumentate  (piando  si  tratta  di  un  con- 
sumo rappresentante  più  di  50  becchi  :  dovranno  pure 
essere  modificate  secondo  le  circostanze,  quando  i 
luoghi  da  alimentare  saranno  lontani  dalla  tubazione 
principale  più  di  20  metri,  e  ([uando  i  beccucci  sa- 
ranno collocati  in  cantine  od  altri  luoji^hi  situati  sotto 
il  livello  della  pubblica  via. 


Per  un  contatore 


30  becchi 

L.     7.50 

80    » 

»     11.50 

1.50     » 

»    17.— 

150    » 

»    26.— 

care  in  casa  sua  ed  a  sue  spese,  un  contatore 
a  propria  scelta  e  d'  uno  dei  sistemi  appro- 
vati dair  Amministrazione  Municipale. 

La  posa  e  la  piombatura  del  contatore  sa- 
ranno fatte  dalla  Compagnia,  e  cosi  la  forni- 
tui'a  e  la  sigillatura  della  piattaforma  ai  prezzi 
seguenti  : 

da  3  a 
»  50  a 
»  100  a 
oltre  i 

Il  contatore  sarà  proporzionato  al  consumo 
massimo  di  gaz  dell'abbonato,  tanto  perTil- 
luminazione  che  per  il  riscaldamento  e  gli 
altri  usi. 

x\ir  entrata  del  contatore  sarà  collocato  un 
rubinetto  di  sicurezza,  ed  all'uscita  un  rubi- 
netto a  tre  vie,  per  il  saggio  della  tubazione 
interna  prima  di  chiederne  V  autorizzazione. 

Il  contatore  sarà  sottoposto,  quanto  alla 
sua  esattezza  ed  alla  regolarità  del  movi- 
mento, a  tutte  le  verifiche  che  T  Amministra- 
zione crederà  utile  di  prescrivere,  senza  pre- 
giudizio di  quelle  che  l'abbonato  o  la  Com- 
pagnia volessei'o  far  effettuare  nelle  vie  le- 
gali. Esso  non  potrà  esser  messo  in  servizio 
che  dopo  essere  stato  verificato  e  bollato  dal- 
l' Amministrazione. 

Il  meccanismo  delle  lancette,  prima  d'es- 
sere adoperato,  avrà  dovuto  essere  sottoposto 
anch'  esso  ad  un  bollo  speciale  per  constatare 
l'esattezza  della  sua  costruzione  e  la  salda- 
tura delle  lancette  sul  loro  asse. 

Il  mantenimento  del  contatore  potrà  esser 
fatto  dalla  Compagnia  ai  prezzi  mensili  indi- 
cati nella  tabella  seguente  per  gli  abbonati 
che  ne  faranno  domanda  ;  ma  in  questo  caso 
essi  dovranno  far  accettare  didla  Compagnia  i 
loro  contatori  : 


Calibro 

Frazzo  mensilo 

Calibro 

Prezzo  mensile 

del  coDtatore 

di  maotonimaolo 

del  conlatora 

di  manteoimento 

3  bacchi 

L.  0.i-)0 

(iO  becchi 

L.  1.40 

5     » 

.   0.70 

80     » 

.    1.50 

10     » 

.    O.UO 

1(X>     » 

»    l.fiO 

20     » 

.    1.10 

150     > 

>    1.70 

30     > 

>    1.20 

200     > 

.    1.80 

50     . 

.    1.30 

300     . 

.    1.90 

Il  <-ontatore  sarà  posato,  e  trattenuto  al  unirò 
con  viti  o  sigilli,  sopra  una  piattaforma  fissa 
perfettamente  orizzontale;  i  suoi  attacchi  sui 
tubi  d'arrivo  (»  d'uscita  del  gaz  saranno  pioni- 
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bati,  coir  impronta  del  sigillo  della  Compa- 
gnia. Ogni  rottura  dei  sigilli,  da  parte  del- 
l'abbonato 0  de'  suoi  agenti,  potrà  eausare  una 
lite  per  danni  ed  interessi  e  tutte  le  conse- 
guenze di  diritto. 

È  formalmente  proibito  all'abbonato  di 
apportare  alcuna  modificazione  o  deteriora- 
mento negli  organi  del  contatore  o  de'  suoi 
accessoi-ì,  o  nella  sua  posizione,  senza  il  con- 
corso d'  un  agente  della  Compagnia. 

L'  abbonato  dovrà  lasciare  libero  accesso 
agli  agenti  della  Comi)agnìa  nel  luogo  dove 
sai'à  collocato  il  contatore.  Ogni  rifiuto  a  ciò 
sarà  seguito  dalle  vie. legali.  11  collocamento 
del  contatore  dovrà  essere  di  facile  accesso 
e  scelto  in  modo  clie  la  cifra  del  consumo 
possa  essere  rilevata  facilmente. 
Ar/,  4, 

La  Compagnia  dovrà  foi*nire  a  nolo  dei 
contatori  d'  un  sistema  a  proi)ria  scelta,  (kì 
a|)provato  dairAmministrazione,  a  tutti  quegli 
abbonati  che  gliene  domandass(M-o. 

11  prezzo  mensile  di  nolo,  fissato  dalla  ta- 
bella seguente,  sai'à  riscosso  contemporanea- 
mente al  prezzo  del  gaz: 


Calibro 

Prezzo  mensile 

Calibro 

Prezzo  msnsile 

di  nolo 

di  Dolo 

del  contatore 
'ò  becchi 

e  maotegimento 
L.   \.'2h 

dei  contatore 

e  mantenimBoto 

00  becchi 

L.     5 

ó       » 

>    l.óO 

80     . 

»      () 

10     » 

>    1.70 

100     . 

>      7 

20     . 

»    2.2;") 

lóO     » 

»      9 

:50     > 

»    2.75 

200     » 

»      12 

hO     > 

.  ;$.r)0 

300     » 

»      IG 

^lediante  (jucsta  retribuziom*  la  (Compagnia 
s'  incarica  della  posa,  del  mantenimento  e 
delle  riparazioni  del  contatole.  Tuttavia  essa 
non  garantisce  in  alcun  modo  dagli  etìctti  del 
gelo.  (1) 

Art.  r>. 

L'  alìbonato  disporrà  liberamente  del  gaz 
passato  per  il  (Mìntntore  ;  poti'à  disti'ibuiiio 
come  crede»,  sia  ali  Miterno  sia  all'qsferno  del  : 
suo  domicilio,  osservando  jj^rò  h^pi'cscrizioni 
dell'  articolo  primo  ;  ma  nel  caso  in  cui  il 
consumo  che  può  alimentare  il  contatore  con 
una  pressione  di  20  mill.  d'acipia,  foss(»  au- 
mentato, la  C()m[)agnia  non  [)otrà  rispondere 
dello  scai'so  potere  illuminante.  , 


(I)  L' abbonato  (U'vc  priMivuiiirsi  dal  gelo  avvilui^- 
paiuio  il  contatore  e  versandovi  mezzo  litro  di  .^^pl'ri'Jo 
per  o<|;ni  beceo  di  capacità.  '  i       T  i  '^ 


Di  Ogni  tentativo  di  ottenere  il  gaz  senza 
il  concorso  della  Compagnia  e  fuori  delh* 
quantità  che  passano  per  il  contatore,  si  rispon- 
derà dinanzi  alle  Autorità  giudiziarie. 

Art.  (k 

L'  abbonato  non  potrà  esigere  il  gaz  che 
durante  il  tempo  in  cui  le  tubazioni  d(dla 
Compagnia  saranno  cariche  per  il  servizio 
ordinario.  La  carica  avverrà  50  minuti  prima 
dell'ora  dell'accensione  pubblica. 

Le  condizioni  di  concessione  di  gaz  che  si 
pofessei-o  fare  all'  infuori  di  questo  tempo,  sa- 
ranno regolate  man  mano  tra  l'abbonato  eia 
Compagnia.  Tuttavia,  durante  il  tempo  del- 
l'illuminazione e  durante  tutto  il  giorno,  nelle 
località  indicate  dal  prefetto  della  Senna  il 
gaz  sarà  concesso  ai  consumatori  a  prezzo  di 
tariffa,  secondo  l'articolo  13  del  Capitolato. 

Art,  7. 

Comincinndo  dal  1'  gennaio  1856,  il  prezzo 
del  gaz  giunto  al  contatore  è  fissato  a  cente- 
simi 30  al  me». 

Art.  8. 

Il  prezzo  dell'abbonamento  ò  pagabile  men- 
silmente, anticii)ato,  al  domicilio  ov'è  man- 
dato il  gaz;  in  conseguenza,  l'abbonato  pa- 
gherà alla  Compagnia  la  somma  di  7  lire  pei* 
ogni  beccuccio  che  si  trovi  ne'  suoi  appa- 
recchi, somma  che  rappresenta  approssimati- 
vamente il  prezzo  del  gaz  consumato  da  un 
beccuccio  che  arde  per  un  mese  ad  estinzioni 
diverse. 

La  somma  pagata  anticipatamente  sarà 
rimborsata  dalla  Compagnia  all'  abbonato,  allo 
spirare  dell'abbonamento,  dedotto  l'importo 
del  gaz  da  (\ssa  fornito  ed  altre  spese  che 
non  fossero  state  saldate. 

Il  pagamento  delle  forniture  avvei*rà  alla 
presentazione  della  fattura,  dopo  il  rilievo  dei 
consumi  fatto  in  presenza  (h^lT  abbonato  e 
consegnato  dalla  Compagnia  su  un  libretto 
ch<»  resterà  tra  le  mani  dell'abbonato.  Se  il 
j)againento  non  è  eseguito  entro  i  primi  5 
giorni  dalla  presentazione  della  fattura,  la 
Compagnia  potrà  rifiutare  di  continuar  la  for- 
nitura del  gaz,  sotto  riserva  di  procedere  per 
le  vie  legali,  all'esecuzione  delle  presenti  con- 
venzioni. 

L' al)bonato  rinuncia  ad  opporre  alla  do- 
manda di  pàgaitlbiltd  qualsrasi'  reclamo  sulla 
quota  dei  consumi, cqnstiitàti  ;  in  conseguenza, 
l'ammontare  delle  tattxirc  sai)à,^pinf)re  pagato 
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alla  presentazione,  salvo  alla  Compagnia  di 
caleolare  all'abbonato  sui  pagamenti  ulteriori, 
ogni  differenza  clie  risultasse  a  suo  danno,  se 
r  abbonato  non  preferisca  ricevere  in  denaro 
sonante  V  ammontare  dei  reclami  riconosciuti 
fondati. 

ArL  0. 

Nel  caso  in  cui  la  Compagnia  fosse  ob- 
bligata da  qualche  accidente  di  forza  mag- 
gioi*e  ad  interrompere  momentaneamente  la 
fornitura  del  gaz,  essa  non  sarà  obbligata  ad 
alcuna  indennità,  ma  solo  a  rimborsare  il 
prezzo  del  gaz  pagato  anticipatamente  e  che 
non  fosse  stato  fornito. 

Le  disposizioni  relative  alla  depurazione 
ed  al  potere  illuminante  del  gaz  inscritte  nel- 
r  articolo  10  del  nuovo  Capitolato,  riguardo 
alla  sorveglianza  esercitata  nell'  interesse  ge- 
nerale, dall'autorità  amministrativa,  non  po- 
tranno causare,  a  profitto  dell'abbonato,  alcun 
risarcimento  oltre  al  rimborso  di  cui  qui  sotto: 

Finché  il  potere  illuminante  del  gaz  re- 
sterà nei  limiti  della  tollei-anza  del  10  Vu?  '<^^' 
cennata  nel  detto  articolo,  l'abbonato  non 
avrà  diritto  ad  alcuna  riduzione  sul  prezzo  del 
gaz  che  gli  sarà  fornito. 

Se  avvenisse  che  il  potere  illuminante  fosse 
inferiore  a  questo  minimo,  gli  sarà  rimborsato 
dalla  Compagnia  il  prezzo  del  consumo  ecce- 
dente la  tolleranza. 

Questo  rimborso  sarà  effettuato,  ogni  tri- 
mestre, per  via  di  deduzioni,  sulla  fattura  che 
seguirà  la  pubblicazione  dei  risultati  di  ve- 
rifica del  potere  illuminante. 

Le  constatazioni  fatte  e  pubblicate  dal- 
l' Amministrazione  municipale,  saranno  esse 
sole,  per  condizione  espressa,  legge  delle  due 
parti. 

Sotto  le  condizioni  suesposte,  reciproca- 
mente  accettate,  il  Si(/. 

dichiara  alla  (Jo/npagnia,  che  Faccetta  di  con- 

tìuu't^e  un  abbonamento  di  (1) 

che  si  rinìiorerà  per  lo  stesso  periodo,  se  non 
se  ne  darà  avviso  tre  mesi  prinui  che  spiri 

la  polizza,  per  (2) beccucci  cJte 

saranno     aliinentati     da     un     contatore    di 

(3)    becclii  (4) 

La  Compagnia  s'impegna,  da  parte  sua, 
di  mellone  ogni  gioitilo  il  gaz  a  disposizione 

(li   Durata  d«^ir  abbonamento. 

\'l)  Numero  dei  beccucci. 

'3:  Capacità  del  contatore. 

(4    Indicare  se  il  contatore  è  a  nolo. 


del  Sig. 

[ùitto  in    doppio    esemplare    a  Parigi,   il 

Il  presente  contratto,  conforme  al  modello 
approvato  ai  termini  dell'articolo  42  del  Ca- 
pitolato, per  decreto  del  Prefetto  della  Senna, 
in  data  2  febbraio  IHGl. 

Firma  dell'Abbonata  Firma  della  Compagnia 


(.)) 


(5) 


REGOLAMENTO 

concernente  la  Conduttura  e  ^li  Apparecchi  d'Illumi- 
nazione e  di  Riscaldamento  a  Gaz  alT  interno  deg-ii 
edifici  e  delle  abitazioni. 

(Estratto  dai  decreti  del  18  febbraio  1862  e  del  2  aprile  1868  ) 


(Conf.  e  fine  vedi  N.  Il) 

Un  se^'no  esterno,  collocato  sul  cofanetto,  indi- 
cherà d' altronde  se  le  Compagnie  hanno  rimesso  il 
o;az  che  viene  dalh^  loro  condutture. 

Uuìnnoito  prinripdle.  (Ibid.,  art.  5). 

Un  rulìinetto  principale  san\  stabilito  internamente, 
all'orifi'ine  della  distribuzione,  per  dar  facoltà  ai  con- 
sumatori d'  intercettare  1'  introduzione  del  ji'az  nei;ii 
ajìparecchi  di  distribuzioiu',  malgrado  V  apertura  del 
rubinetto  esterno. 

Contdiori.  (Ibid.,  art.  (II. 

I  contatori  cin»  misurano  il  consumo  del  <iaz  do- 
vranno essere  conformi  ai  moderili  approvati  dall'Am- 
ministrazione. Prima  che  siano  posti  in  servizio,  gli 
agenti  dell'  Amministrazione  ne  verificheranno  1'  esat- 
tezza, e  vi  apporranno  un  marchio  per  constatare  il 
risultato  favorevole  della  verifica. 

I  contatori,  d'  altronde,  saranno  sempre  collocati 
in  luoghi  di  facile  accesso  e  perfettamente  aereati. 

Tubi  di  dUitrihuzlone  e  di  coììsunif).    Ibid.,  art.  7). 

I  tubi  conduttori  e  gli  altri  apparecchi  che  servono 
alla  distribuzione  ed  al  consumo  del  gaz  devono  ri- 
manere in  vista,  salvo  le  eccezioni  relative  alla  tra- 
versata dei  soifitti,  pavimenti,  muri,  assiti,  tramezzi 
intelaiature  di  porte,  spazi  vuoti  interni  quali  che 
siano. 

Tutte  le  volte  che  i  tubi  saranno  cosi  dissimulati, 
dovranno  essere  collocati  entro  un  tubo  continuo  di 
ferro  o  di  rame.  Qu<'sto  tubo  sarà  aperto  alle  due 
estremità,  e  sorpasserà  di  almeno  un  centimetro  le 
grossezze  dei  muri,  tramezzi,  pavimenti,  ecc.,  nei 
quali  sarà  incastrato.  Il  diametro  interno  di  questi 
tubi  avrà  almeno  un  centimetro  di  più  di  quello  del 
tubo  eh'  esso  deve  contenere. 

Tuttavia  il  tubo  di  ferro  o  di  rame  potrà  essere 
soppresso  : 

1.  Nei  muri  in  pietra  da  taglio,  (piando  il  tubo 
non  traverserà  dei  muri  o  tramezzi  che  per  una  lun- 
ghezza minore  di  m.  0.20  ; 


(5)  Approvato. 
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2.  Dietro  gli  specchi,  cornici,  ecc.,  purchc  tra  i 
muri  e  le  cornici  ci  sia  uno  spazio  libero  sutìiciente 
alla  ventilazione. 

Se  un  tubo  è  collocato  lungo  il  suo  asse,  in  un 
muro,  un  tramezzo,  un  soffitto,  un  pavimento,  il  tubo 
di  ferro  o  di  rame  dovrà  essere  tenninato  da  un  ap- 
parecchio a  pozzetto  che  assicuri  la  ventilazione  dello 
spazio  libero  fra  il  tubo  di  ferro  o  rame,  e  quello  di  piombo. 

L' apparecchio  di  ventilazione  potrà  comportare, 
sia  un  tubo  diritto  chiuso  nel  manicotto,  sia  un  tubo 
curvo  ;  ma  in  quest'  ultimo  caso,  il  diametro  esterno 
air  apertura  della  scatola  di  ventilazione  dovrà  essere 
di  almeno  7  centimetri,  e  la  sua  profondità  non  potrà 
sorpassare  i  due  terzi  di  questo  diametro.  La  parte 
curva  del  tubo  dovrà  avere  almeno  10  centimetri  di 
raggio,  ed  il  centro  di  questa  curva  dovrà  trovarsi 
sul  piano  che  passa  per  il  fonde»  del  pozzetto,  paral- 
lelamente alla  superficie  del  soffitto. 

L'  attaccatura  che  sostiene  1'  apparecchio  del  gaz 
dovrà  essere  avvitata  al  pozzetto,  non  fusa  con  esso. 

I  tubi  conduttori  e  distributori  dovranno  essere 
costruiti  in  metallo  di  buona  qualità,  e  perfettamente 
acconci 

Beccucci.  (Ibid.,  art.  8). 

r)gni  beccuccio  dovrà  essen*  munito  d'  un  robinetto 
che  impedisca  l'uscita  del  gaz,  ed  il  cui  mastio  sa- 
rà disposto  in  modo  da  non  poter  esser  levato  dal 
bossolo,  nemmeno  da  uno  sforzo  violento. 

Un  uncino  sarà  collocato  in  modo  da  trattenere  la 
impugnatura  in  ])osizionc  verticale,  quando  il  robi- 
netto sarà  chiuso. 

Venulazione  dei  locali  illumindti  a  (jaz.  ilbid.,  art.  0). 

La  ventilazione  non  sarà  obl)ligatoria  nei  saloni, 
nelle  sale  da  pranzo,  da  bigliardo,  camere  da  Ietto  dei 
padroni,  ne  negli  appartamenti  muniti  di  caminetti 
speciali,  che  ])rendono  l'aria  nella  parte  superiore  dei 
locali  da  ventilare  e  sboccano  sopra  il  tetto.  Ma  que- 
sta eccezione  non  si  estenderà  ai  retrobotteghe,  sop- 
palchi, sotto-suolo,  in  comunicazione  diretta  e  perma- 
nente colle  botteghe,  magazzini,  uffici,  o  laboratorio 

Veitiltizioni  (Ielle  f/ranli  Sdle  e  iibonitorii.  (Ibid., 
art.  10). 

L'  Annninistrazione,  doj)0  aver  udito  gli  interes- 
sati, determinerà,  in  ogni  caso,  il  sistema  di  ventila- 
zione da  adottare  per  i  locali,  salt^  o  laboratori,  che 
occupano  uno  spazio  maggiore  di  1.000  me.  ;  tenendo 
conto  della  disposizione  dei  luoghi,  dell'importanza 
del  consumo  del  gaz  e  dei  mezzi  di  ventilazione  già 
esistenti  per  bisogni  diversi  da  (piello  deirilluminazione. 

Meiodo  ili  veni  ild  zio  ne  delle,  inontre  chi  fise.  (Ibid., 
art.   11,  e  Decreto  del   18  febbraio  18(>2,  art.   V\). 

ÌA'  mostre,  le  bussole  ed  altri  spazi  chiusi  conte- 
nenti dei  beccucci,  o  traversati  da  condutture,  ed  i 
cassoni  che  racchiudono  i  contatori,  dovranno  essere 
ventilati  da  due  aijcrtme  di  almeno  óO  cm.'*  ciascuna. 

Queste  aperturt'  saranno  collocate,  V  una  nella 
I)arte  alta,  I'  altra  nella  bassa  del  locale  da  ventilare, 
e  dovranno  comunicare,  quant' è  possibile,  l'ima  col- 
r  interno  V  altra  coli'  esterno  dei  locali  illuminati. 

Nel  caso  in  cui  non  si  potesse  praticare  quest'  ul- 
tima disposizione,  e  che  le  due  aperture  fossero   sta- 


bilite air  interno,  la  superficie    di  ciascuna    dovrà  es- 
sere di  un  decimetro  (piadrato. 

Msita  der/li  impianti  (Ibid.,  art.  12). 

L'  Amministrazione  farà  visitare  da'  suoi  agenti 
gli  impianti  di  gaz,  ogniqualvolta  lo  crederà  conve- 
veniente.  Nelle  loro  visite  questi  agenti  si  accerte- 
ranno che  tutte  le  parti  degli  apparecchi  e  delle  con- 
dutture siano  in  buono  stato,  e  constateranno,  per 
mezzo  del  manometro  infìsso  sul  contatore,  che  non 
vi  siano  fughe. 

In  caso  di  contravvenzione,  ed  in  segTiito  al  pro- 
cesso verbale  steso  da'  suoi  agenti,  l'Amministrazione 
farà,  se  occorre,  sospendere  l'uso  del  gaz,  e  prescri- 
verà le  misure  necessarie  per  arrestare  le  fughe  e  ri- 
parare le  condutture  o  gli  apparecchi. 

E'  assolutamente  vietato  di  cercare  le  fughe  me- 
diante la  fiamma  anche  all'  aria  aperta  od  in  luoghi 
pieimmente  ventilati. 

Misure  parHcolari  p?,r  i  luoghi  di  riunioni  pubbli- 
che. (Ibid.,  art.  13). 

I  direttori  di  teatri  e  d'  altri  stabilimenti  che  ado- 
perano contatori  di  100  becchi  e  più,  dovranno  assi- 
curarsi quotidianamente,  prima  di  accendere,  dello 
stato  dei  loro  apparecchi  d'  illuminazione  ;  dovranno 
scrivere  ogni  giorno  il  risultato  constatato,  sur  un  re- 
gistro presentato  ad  ogni  richiesta  degli  agenti  della 
illunìinazione.  Se  si  manifestano  delle  fughe,  saranno 
subito  cercate  e  stagnate. 

Disposizioni  da  prendersi  per  V  uso  dd  gaz  come 
forza  motrice.  (Decreto  del  18  febbraio  19(12,  art.  18  . 

Chiunque  voglia  adoperare  del  gaz  per  mettere  in 
movimento  delle  macchine,  o  voglia  farne  uso  in  modo 
Intermittente,  dovrà  isolare  le  sue  prese  di  gaz  dalla 
tubazione  della  via,  mediante  un  regolatore  gazome- 
trico,  le  cui  dimensioni  saranno  stabilite  dall'  Ammi- 
nistrazione. 

Arrisi  che  le  Compagnie,  de  cono  dare  in  caso  d'  ac- 
cidente. (Decreto  del  18  febbraio  18G2,  art.  19  . 

La  Com])agnia  che  avrà  ricevuto  avviso  d'  un  ac- 
cidente dovrà  fare  immediatamente  un  sopraluogo, 
ed  informare  subito  il  Direttore  della  strada  pubblica 
e  dei  passeggi. 

lìimessa  dei  regolameidi  ed  istruzioni  agli  aUionali. 
(Discreto  del  18  febbraio  18li2,  art.  20». 

\]\\  esemplare  del  presente  decreto  e  delle  istru- 
zioni relative  alle  precauzioni  da  prend(M-e  nell'uso 
dol  gaz,  sarà  dato  agli  abbonati,  pi'r  cura  delle  Com- 
pagnie, conte. ni)oraneament(^  aila  loro  polizza  d' abbo- 
namento. 

li'in^ission?  delle  ontrarrenzioni,  (Decreto  del  - 
aprile  18{;8,  art.  14). 

Le  contravvenzi :>ni  alle  disjiosizioni  del  presente 
decreto  saranno  constatate  da  processi  verbali  deferiti 
ai  tribunali  competenti,  senza  pregiudizio  delle  mi- 
sure aunninistrative  che  queste  contravvenzioni  pos- 
sono causare,  s|)ecial mente  la  soppressione  dell*^  di- 
ramazioni particolari,  le  quali,  in  tal  caso  non  sa- 
ranno ristabilite  che  dopo  una   nuova   autorizzazione. 

Le  citazioni  per  infrazioni  alle  precedenti  disposi- 
zioni saranno  redatte,  in  mancanza  della  dichiara- 
zione prescritta  dal  paragrafo  2  dell'  articolo  P,    con- 
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tro  coloro  che  avranno  fatta  la  domanda,  od  ottenuta 
l'autorizzazione  voluta  dalla  stesso  artìcolo,  nonostante 
che  il  proprietario  od  il  locatario  sia  cambiato. 

Infrazioni  relative  alV  illuminazione  ed  al  riscaldamento 
a  gaz  ed  alle  precauzioni  da  pre/uiersi  nelV  uso  del 
medesimo. 

Perchè  l'uso  del  gaz  non  offra  alcun  inconveniente, 
bisogna  die  i  beccucci  non  lascino  sfuggire  particella 
alcuna  non  consumata. 

Si  otterrà  questo  risultato  nell'illuminazione,  man- 
tenendo la  fiamma  ad  un'  altezza  moderata  (8  centi- 
metri al  più)  e  contenendola  in  un  tubo  di  vetro  alto 
20  centimetri  :  un  regolatore  di  pressione,  che  per- 
mette di  regolare  automaticamente  la  dimensione  delle 
fiamme,  renderà  dei  servizi  reali  e  diminuirà  il  consumo. 

I  luoghi  illuminati  o  riscaldati  devono  essere  ven- 
tilati con  cura,  anche  mentre  il  consumo  è  interrotto; 
cioè  si  devono  praticare  in  ogni  locale  due  aperture 
comunicanti  coli' aria  esterna,  per  le  quali  il  gaz  possa 
uscire  in  caso  di  fuga  o  di  mancata  combustione. 

Queste  aperture  dovranno,  quant'  è  possibile,  essere 
poste  una  in  faccia  all'  altra,  1'  una  immediatamente 
sotto  il  soffitto,  r  altra  a  livello  del  pavimento. 

Senza  questa  precauzione,  il  gaz  potrebbe  accumu- 
larsi negli  appartamenti  e  produrre  degli  accidenti  gravi. 

I  rubinetti  devono  essere  unti  internamente  di 
tratto  in  tratto,  per  facilitarne  il  servizio  ed  evitarne 
r  ossidazione. 

Per  r  accensiane,  è  indispensabile  aprir  prima  il 
rubinetto  principale,  e  presentare  successivamente  il 
fiammifero  all'orifizio  di  ciascun  beccuccio,  nello  stesso 
momento  in  cui  si  apre  il  suo  rubinetto,  per  evitare 
che  si  disperda  del  gaz  non  bruciato. 

Per  lo  spegniìnento,  bisogna  chiuder  prima  ciascun 
beccuccio,  e  poi  il  rubinetto  principale  interno,  che 
vi  dev'  essere  indispensabilmente  all'  entrata  del  gaz 
negli  appartamenti.  Tenendo  chiuso  questo  rubinetto 
quando  non  si  adoperi  più  il  gaz,  si  è  sicuri  da  qua- 
lunque accidente. 

Quando  un  odore  di  gaz  fa  supporre  una  fuga,  si 
può,  in  molti  casi,  determinare  il  punto  ove  si  trova, 
stendendo  con  un  panno  od  un  pennello  un  po'  di 
saponata  sui  tubi  :  dove  e'  è  la  fuga,  si  forma  una 
bolla,  e  per  impedire  la  dispersione  del  gaz  basta 
tappare  il  buco  con  un  po'  di  cera  molle.  D'altronde, 
dev'  esser  fatta  al  più  presto  una  riparazione  più  seria. 

In  ogni  caso,  bisogna  aprire  porte  e  finestre,  per 
istabilire  una  corrente  d'  aria,  e  chiudere  i  rubinetti 
interni  ed  esterni  ;  inoltre,  si  deve  subito  avvertirne 
il  Direttore  della  pubblica  via  e  dei  passeggi,  1'  ap- 
parecchiatore e  la  Compagnia. 

II  consumatore  deve  guardarsi  bene  dal  ricercare 
da  sé  le  fughe  avvicinando  una  fiamma  al  presunto 
luogo  della  fuga.  Anche  i  fabbricanti  d'  apparecchi 
devono  tistenersene. 

Nel  caso  in  cui  per  imprudenza  o  per  accidente, 
sia  stata  infiammata  una  fuga  di  gaz,  bisognerà,  per 
ispegnerla,  chiudere  i  rubinetti  esterni  di  presa. 

Avviene  talvolta,  in  causa  di  dislivelli  nei  tubi  di 
distribuzione,  che  le  condensazioni  s'  accumulino  nei 
punti  bassi  ed  intercettino  momentaneamente  il  pas- 
saggio del  gaz,  che  si  fa  intermittente  ;  i  beccucci  si- 
tuati al  di  là  del  punto  ostruito  si  spengono  ;  poi,  se 
il  gaz  per  un  aumento  di  pressione  riesce  a  superare 


quest'  ostacolo,  sfugge  dai  beccucci  senz'  ardere,  e  si 
spande  negli  api)artamenti,  ove  può  causare  gravi 
pericoli. 

Per  prevenirli,  bisogna  stabilire  in  tutti  i  punti 
bassi,  dei  mezzi  di  scolo  di  queste  condensazioni. 

Quando  si  eseguiscono  nelle  vie  dei  lavori  di  fo- 
gnatura, di  selciatura,  o  posa  di  tubi,  i  consumatori 
davanti  ai  quali  si  eseguiscono  questi  lavori,  faranno 
bene  ad  accertarsi  che  le  diramazioni  che  forniscono 
loro  il  gaz  non  siano  danneggiate  né  8i)ostate  da  que- 
sti lavori,  ed  in  caso  contrario,  ^e  avviseranno  la 
Compagnia  d' illuminazione  o  1'  Amministrazione  mu- 
nicipale. 

Per  estratto  dalla  Raccolta  : 

Il  Consigliere  di  Stato.  Segretario  Generale  della  Prefettora 
Alfredo  Blanche 


MUNICIPALIZZAZIONE 

IWiesta  siila  Miicjplimzme 

dei   Pubblici   Servizi   in   Italia 

[Coni,  vedi  n.  11) 

Rio  Marina,  —  Tariffa  unica:  L.  12  annuo. 

Grotlammare,  —  Attuandosi  il  progettato 
incremento  della  fornitura,  con  distribuzione 
ai  privati,  verrà  adottata  la  tariffa  propoi'zio- 
nale:  L.  20  annue  per  me.  di  consumo  gior- 
naliero. 

Porto  S,  Giorgio.  —  Tariffa  proporzionalo: 
L.  30  annue  per  me.  di  consumo  giornaliero. 

Bassoleno,  —  Solo  servizio  pubblico. 

Monleniarciano,  —  1.^  abbonamenti  —  ta- 
riffa inversamente  progressiva:  L.  18  annue 
per  50  I  di  fornitura  giornaliera  pattuita, 
L.  48  per  500  1,  L.  64  por  1000  1;  il  consumo 
eccedente  la  quantità  fissata  nella  polizza  di 
abbonamento  vien  pagato  in  ragione  di  L.  0.80 
per  me.  Per  gli  stabilimenti  industriali  vige 
una  tariffa  ridotta  :  L.  28  per  500  1  di  forni- 
tura giornaliera,  L.  50  por  1000  1,  L.  140  per 
3000;  consumo  eccedente:  L.  0.15  per  me. — 
2.*^  fornitura  con  misurazione  dirotta  —  tarifìa 
proporzionale  :  L.  1  per  me. 

CuorgìtcK  —  Da  L.  15  a  40  per  ogni  (con- 
sumatore :  ignoro  la  base  della  tariffa. 

Albino,  — Canone  fisso  di  L.  10  annue  por 
ogni  concessione  di  15  El  al  giorno  :  è  pro- 
gettata r  elevazione  del  canone  a  L.  15  e  la 
introduzione  dei  contatori. 

'  Portofeì-raio.  —  Canone  fisso    di  Lire  18 
annue  :  gli  utenti  il  cui  consumo  supera  una 
data  misura  (non  indicata  nella  scheda)  pa 
gano  reccedonza  in  ragione  di  L.  0.30  la  tonn. 
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Ali  noi  azi  o  n  i 

(1  Stanziamento  annuo  per  la  ricostruzione  dell'acque- 
dotto, quando  l'attuale  tubatura  sanV  inservibile. 

(2)  Non  tenuto  conto  del  consumo  pubblico. 

Mh 

— 

— 

— 

— 

— 

6ì)'2 

— 

— 

— 

— 

— 

(3-  La  spesa  d'  impianto  venne  sostenuta  coi  fondi  del 
bilancio  senza  ricorso  a  prestiti. 

(4)  Non  tenuto  conto  del  consumo  pubblico. 

OC 

44 

— 

2.500 

- 

+  1.594 

(5)  Non  esistono  contatori;  ne  è    progettata    l'introdu- 
zione. 

3:2 

_ 

_ 

((ì)  La    manutenzione    costa  pochissimo,    essendo    l'ac- 
quedotto  a    soli    ()    Km.  ;    la    spesa    media   ordinaria   è   di 
L.  100. 

(7)  Il  mutuo  è  unificato  con  gli  altri  debiti  comunali. 

r  1 

(8)  Assegno  a  un  fontaniere    per  la    manutenzione  ;    \r 
spese  amministrative  non  sono  tenute  distinte,  essendo    il 
lavoro  compiuto  dagli  uffici  municipali. 

X) 

" 

" 

(9)  Non    si  ha    speciale    personale  tecnico    od    annnini- 
strativo. 

r  5 

— 

— 

— 

— 

— 

ilO)  Il  lavoro  amministrativo  e  direttivo  è  compiuto  dal- 
l' Ufficio  tecnico  comunale. 

so 

— 

— 

— 

— 

—  7.508 

(11)  Per  uso  pubblico  sono  stabilite  14  fontanelle  e    40, 
bocche  da  innaffiamento;  non  è  comi)utata  l'entrata  figu- 
rativa corrispondente. 

(12)  Salario  al  fontaniere  e  al  suo  assi. lente. 
(13Ì  II  prestito  contratto  per  1'  impir.nto  è  estinto. 

->0 
-M) 

{■') 

— 

800 

— 

+  1.250 

(») 
f-  450 

iì-i)  Somma  che  si  investe  annualmente  in    consolidato 
per  ripristinare  quello  alienato  per  l'impianto. 

(15)  Stipendio   al    personale    amministrativo    e    all'  alto 
personale  tecnico. 

(16)  Compresi    i    salari  al    fontaniere,  custode,    sorve- 
gliante ecc. 

^7 

JO 

20 

2.135  (?) 

(17)  Stipendio  al  fontaniere;  non  è  tenuto  conto    della 
quota  dello  stipendio  dell'  ingegnere    municipale,    imputa- 
bile al  servizio  dell'  acquedotto. 

QO 

— 

— 

- 

— 

— 

(18)  L'  acquedotto  N.  25  (Tortona)  è  destinato    solo    al 
servizio  di  irrigazione  ;  non  si  hanno  dati  particolareggiati 
sulle  entrate  e  spese;  il  reddito  annuo  lordo  si  aggira  sulle 
L.  25.000,  e  la  spesa  per  il  personale,    spurghi,    nmnuten- 
zione  di  edifici,  ecc.,  è  di  circa  L  17.000. 

CK) 

— 

— 

1.500 

— 

— 

(19 j  Salario  al  fontaniere. 

IX) 

— 

— 

r) 

- 

— 

(20)  La  manutenzione  è  tuttora  affidata  all'  impresa  co- 
struttrice. 

(21  )  L'  acquedotto  è  destinato  solo  agli  usi  pubblici. 

KX) 

— 

— 

— 

— 

— 

(22)  Il  capitale   d'impianto  fu  fornito  coi  mezzi  ordinari 
del  bilancio. 

r(X) 

— 

— 

7.000 

- 

— 

(23)  L'  acipia  è  «listribuita  gratuitamente 

B(X) 

— 

— 

1.000 

— 

— 

(24)  Stipendi. 

(25)  Il  mutuo  è  estinto. 

ooo 

)90 

— 

20 
•20 

4.000 
4.000 

(300 
3()1 

— 19.960 
- 19.863      . 

r 

(26)  Sono  inscritte  in  bilancio  L.  100()  per  la  mnnuten- 
zione  dell'acquedotto;  questo  è  amministrato    (ImIT  Ufficio 
tecnico  comunale   e    fornisce    l'acqua    a    12    fontane    pub- 
bliche e  a  vari    utenti,  i    quali    contribuiscono    proporsiio- 
nalmente  in  fine  d'  ogni  anno  in  base  alle  spese  di  niaiiu- 
tenzione. 

KK) 

— 

— 

38.720 

■  — 

-  42.797 

(27)  Salari  al  personale  operaio;  non  è  tenuto  conto  <Ìel- 
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La  Municipalizzazione  del  gaz  a  Porli 

Il  pross.  febbr.aio  scade  il  contratto  \wr  V  illiimina- 
zioue  a  gaz  della  città,  contratto  che  vige  da  un  qua- 
rantennio fra  il  Comune  e  le  locali  officine  di  Forlì. 

Volendo  l'amministrazione  comunale  municipaliz- 
zare tale  servizio,  si  dovrà  costruire  il  nuovo  gazo- 
metro,  officina  ed  altro,  e,  all'  uopo  —  votata  già  da 
tempo  la  massima  —  il  Consiglio  comunale  ha  ora 
approvato  il  progetto  tecnico  definitivo,  che  prevede 
una  spesa  di  L.  308.000. 

Ad  onta  della  rapidità  non  comune  con  la  quale 
il  nuovo  ufficio  tecnico  ha  approntato  tale  progetto, 
pei  soverchi  ritardi  di  prima  in  decidere,  è  lecito  du- 
bitare che  il  nuovo  servizio  possa  essere  in  pronto  pel 
febbraio  prossimo. 


TRIBUNA  GIUDIZIARIA 


Il  Come  91  Venezia  contro  la  Società  t\  Gaz 

Il  12  giugno  u.  s.  alla  nostra  Corte  d'Appello,  Sez.  II,  si 
discussa  la  causa  originariamente  promossa  dalla  So- 
ci(^tà  del  Gaz  contro  il  Comune  per  pagamento  di 
L.  24.(J00,  quale  rimborso  spettantele  per  trattenute 
fatte  dal  Comune  per  contravvenzioni  indebitamente 
rilevate  dall'  anno  1872  all'  anno  1900. 

Questa  domanda  della  Società  del  Gaz  sarebbe, 
secondo  essa  una  inevitabile  conseguenza  dell'  esito  a 
lei  favorevole  dell'  altra  lite  decisa  dalla  Corte  di  Luc- 
ca per  rimborso  di  L.  7i3,  quale  rimborso  per  le  con- 
travvenzioni rilevate  nell'  anno  1871.  Il  Comune,  a 
sua  volta,  sostiene  che  non  e'  è  affatto  la  cosa  giudi- 
cata e  che  le  contravvenzioni  avveratesi  posteriormente 
alle  citazioni  del  1872,  non  essendo  state  in  questa 
comprese,  possono  venir  dichiarate  legittimamente 
accertate  per  modo  da  non  essere  luogo  a  rimborso 
di  sorta. 

Il  Tribunale  di  Venezia,  con  l'  apjìellata  sentenza, 
diede  torto  su  (jU(isto  punto  al  Comune,  ma  ne  accolse 
la  tesi  sussidiaria  in  (pianto  dichiarò  prescritta  l'azione 
di'lla  creditrice  Società  per  i  rimborsi  anteriori  all'ul- 
timo (juin<|U('nnio.  Di  fronte  a  tale  decisione  entrambe 
le  parti  a[»pellarono  ;  il  Comune  in  via  principah*,  la 
àSocietà  in  via  incidentale. 

La  discussione,  diretta  dal  Presidente  cav.  Fede- 
rici, si  protrasse  fino  alle  lt>  ;  perorarono  per  il  Co- 
mune gli  avv.  Vitalevi  di  Torino,  Bonibardella,  Ascoli 
e  Siicerdoti  di  Venezia,  ])er  la  Società  gli  avv.  onor. 
Fascolato  e  Macchioro. 

Fra  un  m<'se,la  sentenza. 


La  Sentenza  nella  Causa  del  Comune  di  A- 
rezzo  contro  la  Ditta  Reinacher  &  Ott. 

(L'onlutìuizione  recti  y.  li) 

Avverso  detta  sentenza  le  Società  convenute  ricor- 
sero in  cassazione  chiedendone  rannullam<^ntu  in  tutte 
le  parti  che  le  riguardavano. 


La  Società  Lionese  col  suo  controricorso  elevò  pre- 
liminarmente due  eccezioni  pregiudiziali  sostenendo  : 
1.  che  il  primo  motivo  del  ricorso  fosse  di  competenza 
delle  Sezioni  Unite  della  Corte  di  Cassazione  di  Ro- 
ma ;  2.  che  il  ricorso  fosse  inammissibile  perchè  pro- 
posto da  chi  non  aveva  la  rappresentanza  della  So- 
cietà Schuckert. 

Gli  atti  furono  quindi  rinviati  alla  Corte  di  Cassa- 
zione di  Roma.  E  quel  Supremo  Collegio,  con  senten- 
za del  20  maggio  1902,  respinta  la  eccezione  d' inam- 
missibilità del  ricorso,  dichiarò  che  non  era  questione 
di  sua  competenza  e  rinviò  la  causa  alla  Corte  di  Cas- 
sazione di  Firenze. 

Fu  allora,  e  non  precedentemente,  che  nel  21)  mag- 
gio 1902  la  Società  Lionese  notificò  al  Comune  di 
Firenze  contro  la  sentenza  della  Corte  di  Appello  un 
ricorso  per  cassazione,  per  avere  confermato  la  sen- 
tenza di  primo  grado  che  aveva  dimesso  dal  giudizio 
il  Comune  di  Firenze.  Aggiunse  di  proporre  tale  ri- 
corso unicamente  «  se  ed  in  quanto  potesse  per  dan- 
«  nata  ipotesi  venire  accolto  il  ricorso  per  cassazione 
«  presentato  dalle  Società  Schuckert  e  Toscana  contro 
«  la  sentenza  stessa  avverso  la  Società  Lionese  e 
«  quindi  condizionatamente  ». 

Dopo  pochi  giorni  venne  in  esame  il  ricorso  delle 
due  Società  convenute  Schuckert  e  Toscana. 

La  Società  Lionese  chiese  il  rinvio  per  la  riunione 
dei  due  ricorsi. 

Si  opposero  a  tale  istanza  le  Società  convenute  ed 
il  Comune  di  Firenze  si  rimise  alla  giustìzia  delia 
Corte. 

Il  Pn'sldente  ordinò  che  si  discutesse  il  ricorso  delle 
Società  Sehuckert  e  della  Società  Toscana,  salvo  il 
decidere  se  si  dovesse  sospendere  di  giudicare  so- 
vr'  esso  finche  1'  altro  ricorso  non  fosse  maturo. 

La  Corte  di  Cassabione  respinse  la  domanda  di 
rinvio  e  di  riunione  dei  due  ricorsi. 

E  di  poi  versando  sul  merito  del  ricorso  delle  due 
Società  Schuckert  e  Toscana,  con  sentenza  del  :J0 
giugno  1902  lo  accolse  e  cassò  la  sentenza  che  era 
stata  impugnata  dalle  anzidette  due  Società  convenute. 

Venne  di  poi  in  discussione  il  ricorso  condizionato 
della  Società  Lionese  in  confronto  del  Comune  di  Fi- 
renze. 

La  Corte  dichiarò  non  luogo  a  deliberare  sul  ri- 
corso ])roposto  e  condannò  il  ricorrente  nella  perdita 
del  d(?posito  e  delle  spese. 

Infine  essendosi  dalla  Società  Schuckert  e  dalla 
Società  Toscana  riassunta  la  causa  in  confronto  della 
Società  Lionese  davanti  questa  Corte  di  rinvio,  anche 
la  stessa  Società  Lionese  ha  riassunto  la  sua  causa 
contro  il  Comune  di  Firenze.   • 

Ed  ora  le  due  cause  con  le  pres(^  conclusioni  ven- 
gono allo  esame  della  Cort(\ 

Considerato  in 

DIRITTO 

Che  a  riassumere  la  controversia  che    trovasi     ver 

tente  tra  le  due  Società  Schuckert  e  Toscana  da  una 

parte,  contro  la  Società  Lionese  per  la  illuminazione 

a  gaz  di   Firenze  dall'  altra  egli  è  mestieri  premettere 

in  punto  di  fatto,  che  ipiest'  ultima  Società    Lionese, 

che  ^u  la  ist.ante  originat*ia,  si  fece  à  sostenere  il  suo 

diritto  di  pretendere  (tlalle  due,  Secietà    convenute    la 

sospensione  dei  lavori  per  la  trasmissione  a    distanza 

deiren<'ruia  elettrica  uhI  il  risarcimento  dei    danni    in 
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virtù  di  sentenza  del  Tribunale  di  Firenze  del  2  ago- 
sto 1890,  confermata  in  appello  e  passata  in  cosa  giu- 
dicata. Con  detta  sentenza  si  dichiarò  competere  alla 
detta  Società  del  Gaz  il  diritto  esclusivo  di  provvedere 
alla  illuminazione  in  tutto  il  perimetro  del  territorio 
comunale  di  Firenze,  e  di  collocare  nel  suolo  ed  area 
del  Comune  stesso  le  condutture  ed  altri  apparecchi 
per  distribuire  la  luce  anche  ai  privati  col  sistema  della 
elettricità,  e  nel  contempo  s'  inibì  al  Comune  stesso 
di  Firenze  di  stipulare  contratti  con  terzi  come  di  fare 
qualsiasi  concessione,  tanto  per  la  illuminazione  pub- 
blica col  sistema  della  elettricità,  quanto  per  la  occu- 
]>azione  del  suolo  ed  area  pubblica  allo  scopo  di  col- 
locare condutture  di  qualsiasi  specie.  P]d  alla  stregua 
di  codesto  giudicato  si  sostenne  dalla  Società  del  gaz 
cerne  si  sostiene  in  questa  sede  di  rinvio  di  essere  in 
suo  potere  d' inibire  alla  Società  Toscana  il  diritto 
della  continuazione  dei  lavori,  facoltà  questa  che  a  sud 
dire  le  sarebbe  stata  dal  Comune  di  Firenze  con- 
cessa. 

Che  se  tale  è  l'assunto  della  Società  del  Gaz  at- 
trice, s' impegna  innanzi  tutto  la  quistione  di  sapere 
se  la  facoltà  di  attraversare  per  condutture  elettriche 
a  distanza  le  strade  pubbliche  della  città  di  Firenze  sia 
una  servitù  legale  concessa  dalla  legge  a  tutti  indi- 
stintamente i  cittadini  per  uso  industriale  o  pure  una 
concessione  dipendente  dal  Comune  di  Firenze,  accor- 
data in  sprctum  del  divieto  impostole  dal  giudicato 
anzidetto  e  se  la  indicata  sentonza  possa  invocarsi 
come  cosa  giudicata  di  fronte  alle  Società  convenute. 

Che  la  legge  del  17  giugno  18!)4  per  la  trasmissione 
della  energia  elettrica  a  distanza  creava  un  diritto  nuo- 
vo consistente  in  una  servitù  legjilc  per  la  pubblica 
utilità  e  ])cr  fini  industriali  nello  interessi',  della  col- 
lettività dei  cittadini  italiani,  è  verità  (piesta  da  non 
potersi  revocare  in  dubbio. 

Che  difatti  il  legislatore  nell'art.  1.  sanciva  il  prin- 
cipio, che  «  ogni  proprietario  è  tenuto  a  dar  passng- 
«  gio  per  i  suoi  fondi  alle  condutture  elettriche  sospe- 
^  se  o  sotterranee,  che  vogliono  eseguirsi  da  chi  abbia 
«  permanentemente,  od  anche  solo  temporaneamente, 
e  il  diritto  di  servirsene  per  usi  industriali». 

Ogni  proprietario  adunque,  ninno  escluso,  venne 
assoggettato  a  siffatta  servitù  legale,  a  prò  della  g(^- 
neralità  ìWì  cittadini  per  usi  industriali. 

Che  nei  capov«'rso  del  «letto  art.  1.  si  aggi uge  che 
^  sono  esonerati  da  (pieste  servitù  le  case,  (salvo  per 
-  le  facciate  verso  le  vie  e  piazze  [mbbliche)  i  cortili,  i 
ti  giardini,  i  frutteti  e  le  aie  alle  case  attinenti  «.  Se 
in  tale  disposizione  legislativa  sono  tassativami^nte  e- 
numerati  i  beni  che  non  sono  stati  assoggettati  alla 
predetta  servitù  di  attraversamento  per  condutture  e- 
leitriche  come  le  case,  i  cortili,  ì  giardini,  i  frutteti  e 
h'  aie  delle  case  adiacenti,  convien  dire  che  tutti  gli 
altri  beni  sieno  jvubblici,  come  le  strade  e  le  piazze, 
che  privati,  come  le  facoiate  delle  case  sono  gravati 
dalla  servitù  anzidetta.  iCnìifinudì. 


BIBLIOGRAFIA 

C.  C'Iiiiiora  -  A.  Matl^iiaiii   —   ConnHcnfo  n/hr  /t^f/f/*' 
'Jiì  Marzo   tWKi.   a.   tOH  sulla  Asstnfrtio/ff  din'ftd  d*^i 


pubblici   servizi   da  parie    dei  Comuni.    —    Licinio 
Cappelli  editore.  Rocca  S.  Casciano. 

Il  commento  del  Cav.  Avv.  Cesare  Cambra  Se- 
gretario Generale  del  Comune  di  Firenze,  e  dell' Avv. 
Alfonso  Ma(ìxani  sostituto  segretario,  è  frutto  del- 
l' importante  studio  che  essi  già  compirono  sul  dise- 
gno di  legge,  preparando  il  noto  memoriale  presen- 
tato dal  Comune  di  Firenze  al  Senato  del  Regno.  Nel 
commento  hanno  mirato,  sopratutto,  a  facilitare  l'ap- 
plicazione della  nuova  legge,  ponendola  in  armonia 
colle  necessità  pratiche  della  vita  municipale,  con  tutta 
la  vigente  legislazione  riguardante  i  comuni  e  coi 
])rincip!  fondamentali  del  nostro  diritto  pubblico. 

Con  tale  intento,  essi  hanno  trattate  le  molte  im- 
portantissime questioni  che  la  leggo  del  29  marzo 
presenta,  come,  ad  esein[)io,  quali  siano  i  servizi  pub- 
blici dei  (juali  è  consentitala  municipalizzazione,  quale 
la  condizione  giuridica  delle  aziende  speciali  e  del 
loro  patrimonio,  occupandosi  pure  diffusamente  delle 
Commissioni  Amministratrici  dei  servizi  municipaliz- 
zati, del  direttore,  degli  impiegati  e  degli  operai.  Colla 
scorta  della  legislazione  comunale,  della  giurisprudenza 
e  dei  principi  giuridici,  gli  Autori  hanno  pure  trattato 
della  procedura  della  municipalizzazione,  della  vigi- 
lanza e  della  tutela  sui  servizi  ])ubblici,  facendo  sem- 
pre un  uso  assai  [)arco  ed  opportuno  degli  atti  jiarla- 
mentari.  AlTart.  25  è  svolta  ampiament«*  la  gravissima 
materia  del  riscatto  dei  servizi  ora  concessi  all'  in- 
dustria privata  e  sono  affrontate  tutte  le  ardue  «pie- 
stioiii  relative  ai  termini,  alla  vahi!  i//ione  della  inden- 
nità ed  alla  procedura  per  la  su  i   liquidazione. 

Il  Commento  è  preceduto  da  u. «a  compendiosa  mo- 
nografia sulla  munici])alizzazione  lei  pubblici  servizi 
secondo  la  nuova  legge,  (hdla  (pi  ile  illustra  i  con- 
cetti fondamentali.  L'  opera  si  chiude  con  un  indice 
analitico  delle  materie  trattate. 

Il  volume  consta  di  oltre  200  pagine  ed  è  in  ven- 
dita al  prezzo  di  L.  5  presso  le  principali  librerie  e 
presso  r  editore  al  quale  può  essere  direttamente  ri- 
chiesto i)er  cartolina. 

P.  Vf.rmanf)  —  Lea  Motenrs  a  G-az  et  a  Fétrole  — 
III.  Fdìt.  (Sauthier-Villars-Masson  ìK:  ('.(Boulevard 
Saint-(;ermain   120  Paris >    -    L.  2.50  (1). 

Sotto  la  direzione  dell'  illustre  Léauté  -  nMMubro 
deir  Istituto  di  Francia,  i  sigg.  (Jauthier-\  ilIars-Mas- 
son  i't  C.  pubblicano  da  qualehe  t<MMpo  una  Knciclo- 
pedia  scientifica,  che  per  la  sua  grande  importanza 
vieni^  ovunque  ricercata,  anclu'  |)er  la  mitezza  dei 
prezzi,  oltre  che  per  la  fama  degli  autori. 

Il  trattato  che  abbiamo  sott'  occhi  e  che  pres«'n- 
tianio  ai  nostri  lettori  è  una  nuova  i)rova  di  (pianto 
asseriamo.  In  brevi  pagine  l'autore  seppe  riassumere 
le  graiuliose  o|>ere  del  Witz,  del  Musil,  del  lirauber 
et  Slaby,  dello  Schoetler,  del  Dugald-Ch  rk,  dello 
Schoerter,  (M  Berthelot  e  Vielle,  del  Dowson,  del 
Kohler,  del  Wehrling,  del  Xorris,  del  l>rvan  Doiikin, 
I  del   Peabody,  del    Proots  ecc.    ecc. 

(  )oo-i  flK»  i  motori  a  gaz  hanno  preso  il  soprav- 
vento su  tutti  indistintamente  i  vari  motori  termici, 
crediamo  che  il  lavoro  del  Vermand,  sarà  accolto  con 
favore  da  tutti  i  gazisti. 

(1     o  pre.^sf»   l'irico   H(ìepÌi   Milano. 
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IVO^I^I^VJKIO 


LO  SCIOPERO  DEI  GAZISTI  A  FOGGIA 


Come  abbiamo  promosso  nel  N.  11  della 
nostiYi  Rivista,  pubblieliiamo  rinteressante  re- 
lazione ohe  un  nostro  egregio  Amico,  apposi- 
tamente mandato  sul  sito,  ci  ha  spedito  ri- 
guardo detto  sciopero. 

Sino  dall'  anno  1901  fra  i  gazisti  ed  elet- 
tricisti delle  Officine  del  gaz  e  Luce  elettrica 
di  Foggia  si  era  costituita  una  Società  di  mu- 
tuo soccorso. 

Ben  presto  però  tale  Società  si  trasforma- 
va in  Lega  di  resistenza  aderendo  alla  C^^- 
nuTa  del  Lavoro,  quantunque  le  mercedi  de- 
gli opei'ai  dell'  Officina  gaz  fossei'o  assai  su- 
periori a  quelle  in  uso  negli  altri  Stabilimenti 
di  Foggia.  E  la  Direzione  dell'Officina  prestò 
perfino  alla  Società  operaia  il  locale  e  l'illu- 
minazione gratis,  nonché  il  proprio  Contabile 
per  il  servizio  di  cassa  e  per  la  tenuta  dei 
relativi  registri. 

Ciò  nonostante  la  buona  armonia  fra  gli 
operai  e  la  Direzione,  fu  per  opera  di  pochi 
sobillatori  turbata  grii veniente  e  prendendo 
occasione  dal  licenziamento  di  qualche  ope- 
raio avventizio  assunto  pel  lavoro  d'una  nuo- 
va costruzione  nell'Officina  del  gaz,  fu  deciso 
nell'  ottobre  1901  lo  scio[)ero,  abbandonando 
il  lavoro  dei  torni  e  1'  accenditura  dei  fanali 
pubblici. 

]\la  la  Din^zione  potò  per  quella  volta 
scongiurare  tale  pericolo,  assumendo  20  uo- 
mini deirOfficina  della  Luc(^.  elettrica  pel  ser- 
vizio interno  ed  altro  personale  avventizio  pel 
servizio  pubV)lico. 

In  conseguenza  di  tali  provvedimcMìti,  gli 
opei-ai  cedettero  ed  all'  ora  solita  si  presc^n- 
tarono  tanto  gli  accenditori  che  i  fuochisti. 

E  cosi  tutto  il  personale  imprendeva  il  ser- 
vizio. 

La  Direzione,  poi,  onch»  (^vitarc*  ogni  ulte- 
riore pi-ett^sto  a  futui'i  scioperi,  concedeva  vo- 
lontariamente agli  op(M*ai  un  aumento  di  paga 
d(^l  10  •' 4  e  stipulava  con  essi  dei  nuovi  con- 
tratti di  lavoro,  con  l'obbligo  di  disdetta  di 
IT)  giorni  e  della  cauzione  di  L.  20. 

Ciò  non  ostante,  nel  diceml)re  1901  ur\ 
giornale  la  «  Ragione»  di  Bai'i,  si  pubblicava 
un  articolo  ditìamatorio  contro  il  capo-officina 
che  sporse  (pKM'cla,  ottenendo  la  condanna  (M 
gioì'iìale  a   10  mesi  di   reclusione. 


E  per  qualche  tempo  durò  la  quiete  negli 
animi  degli  operai. 

Senonchó,  i  sobillatori  continuarono  il  loro 
lavoro,  impossessandosi  man  mano  della  So- 
cietà di  mutuo  soccorso,  occupando  le  cariche 
sociali,  tenendo  la  contabilità  ed  incitando 
continuamente  gli  operai  a  nuovi  scioperi. 

Finalmente  nel  1903,  la  Società  cambiava 
nome,  assumendo  quello  di  Lega  di  resistenza. 

In  seguito  a  questi  fatti,  la  Direzione  do- 
vette naturalmente  chiudere  il  locale  che  a- 
veva  messo  a  disposizione  della  prima  So- 
cietà che  trasportava  le  proprie  tende  alla 
Camera  del  Lavoro. 

Improvvisamente  alla  vigilia  di  Pasqua  p.  p. 
scoppiava  altro  sciopero  per  una  futile  causa. 
Un  opei-aio  fuochista  che  doveva  sposarsi,  ed 
il  suo  futuro  cognato,  chiesero  un  permesso 
per  quel  giorno,  mentre  gli  altri  compagni 
fuochisti  non  volevano  prestare  servizio,  per- 
chè la  Direzione  intendeva  rimpiazzare  prov- 
visoriamente i  due  mancanti  con  altri  non 
ai)partenenti  alla  Lega  !  E  cosi  tutti  i  fuochisti 
lasciarono  il  lavoro  immediatamente. 

La  Direzione  dava  immediato  avviso  del- 
l' accaduto  alle  Autorità  ed  improvvisava  il 
servizio  con  persone  di  fiducia. 

Gli  operai  scioperanti  alla  loro  volta  pre- 
sentavano air  Autorità  un  Memoriale,  chic 
dendo  aumento  di  mercede  e  diminuzione  di 
orario. 

La  Direzione,  nonostante  l'esperieuza  del 
passato,  a  fronte  della  pressione  morale  delle 
Autorità  e  per  evitare  più  gravi  inconvenienti 
nella  vita  pubblica,  si  i)restò  ancora  una 
volta  a  favore  degli  operai,  sostenendo  piwsso 
la  Dii-ezione  Generale  le  loro  domande.  Ma 
questa,  mentre  accordava  le  otto  ore  di  lavo- 
ro, non  intendeva  accondiscendere  al  richie- 
sto aumento  di  mercede  degli  operai,  perchè 
superiore  di  molto  a  quella  di  tutti  gli  altri 
operai  di  Foggia.  E  si  fu  solo  dopo  vive  in- 
sistenze dell'eg,  ing.  Veidenhaus  che  dava  il 
consenso  pei*  una  revisione  pai'ziale  delle  i)aghe. 

ila  non  |)er  (luesto  cessava  il  malcontento 
fra  gli  operai,  che  anzi  andava  man  mano 
accentuandosi. 

E  cosi  essendo  stati  licenziati  tre  mura- 
tori assunti  pei*  alcuni  lavori  dì  ristauro  e 
tre  garzoni  per  mancanza  di  lavoro  negli  im- 
pianti pi*ivati,  cominciarono  le  pressioni  del- 
TAutorità  verso  la  Direzione,  la  quale  dovet- 
te tenere  miovameiìt'*  al  lavoro  chi  in  .realtà 
le  (M*a  diventato  supcMlluo  da  quasi  due  mesi  ! 


—  533 


E  quasi  in  premio  di  ciò,  la  sera  del  16 
maggio  p.  p.,  neirora  deiraccensione  pubbli- 
ca, scoppiava  lo  sciopero  degli  accenditori  del 
gaz  !  Ma  la  Direzione  provvedeva  subito  con 
altro  personale  e  coi  pompieri  accordati  dal 
Comune,  contro  i  quali  gli  scioperanti  sfoga- 
rono la  loro  ira  bastoniindone  qualcuno  ed 
asportando  a  qualche  altro  la  pertica.  Poi, 
non  contenti,  si  portavano  in  massa,  rinfor- 
zati da  altre  persone  estranee,  airOfflcina  per 
far  desistere  i  fuochisti  dal  lavoro.  Questi,  al 
primo  segnale,  abbandonavano  i  forni  al  capo 
ofticina,  mentre  il  Direttore  faceva  chiudere 
la  cancellata  di  ferro  per  evitare  che  gli  scio- 
peranti minacciosi  invadessero  l' Officina. 
Questi  passarono  poi  alla  tìtazione  elettrica, 
facendone  uscire  gli  altri  operai.  Le  Officine 
così  restarono  quasi  deserte,  ma  nel  frattempo 
arrivava  il  personale  avventizio  provveduto 
dalla  Direzione,  ed  alle  9  ^/^  della  stessa  se- 
ra, il  servizio  veniva  ripreso  regolarmente. 

Le  Autorità  locali,  riconoscendo  le  larghe 
concessioni  fatte  a  più  riprese  dalla  Direzio- 
ne del  (iazometro,  non  mancarono  del  loro 
valido  appoggio  per  la  protezione  e  sicurezza 
delle  Ofncme  giiz  e  Luce  elettrica  e  del  re- 
lativo personale. 

invano  gli  scioperanti  si  accorsero  di  avere 
completamente  fuorviato  :  mentre  la  maggio- 
ranza, conscia  della  situazione,  escogitava  dei 
mezzi  conciliativi  per  riprendere  il  lavoro,  la 
minoranza  promuoveva  un'agitcìzione  ostile  ni 
Direttore. 

Ed  infatti  tu  tenuto  un  pubblico  Comizio 
di  protesta  contro  la  Direzione  del  gaz,  che 
a  nulla  approdò  per  il  poco  interessamento 
presovi  dagli  aiiri  operai  addetti  alle  Leghe. 

Dopo  tale  Comizio,  venute  meno  le  spe- 
ranze degli  scioperanti,  questi  si  rivolsero  alla 
Dilezione  per  essere  riassunti  al  lavoro,  ma 
avendo  questa  ririutato,  la  Camera  del  Lavoro 
lormulo  una  protesta  ai  Prefetto,  nella  quale 
SI  domandava,  ira  altro,  di  uttiziare  il  Con- 
sole Tedesco  pel  trasferimento  del  Direttore, 
11  quale,  secondo  la  protesta,  si  era  reso  in- 
compaciuile,  in  seguito  ai  fatti  avvenuti,  colla 
cittadinctnza. 

E  cosi  tiniva  lo  sciopero. 

Però  ci  tu  una  coda.  L'  avv.  Maiolo,  uno 
dei  coniponeuti  la  Commissione  delia  Camera 
del  Lavoro,  a  richiesta  di  alcuni  operai  scio- 
peranti, sporse  querela  per  ditìamazione  con- 
tro il  Direttore.  Ma  anche  quest'arma  rimase 
bpuntaUi.    La  causa  iniziata  per  citazione  di- 


rettissima fu  discussa  avanti  il  Ti'ibunale  di 
^  Lucerà,  e  fini  con  l'assoluzione  del  Direttore 
per  inesistenza  di  reato  e  con  la  condanna 
del  Maiolo  nelle  spese. 

Rimane  ancora  da  ricordare  un  triste  epi- 
sodio di  questo  sciolsero.  Erano  trascorsi  da 
questo  appena  una  diecina  di  giorni,  quando 
un  vecchio  fuochista  scioperante,  eludendo  la 
vigilanza  della  sentinella  militare,  riuscì  a 
penetrare  in  un  luogo  recondito  delPOfficina 
del  gaz,  saliva  inosservato  sopra  un  forno  di 
nove  storte  dalla  parte  del  canale  e  chiudeva 
la  valvola  di  uscita  del  gaz  dal  bariletto, 
dandosi  poi  a  fuga  precipitosa. 

11  capo-fuochista  di  servizio  si  accorse  su- 
bito che  vi  doveva  essere  una  qualche  ostru- 
zione e  ne  avvertì  subito  il  capo-officina.  Ci  volle 
naturalmente  qualche  tempo,  ma  questi  si  ac- 
corse di  ciò  che  era  avvenuto,  e  senza  pre- 
occuparsi del  pericolo  di  essere  bruciato  vi- 
vo dalle  masse  di  gaz  e  catrame  uscenti  da 
tutte  le  parti  del  bariletto,  unico  per  quel 
forno,  riusci  ad  aprire  la  valvola  di  uscita, 
evitando  così    maggiori  ed  imminenti   danni. 

Ad  onta  degli  indizii  forniti  alP  Autorità 
giudiziaria,  i  presunti  autori  non  furono  an- 
cora tratti  in  ai*resto. 

Concludendo,  le  gravi  conseguenze  dello 
sciopero,  iniziato  a  cuor  leggero,  si  rivei'sano 
attualmente  sopra  circa  30  famiglie,  i  cai)i 
delle  quali  sono  disoccupati  pei-chò  la  Dire- 
zione del  gaz  per  propria  difesa,  non  ha  più 
potuto  accettai'li. 

Contrariamente  poi  a  quanto  assicuravano 
gli  operai,  il  locale  Direttoi*e  ha  avuto  il 
plauso  di  tutta  la  cittadinanza,  per  essersi  li- 
berato colla  sua  fei*mezza  dal  giogo  che  vo- 
leva imporgli  la  Camera  del  Lavoro,  e  per 
avere  col  suo  esempio  incoraggiato  gli  altri 
proprietari  che  nella  imminente  stagione  di 
raccolta  temevano,  e  con  ragione,  di  seri  di- 
sturbi da  parte  dei  loro  operai,  che  si  sareb- 
bero hiebbriati  della  prima  vittoria  degli  ope- 
rai del  gaz. 

E  noi,  che  ben  conosciamo  P  egregio 
ing.  Veidenhaus,  Direttore  delle  Oftìcine  di 
Foggia,  e  che  possiamo  quindi  attestare  delle 
sue  eminenti  doti  di  cuore  e  dei  suoi  senti- 
menti conciliativi,  deploriamo  vivamente  la 
guerra  che  gii  viene  mossa  dagli  operai  o  me- 
glio dai  loro  sobillatori,  e  gli  niandiiimo  il 
nostro  plauso  per  l'energia  dimostrata  nei  de- 
plorevoli fatti  suesposti.  «  C.  » 
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I^a  CommlMMlone  Iiitc^riiaaRloiialc^  eli  Folo- 
melria  della  (juale  «»iii  iiitrattcìiciiiiiio  i  nostri  lettori, 
chiuse  ì  suoi  lavori,  e  fra  hrevi^,  mercè  la  ji'entile  ae- 
condiseendenza  del  nostro  in«'e«iiiere  BiJlnn,  saremo 
in  {j-rado  di  pubblicare  l' importantissimo  lavoro  tatto 
da  questa  Commissione,  certi  cin^  desterà  molto  inte- 
resse fra  i  nazisti. 


Coiioor»o  IiiCf^rnnKioiialf^  di  l^niiieriie  e 
Fanali  ad  Acetilene  por   Aiitomoliili    —    Al 

concorso  sono  ammessi  i  fanali  e  le  lanterne  ad  ace- 
tilene che  applicate  ad  automobili  possano  servire  : 

1.  a  rendere    visibili    da    lontano    j>li   automobili 
stes.si  ; 

2.  a  rischiarare  un  sufficiente  spazio  davanti   al- 
l' automobile  in  movimento. 

Chi  vuol  prender  parte  al  concorso  deve  presen- 
tare un  esemplare  di  ciascun  modello  di  fanale  e  due 
esemplari  di  ciascun  modeJlo  di  lanterna^  accompa- 
frnandoU  con  un  disegno  e  tre  istruzioni  per  1'  uso. 
Gli  esemplari,  i  disegni  e  le  istruzioni  dovranno  es- 
sere presentati  non  più  tardi  del  1  Fe!)braio  190i  alla 
St'o-reteria  del  Deutscher  Automobil-Club ,  Berlino, 
Sommerstrasse  4  a,  coli'  indicazione  del  concorrente  e 
col  pajr«vniento  di  una  tassa  di  10  Mark  per  oj;ni  fa- 
nale e  di  15  Mark  per  ogni  coppia  di  lanterne.  Non 
occorre  inviare  carburo. 

I  faìiali  e  le  lanterne  presentate  resteranno  a  com- 
pleta disposizione  del  Giury  lino  al  termine  dell'  e- 
same.  Saranno  provati  sia  in  laboratorio  che  in  corsa. 

Conu^  premili  Giurv  dispone  di  (500  Marchi,  dì  una 
medaglia  d'  oro  e  di  una  medaglia  d'argento,  offerti 
dalle  tre  società  più  sotto  indicate,  e  dalla  Vereinigten 
Karbidfabriken  G,  m.  b.  H.  di  Norimberga. 

Per  r  asseg-nazione  dei  premi  sono  stati  nominati 
i  Signori  : 

Generale  z.  I).  Becker,  Presidente  della  Commis- 
sione Tecnica  del  Club-Automol)iIistico  Germanico, 
Berlino  —  Constroin,  Segretario  geiu*rah^  del  Mitte- 
lemopUischer  Motorwag-en-Verein,  Berlino  —  Ingegnere 
Hans  Dieterich,  Helt'enberg  —  Barone  von  Glenck,  Pre- 
sidente del  Consiglio  d'  Amministrazione  delle  Verei- 
nigte  Karbidfa))riken,  Basilea  —  Gossi,  Direttore  della 
Neue  Automobil-Ges.  m.  b.  H.,  Berlino  —  Dottor 
Mackenrodt,  Berlino  —  Nenberg,  Ing.  Civile,  Berlino 
—  Oschmann,  Ca|)itano  presso  il  Ministero  dellaGuerra, 
Berlino  —  K(»eth<',  Capitano  dell'  esercito  prussiano, 
Berlino  —  Schneider,  Chemintz,  Membro  della  Presi- 
denza del  Deutscher  Acetylen-Verein  —  Prof.  Dottor 
Vogel  Amministratore  id. 

II  Giury  iV  onore  è  composto  dei  Signori  : 

S.  Grazia  il  duca  di  Uatibor,  Presidente  del  Club- 
Automobilistico  Germanico  —  Dott.  Dieffenbach,  Pro- 
fessore nella  Scuola  Tecnica  Sui)eriore  di  Darmstadt  — 
Conte  A.  di  Talleyrand-Pèrigord,  Presidente  del  Mit- 
telemopaischer  iMotorwagen-Verein. 


Deutscìier  Mitontohil-nclt 

fS'  Yictor  Herzog  von  Ratibor 


Ih'utsclìi'r  Act-ff/lf-Ji-  Vtrchi 

fy  Prof.  Dr.  Dieffenbach 


Miffck'iiiojjtii.srfit'ì'  Mvionixtui'ii-Vt'rein 

fy  A.  Graf  v.  Talleyrand-Pérlgord 


|jii€*4^  niillciiiiio  —  Nel  nostro  numero  prece- 
dente, abbiamo  annunciato  la  (h'iiberazione  del  Co- 
mune di  Pavia  d'  illuminare  a  -  Luce  millennio  »  una 
partii  cc^ntrale  di  quella  città.  L'  impianto  è  in  fun- 
zione dal  'M  Maggio  u.  s.  con  piena  soddisfazione  di 
(juel  Municijùo.  —  Ci  consta  poi  che  a  (magliari  in  se- 
guito a  deliberazione  di  quel  Consiglio  comunale,  ]>resa 
nella  seduta  24  Maggio  u.  s.,  saranno  illuminati  a 
«  Luce  millennio  »  la  terrazza  del  Bastione  S.  Keiny 
e  relativo  scalone  d'  accesso  ;  la  terrazza  del  Bastione 
S.  Caterina,  la  Passeggiata  coperta  e  scalone  d'  ac- 
cesso alla  stessa.  —  Gli  apparecchi  compressori  sono 
azionati  da  motori  a  gaz,  e  la  potenzialità  totale  del- 
l' illuminazione  è  di  circa  35.000  candele. 


* 
*  * 


I<:m2»oi^ì7Joii4^  di  lìdiiK^  —  Sarà  illuminata  a 
«  Luce  millennio  ».  La  Socit^tà  fornirà  gli  apparecchi 
compressori  ed  i  motori;  i  candelabri  e  le  lam|>ade 
sono  forniti  dalla  Ditta  Siry-Lizars  &  C.  Potenzialità 
circa  2;'). 000  candele. 


l«:Mpi»MiKÌoii4^  di  Alba  A9i^o'4l4>-K4^ttciiii>re  — 

Sarà  illuminata  a   «  Luce  millennio  ».  Si  sta  già  lavo- 
rando. —  Potenzialità  circa  18.000  candele. 


WtaRione    ferroviaria    di    Vcaitimlelia    — 

Si  illumina  a  «  Luce  millennio  ».  Si  iniziano  i  lavori 
ai  primi  di  Luglio. 


I^a  Muricela  A ii?l4»-R anilina  pi'r  V  illumina- 
zione di  Roma  col  gaz  ed  altri  sistemi  ha  proceduto 
alla  emissione  di  n.  400(J  Obbligazioni  di  L.  r)00  cia- 
scuna, fruttanti  V  interesse  del  4  '*  „  annuo,  netto  di 
ogni  tassa  presente  e  futura,  rimborsabili  dal  IIH).') 
al   PJ21). 

Entro  il  21  Luglio  corr.  i  sottoscrittori  di  dette 
Obbligazioni  dovranno  versare  1'  importo  delle  stesse 
contro  ritiro  dei  titoli. 


;\iiova  Ofti4*lna  a  Unw.»  —  Sotto  la  direziono 
dell'  ing.  Camuzzi  si  è  costituita  a  Cologna  Veneta 
una  Soc'utfà  d'I  (utz  e  dei  MtiUìii  per  1'  impianto  in 
quella  important»»  cittadella  di  una  officina  a  gaz  di 
carbone.  Il  Municipio  concorre  con  0500  lire  annue  per 
110  fanali,  ed  i  privati  pagheranno  il  gaz  a  24  cente- 
simi. Durata  della  concessione  oO  anni  senza  ammor- 
tamento, con  prolunganu'nto  facoltativo  di   10  anni. 

Anche  a  Valmiutrerd  si  sta  costruendo  dalla  Ditta 
Badoni  di  Castello  so[)ra  Lecco,  una  nuova  campana 
gazometrica  della  capacità  di  400  me.  che  sarà  alinu'n- 
tnta  dalla  Officina  di  Lecco, 


.\iiovo  giornale.  —  Abbiamo  ricevuto  il  primo 
numero  della  Rivista  quindicinale  L'  Acaiilene,,  gior- 
nale degli  interessi  dell'acetilene  e  delle  induslrie  af- 
fini che  si  pubblica  iu  Pistoia. 

Al  nuovo  confratello  i  nostri  auguri. 
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PronioxioiK^.  —  Apprendiamo  con  vivissinìo  pia- 
erre  che  r  et^regio  si»»:.  Francesco  Uiujiferi^  già  C'apo 
Ufficio  alla  Direzione  del  gaz  di  Messina,  venne  col 
primo  corrente  promosso  Direttore  di  (jiiella  importante 
Officina,  in  sostituzione  del  sig.  Finetti  messo  in  pen- 
sione dietro  sua  richiesta. 

Al  colto  e  studioso  Amico  le  nostre  più  sincere  con- 
gratulazioni. 

11  Comune  di  Milano  o  1*  illumiiiaKione 
elellrioa.  —  Si  annunzia  che  nella  sua  ultima  riu- 
nione la  Giunta  avrebbe  deciso  di  studiare,  allo  scopo 
di  presentarlo  ad  una  delle  prossime  sedute  del  Con- 
sìglio comunale,  il  progetto  di  diretta  produzione  della 
luce  elettrica,  in  vista  del  fatto  che  colla  fine  dell'anno 
venturo  scade  il  contratto  del  Comune  colla  Edison 
per  r  illuminazione  pubblica. 

Il  Municipio  non  avendo  potuto  trovare  una  forza 
idraulica,  penserebbe  a  produrre  V  energia  stessa  con 
un  impianto  a  vapore,  ed  a  tal  uopo  costituirebbe  una 
grande  officina  su  un'  area  di  sua  proprietà,  vicina  alla 
Stazione  Centrale.  La  cosa  però  è  ancora  allo  stato 
embrionale  :  la  Giunta  non  ha  fatto  sinora  che  dare 
incarico  all'  ufficio  tecnico  di  compiere  gli  studi  ne- 
cessari. 

Il  Comune  di  Milano  spende  per  la  sola  illumina- 
zione elettrica  oltre  L.  400.000  ed  è  opinione  generale 
che  il  prezzo,  specialmente  per  le  lampade  ad  arco, 
ttia  eccessivo. 

A  quanto  abbiamo  potuto  sapere,  il  Municipio  pen- 
serebbe per  ora  a  provvedere  al  servizio  di  illumina- 
zione propria,  nonché  a  porsi  in  condizione  di  assu- 
mere nel  1907  l'esercìzio  del  servizio  tramviario,  nel 
caso  in  cui  il  contratto  colla  Edison  non  fosse  rinno- 
vato. All'illuminazione  dei  privati  penserebbe  parzial- 
mente allo  scopo  dì  formare  una  specie  di  calmiere 
del  prezzo  della  luce. 

Ma  ripetiamo  :  il  progetto  è  ancora  embrionale  e 
occorrerà  attendere  il  risultato  degli  studi  che  l'ufficio 
tecnico  compirà  in  proposito,  i  quali  porranno  l'impor- 
tante questione  su  un  terreno  pratico. 

Intanto  alla  Borsa  di  Milano  le  azioni  della  Edison 
ebbero  per  tale  fatto  a  subire  un  fortissimo  ribasso. 


Conforensie  Anticltewoli  elei  <«asEÌMli  d*  1- 
falia  —  Il  10,  11,  12  Giugno  ebbero  luogo  a  Pa- 
lermo le  Conferenze  Amichevoli  col  seguente  ordine 
del  giorno  : 

1.  Approvazione  del  processo  verbale  della  31. a  Con- 
ferenza. 

2.  Resoconto  finanziario. 

3.  Insediamento  del  Presidente  annuo. 

4.  Presentazione  di  nuovi  Soci. 

5.  Dimissione  di  Soci. 

6.  Modifica  degli  Statuti. 

7.  Nomina   della   Commissione    di    assegnamento   dei 
premi  agli  operai. 

8.  Comunicazioni  diverse. 


Il  programma  portava  : 

Ore  ì)  del   IO  Giugno  —  Prima  Seduta. 

»  K)  —  Visita  air  Otficina  del  CJaz. 

»  lì)  *  2  —   Pranzo  Sociale. 

»  9  dell'  11  Giugno  —  Seconda  S<'duta. 

j>  19  —  Pranzo  offerto  dalla  Società. 

*  10  del  12  Giugno  —  Gita   a    Monreale 
Colazione. 

I  convenuti  raggiunsero  la  brillante  cifra  di  23  !  ! 
compresi  fra  questi,  naturalmente,  tutti  i  pezzi  grossi 
della  Società  Italiana  di  Torino.  Numero  esiguo  se  si 
vuole,  dovuto  più  che  altro  alla  lontananza  ed  al 
nessun  interesse  che  presentava  V  ordine  del  giorno. 

L' ing.  Barone  Lucifero,  solo,  presentò  lo  schema 
del  nuovo  Statuto,  che  dato  il  limitato  numero  dei 
congressisti,  fu  stabilito  venga  spedito  ai  singoli  soci 
affine  facciano  le  opportune  modificazioni,  per  le  di- 
scussioni poi  nel  prossimo  Congresso. 

II  Cav.  Berla  di  Torino,  apri  una  brillante  discus- 
sione sul  nìiglior  modo  di  sedare  gli  t»ventuali  scio- 
peri nelle  Officine.  Parlarono  in  nutrito  il  Comm.  Leo- 
nida Spreafico  Direttore  generale  della  Società  Ita- 
liana di  Torino  ,  il  Comm.  Pouchain  di  Roma  ed  il 
Segretario  Ing.  Sospizio.  Venne  deliberata  la  nomina 
di  una  Commissione  che  oltre  ad  esperire  le  pratiche 
col  Governo  per  1'  emissione  di  una  Legge  che  pro- 
tegga r  esercizio  delle  Officine,  compili  un  memoriali 
da  sottoporre  ai  soci  per  le  opportune  modificazioni, 
memoriale  che  dovrebbe  essere  il  vade-mccum  dell'  e- 
sercente  Officine  da  gaz  nel  caso  di  scioperi  ;  con  fa- 
coltà nella  Commissione  stessa  di  nominare  nel  suo 
seno  due  persone  che  nel  caso  di  contrasto  con 
gli  operai,  possano  esser  chianmte  a  coprire  le  cariche 
dei  probi-viri.  Furono  nominati  a  formar  parte  di 
questa  Conmiissione  i  sigg.  :  Pouchain  —  S[)reafico  — 
—  Sospizio  —  Solanges  e  Berla. 

Il  Cav.  Chamon  lesse  una  sua  memoria  sulla  mo- 
difica al  contatore  Duplex  atta  a  garantire  il  perfetto 
funzionamento  dell'  apparecchio  anche  a  dislivello. 

Il  Sig.  Ing.  Tixi  lesse  una  relazione  su  un  nuovo 
apparecchio  esperimentato  a  Parigi  per  la  lavorazione 
dei  sali  ammoniacali. 

I  premi  agli  operai  vennero  assegnati: 

2  ad  operai  dell'Officina  del  Gaz  di  Venezia 

1    »  »  »  »        »      »    Napoli 

1    »         )»  »  »        »      »    Torino 

1   »         »  »  »         »      »    Messina 

II  prossimo  Congresso  avrà  luogo  a  Roma. 


^oioKlimenlo    di    Kooic^là    IiidUMtrialc    — 

Venne  sciolta  e  posta  in  liquidazione  la  Società  col- 
lettiva  «  Slrij  Lizars  et  C.  »  —  liiiuidatore  il  sig.  Ste- 
fano Sirv. 


Demin  l^iETRO,  (jcrente  responsabile. 
Venezia  —  Stab.  Tip.  F.  Garzia  &  C. 
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Al  lettori 

Accenditore  ed  estintore  automatico  per  fanali  pubblici 

—  [r]  automatico  Pierin 

Acetilene  [i(^  tubazioni  per  1'] 

—  [nuli'  appellativo  di  ;i'az] 

—  [officine  ad] 

—  [carburazione  dell'] 

—  [depurazione  dell'] 

—  [sui  progressi  dell']  nc^l  Belgio 

~        [!']  nella  telegrafia  ottica 

—  [sulla  decomposiziou'j  dell']  durante  la  sua  combustione 

—  [daìini  prodotti  dai  residui  della  fabbricazione  dell'] 

—  [la  produzione  dell']  senza  acqua 

—  [esplosioni  mortali  d']  ....... 

—  [utilizzazione  dei  residui  della  produzione  dell'] 

—  [la  purificazione  dell'I  ....... 

—  [industria  ed  applicazioni  dell'] 

—  [1']  nelle  lam|)a(l(^  da  minatori  

—  [l'uso  dell'] 

—  [le  disgrazie  coli']  ........ 

[scoppio  di]  

AclJo  83lfariC3  [rivoluzione  nell'  industria  dell']         .         . 

Aggiunta  [T]  dell'  aria  al  gaz  impuro 

Agglomerati  [U^  macchine  per  gli] :        . 

Alcoolene  [V] 

Analisi  [sulT]  del  gaz  illu:ninante 

—  [T]  chimica  quale  controllo  del  gaz  d'illuminazione     . 

—  [suir]  industriale  dei  gaz 

—  microscopiche  e  microchimiche  delle  reticelle  Auer     . 
Antìmunicipalismo  [V]  in  Inghilterra 

—  [!']  a  Vienna 

Antracite  [una  miniera  di|  in  Carnia  ...... 

Appareccili  [nuovi]  per  accensione  delle  lanterne  pubbliche  a  gaz 

—  [vantaggi  j)er  le  Compagnie  e  per  i  consumatori  coli'  uso 

^  «''ix 

Apparecciiio  [un]  per  impedire  le  fughe  dei  gaz  dai  rubinetti 

—  [un]  per  la  combustione  dei  gaz  infiammabili 

—  per  la  produzione  dell'  ossigeno 

—  Dumas  e  Regnault  [confronto  fra  il  provino  Giroud  e  1'] 
Assemblea  [vivace]  di  cnMlitori  di  una  Società  fallita 

—  Generale  della  «  Continental  Union  Gas  Company  Limited 

—  n  della  Società  Anglo-Romana  pe.r  1'  illuminazione 

—  »  della  Società  Italiana  per  il  gaz  a  Torino 


Assemblee 

Associazione  Germanica  dei  Tecnici  Gazisti  ed  Idraulici 

Autorizzazione  del  Municipio)  di  Bologna  per  l' impianto  di  un'  Officina  Elettrica 

Avvelenamenti  [V  ossigeno  contro  gli]  coi  gaz    .        ,        .        . 

Avvenire  [1']  dell'  industria  del  gaz  o  degli  altri  illuminanti  [Vivian  B.   Lewes] 

—       [V]  dell'  industria  del  Petrolio     ,.,,•,., 
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Officina  [!']  elettrica  del  Niagara  distrutta  dal  fuoco 
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Operai  feriti 

Osservazioni  pratiche  americane  relative  all'industria  del  gaz 


N.  7  Pag.     334 

12     „         534 

(Vedi  Miinicipalizz.) 

4  Pag.     145 

,,  [Vedi  Acetilene] 

„  8  Pag.     351 


Pavia  municipalizza  il  Gaz {Vedi 
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Regolamento  concernente  la  conduttura  e  gli  apparecchi   d'  illuminazione   e   di  riscnl 
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RrVlSTA   MENSILE  TECNICA  -  INDl^STlilALE  -  CO^OfEÌ»»'»  >:     » 

Direttore  Gap.  VITTORIO  CALZAVARA 


AnnoXAMEXT*"»   AXXIM    I,.   SdO   —    rsIHXE    PiiSTALK    L.   Un  —    US    NCMEUn   JjKl'AKATn    L.   ^ 


SOM  M  A  RIO    ^> 


y venivi  <la7Jsti  —  muì  ;uuìHìsì    dol    gaz 


\\K\\\7JÀ\7Àinw  liei  MMVi/j  luiNiuri 
^Hi  di  U'^K**  |>r*?-HenUito  dal  Ministri) 

lifesioue  Parlameiitore  (^seg-uito)  —  \\\- 

^om<k*l  Mmiicipiodi  nnixcllirn  — (Htirìne 

Ijax  <riUMHia,  sistema  Strache  —  Gaz 

icro  tt  Lt»n(lm  —  Frugressi  nelT  illn- 

KÌone  a  incuiMÌi\sccnza  —  Cuiifi'ohru 

I   pfiaciinrnti   di  Carlun»  lussile  del- 

liijihillvtTa  con  quelli  d'America. 

rnove  Invenzioni: 

±  :udelaad  incande.Hcenza  —  Tubi  a  mola 
W  lampade  a  braccio, 

2rica  Varietà: 

Jso  del  carbone  eoke  per  Jiinppriniere  il 
\\h  «  !arbnra2Ìone  deirAcetilene  ^- 

fOZ  o  Qas  ?  —  LH^purazione  deirA(x*ti- 
?nf  i»rogret>si  delT  Acetilene  uel 


He|oi<t  Società  Anglo-Romana    p*  r 

l' ilhinìinazionc  — *  Festa  in  famijflia  — 
Vn  esperimento  della  luce  Millemiio 
alla  Soeietà  Itjdìana  del  Gaz  —  L'are- 
lilene  mdla  telrn^ralia  ottica  —  Allinità 
fni   il   rnrbnn   Cms^^ìIo   ed   il   ]>i*rro!i(>. 

Tribuna  Criudiziaria  : 

iJirìlii  ilelle  Sorietii  del  (Jaz  in  caso  eli 
ni»M'osit;t  dell'abbonato  —  Alta  (  Virt.e  di 
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Mineralogie  de  la  l^'rance  *i  di^  ses  l'olo- 
nìes  -  T  I  MMovn  rass4'}>iia  tecnica  interna- 
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illuminazione  a  gjiz  a  Serravallc  Scrivia  — 
Lo  Hcoppio  del  gazometro  ad  acetilene  a  Pe- 
schiera —  L*illuminaziene  pubblica  a  Belluno 

—  Per  r  illumìntizìone  pubblica  ad  Imola  — 
La  (|uestìo!M*  del   L^az  a  PariLri. 

Bibliografia  : 

Il  moia  scientifique  et  induslriel  —  UefayBiJ.) 
et  Pittet  (H)*  Ingegneri  civili,  laureati  dalla 
Società  Industrinle  del  Nord  della  Francia, 
Studio  praticro  sui  diver*^!  siatemi  d'illumina" 
zione:  OaZj  acetilene,  petrolio,  alcool,  elettricità. 


preghiamo  faW  /  nostri  abbonati  che  non  ancora  ci  avessero  rimesso  llmporfo 
irò  abbonamento  di  volerlo  spedire  con  qualche  sollecitudine. 

L*  AmM  lNlST«.kT\<i^^«^ 
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